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WEATHER  SUMMARY 


Probably  the  outstanding  features  of  January's  weather 
were  locally  heavy  snows  and  the  very  cold  weather  of  the 
latter  part  of  the  month,  particularly  the  last  week.  This 
January  must  be  numbered  among  the  six  coldest  of  record, 
although  most  stations  averaged  warmer  than  during  the 
record-breaking  cold  January  of  1949.  Though  most  areas 
recorded  deficient  precipitation,  a  few  localities  noted 
above  average  amounts,  and  in  the  Lewiston  area,  record- 
breaking  snowfall  occurred.  Snowfall  in  general  was  quite 
heavy  considering  the  fact  that  moisture  was  deficient; 
the  water  content  of  the  snow,  consistent  with  the  colder 
than  usual  temperatures,  was  below  average.  Most  weather 
damage  and  hazards  during  the  month  were  attributed  to 
heavy  snow  or  snow  and  wind  and  those  of  record  are  des- 
cribed at  the  end  of  this  summary.  Drifts  and  slides  im- 
peded or  suspended  traffic  and  roads  slick  after  being 
cleared  contributed  to  highway  accidents  in  several  areas. 
There  was  considerable  incidence  of  local  fog.  Though 
there  were  a  few  days  with  strong  winds ,  wind  movement  for 
the  month  was  below  average,  considerably  below  at  most 
stations  equipped  to  record  wind  speeds.  Sunshine  was 
well  above  average  at  Boise  and  Pocatello,  the  only  sta- 
tions equipped  to  record  its  duration.  At  Lewiston,  cloud 
cover  was  about  normal,  leading  to  the  assumption  that 
sunshine  in  the  northern  portion  was  nearer  normal  than 
in  the  south.  Weather  conditions  during  the  month  were 
at  least  partly  the  cause  of  three  human  fatalities. 

During  the  first  half  of  the  month,  average  daily  tem- 
peratures at  all  stations  with  daily  normals  varied  gen- 
erally through  a  fairly  narrow  range  above  and  below  nor- 
mal, the  presence  or  absence  of  storminess  governing  the 
degree  of  variability.  Daily  temperatures  at  only  two 
Weather  Bureau  Airport  stations  rose  as  much  as  13°  above 
normal  or  fell  as  much  as  15°  below  during  the  first  two 
weeks.  The  second  half  of  the  month  was  almost  always 
cold,  intrusions  of  bitterly  cold  Arctic  air  affecting  the 
State  except  during  passage  of  storms,  the  most  important 
of  which  were  around  the  20th  and  on  the  31st.  Lewiston 
had  five  days  near  the  end  of  the  month  with  mean  daily 
temperatures  from  33°  to  43°  below  normal,  and  the  other 
First-Order  stations  recorded  negative  anomalies  ranging 
from  19°  to  27°  during  this  very  cold  period.  The  number 
of  days  during  the  month  with  maximum  temperatures  at  or 
below  freezing  and  minimum  temperatures  at  or  below  zero 
was  much  above  average,  more  than  double  the  average  num- 
ber in  the  latter  category.  The  stations  which  varied 
least  from  average  January  temperature  values  were  in  the 
valleys  of  the  extreme  south.  Mountain  stations  every- 
where and  stations  in  western  and  more  northerly  valleys 
were  generally  much  colder  than  their  long-term  January 
mean  temperatures.  All  anomalies  were  negative,  and  they 
ran  from  -1.2°  and  -1.4°  at  Malad  and  Preston  2  SE  to 
-12.7°  at  New  Meadows  Ranger  Station.  Average  monthly 
temperatures  ran  from  3.3°  at  Idaho  Falls  42  NW  Weather 
Bureau  to  26.8°  at  Riggins  Ranger  Station.  Station  month- 
ly maximum  temperatures  usually  were  recorded  on  the  1st 
or  the  11th  or  12th.  The  State's  highest  was  54°  at 
Fairylawn  the  1st.  Minimums  occurred  generally  during 
the  very  cold  final  week  of  the  month,  from  the  26th  to 
30th.  The  lowest  was  -46°  at  Obsidian  4  NNW  the  27th. 
Neither  extreme  was  unusual  for  January,  and  the  generally 
very  low  average  temperatures  were  due  more  to  the  per- 
sistence of  quite  cold  weather  over  periods  of  days  than 
to  excessively  low  minimums,  though  a  few  near-record  in- 
dividual station  minimums  were  recorded.  While  it  was  too 
early  to  determine  whether  much  damage  to  plants  had  been 
done  by  the  cold  weather,  some  reports  were  received  that 
peach  buds  suffered  in  a  few  southern  localities. 

Precipitation  was  generally  below  average,  only  a  few 
scattered  areas  reporting  amounts  in  excess  of  long-term 
means.  A  scattering  of  stations  from  Lewiston  to  Fenn 
Ranger  Station  with  above  average  values  contrasted  with 
the  much  greater  frequency  of  large  deficiencies  in  the 
north.  Burke  2  ENE  measured  only  3.17  inches,  3.09  inches 
less  than  its  long-term  mean.  At  Lewiston  Airport,  how- 
ever, the  total  snowfall  of  26.1  inches  was  the  most  ever 
recorded  in  January  and  was  second  only  to  the  27.2  inches 
measured  in  February  1916.  The  month's  precipitation  at 
Lewiston  Airport  was  149  percent  of  average.     In  the  south- 


west ,  stations  in  a  narrow  corridor  from  Payette  to  Deer 
Flat  Dam  ran  from  102  to  149  percent  of  average  monthly 
precipitation.  Swan  Falls  Power  House,  not  a  great  dis- 
tance southeast  of  this  area,  recorded  only  0.09  inch  for 
the  month,  between  8  and  9  percent  of  average.  This  was 
the  least  recorded  in  the  State;  the  other  stations  in  the 
southwestern  portion  ran  from  around  half  to  more  than  90 
percent  of  the  January  expectancy.  A  few  stations  in  the 
extreme  southeast,  in  the  central  mountains  and  the  val- 
leys to  the  east  of  them,  and  in  the  portion  of  the  State 
nearest  Yellowstone  Park  also  recorded  excesses,  the  larg- 
est being  Island  Park  Dam's  1 . 12-inch-above-average  total 
of  4.20  inches,  the  greatest  in  the  State.  The  largest 
24-hour  total  was  1.75  inches  at  Idaho  City  11  SW  measured 
on  the  20th.  The  majority  of  stations  in  the  southeast 
recorded  moderate  deficiencies,  monthly  totals  ranging 
from  less  than  half  to  above  90  percent  of  average.  At 
Island  Park  Dam,  the  month's  snowfall  total  was  61.5  inches 
Other  stations  with  more  than  50  inches  for  the  month  were: 
Fenn  Ranger  Station,  Atlanta  No.  2,  Burke  2  ENE,  Deadwood 
Dam,  and  McCall.  Depths  on  the  ground  on  the  31st  in  ex- 
cess of  50  inches  were:  57  inches  at  Burke  2  ENE,  53  at 
Dixie,  74  at  Mullan  Pass  CAA,  and  54  at  Island  Park  Dam. 
The  snowpack  was  below  average  for  the  date  in  most  areas. 
Runoff  during  the  month  was  generally  low,  being  excessive 
only  in  the  upper  Snake  River  basin.  The  very  cold  weather 
the  last  half  of  the  month  reduced  flow  in  most  Idaho 
streams,  according  to  the  U.  S.  Geological  Survey. 

The  average  range  feed  condition,  according  to  Depart- 
ment of  Agriculture  sources,  was  74,  6  points  lower  than 
a  year  ago,  and  down  2  points  from  last  month.  Snow  cover 
and  cold,  stormy  weather  made  necessary  rather  heavy  sup- 
plemental feeding.  Supplies  of  feed  were  adequate.  Cat- 
tle and  sheep  were  in  good  condition  at  the  end  of  the 
month,  only  slightly  below  average. 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 

SNOW-  AND  WINDSTORMS 

January  13-15.  In  the  nortH-central  area,  snow  began 
on  the  13th  and  ended  the  evening  of  the  15th,  leaving  15 
inches  on  the  ground  at  Grangeville  and  5  inches  at  Lewis- 
ton.  Several  minor  traffic  accidents  occurred  in  and  near 
Lewiston. 

January  16.  A  man  was  found  frozen  to  death  in  a  ditch 
near  his  stalled  truck  in  the  vicinity  of  Lewiston.  The 
Lewiston  Airport  maximum  temperature  for  the  day  was  16° 
and  the  minimum  0° . 

January  19-23.  Snow  and  wind  affected  the  entire  State. 
This  was  the  most  widespread  and  heaviest  snowstorm  of  the 
winter.  Most  of  the  snow  fell  between  the  evening  of  the 
19th  and  the  night  of  the  20th,  but  hazardous  travel  con- 
ditions continued  througn  the  23d  as  strong  winds  caused 
drifting  in  several  areas.  Numerous  minor  traffic  acci- 
dents were  reported  and  icy  highways  caused  two  deaths: 
on  the  19th  near  Lewiston  a  man  was  killed  when  his  car 
skidded  into  a  truck;  on  the  20th  near  American  Falls  an 
infant  was  killed  and  two  adults  injured  when  a  car  skid- 
ded off  the  highway  into  a  deep  ditch.  Reports  of  losses 
from  property  damage  were  few,  but  near  Caldwell  seven 
head  of  cattle  were  killed  when  the  roof  of  a  shed  col- 
lapsed under  an  8-inch  snowfall.  Snow  removal  from  city 
streets,  highways,  and  country  roads  was  a  major  operation 
in  nearly  all  parts  of  the  State;  and  schools  were  closed 
for  a  day  or  two  in  some  northern  counties  as  well  as  in 
the  eastern  counties  of  Bonneville,  Madison,  and  Jeffer- 
son. Delays  in  air  travel  were  common,  many  trains  were 
running  behind  schedule,  and  rural  mail  deliveries  were 
de layed . 

D.  J.  Stevlingson 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 
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Term  Means 

Greatest  Day 

Date 
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Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

More 

50  or  More 

100 

or  More 

S  St 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

AM 

25.2 

11,8 

18,5 

40 

1  3 

-  9 

16+ 

1433 

0 

21 

31 

9 

D 

1  ,46 

.28 

31 

15 

31 

6 

0 

0 

BONNERS  FERRY  1  SW 

14,6 

43 

12 

-23 

25 

15  56 

0 

25 

31 

14 

- 

.  5C 

25,9 

15 

31 

t 

] 

0 

CABINET  GORGE 

22.7 

9.3 

15,0 

37 

J  2 

-20 

25 

1511 

0 

26 

31 

11 

3,12 

.61 

11 

45,1 

22 

31 

11 

1 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

27.8 

10.2 

19.0 

—  7.6 

44 

12 

-17 

27 

1417 

0 

20 

3 1 

9 

2.09 

- 

1.22 

.50 

31 

33,8 

18 

31 

' 

I 

0 

PORTHI LL 

22.9 

3.6 

13.3 

-10.4 

38 

7 

-28 

24 

1601 

0 

22 

31 

15 

1  .67 

- 

.66 

.34 

31 

18,5 

16 

31 

7 

0 

0 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

22.6 

5.1 

13.9 

-  9.7 

35 

12 

-27 

25+ 

1576 

0 

28 

31 

14 

2.31 

- 

1.45 

.57 

11 

36, e 

26 

31 

6 

1 

0 

SAINT  MARIES 

2't.6 

9.8 

17,2 

-U.3 

39 

1  + 

-22 

26 

1474 

0 

23 

31 

10 

2.64 

- 

.42 

.66 

31 

37.1 

23 

31 

8 

1 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

22.7 

S.  1 

15,4 

-10.1 

36 

\  2 

-21 

26  + 

1527 

Q 

26 

3  \ 

\  \ 

1.98 

1.69 

.68 

11 

30.0 

20 

31 

8 

1 

0 

01 V I S ION 

16.0 

2.15 

32.5 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

C  OT TON WOOD 

25.5 

6.9 

16.2 

-  7.4 

45 

11 

-21 

27 

1508 

0 

23 

31 

10 

1.64 

- 

.45 

.30 

23 

24.7 

14 

23 

8 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

17.1 

42 

13 

-25 

26  + 

0 

21 

31 

9 

- 

.92 

3 1 

27.0 

15 

23 

c 

0 

NEZPERCE  2  E 

23.9 

8.3 

16.1 

38 

1  + 

-16 

29 

1511 

0 

24 

31 

10 

2.12 

.31 

2  0+ 

30.0 

18 

24+ 

9 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

26.5 

5.9 

16.7 

-  9,5 

43 

1 

-21 

27 

1494 

0 

25 

31 

9 

1.59 

.33 

.60 

22 

23.0 

14 

23+ 

6 

1 

0 

DIVISION 

16.5 

1.83 

26.2 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

27.7 

14,5 

21.1 

-  6.4 

42 

1 3 

-15 

27 

1352 

0 

21 

31 

7 

3.68 

,08 

.97 

31 

55.0 

24 

31 

10 

2 

0 

KOOSKIA 

27.5 

10.5 

19.0 

-10.2 

40 

3 

-20 

29 

1417 

0 

19 

30 

9 

2.04 

- 

,07 

.46 

20 

32.0 

16 

23+ 

7 

0 

0 

LEW  I STON 

26.5 

15,7 

22.1 

46 

11 

-16 

27 

1325 

0 

16 

29 

5 

1.33 

.31 

23 

6 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP  119. 

2<..8 

11.8 

18.3 

-12.5 

44 

11 

-20 

27 

1441 

0 

19 

30 

9 

1.56 

,51 

.31 

23 

26.1 

16 

23  + 

5 

0 

0 

OROFINO 

30.5 

14.2 

22.4 

-  7.3 

48 

1 

-15 

27  + 

1316 

0 

15 

29 

9 

2.71 

- 

,15 

.46 

31 

24.9 

15 

23+ 

10 

0 

0 

RIGGINS  RS 

3^.5 

19.0 

26.6 

-  7,5 

51 

10 

-10 

27 

1180 

0 

16 

29 

3 

.64 

- 

,  39 

4 

21 

0 

0 

DIVISION 

21.6 

1 .  99 

34.  5 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

29,5 

11.9 

20,7 

43 

1 

-16 

27 

1366 

0 

19 

31 

5 

2.53 

1.66 

20 

23.0 

18 

31 

5 

1 

1 

ARROWROCK  DAM 

AM 

25.5 

9.3 

18,2 

-  6.7 

40 

12  + 

-20 

27  + 

1444 

0 

21 

31 

6 

1.97 

- 

,67 

.97 

20 

28.9 

16 

26 

5 

1 

0 

ATLANTA  2 

22.6 

4.5 

13,6 

35 

13 

-16 

27 

1569 

0 

28 

31 

16 

2.99 

1.05 

20 

54.7 

47 

31 

5 

2 

1 

AVERY  RS 

29.9 

12.9 

21.4 

-  5.9 

48 

12 

-13 

27 

1344 

0 

22 

31 

7 

2.23 

- 

1,55 

.73 

31 

30 

31 

7 

1 

0 

BIG  CREEK  1  S 

26.7 

-  4.8 

11.0 

-  5.0 

37 

19 

-38 

26 

1671 

0 

23 

31 

19 

2.23 

.30 

.72 

20 

32.0 

32 

20 

7 

1 

0 

BURKE  2  ENE 

21.7 

8.2 

15.0 

-  7.2 

35 

1 

-17 

26 

1544 

0 

27 

31 

9 

3.17 

- 

3.09 

.61 

31 

56.7 

57 

31 

10 

1 

0 

CASCADE  1  NW 

23.5 

1.4 

12.5 

36 

13 

-31 

26 

1624 

0 

26 

31 

14 

1.03 

,42 

20 

18.5 

16 

31 

3 

0 

0 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

AM 

18  .6M 

-  1.9M 

e.4M 

34 

1  + 

-18 

27  + 

1752 

0 

31 

17 

1.45 

,32 

20 

25.2 

35 

31 

5 

0 

0 

OEADWOOD  DAM 

25.3 

-  3.6 

10.8 

-  4,9 

36 

1 

-29 

27 

1675 

0 

25 

31 

16 

3.25 

- 

1.55 

1.16 

20 

54.9 

48 

20 

10 

1 

1 

DEER  POINT 

19.6 

9.4 

14.5 

35 

1 

-  1 

28 

1556 

0 

29 

31 

1 

2.01 

.60 

20 

35.0 

37 

31 

9 

1 

0 

DIXIE 

9.6 

42 

1 

-38 

26 

1712 

0 

27 

31 

18 

2.58 

.70 

3 1 

53 

31 

8 

1 

0 

ELK  RIVER  1  S 

28.5 

19.9 

24.2 

45 

13 

4 

27 

1256 

0 

19 

31 

0 

3.36 

.81 

31 

34 

23+ 

8 

2 

0 

FAIRFIELD  RS 

3.0 

11.9 

40 

1 

-34 

27 

0 

25 

31 

19 

20 

3 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

27.2 

6,6 

15.9 

-  5,9 

43 

14 

-21 

27 

1462 

0 

22 

31 

10 

2.51 

- 

.62 

1.16 

20 

33.0 

25 

31 

5 

2 

1 

GROUSE 

~  1  3  .  9 

5.5 

41 

1 

-36 

25 

1843 

Q 

24 

31 

25 

.53 

- 

.34 

.  26 

2  0 

13.5 

12 

2  0+ 

3 

0 

0 

HAILEV  AP 

27.5 

-  0,6 

13.5 

-  6,0 

40 

15 

-18 

28 

1590 

0 

23 

31 

20 

1.42 

- 

.81 

.76 

20 

23.8 

3 

1 

0 

HILL  CITY 

23.7 

-  3.3 

10.2 

-  5,1 

39 

12 

-36 

26 

1693 

0 

25 

31 

19 

1  .87 

- 

.21 

1.10 

20 

14 

20 

5 

1 

1 

IDAHO  CITY 

29.5 

4.9 

17.2 

-  7,1 

44 

1 

-24 

27 

1479 

0 

22 

31 

12 

2.19 

- 

.95 

1.06 

20 

28.1 

22 

31 

5 

1 

1 

KELLOGG 

AM 

25.5 

10.3 

18.0 

-  8,9 

42 

-18 

26 

1451 

Q 

2 1 

3  \ 

1 0 

2.75 

.70 

.71 

31 

39.5 

20 

31 

9 

1 

0 

LOWMAN 

27.1 

2.1 

14.6 

-7,7 

41 

14 

-24 

27 

1558 

0 

23 

31 

16 

2.35 

- 

.85 

.76 

20 

37.0 

30 

20+ 

6 

1 

0 

MC  CALL 

23.1 

-  0.0 

11.6 

-6,5 

36 

-27 

2  6 

1569 

0 

30 

31 

15 

2.96 

.53 

1.09 

20 

52.0 

40 

31 

9 

1 

1 

MULLAN  PASS  CAA 

15.0 

5.6 

10.3 

-  9,4 

32 

1 

-15 

25 

1689 

0 

31 

31 

10 

3.72 

- 

.26 

.69 

11 

39.9 

74 

23 

14 

1 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

AM 

20. 9M 

-  7.8M 

6.5M 

-12,7 

-36 

27 

1808 

0 

26 

31 

20 

2.60 

.38 

.85 

20 

37.8 

29 

24+ 

8 

1 

0 

OBSIDIAN  2  NNW 

19.2 

-12.5 

3.4 

-11,0 

35 

1 

-45 

27 

1911 

0 

28 

31 

23 

1  .32 

- 

.67 

.45 

20 

32 

20+ 

6 

0 

0 

ST  I BN I TE 

AM 

25.6 

-  0.3 

13.2 

44 

1 

-18 

26 

1600 

0 

26 

31 

19 

3.29 

.80 

9 

37.0 

40 

21  + 

8 

2 

0 

SUN  VALLEY 

26.1 

-10,4 

7.9 

-  7,4 

37 

20 

-29 

29 

1768 

0 

24 

31 

26 

1.44 

- 

.67 

.70 

20 

22.0 

22 

20+ 

4 

1 

0 

WALLACE 

2*. 5 

10,9 

17.7 

-  9.1 

40 

12 

-12 

27 

1459 

0 

25 

31 

8 

2.90 

- 

1  .67 

.80 

31 

35.0 

22 

31 

9 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

AM 

2'>.6 

7.0 

15.8 

-10.? 

41 

2 

-18 

27 

1518 

0 

25 

31 

13 

1.78 

- 

2.12 

.42 

31 

28.1 

17 

31 

7 

0 

0 

DIVISION 

13.4 

2.28 

33.  8 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  WB  AP  //R 

30,0 

12.9 

21.5 

-  5.  8 

45 

11 

-  9 

27+ 

1343 

0 

17 

31 

5 

1.04 

- 

.29 

.26 

20 

12,4 

5 

24+ 

4 

0 

0 

CALDWELL 

11,3 

20.6 

—  7.8 

47 

10 

-22 

27 

1373 

0 

17 

31 

5 

1.76 

.52 

.  90 

20 

25.0 

12 

31 

5 

1 

0 

CAMBRIDGE 

23,1 

-  1,3 

10.9 

-11.2 

38 

14  + 

-31 

27  + 

1673 

0 

29 

31 

14 

2.60 

- 

.  36 

1.10 

20 

29.5 

7 

1 

1 

COUNCIL 

15.8 

36 

14 

-25 

29 

1521 

Q 

1 0 

2.38 

- 

1.19 

.95 

2  0 

36.0 

27 

31 

8 

1 

0 

DEER  FLAT  DAM 

27,9 

10,9 

19.4 

-  7,3 

41 

11 

-27 

27 

1408 

0 

18 

31 

6 

1.53 

.53 

.65 

20 

20.0 

10 

25+ 

6 

1 

0 

EMMETT  2  E 

27.9 

10.6 

19.3 

-9,8 

37 

2+ 

-20 

27 

1411 

0 

18 

3  \ 

6 

1  .30 

- 

.06 

.76 

20 

20.0 

11 

25  + 

5 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

34.  IM 

9.8M 

22. OM 

-7.2 

49 

12  + 

-16 

29 

1335 

0 

13 

31 

5 

.96 

- 

.  16 

.60 

20 

10.5 

5 

20 

1 

1 

0 

GRAND  VIEW 

3'.. 2 

13.9 

24.1 

-  4.9 

-  7 

29 

1262 

0 

1  3 

3  \ 

.33 

.39 

.18 

13 

.6 

1 

0 

0 

KUNA   1  NNE 

29  .  5 

10.6 

20.2 

-  6.1 

47 

11 

-18 

27 

1382 

0 

18 

31 

5 

.  76 

- 

.44 

.  39 

20 

7.0 

5 

31 

2 

0 

0 

MER IDIAN  1  W 

28.8 

12.1 

20.5 

-  6.1 

-19 

27 

1375 

0 

18 

31 

5 

.75 

.65 

.19 

25 

4 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

34  .9M 

12. 7M 

23. 8M 

-  4.0 

50 

12 

-  7 

27  + 

1273 

0 

13 

31 

4 

1  .04 

- 

.14 

.67 

20 

3.6 

2 

20 

1 

1 

0 

NAMPA   2  NW 

AM 

28. 5M 

10. 8M 

19. 7M 

1  2 

-23 

28 

1391 

0 

17 

31 

6 

1.11 

,59 

20 

15.3 

9 

25+ 

4 

1 

0 

OLA  5  S 

27.8 

3.3 

15.6 

38 

12 

-33 

27 

1529 

0 

9 

2.23 

1,10 

20 

5 

1 

1 

PARMA  EXP  STA 

26.1 

7.8 

18.0 

-  9.6 

40 

2  + 

-26 

27 

1451 

0 

19 

31 

7 

0 

1,15 

.02 

.73 

20 

16.0 

11 

25+ 

3 

I 

0 

PAYETTE 

28.0 

10.5 

19.3 

-  7.9 

37 

8+ 

-25 

27 

1411 

0 

20 

31 

5 

1.59 

.14 

,66 

20 

16.6 

9 

20+ 

4 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

34.3 

18.0 

26.2 

-  5.2 

48 

11 

-  3 

30 

1199 

0 

10 

30 

3 

.09 

- 

.86 

,06 

20 

.3 

T 

25  + 

0 

0 

0 

WEISER  1  S 

27.1 

9.2 

16.2 

-  8.1 

-26 

27 

1447 

0 

24 

31 

5 

D 

1  .77 

.02 

,85 

20 

8 

20  + 

4 

1 

0 

DIVISION 

1  9.  7 

1.33 

15.4 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

CLIFFS 

29,9 

5,5 

17.7 

43 

1  + 

-24 

27 

1461 

0 

20 

31 

10 

1.36 

,80 

20 

14.0 

4 

1 

0 

fairylawn 

32.7 

9,0 

20,9 

54 

1 

-17 

27 

1361 

0 

14 

31 

8 

.92 

,45 

20 

12.0 

7 

21  + 

3 

0 

0 

GRASMERE 

31.9 

6,4 

19,2 

51 

1 

-22 

27 

1413 

0 

15 

31 

10 

.  16 

,  12 

20 

1 

0 

0 

mollister 

34,7 

10,0 

22.4 

-  4,1 

51 

14 

-15 

27 

1315 

0 

13 

31 

6 

.51 

.  36 

,20 

13+ 

3.3 

3 

21  + 

3 

0 

0 

DIVISION 

20.1 

.  74 

9.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
JANUARY  1957 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date" 

> 

3, 

<s 

Degree  Days 

No  ot  Days 

□ 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

0) 

I 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min. 

Total 

1  Man 

on  Ground 

1    ,10  or  More  1 

1   .50  or  More  j 

90-  or 
Abov. 

°  o 

s3 

32-  or 

^  o 

33.0 

12.7 

22.9 

- 

4.2 

48 

1  + 

—  14 

3  0 

1301 

0 

12 

31 

5 

.60 

.64 

.48 

20 

6,0 

4 

20+ 

1 

0 

0 

33.7 

14.4 

24.1 

3.2 

50 

11  + 

—  5 

3  0 

1262 

0 

13 

31 

4 

.49 

.53 

1 

1 

0 

33.0 

10.6 

21.8 

4.2 

f  B 

1 4 

—  11 

3  0 

1 334 

0 

15 

3 1 

5 

*46 

.48 

.15 

20 

4.0 

2 

0 

0 

31.4 

10.2 

20.8 

4.6 

-14 

29 

1362 

9 

15 

3 1 

5 

.  57 

.08 

.20 

\  3 

3,6 

2 

31 

2 

0 

0 

26.9 

0.3 

13.6 

48 

2 

-27 

29 

1589 

0 

23 

31 

15 

1.33 

.  87 

11 

5 

11 

2 

1 

0 

3  0.0 

10.7 

20.4 

3.3 

1 2 

-15 

29 

1375 

0 

18 

31 

5 

.82 

.42 

.  44 

20 

9,1 

6 

20 

3 

0 

0 

31  .0 

11.5 

21.3 

4.9 

45 

12 

-13 

29 

1349 

0 

1 8 

31 

5 

.52 

- 

.72 

.29 

20 

4,3 

3 

20+ 

2 

0 

0 

30.4 

11.5 

21.2 

5.  3 

45 

1 

-  8 

27  + 

1351 

0 

16 

31 

5 

.59 

.48 

.40 

20 

4,5 

2 

20+ 

1 

0 

0 

29.8 

11.0 

20.4 

39 

14+ 

-20 

29 

1374 

0 

19 

31 

5 

.42 

.17 

14 

4,0 

3 

7? 

3 

0 

0 

31.6 

7.8 

19.7 

6.3 

47 

13 

-16 

29+ 

1394 

0 

J  7 

31 

5 

.54 

.46 

.27 

21 

3,5 

2 

2 

0 

26.4 

5.7 

16.1 

- 

4.1 

42 

1 

-22 

2  7 

1509 

0 

22 

31 

10 

1.20 

.09 

.76 

11,8 

10 

?s 

3 

1 

30.3 

8.1 

19.2 

5.4 

48 

13 

—  1 5 

29 

1414 

0 

18 

31 

6 

.46 

- 

.60 

.16 

14 

4.0 

2 

0 

0 

33.3 

14.  1 

23.7 

3.0 

47 

1 2 

—  6 

2  7 

1  272 

0 

15 

31 

4 

.62 

.34 

3.1 

1 

9 

2 

0 

0 

32.4 

12.3 

22.4 

4.4 

47 

13+ 

27  + 

1313 

0 

18 

3 1 

5 

*50 

.39 

.20 

20 

5.8 

1 

9+ 

2 

0 

0 

20*5 

.  64 

5.3 

21.9 

—  0.5 

10.7 

8.0 

36 

2 

-26 

27 

1  680 

0 

3 1 

18 

.30 

.18 

.10 

8+ 

3 

0 

21.6 

-12.5 

4.6 

- 

LO  .  1 

3  7 

1 

1871 

0 

2^ 

3  1 

- 

.08 

.07 

^« 

4.  5 

6 

0 

0 

23.7 

-  1.7 

11.0 

6.  1 

36 

1 2+ 

1670 

0 

26 

3 1 

19 

*ftn 

.23 

.  24 

3 

0 

22.0 

-  5.6 

8.2 

9.2 

38 

1  + 

-34 

27 

1758 

0 

31 

2  \ 

.29 

.  37 

7n 

9.2 

4 

2 

0 

22.6 

-  4.7 

9.0 

7.2 

38 

14 

—32 

2  7 

1  735 

0 

25 

3 1 

\-l 

• 

.14 

.  27 

7n 

1 1 

2 

0 

8.7 

6.9 

27.0 

4.2 

15.6 

- 

4.6 

39 

12 

- 1 8 

3  0 

1525 

0 

2 1 

31 

13 

- 

.25 

.22 

\  3 

4 

^ 

2 

0 

27.3 

8.4 

17.9 

5.9 

40 

12+ 

- 1 6 

1455 

0 

2  0 

31 

8 

.88 

.11 

15.0 

9 

1 

0 

J: 

24.1 

-  6.2 

.  9.0 

6.0 

38 

1 

17  + 

1732 

0 

26 

31 

21 

*  63 

.33 

.25 

20 

10 

3 

0 

22.7 

-  0.9 

10.9 

7.3 

37 

13 

—23 

2  8 

1670 

0 

29 

31 

16 

2.05 

.17 

.61 

3]^ 

31.0 

32 

31 

6 

1 

26.0 

5.8 

15.9 

5.3 

40 

1  2 

—  1 2 

1515 

0 

22 

31 

12 

•  25 

.25 

3 1 

15.5 

8 

31 

3 

0 

0 

21.3 

3.8 

12.6 

— 

5.0 

37 

1 

28 

1617 

0 

30 

31 

11 

*81 

.  14 

.  34 

15.5 

9 

14+ 

4 

0 

0 

23.4 

-  0.6 

11.4 

6.4 

40 

1 

-16 

27  + 

1  653 

0 

27 

31 

20 

.77 

•  09 

.30 

20 

10.4 

8 

21  + 

2 

0 

0 

29  .  2M 

2.7M 

16  .  OM 

— 

5.7 

44 

8 

-18 

30 

1515 

0 

19 

31 

17 

.47 

.29 

.  12 

9 

6 

31 

2 

0 

0 

22.4 

-  7.S 

7.3 

— 

5.3 

35 

1+ 

-26 

28 

1784 

0 

31 

.62 

.0  1 

.  32 

20 

17.0 

8 

25 

2 

0 

0 

24  .  IM 

-  0.6M 

1 1 .  8M 

37 

1 2 

-21 

30 

1657 

0 

7S 

31 

1 6 

D  .60 

.  34 

20 

14.6 

7 

31 

1 

0 

0 

24.2 

0.4 

12.3 

7.0 

37 

1  + 

-17 

30 

1626 

0 

3  1 

.71 

.60 

.  34 

20 

14.0 

9 

3  1 

1 

0 

0 

20.3 

-13.7 

3.3 

9.0 

36 

1 

-30 

24  + 

1912 

0 

_ 

31 

7fl 

.76 

.23 

.  33 

20 

2 

0 

^ 

22  .9 

-  8.0 

7.1 

8.6 

38 

12 

1797 

0 

3  1 

^  *7? 

•  49 

.61 

t"^ 

18.1 

11 

2  0 

2 

1 

0 

27.3 

4.4 

15.9 

- 

6.1 

42 

1  2 

~17 

1518 

0 

7n 

31 

in 

.50 

.17 

10.9 

6 

4 

0 

0 

24.6 

-   1 .3 

11.4 

38 

1  3 

-2  3 

1657 

0 

31 

1  Q 

*ftft 

.77 

.  56 

23 

3 1 

5 

1 

0 

23.3 

-1.9 

10.7 

5 .  9 

36 

1  3 

-21 

27  + 

1  677 

0 

7ft 

31 

1.13 

.07 

.  36 

: 

8 

31 

0 

11.8 

.  87 

16.2 

25.3 

-  1.2 

12.1 

_ 

4.2 

42 

13 

-21 

3  0 

1634 

0 

24 

31 

20 

1.03 

.53 

.39 

14 

17.8 

4 

0 

26.6 

-  5.0 

10.8 

- 

5.7 

39 

1  + 

1676 

0 

31 

^  'a? 

- 

.52 

.40 

7 

0 

23.1 

3.6 

13.4 

6.3 

36 

12  + 

1  597 

0 

77 

31 

15 

.38 

.  22 

20 

12.5 

13 

V: 

2 

0 

25.8 

6.5 

16.2 

3.1 

40 

12+ 

~19 

1505 

0 

31 

1 0 

1  *7C, 

* 

.17 

.41 

3  \ 

25.5 

24 

5 

0 

20.8 

-11.1 

4.9 

7.9 

34 

13 

—  39 

1864 

0 

30 

31 

24 

1.12 

1.46 

61.5 

56 

11 

3 

22.6 

-  2.9 

9.9 

7.9 

39 

12+ 

1704 

0 

27 

31 

21 

.24 

.26 

10.5 

7 

24+ 

3 

0 

30,1 

10.8 

20.5 

1.2 

41 

14 

3  0 

1373 

0 

21 

31 

2 

*  fi 

.94 

.21 

3.0 

1 

0 

0 

29.0 

4.6 

16.8 

41 

14 

~15 

1488 

0 

22 

31 

12 

*33 

•  08 

5.0 

9 

31 

0 

0 

0 

30.3 

7.8 

19.1 

42 

12 

-14 

30 

1416 

0 

20 

31 

9 

1.10 

•  21 

26  + 

17.1 

12 

31 

6 

0 

0 

24.1 

-  3.2 

10.5 

7.1 

44 

13 

-25 

30 

1685 

0 

26 

31 

22 

1.13 

.1? 

•  27 

14 

19.5 

16 

31 

4 

0 

0 

33.9 

11.7 

22.8 

5.2 

51 

1 

-  9 

29 

1300 

0 

13 

30 

5 

.28 

.46 

•  11 

13 

2.5 

1 

8+ 

1 

0 

0 

24.8 

6.1 

15.5 

42 

12 

-13 

17  + 

1531 

0 

24 

30 

12 

1.76 

.50 

20 

32.6 

21 

31 

6 

1 

0 

29.  8M 

8.0m 

18. 9M 

-11 

30 

1420 

0 

18 

31 

8 

.71 

.13 

14 

8.2 

3 

25 

3 

0 

0 

30.  1 

8.0 

19.  1 

1.4 

42 

12 

-13 

30 

1417 

0 

21 

31 

10 

.86 

•  54 

.20 

14 

16.5 

9 

31 

5 

0 

0 

18.4 

-  2.5 

8.0 

6.5 

34 

1 

-19 

29 

1762 

0 

30 

31 

19 

1.47 

.01 

.56 

20 

6 

1 

0 

28.5 

8.8 

18.7 

38 

13  + 

-14 

29 

1430 

0 

22 

31 

7 

.18 

.09 

14 

.3 

T 

14  + 

0 

0 

0 

22.0 

-  1.4 

10.3 

36 

14 

-25 

27 

1691 

0 

28 

31 

19 

.84 

.28 

31 

3 

0 

0 

23.5 

-  1.6 

11.0 

36 

13 

-22 

16+ 

1669 

0 

24 

31 

18 

.78 

.16 

31 

15.1 

23 

31 

2 

0 

0 

14.4 

1.07 

16.4 

Precipitation 


CENTRAL  PLAINS 


3LISS 

iUHL 

JURLEY 

BURLEY  CAA  AP 
CAREY  2  S 
GOODING  CAA  AP 
HAZELTON 
JEROME 

MINIDOKA  DAM 
PAUL  1  E 
RICHFIELD 
RUPERT 

TWIN  FALLS  2 
TWIN  FALLS  3 


NNE 
SE 


DIVISION 


NORTHEASTERN  VALLEYS 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
MACKAY  RS 
MAY  RS 
SALMON 

DIVISION 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

ARCO  3  NW 

ASHTON   1  S 

BLACKFOOT 

DUBOIS  EXP  STA 

DUBOIS  CAA  AP 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

HAMER  4  NW 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB  R 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

POCATELLO  WB  AP  //R 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

DIVISION 

EASTERN  HIGHLANDS 

CONDA  A 

DRI6GS  A 

GRACE 

IRWIN  2  SE 

ISLAND  PARK  DAM 

LIFTON  PUMPING  STA 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MC  CAMMON 

MONTPELIER  RS  A 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 
POCATELLO  2 
PRESTON  2  SE 
SPENCER  RS 
STREVELL 
TETONIA  EXP  STA 
WAYAN  1  N 

DIVISION 


DIVISIONS,   AS  USED   IN  TABLE  2,   BECAME  EFFECTIVE  WITH  DATA  FOR   JANUARY  1957. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 

Table  3  January  1957 


Station 

Total 

Da7  of  month 

1  1 

 r- 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

'  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

AdcROccN  c*P  STA 

•  OS 

.22 

•  04 

•  11 

.01 

A'^ERICAN  FALLS   1  SW 

*52 

•oa 

•  01 

.04 

•  11 

■  o« 

■  06 

7 

7 

7 

.04 

.09 

ANDERSON  DAM 

2!53 

.05 

•  20 

7 

•  06 

.21 

.01 

•  06 

r 

T 

1^66 

7 

7 

7 

.13 

.19 

ARCO  3  NW 

•  63 

.10 

•  15 

•  03 

•  04 

.06 

.25 

T 

7 

ARHO^ROCK  0AM 

1.97 

■  03 

•  12 

.07 

7 

•  19 

•  03 

7 

•  97 

7 

•  09 

.24 

.02 

.21 

- 

T 

•  08 

.04 

•  20 

•  11 

.06 

•  22 

•  39 

7 

7 

7 

•  32 

7 

.61 

A-LANTA  2 

T 

•  0} 

•  04 

•  40 

.07 

7 

7 

•  08 

■  33 

•  24 

T 

1^05 

•  0< 

•  02 

•  07 

.07 

•  01 

.54 

AVEaV  RS 

2.23 

•  29 

.04 

•  04 

•  01 

•  06 

.05 

.  14 

•  02 

.11 

.03 

.05 

•  02 

•  13 

•  07 

7 

.10 

•  29 

7 

7 

.01 

.01 

.03 

.73 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

Dl.<>6 

•  08 

•  05 

D^05 

D>05 

•  10 

•  04 

.10 

.16 

.25 

•  01 

•  10 

•  04 

.03 

•  10 

.02 

.26 

flIG  CREEK  1  S 

2  •23 

•  23 

•  36 

•  15 

7 

.26 

•  09 

•  20 

•  72 

7 

7 

.16 

T 

7 

.06 

BL  ACRFOOT 

•  10 

7 

•  09 

•  20 

•  04 

.08 

.25 

*6C 

T 

7 

7 

.05 

.03 

7 

•  46 

7 

•  01 

.03 

BOISE  WB  AP 

//R 

U04 

•  03 

T 

•  06 

.04 

7 

.01 

.07 

7 

■  02 

•  19 

•  26 

7 

T 

7 

.  19 

.04 

7 

T 

•  03 

.10 

BONNERS  FERRY  1  SW 

•  03 

T 

•  13 

•  33 

7 

.08 

.15 

.50 

.04 

.02 

7 

.01 

•  13 

.03 

7 

T 

.05 

.2S 

buhl 

•  53 

7 

•  33 

.17 

.1: 

T 

.05 

•  IC 

•  22 

.04 

•  23 

.07 

.40 

.23 

.02 

■  05 

•  17 

•  07 

•  07 

.25 

.03 

•  04 

.05 

.81 

burley 

*6 

•  02 

•  01 

■  11 

■  01 

.06 

•  15 

•  03 

.01 

7 

.04 

BURLEY  CAA  AP 

!57 

T 

•  04 

•  20 

■  02 

•  07 

■  03 

•  16 

7 

.02 

7 

7 

.03 

CABINET  GORGE 

D3.12 

0.35 

T 

D.09 

D*03 

D.  le 

D^43 

7 

.25 

.14 

•  61 

.12 

7 

7 

•  19 

•  04 

•  02 

.10 

.02 

•  04 

.16 

.35 

calomell 

1  •  78 

•  02 

.27 

.01 

•  OS 

7 

7 

•  90 

.13 

.21 

.02 

•  14 

CAMBR lOGE 

AO 

•  10 

.15 

.33 

•  32 

■  05 

1^10 

.07 

•  12 

.36 

133 

•  03 

•  OS 

•  67 

•  35 

CASCADE  1  NW 

l!03 

•  04 

.07 

•  OS 

.01 

•  01 

.02 

•  10 

■  07 

•  02 

T 

•  42 

.02 

.01 

•  02 

.01 

.01 

.12 

CENTERVILLE  ARSAU6M 

2.83 

•  04 

•  16 

•  33 

7 

•  04 

.03 

•  15 

•  06 

•  15 

7 

1^06 

.05 

•  13 

7 

•  15 

.46 

CHALLIS 

.30 

.10 

.10 

.  10 

T 

CMI LLY  BARTON  FLAT 

.03 

•  04 

•  02 

7 

•  07 

T 

.05 

•  16 

7 

7 

•  60 

.12 

7 

7 

7 

•  23 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

•  16 

•  OS 

.05 

.06 

■  07 

•  05 

•  19 

•  32 

•  22 

.02 

.01 

.06 

.04 

.12 

COEUR  D  ALENE  RS 

2.09 

•  22 

•  02 

T 

T 

•  03 

■  12 

•  OS 

•  OS 

•  16 

•  30 

.02 

•  01 

•  01  T 

7 

•  29 

.01 

.04 

.16 

.02 

.01 

•  04 

•  50 

CONDA 

1 .03 

•  07 

•  01 

•  OS 

•  01 

.05 

■  39 

•  02 

•  10 

■  07 

•  12 

7 

7 

.03 

.01 

.10 

COTTONWOOD 

•  03 

•  14 

•  03 

•  12 

7 

■  23 

.18 

■  02 

•  2S 

.01 

.05 

•  30 

•  10 

7 

7 

.01 

•  01 

.16 

COUNC  1 L 

2*38 

•  11 

.11 

•  30 

7 

.22 

7 

,06 

.95 

.12 

7 

•  26 

•  23 

OEADKOOD  DAM 

3)26 

•  09 

■  22 

•  41 

•  02 

•  11 

.  12 

•  19 

.11 

•  16 

T 

1.16 

.02 

.07 

7 

.12 

.09 

7 

•  37 

DEER  FLAT  0AM 

1.53 

•  03 

•  23 

.05 

.10 

.02 

•  02 

•  65 

•  15 

.16 

•  10 

DEER  PO I N  T 

2.01 

•  05 

•  06 

•  13 

7 

.04 

.06 

.13 

•  12 

7 

•  60 

.IT 

•  12 

•  13 

.  13 

7 

.27 

.  „,  _ 

2  58 

.30 

T 

7 

7 

.  35 

.  14 

7 

7 

•  23 

•  45 

.06 

•  16 

•  15 

7 

7 

.70 

OR ICGS 

1*15 

•  10 

.05 

•  10 

■  40 

.15 

.10 

.10 

.15 

DUBOIS  EXP  STA 

.81 

T 

T 

•  01 

•  10 

.20 

.14 

•  34 

7 

7 

7 

7 

.02 

DUBOIS  CAA  AP 

.77 

T 

T 

T 

T 

•  02 

•  07 

•  07 

•  01 

7 

7 

.09 

.11 

7 

•  30 

.01 

.02 

•  01 

7 

.01 

.01 

.04 

7 

ELK  RIVER  1  S 

3 . 36 

•  35 

•  40 

•  30 

•  01 

•  02 

■  01 

■  02 

•  03 

.04 

•  13 

■  41 

.04 

•  26 

•  50 

•  01 

7 

7 

7 

7 

.01 

.01 

.61 

EMMETT  2  E 

1,30 

•  21 

.76 

.10 

.13 

.10 

FAIRFIELD  RS 

1,22 

7 

•  03 

•  24 

.07 

.14 

7 

7 

•  58 

•  06 

.OS 

.02 

FA  IRVLAWN 

.92 

7 

•  04 

•  04 

.13 

•  12 

7 

7 

•  45 

.06 

7 

7 

7 

.06 

FENN  RS 

3.68 

•  42 

•  17 

.07 

T 

•  09 

•  04 

•  16 

•  10 

•  20 

•  29 

•  65 

•  05 

•  20 

.23 

•  05 

7 

.97 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

.47 

T 

•  05 

•  12 

•  10 

T 

•  OS 

7 

•  02 

.05 

7 

.05 

GARDEN  VALLEY  RS 

2.61 

•  01 

.05 

.28 

■  04 

•  02 

7 

.12 

.07 

•  05 

1^16 

.07 

•  06 

.15 

.51 

glsnns  ferry 

•  98 

■  02 

•  08 

•  02 

7 

•  eo 

.01 

•  05 

GOOOING  CAA  AP 

•  82 

•  01 

.01 

•  12 

7 

7 

T 

■  21 

•  44 

7 

7 

7 

.03 

GRACE 

•  82 

.07 

.02 

7 

•  07 

.17 

.03 

•  05 

•  22 

•  01 

7 

.03 

.06 

7 

.09 

GRAND  VIEW 

.33 

7 

•  06 

.16 

T 

•  04 

.05 

7 

GRAS^ERE 

•  16 

•  12 

•  02 

•  02 

•  63 

•  05 

.16 

.11 

.02 

•  03 

•  26 

7 

HAIL=Y  AP 

1.42 

•  09 

.32 

.16 

■  76 

•  01 

.08 

HAMER  *.  NW 

.62 

T 

•  01 

•  04 

■  05 

•  03 

7 

.10 

7 

■  32 

7 

•  04 

.03 

HAZ  EL  TON 

•  52 

•  01 

.16 

.02 

7 

7 

•  29 

7 

.02 

T 

7 

HILL  CITY 

1  ft7 

7 

■  36 

.17 

7 

1^10 

7 

.10 

.12 

HOLL I STER 

* 

•  20 

7 

7 

•  20 

•  11 

7 

HOWE 

.75 

7 

7 

■  23 

7 

.06 

■  02 

.  44 

IDAHO  CITY 

2*1^ 

•  11 

•  02 

.03 

7 

7 

.04 

•  06 

.05 

.10 

1.06 

7 

•  04 

•  16 

.46 

3.57 

•  05 

•  15 

.37 

7 

.01 

.06 

•  10 

.06 

1.75 

•  04 

•  05 

7 

•  25 

.20 

.49 

IDAHO  FALLS  2  tSE 

D^06 

T 

•  06 

•  05 

7 

7  7 

.  34 

7 

7 

7 

7 

•  09 

IDAHO  FALLS   16  SE 

^1*  li 

•  01 

•  15 

•  14 

•  06 

.08 

.04 

•  07 

.  27 

•  06 

7 

•  02 

.OS 

.04 

.15 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

!71 

T 

T 

•  03 

•  01 

•  09 

■  02 

•  05 

7 

■  03 

7 

.34 

7 

7 

7 

•  01 

7 

7 

7 

•  05 

.06 

IDAHO  FALLS  U2  NW  WB 

H 

.76 

T 

•  02 

•  10 

•oe 

•  07 

■  04 

.  33 

•  04 

.05 

•  02 

.01 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

1.15 

T 

T 

•  01 

•  07 

•  09 

7 

•  23 

.02 

.02 

•  61 

7 

•  01 

•  06 

7 

.03 

IRWIN  2  S£ 

1  25 

.03 

•  12 

*  15 

.05 

■  15 

.  17 

•  OS 

•  06 

.06 

.41 

ISLAND  PARK  DAM 

4  *2C 

•  10 

•  06 

•  12 

•  3e 

•  25 

.16 

.61 

1.46 

•  12 

•  23 

.11 

.60 

JEROME 

.06 

•  02 

.06 

.04 

7 

7 

•  40 

T 

7 

.01 

KELLOGG 

2.75 

•  29 

•  3S 

•  01 

7 

•  07 

•  01 

•  20 

.02 

.22 

.17 

7 

.03 

•  15 

.11 

•  01 

•  29 

.01 

.02 

•  05 

.71 

KOOSK I a 

2  .  04 

•  33 

•  06 

T 

■  07 

•  13 

.19 

.45 

•  46 

.04 

•  01 

•  11 

•  10 

7 

•  09 

KUNA  ?  NNE 

76 

•  03 

T 

T 

■  04 

7 

7 

.03 

7 

.02 

•  39 

•  OS 

•  10 

.07 

L£ WI STON 

1*3' 

T 

•  IS 

•  02 

•  02 

7 

•  01 

7 

.02 

.06 

.12 

•  19 

.02 

•  IS 

.31 

.05 

7 

7 

7 

7 

•  IS 

LEWISTON  WB  AP 

//F 

l!56 

•  09 

.09 

T 

.01 

•  04 

•  03 

7 

7 

■  02 

.07 

•  14 

.IS 

•  22 

•  27 

.31 

.03 

7 

7 

.02 

•  04 

7 

LIFTON  PUMPING  STA 

.84 

T 

.05 

.17 

•  03 

■  10 

•  26 

.02 

•  01 

•  01 

.06 

•  01 

.08 

7 

.02 

lowman 

2.35 

•  OA 

•  oe 

•  27 

7 

■  06 

.04 

■  13 

•  06 

•  16 

•  76 

7 

•  06 

•  OS 

•  13 

.46 

MACKAY  RS 

. 

•  24 

.02 

•  02 

•  20 

7 

7 

.12 

•  05 

•  01 

•  21 

•  09 

.02 

•  03 

•  06 

7 

.01 

7 

MALAD  CAA  AP 

.33 

•  02 

.02 

7 

•  02 

■  06 

•  02 

7 

•  03 

7 

7 

.04 

.01 

.01 

•  04 

.04 

MAV  RS 

.73 

•  02 

•  06 

.07 

■  12 

•  02 

•  04 

•  37 

•  03 

MC  CALL 

2  •96 

•  14 

•  26 

•  30 

•  06 

.20 

•  15 

.13 

1^09 

.05 

•  16 

.40 

MC  C A MM ON 

0 

T 

7 

•  16 

•  IS 

•  14 

.20 

.21 

.21 

MER 101 AN  1  W 

•oe 

T 

7 

•  05 

.04 

■  02 

.03 

•  11 

•  14 

.19 

.10 

MINIDOKA  DAM 

.42 

.01 

7 

■  10 

•  17 

7 

•  10 

7 

7 

.04 

MONTPELIER  RS 

1.13 

.06 

T 

•  19 

•  07 

.07 

.27 

.07 

•  13 

•  02 

.10 

7 

7 

•  06 

7 

•  01 

7 

.06 

MOSCOW  u  Of  t 

1  .86 

T 

•  13 

.01 

T 

.03 

•  06 

•  02 

.03 

7 

.06 

•  24 

•  11 

.14 

.03 

•  16 

•  24 

.03 

7 

.04 

•  03 

•  48 

MOUNT A I N  HOME  1  NE 

•  02 

•  03 

•  06 

•  03 

7 

.67 

•  03 

MULLAN  PASS  CAA 

3  7' 

.04 

•  17 

•  11 

•  07 

•  09 

.33 

•  12 

•  13 

.27 

■  69 

7 

•  12 

.06 

.17 

•  24 

.01 

•  22 

•  17 

7 

.OS 

•  04 

•  22 

•  40 

NAMPA  2  NW 

•  02 

•  13 

•  02 

•  03 

•  02 

7 

•  59 

T 

.04 

•  19 

•  11 

NEW  MEADOWS  RS 

2.60 

•  13 

•  03 

•  23 

•  23 

■  07 

•  29 

•  02 

•  02 

•  65 

.11 

•  04 

.23 

.35 

NEZPERCE  2  E 

2.12 

•  21 

•  11 

7 

•  20 

7 

T 

•  20 

•  26 

7 

•  31 

.06 

.04 

.31 

.11 

7 

7 

.31 

OAKLEY 

7fi 

.03 

.11 

7 

T 

.06 

7 

•  08 

OBSIDIAN  2  NNW 

1*3' 

•  09 

.02 

•  14 

•  06 

•  03 

•  10 

•  13 

■  10 

.45 

.02 

•  16 

OLA  5  S 

2.23 

•  04 

.02 

.20 

.22 

.09 

1.10 

.06 

•  07 

•  10 

•  04 

.27 

OROFINO 

2.71 

T 

•  45 

•  14 

.02 

T 

.12 

•  13 

■  02 

.15 

•  22 

.37 

.07 

.25 

.31 

7 

T 

T 

.46 

PALISADES  DAM 

1 .76 

T 

T 

7 

7 

■  23 

■  OB 

7 

.11 

.14 

.15 

•  OS 

.SO 

7 

7 

•  07 

•  04 

•  03 

7 

7 

.36 

Parma  ekp  sta 

•  04 

.04 

7 

0.04 

7 

7 

•  73 

•  oe 

•  11 

.11 

7 

.12 

•  06 

.27 

•  02 

.07 

PAYETTE 

1.69 

•  04 

T 

•  08 

7 

.03 

.35 

•  02 

•  20 

•  68 

T 

7 

■  08 

.06 

7 

.15 

POCATElLO  2 

.7; 

•  01 

•  07 

•  03 

.06 

.13 

7 

.06 

•  10 

.06 

•  02 

7 

.11 

7 

7 

.04 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

T 

7 

T 

•  14 

7 

.17 

7 

.07 

7 

•  12 

T 

.01 

•  01 

7 

.10 

7 

7 

•  06 

.03 

PORTH I LL 

T 

T 

T 

T 

•  33 

•  05 

■  10 

•  18 

•  16 

.30 

.  19 

.02 

.34 

B( 

•  12 

7 

•  03 

7 

.  16 

■  20 

7 

T 

.16 

.0] 

7 

.02 

.03 

•  01 

•  10 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2.31 

•  06 

•  01 

•  01 

•  36 

•  08 

•  OS 

■  09 

•  24 

•  57 

.07 

7 

•  17 

.06 

.0] 

•  01 

.05 

.01 

•  05 

.20 

•  16 

RICHFIELD 

1.2C 

•  03 

7 

.14 

■  21 

.  76 

.02 

.04 

7 

R I GG INS  RS 

.64 

•  10 

•  02 

.42 

.10 

7 

RUPERT 

•  46 

7 

7 

7 

•  16 

7 

•  OS 

•  11 

.03 

.03 

.03 

•OS 

Saint  anthony 

7 

•  05 

•  01 

•  09 

■  14 

•  01 

•  17 

■  09 

.46 

.06 

•  04 

7 

.06 

.  12 

T 

.56 

Saint  maRIES 

2*64 

•  47 

•  It 

.03 

•  06 

•  14 

•  06 

.07 

•  17 

•  13 

.07 

•  34 

.04 

•  OS 

.18 

•  01 

.02 

.03 

•  07 

.66 

SALMON 

•  69 

•  02 

•  04 

•  05 

•  01 

.06 

7 

•  27 

•  01 

T 

.04 

7 

.19 

SAWPOINT  EXP  STA 

1.96 

•  03 

7 

.It 

•  11 

.01 

■  10 

•  26 

•  6B 

•  06 

■  04 

•  10 

.01 

•  01 

T 

•04 

.17 

.17 

SPENCER  RS 

U47 

.29 

.01 

.03 

•  11 

■  10 

.02 

•  15 

•  04 

•  56 

.01 

.19 

STIBNITE 

3.2; 

.17 

•  01 

T 

•  06 

•  28 

■  SO 

T 

.22 

•  03 

•  15 

•  05 

•  09 

•  67 

•  31 

•  03 

.02 

.06 

.09 

.27 

STREVELL 

.16 

T 

T 

•  02 

•  09 

7 

•  04 

.03 

7 

T 

SUGAR 

1.1 

•  13 

■  10 

■  09 

•  13 

•  17 

.19 

.96 

SUN  VALLEY 

1.4< 

T 

•  12 

•  40 

7 

.06 

•  10 

7 

7 

•  70 

T 

.03 

.03 

SHAN  FALLS  PH 

lOf 

.03 

7 

•  06 

T 

7 

TETONIA  EXP  STA 

•  8< 

•  06 

■  23 

•  16 

.01 

.OS 

•2e 

TMIN  FALLS  2  NNE 

.4( 

7 

■  01 

•  11 

7 

T 

T 

•  34 

7 

7 

T 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

^                                             Day  of  month 

1   1  2  I  3 

4  1  5  1  6 

7  1   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19     20  21 

22  j  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAVAN  1  N 
WelSER  I  S 

WINCHESTER  1  SE 

.50 
2i90 
1.78 

.78 
01.77 

1.6« 

.23  .1< 
.13  .13 

.11  .01, 

T         .06  .04 
.02     .01  .02 

•  0^ 

T  .03 
■07  .11  .10 
•01     .Ofe  .10 

.08 

•  26 

.03  •IS 

•07     ,Ui  •!( 
•01     •OS  ^27 

•  IS 

•  02 

•  03 

•  u    •oa  .08 

.41 

.08  .U 

.02 

.20  .07 
T        .30  •OA 

.13  .05 

•  OS 
T  .85 

.08  .18 

•07  ^32 

•29  ^02 
•  08 

T  .05 
.80     .18  .08 

.01  T 

T 

.08 

.01 

T  .04 
T  .01 

.04 

•  02 

•  80 

•  42 
.18 

D.17 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dixection 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

1 
> 
« 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

mile 

Direction 
of 

fasteat  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 

a^ 

< 

o 

£ 
a 
o 

— £  

Z 

a 
o 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
aunnse  to  su 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

25 

6.7 

3A 

SE 

20 

8A 

7A 

75 

81 

8 

8 

4 

0 

0 

0 

20 

53 

7.0 

IDAHO  FALLS  A2   NW  WB 

A.  9 

32«S 

NNW 

15 

_ 

1 

8 

2 

0 

0 

0 

11 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

A. 9 

3  AH) 

W 

20 

5 

8 

1 

1 

0 

0 

15 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

31 

79 

77 

6 

10 

5 

0 

0 

0 

21 

e.i 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

22 

9.3 

37 

SW 

31 

81 

75 

74 

80 

10 

5 

4 

0 

0 

0 

19 

55 

6.4 

^  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1957 


Day 

Of  Month 

tn 

Station 

E 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

36 

37 

30 

29 

25 

26 

35 

34 

28 

24 

28 

39 

36 

38 

37 

35 

17 

20 

30 

33 

30 

19 

20 

27 

18 

17 

15 

15 

15 

12 

31 

27 

0 

MIN 

10 

13 

8 

8 

4 

13 

2 

20 

9 

-  4 

6 

14 

23 

30 

29 

-  5 

-  6 

-  5 

-  3 

18 

19 

-  7 

4 

-  8 

-  2 

-17 

-16 

-  9 

-11 

-18 

10 

4 

2 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

MAX 

33 

36 

32 

29 

25 

24 

34 

35 

29 

24 

36 

40 

40 

37 

35 

33 

15 

20 

31 

35 

31 

20 

2  0 

30 

26 

15 

13 

11 

9 

1! 

32 

27 

3 

MIN 

13 

14 

12 

14 

8 

14 

6 

26 

16 

2 

6 

24 

25 

30 

20 

-  1 

-  3 

-  2 

1 

28 

19 

3 

15 

6 

5 

-15 

-  7 

-  8 

-  8 

-16 

13 

8 

4 

ANDERSON  DAM 

MAX 

43 

40 

32 

34 

28 

31 

24 

34 

33 

27 

32 

38 

37 

40 

3  8 

35 

24 

28 

26 

35 

31 

24 

29 

31 

29 

20 

11 

20 

12 

12 

35 

29 

5 

MIN 

23 

28 

14 

11 

11 

12 

13 

22 

18 

11 

17 

29 

30 

31 

30 

18 

5 

6 

7 

22 

16 

6 

9 

12 

11 

-  5 

-16 

-  8 

-12 

-12 

11 

11 

9 

ARCO   3  NW 

38 

36 

25 

26 

26 

13 

21 

27 

24 

27 

26 

33 

32 

32 

37 

20 

17 

28 

16 

34 

25 

15 

16 

18 

23 

12 

21 

21 

9 

15 

30 

24 

1 

MIN 

<> 

7 

4 

3 

0 

-  2 

-  6 

3 

-  7 

-  3 

-  6 

4 

13 

8 

3 

- 14 

-23 

-12 

-  8 

5 

-  8 

-23 

-15 

-16 

-14 

-23 

-  7 

-23 

-11 

-18 

-  6 

-  6 

2 

ARROW ROCK  DAM 

33 

36 

27 

2  5 

21 

26 

29 

34 

26 

30 

40 

37 

38 

40 

39 

24 

23 

25 

33 

36 

23 

27 

21 

29 

21 

10 

3 

8 

9 

20 

26 

5 

HIN 

21 

22 

15 

13 

12 

12 

12 

21 

16 

16 

18 

18 

26 

31 

31 

14 

11 

6 

6 

11 

20 

12 

7 

8 

8 

-  4 

-20 

-20 

-14 

-14 

-13 

9 

9 

ASHTON  I  S 

32 

29 

22 

21 

15 

22 

32 

22 

24 

30 

32 

37 

36 

26 

12 

13 

1 6 

25 

30 

25 

16 

16 

21 

24 

17 

16 

19 

14 

1 1 

21 

22 

7 

MIN 

5 

5 

5 

-11 

-  6 

-10 

-  8 

19 

9 

-  4 

-  1 

18 

16 

18 

9 

-15 

-14 

-  8 

-  5 

10 

9 

5 

5 

7 

-10 

-16 

-15 

-23 

-14 

-11 

4 

-  0 

9 

ATLANTA  2 

27 

26 

20 

23 

13 

15 

25 

26 

21 

24 

31 

34 

35 

33 

30 

29 

16 

20 

24 

30 

26 

21 

21 

20 

19 

14 

11 

12 

16 

15 

26 

22 

6 

MIN 

12 

16 

-  3 

-  3 

-  3 

-  2 

3 

18 

10 

0 

9 

22 

21 

26 

24 

-  4 

-  1 

0 

-  2 

22 

12 

2 

-  1 

7 

4 

-12 

-16 

-  7 

-13 

-12 

11 

4 

6 

AV6RV  RS 

MAX 

40 

34 

35 

34 

35 

34 

32 

32 

32 

32 

36 

48 

36 

30 

30 

29 

29 

30 

30 

29 

29 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

26 

26 

24 

30 

29 

9 

MIN 

29 

27 

29 

26 

26 

25 

18 

17 

22 

20 

29 

29 

19 

18 

14 

-  3 

-  2 

1 

10 

11 

14 

1 

13 

4 

-  8 

-10 

-13 

-  3 

0 

15 

19 

12 

9 

8AVV I EW  MODEL  8AS I N 

MAX 

35 

35 

34 

35 

32 

30 

37 

35 

34 

30 

33 

36 

40 

26 

26 

22 

19 

19 

20 

21 

26 

20 

16 

15 

14 

12 

10 

10 

21 

12 

23 

25 

2 

MIN 

29 

28 

29 

27 

26 

23 

25 

30 

25 

24 

26 

31 

24 

10 

15 

-  9 

-  9 

-  4 

1 

6 

6 

-  3 

8 

6 

3 

-  8 

-  7 

-  6 

-  2 

0 

11 

11 

8 

BIG  CREEK  IS 

36 

31 

29 

24 

19 

21 

26 

27 

25 

36 

34 

35 

36 

34 

34 

24 

22 

25 

37 

30 

28 

24 

23 

25 

22 

17 

12 

20 

18 

23 

30 

26 

7 

MIN 

7 

6 

-11 

-22 

-19 

-12 

17 

-  4 

0 

-  3 

11 

22 

22 

25 

20 

-2  3 

-25 

-23 

-19 

15 

-  3 

-10 

15 

6 

-30 

-36 

-36 

-  6 

-32 

-15 

14 

-  4 

8 

BLACKFOOT 

34 

35 

28 

28 

23 

27 

33 

36 

29 

26 

27 

40 

36 

37 

35 

18 

15 

18 

27 

34 

30 

23 

22 

26 

22 

13 

12 

16 

13 

13 

30 

26 

0 

MIN 

10 

14 

8 

12 

2 

13 

-  2 

22 

14 

6 

7 

17 

21 

30 

16 

-  8 

-  9 

-  7 

-  1 

22 

19 

-  3 

10 

0 

5 

-11 

-  9 

-  9 

-  9 

-12 

12 

5 

8 

BLISS 

46 

41 

35 

34 

27 

26 

36 

41 

36 

35 

43 

48 

45 

46 

43 

39 

30 

37 

34 

41 

33 

24 

30 

29 

25 

18 

13 

19 

15 

14 

36 

33 

0 

MIN 

15 

23 

15 

17 

12 

17 

18 

24 

16 

16 

26 

30 

32 

27 

31 

16 

10 

9 

6 

25 

18 

5 

4 

9 

18 

-  8 

-13 

-11 

-13 

-14 

10 

12 

7 

BOISE  WB  AP 

MAX 

35 

36 

28 

26 

23 

26 

37 

36 

34 

39 

45 

40 

40 

42 

40 

29 

30 

25 

36 

37 

28 

32 

32 

31 

20 

12 

14 

9 

16 

17 

35 

30 

0 

MIN 

23 

18 

14 

15 

20 

16 

17 

20 

17 

16 

24 

26 

27 

27 

19 

11 

11 

11 

7 

22 

14 

20 

16 

19 

4 

-  8 

-  9 

-  6 

-  9 

-  9 

7 

12 

9 

BONNERS  FERRY   1  SW 

33 

38 

33 

32 

35 

30 

37 

3  2 

26 

31 

32 

43 

27 

16 

26 

18 

15 

1 5 

1 3 

27 

21 

12 

16 

2 

7 

10 

1 

20 

20 

22 

25 

23 

0 

MIN 

26 

29 

28 

27 

27 

26 

26 

24 

17 

15 

27 

27 

7 

-  7 

1 

-  6 

-11 

-12 

-  6 

10 

7 

-  7 

-  3 

-20 

-23 

-19 

-17 

-  7 

-  7 

0 

12 

6 

2 

BUHL 

MAX 

45 

39 

34 

33 

30 

32 

42 

4  0 

35 

32 

50 

50 

43 

43 

41 

38 

32 

34 

32 

40 

34 

32 

30 

34 

26 

22 

12 

11 

21 

16 

36 

33 

7 

MIN 

19 

23 

16 

16 

14 

13 

13 

25 

16 

13 

19 

28 

32 

30 

31 

17 

9 

8 

10 

10 

22 

14 

15 

18 

14 

5 

-  3 

-  4 

-  1 

-  6 

6 

14 

4 

BURKE  2  ENE 

35 

33 

26 

27 

27 

25 

27 

26 

24 

26 

33 

33 

31 

24 

21 

8 

12 

19 

26 

25 

15 

16 

18 

7 

5 

9 

6 

22 

18 

16 

27 

21 

7 

MIN 

23 

24 

24 

19 

19 

12 

18 

12 

19 

15 

24 

28 

10 

13 

7 

-  8 

4 

3 

3 

13 

7 

-  3 

6 

-  6 

-13 

-17 

-12 

-  8 

-  1 

11 

17 

6 

2 

BURLEY 

43 

29 

36 

3  8 

'1 

33 

48 

4 1 

41 

28 

23 

27 

40 

38 

28 

32 

32 

35 

24 

16 

16 

20 

16 

26 

33 

0 

MIN 

16 

22 

13 

15 

12 

14 

10 

24 

18 

12 

22 

28 

31 

31 

7 

4 

4 

5 

8 

24 

9 

8 

6 

11 

-  1 

-  4 

1 

-10 

-11 

-  9 

10 

6 

BURUEY  CAA  AP 

39 

36 

33 

48 

40 

26 

25 

2  7 

37 

39 

27 

32 

25 

33 

22 

17 

13 

16 

16 

22 

34 

31 

4 

MIN 

19 

19 

11 

14 

10 

14 

11 

19 

9 

7 

19 

26 

32 

26 

17 

6 

4 

4 

6 

26 

14 

9 

7 

7 

5 

-  6 

-  7 

-  6 

-14 

-13 

20 

10 

2 

CABINET  GORGE 

33 

33 

32 

31 

31 

29 

3  1 

26 

28 

3  3 

37 

32 

22 

22 

18 

17 

18 

16 

25 

21 

16 

13 

11 

7 

5 

2 

18 

15 

21 

25 

22 

7 

MIN 

29 

29 

26 

26 

26 

24 

26 

24 

19 

23 

28 

32 

15 

1 

5 

-  4 

-  5 

1 

-  3 

14 

11 

-  7 

-  4 

-15 

-20 

-14 

-15 

-  6 

-  6 

9 

18 

9 

3 

CALDWELL 

34 

32 

29 

26 

25 

34 

32 

33 

32 

31 

25 

16 

8 

16 

11 

12 

21 

29 

7 

MIN 

23 

16 

15 

20 

21 

19 

16 

23 

16 

21 

22 

16 

25 

26 

20 

11 

12 

16 

6 

16 

16 

10 

1 

16 

10 

-15 

-22 

-  2 

-18 

-17 

5 

11 

3 

CAMBR  I  DGE 

26 

30 

16 

25 

3  2 

28 

2? 

29 

29 

32 

38 

38 

26 

10 

13 

11 

32 

25 

24 

26 

27 

21 

18 

10 

15 

4 

5 

23 

23 

1 

MIN 

13 

15 

5 

0 

4 

10 

12 

17 

3 

-  8 

3 

4 

11 

28 

20 

-  4 

-18 

-21 

-19 

4 

-  2 

5 

9 

-  8 

-23 

-31 

-  9 

-31 

-30 

-  4 

-  1 

3 

CAREY   2  S 

MAX 

42 

48 

26 

28 

26 

20 

24 

32 

25 

27 

33 

41 

35 

31 

35 

22 

21 

26 

23 

34 

35 

22 

21 

25 

20 

10 

19 

22 

14 

14 

31 

26 

9 

MIN 

17 

20 

6 

16 

2 

e 

6 

18 

9 

5 

1  1 

23 

20 

17 

10 

-10 

-12 

-  6 

-  6 

13 

-  9 

-16 

-10 

-  4 

-  4 

-18 

-26 

-26 

-27 

-16 

-  4 

0 

3 

CASCADE   I  NW 

30 

28 

27 

16 

8 

19 

27 

28 

27 

22 

34 

35 

36 

34 

33 

26 

13 

7 

19 

32 

29 

25 

25 

22 

16 

15 

16 

19 

19 

12 

32 

23 

6 

MIN 

7 

11 

-  1 

-  7 

-11 

-11 

15 

14 

9 

-  1 

15 

24 

21 

27 

23 

-12 

-16 

-16 

-15 

18 

5 

7 

15 

14 

-11 

-31 

-24 

1 

-23 

-13 

10 

1 

4 

CHALL I S 

MAX 

34 

36 

30 

21 

18 

24 

28 

25 

25 

16 

2  1 

34 

31 

34 

36 

21 

10 

1 1 

15 

34 

34 

18 

24 

20 

14 

10 

-  6 

11 

5 

11 

32 

21 

9 

MIN 

10 

11 

3 

-  1 

-  4 

0 

9 

1  1 

7 

-  2 

0 

12 

16 

15 

20 

-  7 

-11 

-11 

-  6 

0 

0 

-  6 

10 

1 

-  4 

-22 

-26 

-13 

-19 

-14 

5 

-  0 

5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

37 

28 

2  0 

16 

17 

13 

18 

21 

21 

18 

25 

31 

29 

34 

35 

33 

22 

16 

16 

31 

26 

15 

16 

14 

17 

12 

11 

15 

11 

17 

29 

21 

6 

MIN 

-  7 

-  6 

-14 

-17 

-10 

-11 

-10 

-  4 

6 

-18 

-15 

-  5 

4 

4 

2 

-13 

-18 

-2  0 

-18 

7 

-  4 

-16 

-24 

-22 

-17 

-30 

-33 

-24 

-27 

-29 

3 

-12 

5 

CLIFFS 

MAX 

43 

35 

25 

30 

28 

36 

36 

25 

27 

31 

42 

43 

40 

32 

33 

32 

31 

35 

34 

31 

23 

29 

21 

32 

29 

27 

15 

13 

11 

22 

35 

29 

9 

MIN 

23 

18 

9 

7 

-  2 

3 

15 

7 

2 

14 

23 

24 

30 

19 

26 

-  9 

-  7 

-  3 

2 

21 

6 

7 

-  8 

6 

7 

-12 

-24 

-  8 

-20 

-17 

9 

5 

6 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

34 

24 

19 

1 0 

12 

26 

23 

20 

15 

26 

31 

32 

34 

26 

24 

9 

12 

13 

26 

19 

10 

17 

17 

10 

9 

7 

10 

12 

11 

18 

18. 

6 

MIN 

12 

6 

-  7 

-  7 

-  6 

1 

3 

1 

0 

7 

12 

14 

15 

19 

-10 

-10 

-  6 

-  4 

3 

-  1 

-  5 

2 

4 

-13 

-17 

-18 

-18 

-17 

-17 

0 

-  1 

9 

COEUR  D  ALENE  RS 

40 

34 

42 

33 

30 

33 

36 

33 

31 

32 

35 

44 

38 

34 

29 

24 

25 

26 

24 

20 

24 

20 

16 

21 

19 

16 

15 

23 

13 

23 

30 

27 

8 

MIN 

28 

27 

29 

21 

25 

20 

25 

23 

26 

26 

26 

29 

18 

9 

14 

-  3 

-  1 

3 

2 

12 

7 

0 

7 

-12 

-15 

-15 

-17 

-13 

-11 

8 

18 

lOi 

2 

CONDA 

27 

32 

38 

34 

21 

15 

22 

27 

35 

29 

27 

40 

42 

38 

37 

32 

16 

1 1 

31 

32 

27 

17 

22 

10 

21 

21 

19 

18 

15 

10 

17 

25 

3 

MIN 

-  4 

-  1 

-  6 

-  7 

-15 

-13 

-  8 

-  2 

2 

2 

5 

15 

31 

25 

25 

-12 

-15 

-12 

-  5 

15 

0 

5 

5 

0 

-  5 

-  6 

-  7 

-14 

-21 

-15 

-  1 

2 

COTTONWOOD 

43 

38 

37 

26 

27 

27 

30 

27 

29 

35 

45 

42 

36 

32 

25 

15 

18 

22 

25 

31 

21 

25 

24 

13 

10 

5 

4 

9 

15 

19 

33 

25 

5 

MIN 

24 

27 

23 

6 

10 

8 

20 

12 

12 

15 

25 

24 

17 

19 

13 

-  6 

-  8 

2 

-  3 

11 

-  1 

10 

12 

-  8 

-14 

-17 

-21 

-14 

-12 

9 

16 

6 

9 

COUNC I L 

29 

30 

3  0 

23 

19 

24 

26 

30 

28 

30 

29 

30 

34 

36 

35 

30 

20 

20 

15 

29 

27 

25 

23 

30 

24 

20 

18 

18 

13 

10 

25 

25 

2 

MIN 

16 

21 

2 

-  2 

4 

14 

20 

20 

12 

-  3 

9 

20 

21 

32 

27 

6 

-12 

-14 

-12 

13 

6 

11 

20 

20 

-  4 

2 

-16 

-  1 

-25 

-16 

6 

6 

3 

DEADWOOO  DAM 

MAX 

36 

34 

27 

19 

20 

21 

25 

26 

23 

23 

22 

33 

33 

35 

33 

29 

24 

22 

20 

31 

27 

20 

20 

25 

23 

20 

19 

22 

22 

20 

31 

25 

3 

MIN 

2 

5 

-  9 

-21 

-21 

-18 

3 

9 

4 

-15 

0 

16 

20 

24 

24 

-17 

-21 

-22 

-15 

13 

5 

-  1 

6 

12 

3 

-28 

-29 

-  5 

-26 

-25 

10 

-  3 

6 

DEER  FLAT  DAM 

30 

26 

24 

25 

38 

39 

33 

37 

41 

35 

33 

36 

30 

26 

23 

23 

34 

30 

33 

32 

30 

23 

15 

8 

15 

3 

11 

19 

27 

9 

MIN 

22 

18 

16 

20 

20 

20 

13 

22 

14 

21 

28 

17 

24 

27 

29 

12 

8 

7 

5 

18 

14 

10 

-  6 

17 

10 

-  1 

-27 

-  3 

-19 

-20 

3 

10 

9 

UCEK    rKJ  1  n  1 

12 

16 

16 

1  5 

^5 

27 

27 

25 

22 

18 

33 

24 

22 

23 

13 

13 

16 

16 

25 

12 

14 

12 

10 

11 

18 

19 

6 

MIN 

26 

13 

6 

2 

9 

9 

13 

6 

6 

16 

23 

24 

20 

17 

6 

14 

14 

12 

12 

4 

3 

7 

7 

4 

2 

5 

-  1 

1 

1 

5 

9 

4 

DIXIE 

MAX 

42 

27 

30 

30 

19 

24 

25 

22 

23 

32 

34 

36 

39 

32 

27 

20 

26 

30 

30 

25 

18 

22 

22 

21 

19 

19 

16 

24 

16 

20 

25 

25. 

6 

MIN 

4 

5 

7 

-  6 

-14 

-  6 

-  6 

-  9 

2 

-  9 

12 

17 

7 

25 

8 

-24 

-25 

-24 

-25 

18 

-14 

-  4 

2 

3 

-26 

-38 

-34 

-13 

-32 

-H 

11 

-  6* 

5 

39 

39 

37 

36 

35 

25 

25 

27 

29 

28 

25 

30 

35 

39 

35 

23 

15 

15 

23 

22 

24 

24 

26 

26 

22 

19 

15 

20 

20 

20 

25 

26. 

6 

MIN 

-  3 

-  2 

-  3 

-  4 

-15 

-  9 

-  6 

-10 

12 

6 

5 

17 

19 

20 

19 

-23 

-18 

-12 

-  9 

-10 

-12 

-18 

-10 

-18 

-23 

-21 

-19 

-18 

-  6 

5 

10 

-  5. 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

37 

27 

25 

24 

21 

15 

20 

25 

20 

20 

30 

29 

32 

32 

24 

13 

17 

27 

22 

28 

25 

13 

15 

16 

11 

8 

19 

16 

15 

16 

20 
1 

21. 

3 

MIN 

15 

17 

6 

-  1 

2 

3 

9 

15 

4 

8 

17 

20 

22 

7 

-  8 

-  7 

1 

3 

12 

11 

-  2 

1 

0 

-  2 

-  7 

-  7 

-11 

-  8 

-  9 

3. 

8 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

40 

31 

29 

19 

27 

16 

20 

27 

22 

27 

34 

30 

34 

33 

23 

16 

21 

29 

23 

31 

24 

16 

17 

18 

17 

13 

19 

24 

11 

12 

23 

23. 

4 

MIN 

in 

10 

8 

-  2 

0 

7 

10 

18 

-  1 

-  3 

-  1 

6 

13 

19 

-  2 

-11 

-11 

-  9 

-  6 

12 

-  3 

-  4 

-10 

-10 

-  5 

-  3 

-16 

-16 

-15 

-  4 

1 

-  0. 

6 

ELK   RIVER    1  S 

MAX 

43 

42 

40 

39 

39 

35 

27 

24 

23 

26 

42 

35 

45 

35 

34 

28 

24 

27 

25 

26 

20 

23 

23 

23 

19 

16 

U 

19 

15 

21 

34 

28. 

5 

MIN 

30 

31 

28 

32 

26 

26 

22 

18 

22 

23 

24 

26 

32 

27 

24 

18 

20 

20 

20 

11 

16 

18 

16 

14 

10 

8 

5 

12 

14 

20 

19. 

9 

8«*  r*f«r«DC«  iiot««  follovlnc  StktlOD  ladaz. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPER ATUPES 


IDAHO 
JANUARY  19S7 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EMMETT  2  E 

MAX 

35 

37 

29 

27 

25 

27 

35 

37 

31 

33 

36 

36 

36 

35 

35 

30 

28 

27 

25 

35 

26 

34 

33 

30 

23 

20 

8 

13 

7 

9 

20 

27 

9 

M I N 

24 

16 

10 

17 

20 

20 

18 

20 

12 

12 

18 

16 

24 

30 

27 

11 

6 

6 

4 

20 

18 

13 

7 

12 

15 

-12 

-20 

-  3 

-18 

-19 

5 

10 

6 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

40 

34 

29 

25 

26 

19 

24 

32 

23 

26 

30 

35 

35 

34 

35 

31 

17 

25 

21 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

12 

10 

10 

15 

30 

26 

7 

M I N 

8 

13 

0 

-  2 

-  3 

-  3 

-  3 

13 

0 

-  3 

3 

22 

13 

16 

20 

-  1 

-18 

-18 

-11 

18 

8 

-  9 

-  9 

-  9 

3 

-24 

-34 

-27 

-27 

-29 

1 

—  3 

0 

FAIRVLAWN 

MAX 

54 

38 

30 

33 

24 

41 

40 

3  0 

32 

35 

43 

46 

41 

36 

36 

33 

36 

35 

36 

36 

25 

31 

27 

28 

29 

19 

20 

19 

20 

27 

36 

32 

7 

MIN 

22 

17 

12 

8 

5 

3 

19 

12 

6 

15 

23 

32 

32 

26 

29 

-  2 

0 

-  1 

8 

25 

10 

1 

1 

9 

10 

-  7 

-17 

-  4 

-14 

-14 

12 

9 

FENN  RS 

MAX 

37 

35 

36 

34 

29 

32 

33 

29 

34 

30 

33 

33 

42 

38 

29 

21 

21 

25 

23 

26 

27 

25 

27 

24 

18 

14 

12 

16 

17 

27 

31 

27 

7 

28 

30 

30 

26 

23 

21 

25 

18 

25 

17 

26 

31 

31 

28 

18 

2 

-  2 

0 

1 

20 

16 

16 

22 

13 

-  2 

-11 

-15 

-  5 

-11 

9 

21 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

MAX 

37 

37 

34 

29 

27 

27 

34 

44 

32 

28 

28 

40 

39 

37 

35 

21 

22 

39 

35 

30 

22 

30 

30 

25 

16 

16 

17 

19 

16 

31 

29 

2 

6 

12 

6 

5 

-  1 

0 

-  2 

24 

12 

-  2 

5 

16 

23 

27 

-10 

-11 

-  9 

-  4 

21 

19 

0 

0 

-  1 

-  6 

-10 

-10 

-  7 

-15 

-18 

10 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

31 

34 

26 

23 

20 

25 

27 

33 

31 

23 

27 

35 

34 

43 

38 

35 

22 

22 

22 

35 

32 

24 

25 

33 

28 

19 

15 

23 

14 

17 

28 

27 

2 

10 

15 

12 

-  2 

-  2 

5 

9 

17 

15 

2 

6 

17 

27 

30 

31 

2 

-  5 

-  6 

-  4 

19 

15 

12 

7 

18 

11 

-14 

-21 

0 

-17 

-16 

13 

6 

6 

GLENNS  FERRY 

MAX 

35 

32 

31 

30 

40 

43 

39 

48 

49 

49 

48 

45 

30 

33 

40 

37 

40 

32 

31 

32 

33 

30 

23 

15 

15 

20 

17 

38 

34 

1 

10 

11 

15 

15 

14 

19 

14 

10 

31 

24 

26 

26 

18 

6 

3 

4 

25 

19 

4 

-  1 

9 

14 

2 

-13 

-11 

-16 

-15 

10 

9 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

45 

37 

32 

32 

24 

27 

34 

39 

30 

31 

40 

46 

40 

42 

40 

28 

28 

33 

34 

35 

25 

21 

27 

26 

28 

15 

16 

16 

12 

14 

33 

30 

0 

M I  N 

22 

19 

14 

12 

11 

16 

14 

17 

14 

14 

25 

31 

30 

29 

23 

14 

7 

11 

6 

22 

10 

2 

5 

7 

3 

-  7 

-11 

-  9 

-15 

-11 

8 

10 

>7 

GRACE 

MAX 

24 

31 

25 

22 

15 

19 

23 

27 

22 

20 

34 

36 

36 

35 

32 

31 

14 

15 

22 

31 

25 

17 

25 

20 

19 

21 

18 

15 

12 

11 

19 

23 

1 

MIN 

I 

9 

-  4 

2 

-  7 

-  7 

-  2 

19 

12 

-  3 

11 

30 

30 

27 

25 

-  5 

-10 

-  9 

-  3 

17 

14 

-  5 

5 

2 

5 

-  4 

-  6 

-  5 

-13 

-16 

3 

3 

6 

GRAND  VIEW 

MAX 

39 

43 

38 

28 

26 

28 

43 

41 

38 

37 

47 

42 

40 

42 

42 

35 

32 

32 

29 

45 

41 

34 

37 

38 

29 

20 

18 

22 

22 

20 

31 

34 

2 

MIN 

22 

17 

12 

17 

18 

19 

12 

16 

12 

18 

27 

30 

24 

27 

27 

16 

7 

4 

3 

26 

20 

16 

8 

16 

19 

5 

-  6 

-  1 

-  7 

-  5 

11 

13 

g 

GRASMERE 

MAX 

51 

42 

37 

34 

24 

31 

37 

30 

26 

36 

46 

46 

50 

39 

40 

34 

28 

33 

38 

35 

25 

27 

26 

28 

23 

17 

19 

15 

19 

19 

33 

31 

9 

MIN 

12 

19 

9 

9 

3 

1 

11 

21 

7 

1 

21 

27 

25 

22 

27 

2 

-  1 

-  2 

12 

23 

13 

6 

-  5 

-  8 

-  2 

-  6 

-22 

-  7 

-16 

-15 

10 

6 

4 

GROUSE 

MAX 

41 

35 

29 

27 

27 

20 

20 

26 

25 

18 

27 

35 

33 

35 

35 

24 

23 

28 

24 

35 

27 

19 

15 

20 

17 

12 

17 

18 

15 

19 

26 

24 

9 

MIN 

-  2 

3 

-  8 

-11 

-  5 

-11 

-12 

11 

1 

-20 

-15 

5 

9 

-  3 

-  5 

-22 

-19 

-21 

-16 

3 

-22 

-28 

-27 

-28 

-19 

-36 

-35 

-28 

-31 

-32 

-  6 

-13 

,9 

HAILEY  AP 

MAX 

39 

38 

27 

25 

23 

22 

25 

28 

28 

24 

30 

34 

35 

34 

40 

32 

26 

31 

29 

36 

22 

25 

23 

20 

24 

24 

20 

20 

20 

17 

33 

27 

5 

M I  N 

14 

12 

5 

2 

-  2 

-  7 

-  7 

14 

-  9 

0 

7 

20 

24 

10 

6 

-12 

-13 

-  2 

-  3 

9 

-  4 

-  4 

-  3 

-  3 

-  2 

-12 

-15 

-18 

-11 

-12 

-  3 

-  0 

.6 

HAMER   4  NW 

MAX 

35 

35 

27 

21 

20 

18 

22 

31 

24 

22 

26 

31 

34 

33 

30 

15 

14 

22 

20 

32 

29 

15 

16 

12 

20 

15 

11 

19 

15 

11 

18 

22 

4 

MIN 

-  3 

-  2 

0 

-11 

-  9 

-  2 

3 

10 

8 

-11 

-13 

-  2 

5 

22 

11 

-23 

-22 

-23 

-19 

9 

3 

-11 

-16 

-24 

-17 

-15 

-22 

-26 

-23 

-19 

0 

-  7 

8 

HA2ELT0N 

MAX 

40 

36 

29 

34 

29 

31 

42 

37 

29 

30 

41 

45 

39 

40 

40 

35 

25 

28 

35 

40 

30 

26 

27 

31 

27 

20 

13 

17 

15 

18 

32 

31 

0 

MIN 

15 

23 

12 

20 

7 

15 

11 

24 

16 

9 

19 

26 

29 

30 

30 

11 

5 

5 

28 

20 

3 

10 

5 

9 

-  9 

-10 

-  1 

-13 

-  8 

12 

11 

»5 

HILL  CITY 

MAX 

37 

33 

27 

22 

25 

22 

21 

31 

25 

23 

31 

39 

34 

35 

35 

31 

15 

19 

17 

31 

25 

16 

18 

22 

22 

10 

7 

12 

7 

15 

28 

23 

7 

MIN 

7 

14 

0 

-  2 

-  4 

-  3 

-  2 

15 

7 

-12 

-  3 

20 

13 

21 

24 

1 

-22 

-24 

-12 

14 

11 

-  3 

-11 

-  4 

-  4 

-19 

-35 

-36 

-28 

-33 

9 

-  3 

3 

HOLLISTER 

MAX 

48 

45 

30 

35 

26 

29 

40 

35 

36 

40 

46 

48 

50 

51 

39 

38 

24 

30 

44 

42 

41 

28 

35 

32 

26 

21 

20 

17 

19 

25 

37 

34 

7 

MIN 

16 

25 

14 

11 

3 

0 

12 

12 

16 

15 

16 

31 

24 

26 

29 

16 

4 

2 

6 

20 

18 

6 

5 

8 

7 

-  4 

-15 

-  7 

-  9 

-  9 

12 

10 

0 

IDAHO  CITY 

MAX 

44 

41 

29 

30 

28 

30 

27 

32 

28 

30 

31 

36 

35 

36 

36 

33 

25 

28 

28 

34 

30 

26 

26 

28 

25 

25 

20 

20 

17 

21 

34 

29 

5 

MIN 

15 

9 

2 

-  2 

-  2 

-  2 

7 

20 

9 

0 

7 

16 

22 

28 

29 

-  5 

-  5 

-10 

-  6 

22 

10 

8 

2 

14 

12 

12 

-24 

-  8 

-20 

-20 

12 

4 

9 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

33 

33 

27 

25 

23 

32 

32 

26 

25 

26 

37 

34 

33 

15 

15 

20 

23 

32 

20 

16 

24 

24 

15 

14 

15 

17 

12 

28 

24 

1 

2 

6 

6 

-  1 

-  2 

-  9 

14 

13 

-  1 

2 

12 

29 

14 

-13 

-10 

-  9 

-  7 

14 

3 

8 

-  2 

-11 

-13 

-17 

-13 

-17 

-21 

6 

-  0 

6 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

37 

31 

25 

24 

22 

27 

30 

29 

25 

23 

27 

37 

33 

33 

33 

18 

13 

20 

23 

32 

24 

21 

13 

23 

20 

12 

15 

19 

21 

13 

27 

24 

2 

M I  N 

7 

9 

5 

5 

1 

-  2 

-  7 

11 

3 

0 

3 

16 

16 

27 

0 

-  9 

-10 

-  7 

-  6 

14 

11 

-  2 

5 

-  5 

-12 

-12 

-14 

-14 

-10 

-17 

5 

0 

4 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB 

MAX 

36 

35 

26 

23 

24 

18 

17 

28 

27 

20 

23 

28 

32 

33 

22 

13 

12 

19 

13 

28 

22 

14 

15 

7 

17 

13 

11 

20 

6 

11 

17 

20 

3 

MIN 

-  3 

1 

2 

-  6 

-  1 

-  3 

-  1 

12 

-  8 

-14 

-18 

-  2 

0 

0 

-  9 

-20 

-25 

-27 

-23 

-16 

-24 

-24 

-30 

-26 

-30 

-28 

-30 

-29 

-25 

-13 

-13 

7 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

35 

31 

25 

25 

28 

17 

23 

30 

22 

18 

24 

38 

32 

32 

35 

21 

13 

18 

19 

31 

26 

16 

19 

13 

22 

19 

17 

23 

8 

11 

19 

22 

9 

MIN 

-  1 

6 

-  3 

-  1 

-  4 

-  1 

-  5 

16 

-  5 

-18 

-U 

9 

12 

10 

1 

-22 

-25 

-23 

-16 

10 

-  4 

-17 

-15 

-19 

-  5 

-28 

-28 

-29 

-25 

-28 

-  5 

-  8 

8 

IRWIN  2  SE 

MAX 

25 

35 

25 

21 

16 

24 

31 

25 

27 

25 

39 

40 

38 

40 

34 

28 

17 

20 

22 

32 

31 

23 

30 

28 

22 

17 

20 

16 

13 

14 

23 

25 

8 

MIN 

6 

11 

4 

2 

-  4 

1 

12 

13 

13 

2 

14 

31 

30 

29 

25 

-  9 

-10 

-  6 

0 

12 

19 

6 

14 

11 

13 

-19 

-  9 

-  5 

-  2 

-10 

6 

6 

5 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

28 

22 

25 

20 

18 

15 

18 

23 

22 

20 

23 

27 

34 

32 

22 

22 

22 

18 

20 

27 

25 

20 

18 

17 

17 

16 

16 

17 

11 

10 

20 

20 

8 

MIN 

-10 

-  8 

-  5 

-26 

-18 

-11 

-  6 

1  3 

-  4 

-15 

-16 

20 

18 

18 

0 

-30 

-32 

-31 

-25 

11 

10 

-14 

4 

0 

-29 

-31 

-39 

-33 

-33 

-21 

-  1 

-11 

1 

JEROME 

MAX 

45 

41 

32 

35 

28 

29 

40 

35 

33 

26 

35 

42 

39 

40 

40 

36 

28 

32 

36 

37 

29 

23 

24 

32 

25 

19 

15 

15 

13 

19 

34 

30 

9 

MIN 

14 

21 

12 

18 

6 

14 

12 

18 

14 

7 

17 

26 

28 

29 

30 

14 

5 

8 

4 

23 

21 

4 

8 

14 

11 

11 

5 

KELLOGG 

MAX 

36 

33 

33 

35 

33 

30 

37 

36 

31 

31 

31 

41 

42 

37 

25 

23 

17 

19 

20 

22 

22 

21 

17 

17 

16 

14 

10 

4 

21 

15 

26 

25 

6 

MIN 

28 

28 

30 

26 

26 

18 

21 

25 

23 

24 

27 

30 

19 

11 

17 

-  3 

-  4 

-  2 

0 

8 

11 

3 

8 

-  6 

-12 

-18 

-16 

-12 

-  8 

2 

14 

10 

3 

KOOSK lA 

MAX 

39 

38 

40 

37 

31 

32 

36 

33 

34 

32 

37 

39 

38 

35 

30 

28 

17 

20 

14 

21 

24 

:;7 

26 

26 

17 

16 

4 

12 

10 

25 

35 

27 

5 

MIN 

30 

33 

30 

20 

18 

16 

23 

15 

20 

11 

24 

25 

29 

25 

24 

■  3 

-13 

-11 

-  9 

11 

7 

10 

19 

11 

-13 

-  4 

-15 

-  7 

-20 

2 

19 

10 

5 

KUNA   2  NNE 

MAX 

36 

37 

28 

25 

25 

24 

38 

38 

36 

39 

47 

42 

38 

40 

40 

30 

30 

27 

28 

35 

30 

32 

34 

30 

23 

13 

11 

12 

14 

12 

24 

29 

6 

23 

15 

12 

15 

18 

20 

10 

19 

14 

19 

22 

20 

25 

27 

27 

9 

5 

5 

3 

22 

12 

14 

12 

20 

1 

-10 

-18 

-  5 

-12 

-16 

7 

10 

e 

LEWISTON 

MAX 

41 

38 

40 

38 

36 

37 

44 

37 

42 

41 

46 

42 

36 

36 

31 

27 

20 

16 

15 

21 

26 

27 

24 

20 

13 

8 

1 

5 

6 

25 

44 

28 

5 

32 

32 

32 

30 

30 

28 

34 

30 

23 

29 

34 

28 

26 

27 

26 

9 

2 

2 

7 

10 

7 

12 

18 

6 

0 

-10 

-16 

-  9 

-13 

2 

20 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

38 

37 

35 

35 

32 

35 

40 

3  1 

39 

38 

44 

40 

33 

29 

26 

16 

17 

14 

16 

20 

21 

23 

20 

13 

7 

2 

-  4 

3 

2 

25 

42 

24 

8 

27 

31 

30 

26 

23 

24 

31 

24 

26 

28 

33 

27 

25 

23 

8 

0 

-  3 

-  1 

4 

13 

2 

13 

10 

-  4 

-11 

-15 

-20 

-16 

-18 

2 

24 

11 

8 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

24 

31 

23 

23 

21 

19 

21 

29 

22 

21 

24 

39 

39 

36 

35 

29 

12 

12 

17 

32 

29 

14 

16 

25 

20 

16 

20 

11 

11 

4 

27 

22. 

6 

10 

14 

-  5 

5 

-  8 

-  9 

-  7 

6 

-  1 

-  9 

-  6 

11 

22 

27 

22 

-  7 

-15 

-16 

-12 

0 

10 

-17 

-  6 

1 

-17 

-  4 

-  5 

-15 

-19 

-24 

-15 

-  2< 

9 

LOWMAN 

MAX 

34 

34 

32 

20 

20 

21 

24 

30 

29 

21 

28 

36 

35 

41 

36 

33 

20 

20 

26 

35 

32 

25 

26 

29 

26 

19 

17 

20 

19 

20 

32 

27. 

1 

MIN 

3 

6 

-  8 

-  8 

-  6 

2 

12 

15 

-  5 

-  5 

23 

26 

28 

29 

-  5 

-11 

-12 

-10 

23 

13 

3 

5 

15 

9 

-21 

-24 

-  7 

-20 

-20 

13 

2. 

1 

MACKAY  RS 

MAX 

34 

32 

25 

25 

22 

14 

15 

28 

23 

18 

26 

36 

31 

34 

35 

27 

23 

28 

22 

36 

27 

15 

23 

17 

20 

12 

20 

16 

14 

14 

23 

23. 

7 

M  I  N 

6 

4 

0 

-  3 

-  1 

-  2 

3 

1  1 

9 

-  2 

4 

8 

13 

14 

3 

-11 

-  8 

-  7 

-  5 

9 

3 

-  3 

-11 

-10 

-10 

-12 

-14 

-12 

-12 

-16 

-  2 

-  1 

7 

MALAO 

MAX 

37 

38 

25 

26 

24 

31 

31 

37 

28 

26 

33 

40 

37 

41 

38 

28 

27 

28 

31 

36 

31 

24 

35 

32 

28 

25 

25 

26 

19 

19 

26 

30. 

1 

11 

17 

8 

6 

2 

4 

6 

20 

15 

6 

12 

26 

28 

31 

27 

12 

1 

1 

6 

22 

15 

3 

e 

9 

9 

14 

7 

9 

-  1 

-  6 

8 

10 

8 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

33 

33 

24 

29 

21 

25 

31 

37 

29 

26 

35 

36 

37 

41 

40 

25 

25 

26 

28 

38 

31 

23 

32 

30 

28 

24 

24 

25 

18 

17 

27 

29. 

0 

5 

6 

2 

-  1 

-  6 

-  5 

1 

18 

-  1 

-  3 

3 

21 

21 

28 

20 

3 

-  2 

-  4 

-  2 

15 

1 

-  2 

6 

3 

10 

11 

0 

4 

-  7 

-15 

13 

6 

MAY  RS 

MAX 

38 

38 

24 

20 

18 

25 

30 

24 

25 

22 

23 

32 

32 

32 

32 

24 

17 

9 

20 

31 

25 

27 

25 

21 

16 

-  3 

0 

7 

7 

9 

32 

22. 

0 

MIN 

12 

14 

-  3 

-  8 

-10 

-  5 

6 

7 

8 

-  5 

-  5 

5 

10 

15 

0 

-16 

-19 

-19 

-12 

1 

-  3 

-  9 

9 

-10 

-13 

-25 

-34 

-22 

-26 

-15 

-  2 

MC  CALL 

MAX 

36 

28 

22 

20 

24 

22 

26 

26 

24 

29 

29 

30 

29 

30 

29 

26 

20 

18 

16 

26 

22 

20 

2  0 

21 

16 

18 

16 

20 

12 

16 

25 

23. 

1 

MIN 

11 

13 

1 

-10 

-11 

-  9 

19 

9 

3 

-  1 

15 

10 

16 

25 

18 

-  9 

-17 

-18 

-15 

16 

-  7 

7 

15 

10 

-12 

-27 

-24 

-  3 

-21 

-12 

7 

0. 

0 

MC  CAMHON 

MAX 

35 

33 

28 

30 

35 

25 

27 

31 

35 

32 

25 

33 

31 

30 

30 

20 

18 

20 

20 

32 

30. 

3 

MIN 

8 

7 

4 

4 

1 

-  1 

6 

6 

18 

^7 

29 

32 

32 

31 

4 

-  2 

-  2 

-  2 

21 

17 

6 

6 

9 

9 

-  3 

-  4 

-  2 

-11 

-14 

18 

7. 

8 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

34 

35 

32 

29 

25 

25 

26 

36 

35 

39 

45 

44 

33 

40 

40 

31 

29 

27 

29 

36 

32 

33 

34 

32 

21 

15 

6 

11 

7 

10 

22 

28. 

8 

MIN 

25 

12 

13 

19 

21 

20 

16 

24 

15 

19 

24 

21 

27 

28 

30 

11 

8 

7 

6 

20 

12 

14 

14 

21 

4 

-  9 

-19 

-  2 

-15 

-16 

6 

12. 

1 

3««  refer«ac«  i 


followlog  Station  : 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1957 


Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MINIDOKA  DAM 

26 

36 

36 

29 

29 

38 

38 

38 

39 

39 

36 

26 

28 

32 

36 

36 

22 

2  5 

31 

28 

20 

13 

16 

12 

16 

32 

29. 

8 

M*N 

le 

25 

13 

16 

10 

13 

11 

23 

17 

11 

17 

27 

30 

29 

31 

20 

1 

3 

6 

28 

20 

3 

6 

3 

6 

-  6 

-10 

-  7 

-20 

-13 

9 

Hi 

° 

montpelier  rs 

MAX 

26 

24 

30 

16 

23 

23 

21 

2  0 

31 

25 

20 

35 

44 

39 

38 

35 

14 

13 

13 

26 

32 

27 

1 5 

23 

28 

22 

23 

20 

17 

11 

8 

24 

1 

MIN 

0 

5 

-  5 

-  6 

-10 

-12 

-  6 

1 

9 

-  4 

-  3 

5 

24 

29 

24 

-  2 

-15 

-16 

-14 

-10 

9 

-12 

-  6 

3 

-  9 

-  3 

-  4 

-11 

-12 

-25 

-23 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

<.! 

33 

28 

28 

37 

3  0 

35 

31 

38 

39 

42 

26 

27 

19 

12 

12 

22 

22 

23 

24 

2  3 

12 

2 

0 

2 

13 

22 

34 

24, 

3 

MIN 

32 

29 

24 

18 

24 

22 

26 

26 

25 

27 

28 

30 

23 

18 

17 

-  9 

-  6 

0 

-  7 

6 

9 

9 

9 

2 

-19 

-26 

-26 

-12 

-19 

11 

17 

' 

MOUNTA I N  HOME   1  NE 

MAX 

49 

39 

3  5 

30 

29 

41 

4  0 

32 

36 

48 

50 

45 

41 

41 

30 

31 

33 

39 

34 

29 

31 

38 

31 

31 

30 

22 

17 

22 

37 

34. 

9 

MIN 

16 

20 

12 

U 

19 

13 

25 

9 

14 

14 

15 

27 

29 

31 

18 

9 

6 

3 

27 

16 

12 

11 

19 

11 

3 

-  7 

-  2 

-  6 

-  7 

11 

MULL A N  PASS  CAA 

MAX 

32 

25 

22 

19 

16 

19 

20 

1  5 

15 

19 

26 

25 

21 

15 

8 

9 

17 

22 

18 

19 

3 

11 

1  0 

-  6 

-  7 

10 

6 

12 

10 

12 

21 

15, 

0 

MIN 

25 

IB 

15 

12 

10 

11 

13 

10 

11 

11 

18 

18 

13 

7 

-  5 

-  4 

3 

12 

8 

1 

-  2 

-  2 

-  7 

-12 

-15 

-12 

-  2 

-  1 

3 

5 

11 

NAMPA    2  NN 

MAX 

28 

39 

39 

26 

25 

25 

25 

40 

40 

37 

39 

43 

34 

34 

40 

38 

30 

27 

26 

27 

32 

3  6 

34 

28 

21 

14 

6 

12 

5 

10 

28 

6 

MIN 

25 

17 

15 

16 

21 

21 

14 

21 

11 

18 

22 

17 

23 

27 

28 

14 

9 

7 

6 

16 

10 

10 

15 

8 

-10 

-17 

-23 

-17 

-13 

NEW   MEADOWS  RS 

MAX 

34 

24 

14 

22 

17 

25 

27 

27 

21 

24 

34 

33 

34 

30 

12 

17 

3 

24 

30 

19 

24 

24 

22 

10 

8 

4 

16 

6 

13 

20 

9 

MIN 

6 

2 

-  8 

-  9 

-13 

6 

10 

-  3 

-  5 

-  2 

19 

21 

21 

27 

-15 

-23 

-24 

-24 

-20 

-14 

-14 

12 

12 

-20 

-34 

-36 

-30 

-30 

-30 

-19 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

36 

34 

35 

29 

26 

27 

32 

26 

25 

32 

36 

38 

37 

26 

23 

15 

14 

19 

20 

27 

20 

25 

25 

13 

9 

3 

1 

8 

11 

23 

35 

23 

9 

MIN 

27 

26 

18 

13 

15 

12 

IB 

12 

18 

18 

26 

27 

18 

19 

9 

-  3 

-  7 

0 

-  2 

10 

5 

7 

9 

0 

-12 

-13 

-15 

-  8 

-16 

7 

17 

' 

OAKLEY 

MAX 

51 

41 

27 

36 

29 

34 

36 

36 

31 

36 

43 

45 

50 

41 

41 

36 

26 

40 

42 

40 

31 

31 

3  1 

36 

26 

20 

17 

18 

20 

22 

37 

33 

9 

MIN 

21 

26 

13 

14 

5 

2 

IB 

21 

13 

16 

22 

30 

33 

27 

29 

0 

2 

3 

11 

29 

19 

7 

6 

8 

11 

1 

-  6 

-  8 

-  9 

-  8 

6 

OBS lOI AN  2  NNW 

MAX 

35 

31 

5 

4 

1 1 

21 

2  1 

16 

24 

30 

31 

31 

33 

30 

23 

6 

1  0 

25 

34 

22 

11 

19 

16 

13 

18 

2 

10 

3 

6 

26 

19 

2 

MIN 

-13 

9 

-26 

-29 

-29 

-24 

-  6 

12 

-  5 

-11 

10 

15 

12 

14 

8 

-26 

-28 

-28 

-23 

19 

-11 

-17 

-  5 

-  3 

-15 

-36 

-46 

-26 

-38 

-34 

-  4 

-12 

OLA   5  S 

MAX 

36 

36 

24 

26 

25 

34 

35 

32 

26 

34 

38 

37 

36 

33 

33 

23 

23 

28 

33 

34 

33 

31 

30 

24 

17 

10 

11 

10 

12 

30 

27 

6 

MIN 

21 

20 

9 

0 

12 

11 

19 

16 

5 

0 

6 

11 

21 

19 

10 

4 

-  1 

-  3 

2 

1 

2 

4 

9 

9 

5 

-27 

-33 

-  5 

-30 

-25 

10 

OROFI NO 

MAX 

46 

36 

38 

45 

38 

34 

38 

4  0 

44 

43 

4  1 

40 

44 

37 

36 

26 

23 

26 

19 

21 

22 

26 

29 

26 

19 

1 1 

g 

1 2 

14 

28 

33 

30 

5 

MIN 

33 

30 

31 

25 

26 

22 

26 

21 

21 

19 

28 

26 

33 

27 

22 

0 

-  2 

-  1 

-  1 

16 

15 

14 

16 

8 

-  5 

-  5 

-15 

-  9 

-15 

8 

22 

PALI S ADES  DA M 

MA  X 

2u 

36 

3  0 

1 7 

20 

24 

30 

30 

37 

42 

38 

38 

34 

26 

6 

13 

14 

32 

33 

25 

28 

23 

23 

19 

17 

16 

15 

10 

23 

24 

8 

MIN 

3 

7 

2 

11 

-  7 

1 

-  2 

2  1 

14 

0 

11 

32 

34 

30 

24 

-10 

-13 

-  9 

-  3 

10 

20 

8 

12 

11 

13 

-13 

-  6 

-  4 

-  2 

-13 

6 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

32 

40 

35 

34 

34 

26 

38 

35 

40 

40 

31 

34 

33 

36 

32 

26 

23 

23 

30 

31 

28 

22 

24 

25 

19 

5 

16 

9 

10 

21 

28 

1 

MIN 

26 

16 

15 

20 

22 

23 

15 

20 

12 

19 

11 

15 

15 

27 

28 

9 

6 

4 

3 

2 

6 

6 

-  7 

14 

8 

-17 

-28 

-  4 

-21 

-20 

-  2 

PAUL    1  E 

MAX 

43 

42 

37 

31 

35 

26 

35 

38 

38 

30 

32 

45 

47 

42 

42 

41 

26 

24 

23 

28 

36 

25 

27 

26 

36 

30 

21 

14 

19 

14 

26 

31 

6 

MIN 

15 

20 

12 

13 

10 

9 

10 

24 

16 

5 

11 

21 

26 

28 

30 

4 

2 

3 

2 

3 

21 

5 

4 

8 

-  6 

-  6 

-  7 

-16 

-16 

-14 

PArETTE 

MAX 

3c 

3{ 

32 

25 

25 

27 

30 

37 

32 

36 

36 

35 

35 

35 

37 

32 

25 

25 

32 

34 

34 

29 

25 

26 

24 

19 

5 

17 

12 

8 

26 

28 

0 

MIN 

26 

2- 

17 

20 

18 

23 

22 

20 

10 

13 

19 

17 

23 

30 

31 

in 

6 

4 

3 

18 

10 

9 

3 

14 

13 

-19 

-25 

-  2 

-19 

-16 

5 

10 

POCATELLO  2 

MAX 

4^ 

39 

2E 

24 

31 

35 

34 

30 

30 

42 

41 

43 

36 

20 

25 

34 

37 

31 

28 

26 

27 

31 

18 

13 

16 

21 

20 

33 

29 

8 

MIN 

13 

20 

12 

10 

3 

6 

3 

25 

18 

6 

7 

32 

31 

-  4 

-  4 

-  3 

4 

28 

19 

7 

7 

6 

6 

-  6 

-  6 

-  6 

-  7 

-11 

16 

° 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

35 

35 

28 

24 

27 

33 

34 

26 

26 

39 

42 

39 

38 

36 

22 

17 

21 

33 

36 

27 

23 

23 

29 

23 

15 

10 

14 

14 

19 

30 

27 

3 

MIN 

8 

15 

9 

5 

2 

6 

2 

20 

7 

1 

5 

22 

25 

29 

6 

-  6 

-  6 

-  6 

0 

25 

13 

3 

1 

3 

-13 

-13 

-  9 

-  6 

-14 

-17 

18 

PORTH I LL 

MAX 

34 

36 

35 

34 

35 

38 

35 

2B 

30 

32 

36 

31 

18 

23 

15 

14 

12 

11 

28 

28 

12 

16 

10 

7 

2 

3 

12 

1  5 

18 

24 

22 

9 

MIN 

26 

26 

30 

25 

24 

25 

24 

25 

14 

10 

24 

21 

6 

-  6 

-  4 

-  3 

-14 

-16 

-10 

11 

8 

-15 

-  5 

-28 

-27 

-21 

-18 

-12 

-12 

-  3 

8 

PRESTON  2  SE 

MAX 

34 

35 

34 

19 

26 

29 

33 

30 

26 

32 

42 

40 

40 

36 

36 

26 

25 

29 

39 

29 

25 

26 

30 

30 

30 

27 

23 

22 

20 

27 

30 

1 

MIN 

3 

11 

'4 

17 

-  5 

-  3 

-  2 

17 

18 

-  1 

6 

30 

32 

32 

30 

8 

0 

0 

5 

20 

14 

-  5 

4 

10 

5 

5 

7 

8 

-  6 

-13 

-  2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

32 

32 

29 

30 

27 

34 

32 

29 

29 

32 

36 

30 

20 

22 

18 

19 

18 

17 

23 

17 

15 

19 

11 

10 

9 

5 

20 

14 

16 

24 

6 

MIN 

23 

26 

25 

24 

22 

22 

23 

25 

20 

21 

27 

28 

10 

-  4 

6 

-  8 

-  8 

-  9 

-  8 

14 

-  8 

2 

-23 

-27 

-27 

-21 

-13 

-  9 

0 

11 

2| 

RICHFIELD 

MAX 

42 

34 

28 

28 

25 

20 

29 

32 

28 

26 

33 

37 

34 

38 

37 

34 

23 

28 

25 

34 

27 

16 

21 

22 

22 

14 

10 

17 

11 

13 

29 

26 

4 

MIN 

21 

22 

11 

10 

4 

13 

8 

20 

7 

5 

12 

21 

23 

29 

26 

5 

0 

3 

-  1 

20 

15 

-11 

-  6 

-  3 

7 

-17 

-22 

-12 

-21 

-17 

4 

RIGGINS  RS 

MAX 

44 

40 

39 

39 

33 

32 

42 

45 

45 

51 

46 

42 

37 

36 

34 

28 

29 

30 

28 

32 

31 

34 

29 

26 

30 

30 

26 

26 

26 

26 

31 

34 

5 

MIN 

25 

26 

27 

21 

23 

20 

28 

34 

28 

32 

33 

32 

31 

30 

28 

11 

7 

24 

20 

26 

16 

26 

16 

2 

11 

4 

-10 

-  2 

-  4 

5 

20 

19 

RUPERT 

MAX 

42 

40 

37 

26 

32 

26 

35 

38 

38 

3C 

30 

42 

46 

42 

40 

41 

24 

21 

25 

40 

32 

25 

2 1 

26 

32 

22 

12 

14 

16 

1  3 

27 

30 

3 

MIN 

14 

20 

12 

13 

10 

11 

10 

14 

17 

6 

6 

20 

28 

28 

30 

6 

3 

4 

4 

5 

22 

5 

6 

6 

9 

-  8 

-  6 

-  7 

-15 

-14 

-  7 

SAINT  ANTHONV 

MAX 

33 

27 

2; 

20 

24 

31 

26 

27 

32 

35 

36 

34 

30 

17 

19 

22 

27 

32 

26 

19 

22 

26 

19 

1  2 

17 

19 

1 1 

13 

24 

24 

6 

MIN 

7 

7 

0 

-10 

-  6 

-  7 

-10 

20  8 

-  3 

-  1 

12 

16 

28 

10 

-13 

-14 

-10 

-  7 

15 

12 

3 

9 

-  3 

-13 

-17 

-22 

-21 

-23 

-12 

-12 

-  1 

SAINT  MARIES 

MAX 

39 

36 

36 

34 

31 

30 

32 

31 

33 

31 

35 

39 

36 

32 

26 

16 

16 

18 

15 

21 

18 

19 

17 

14 

11 

7 

6 

15 

14 

24 

32 

24 

6 

MIN 

26 

28 

29 

26 

25 

19 

24 

20 

23 

22 

28 

27 

21 

16 

15 

-  7 

-  8 

-  6 

-  4 

14 

7 

3 

12 

-  6 

-17 

-22 

-19 

-12 

-  9 

9 

20 

SALMON 

MAX 

35 

31 

26 

24 

23 

18 

2£ 

25 

35 

35 

27 

34 

36 

36 

29 

15 

10 

1  0 

13 

26 

28 

1 8 

29 

25 

14 

5 

3 

1 5 

14 

23 

22 

6 

MIN 

5 

6 

5 

-  5 

-10 

-  1 

8 

7 

7 

3 

4 

5 

16 

23 

-10 

-17 

-19 

-20 

-16 

6 

-10 

-12 

5 

-  1 

-19 

-30 

-32 

-17 

-27 

-  9 

7 

-  4 

'' 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

35 

32 

33 

32 

30 

29 

32 

33 

28 

29 

32 

36 

33 

24 

23 

19 

15 

1  5 

14 

26 

22 

15 

13 

g 

7 

s 

7 

16 

14 

19 

25 

22 

7 

MIN 

25  27 

26 

27 

25 

24 

25 

26 

19 

22 

28 

19 

16 

7 

10 

-10 

-13 

-10 

-  6 

13 

3 

-12 

5 

-  7 

-  9 

-21 

-21 

-  3 

-  9 

8 

16 

^ 

SPENCER  RS 

MAX 

34  25 

2 1 

1( 

16 

14 

17 

23 

22 

20 

27 

29 

27 

30 

21 

12 

16 

24 

18 

27 

21 

1  0 

1  5 

14 

6 

3 

10 

13 

10 

10 

19 

18 

4 

MIN 

2  1 

-  8 

-  e 

-  5 

-  8 

8 

17 

7 

3 

6 

13 

12 

19 

-  2 

-  7 

-16 

-13 

-10 

16 

1 

-  9 

-  5 

-  9 

-13 

-11 

-13 

-16 

-19 

-12 

0 

STIBNITE 

MAX 

4« 

42 

27 

29 

25 

25 

28 

22 

25 

23 

30 

32 

32 

38 

30 

29 

26 

34 

37 

29 

25 

20 

2  2 

18 

18 

1  7 

19 

23 

20 

15 

20 

26 

6 

MIN 

12  15 

-  1 

-  6 

-  6 

-  6 

-  3 

3 

-  2 

3 

23 

16 

16 

20 

-  8 

-  6 

-  1 

-  2 

-  3 

2 

-  2 

4 

9 

-13 

-18 

-15 

-12 

-16 

-16 

-  2 

-  0 

3 

STREVELL 

MAX 

37  37 

26 

2( 

26 

21 

27 

34 

27 

2( 

3- 

37 

38 

36 

35 

30 

27 

26 

28 

38 

28 

26 

30 

28 

28 

15 

14 

15 

20 

24 

29 

28 

5 

MIN 

12  19 

6 

12 

3 

1 

15 

IS 

12 

14 

20 

24 

30 

24 

21 

-  4 

-  4 

1 

2 

23 

18 

5 

6 

3 

8 

-  2 

-  3 

-  2 

-14 

-11 

12 

SUGAR 

MAX 

30  33 

23 

21 

20  20 

26 

3C 

16 

25 

25 

32 

36 

33 

2  0 

18 

15 

16 

19 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

2] 

g 

6 

E 

12 

22 

23 

.3 

MIN 

2  4 

2 

-  A 

-  6 

-  8 

-  9 

1  3 

9 

-  5 

-  2 

-  2 

12 

19 

11 

-12 

-16 

-16 

-  5 

12 

11 

4 

4 

-  4 

10 

-16 

-21 

-20 

-21 

-14 

10 

SUN  VALLEY 

MAX 

36  36 

30 

23 

25 

23 

23 

25 

23 

22 

29 

33 

32 

34 

34 

29 

21 

27 

27 

37 

26 

28 

2 1 

22 

ic 

20 

20 

ic 

15 

17 

33 

26 

1 

MIN 

-  3  0 

-13 

-17 

-14 

-13 

-13 

13 

-15 

-17 

-  9 

16 

12 

10 

0 

-14 

-16 

-16 

-16 

12 

-15 

-16 

-19 

-15 

-11 

-23 

-27 

-24 

-29 

-28 

-  4 

-10 

* 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

39  43 

36 

26  27 

26 

45 

40  39 

39 

48 

46 

40 

39 

43 

34 

33 

33 

38 

43 

38 

37 

38 

36 

2( 

2] 

15 

1£ 

2C 

2( 

30 

34 

3 

MIN 

25  24 

19 

21 

23  22 

16 

25 

25 

23 

29 

30 

28 

27 

33 

16 

13 

12 

10 

20 

24 

21 

16 

21 

19 

5 

-  1 

3 

0 

-  3 

11 

18 

0 

TETONIA   EXP  STA 

MAX 

29  30 

22 

23     18  20 

23 

25 

19 

24 

28 

31 

33 

36 

34 

14 

17 

2  1 

23 

29 

22 

1 5 

18 

19 

25 

12 

15 

16 

c 

25 

22 

0 

M!N 

0  9 

6 

-  e 

-15  0 

-  1 

12  8 

-  4 

18 

19 

26 

14 

-22 

-20 

-10 

-  3 

21 

9 

-  4 

8 

-  3 

-14 

-24 

-25 

-12 

-12 

-14 

1 

-  1 

4 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

44  36 

32 

35     30  32 

43 

41 

31 

30 

4 ; 

47 

44 

41 

40 

38 

28 

36 

28 

22 

33 

3 

MIN 

15  22 

13 

20     10  13 

1  1 

23  16 

10 

16 

26 

29  30 

32 

19 

8 

7 

8 

26 

23 

12 

16 

14 

15  1 

-^6 

-  i 

-  3 

-  ■ 

15 

14 

1 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 

30  43 

38 

30     34  23 

31 

42  39 

32 

32 

44 

47 

47 

43 

36 

22 

1 6 

1£ 

1  ? 

20 

24 

32 

4 

MIN 

17  19 

15 

16     10  10 

10 

1  1 

16 

9 

15 

18 

28 

32 

30 

18 

8 

5 

^6 

9 

25 

15 

15 

17 

16 

6 

-  4 

-  2 

-  2 

-  4 

-  3 

12 

3 

37  33 

32 

30     28  31 

33 

3  0  30 

31 

36 

40 

33  26 

15 

15 

16 

1  6 

18 

12 

14 

15 

7 

20 

16 

25 

30 

24 

5 

MIN 

27  28 

27 

20     24  18 

24  18 

16 

20  28 

29 

14  15 

9 

-  3 

-  1 

3 

2 

12 

5 

2 

11 

-  4 

-10 

-11 

-12 

-  5 

0 

12 

20 

10 

.9 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

40  41 

33 

31 

30  29 

31 

32 

29 

26 

30  35 

40  35 

25 

18 

16 

16 

20 

25 

21 

18 

17 

16 

11 

10 

16 

5 

24 

16 

26 

24 

6 

MIN 

26  28 

27 

22     19  15 

22 

14  20 

16 

24 

30 

e 

10 

14 

-  8 

-  6 

-  7 

-  4 

-  2 

9 

-  3 

8 

-  8 

-14 

-14 

-18 

-11 

-11 

-  2 

13 

7 

0 

I  DOtaa  follo>lng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S  •  Conlinued  JANUARY  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WAYAN  1  N 

MAX 
MIN 

33 
-  9 

33 
13 

27 
-  7 

18 

-  5 

10 
-20 

21 
-14 

26 
-  7 

24 
12 

26 
4 

35 
5 

33 
24 

35 
26 

36 
27 

35 
21 

27 
17 

20 
-22 

12 
-22 

22 
-16 

26 
-  4 

27 
15 

17 

6 

22 
-  2 

26 
5 

19 
0 

20 
-20 

17 
-17 

17 
-12 

18 
-11 

11 
-19 

17 
-21 

20 
5 

23 
-  1 

5 
6 

WEISER  1  S 

MAX 
MIN 

32 
25 

32 
23 

31 
13 

2'. 
17 

23 
15 

26 

20 

31 
22 

34 

21 

30 
9 

32 
9 

36 

19 

34 
12 

34 
22 

34 
31 

38 
30 

30 
10 

25 
5 

26 
5 

24 

3 

33 
17 

29 
3 

30 

3 

26 
4 

30 
15 

26 

10 

20 
-23 

8 

-26 

19 
-  1 

9 

-20 

10 
-14 

26 
5 

27 
9 

1 
2 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIH 

43 

25 

37 
25 

31 
23 

32 
7 

21 
14 

29 
11 

32 
20 

28 
18 

29 
8 

30 
12 

42 
22 

41 
22 

38 
11 

33 
11 

21 
11 

le 

-10 

26 
-  8 

30 
0 

29 
-  1 

22 
6 

20 
8 

26 
8 

21 
10 

14 

2 

11 
-11 

10 
-18 

13 
-21 

18 
-  8 

24 
-11 

21 
11 

32 
16 

26 
6 

5 
9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

J 

g 

'J 

g 

g 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOwf ALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

- 

4 

4 

ANDERSON  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  QID 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

7 

6 

6 

4 

4 

3 

T 

3 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

T 

2 

13.0 
16 

T 
16 

T 
15 

15 

T 
15 

1 . 0 
16 

15 

15 

15 

15 

15 

3.0 
18 

ARCO  3  NV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

2 . 0 

2 

3.0 

3 

4.0 
4 

10.  0 

T 

T 

ARROWROCK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

2.5 
3 

0.2 
2 

T 

2 

2 

2 

2 

9.0 
11 

10 

T 
10 

9 

3.0 
12 

6 . 0 
16 

0.5 
15 

14 

13 

13 

13 

3 . 0 

IS 

ASuiuN  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

^13 

^15 

16 

15 

15 

14 

1.0 
IS 

1.5 
15 

15 

15 

14 

14 

13 

5 . 0 
17 

T 
17 

T 
17 

T 
17 

4.0 
20 

T 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

12.0 
32 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

"25 

25 

24 

23 

23 

25 

9 . 4 

31 

1.1 

30 

29 

T 

29 

T 
28 

1 . 3 
28 

4.4 

32 

5 . 1 

35 

0.3 
33 

32 

31 

30 

16.  9 
42 

0.  8 
42 

0.3 
41 

41 

1.3 
41 

1.2 
41 

0.3 
40 

40 

40 

38 

38 

11.4 
47 

AVERT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

30 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

14 

^18 

18 

18 

18 

18 

23 

2.0 
25 

23 

20 

1.0 
19 

3.0 
22 

1.0 
23 

21 

2.0 
23 

22 

22 

21 

20 

IZO 
32 

30 

T 
28 

T 
27 

1 . 0 
28 

26 

25 

25 

T 
25 

25 

T 

25 

1.0 

26 

BLACEFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 . 0 
2 

2 

2 

1 

0.5 

2.0 

2 

1 

1 

1 

4.0 
4 

4 

2 . 0 
6 

5 

4 

2.0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3.0 
8 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 

0.6 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

1.4 

T 

0.4 
1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

0,6 
T 

2.2 
T 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

4.9 
1 

0.5 

5 

0.3 

T 

4 

0.3 

4 

0.3 

T 

4 

0.3 

3 

0.3 

0.4 

3 

0.3 

1.2 
4 

0.4 

BONNERS  FERRY  1  S« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

2 

3.2 
4 

T 

4 

1.0 

5 

2.7 
8 

6.5 
13 

0.5 
10 

10 

0.1 

10 

T 

9 

9 

9 

9 

1.2 
9 

3.0 
12 

11 

11 

0.4 
11 

11 

11 

11 

T 
11 

10 

T 
10 

1.5 
11 

3.7 
15 

BORLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

0.5 

0.7 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

0.8 
1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

0.3 
2 

CALDTEIX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 

T 

4.0 

3 

3 

2 

2 

2 

T 

T 

9.0 

9 

8 

7 

7 

3.0 
9 

4.0 

9 

10 

10 

3.0 
9 

9 

10 

1.7 

12 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.5 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

2.0 

5 

T 

5 

5 

T 

5 

T 

5 

2.0 
7 

1.0 
7 

T 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

8.5 
IS 

15 

0.5 
15 

T 
15 

0.5 
15 

T 
IS 

15 

15 

T 
15 

15 

15 

2.0 
16 

CENTKHVILLE  ARBAUGH  HCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

1.6 
13 

13 

12 

12 

12 

3.3 

15 

5.7 
19 

T 
18 

17 

0.7 
16 

T 
16 

1.3 
17 

0.7 
17 

2.4 
19 

18 

18 

18 

T 
18 

11.3 
26 

0.8 

27 

2.3 
28 

T 
28 

2.6 
28 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

6.5 
31 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

2.3 

26 

24 

24 

24 

24 

24 

2.0 

26 

1.0 

26 

26 

25 

2.0 
27 

27 

1.0 
27 

1.0 
27 

2.5 
28 

28 

28 

28 

4.0 

30 

3.0 
33 

33 

0.5 
32 

32 

1.0 

32 

32 

31 

0.6 
31 

31 

31 

4.0 

35 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

0.7 
2 

T 

2 

0.1 

2 

0.4 
3 

1.5 
4 

1.9 
5 

1.1 

6 

1.0 

7 

4.0 

10 

6 

6 

6 

0.5 

6 

6 

T 

6 

0.1 
6 

T 

6 

2.6 
9 

0.7 
9 

2.0 
11 

1.9 

12 

12 

12 

11 

0.3 
11 

11 

1.4 
12 

2.6 
14 

9.0 
IS 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
1 

2.8 
3 

3 

0.8 

3 

3 

2 

2.0 

4 

4 

3 

3 

3 

0.' 

3 

2.2 

5 

3.6 
8 

8 

7 

7 

0.5 

7 

3.2 
10 

0.2 
10 

0.7 

10 

4.6 
14 

1.6 
13 

0.2 
12 

0.2 
12 

12 

0.2 
12 

11 

0.2 
10 

0.7 
10 

DEADIOOD  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

2.0 
24 

24 

24 

24 

24 

5.8 
30 

7.3 

36 

0.5 
35 

33 

2.1 
34 

2.4 
34 

2.3 

35 

1.6 

34 

2.9 

36 

T 
35 

34 

34 

33 

17.8 
48 

0.6 
45 

1.4 

46 

0.2 
43 

1.9 
44 

1.1 
43 

42 

41 

T 
40 

39 

39 

5.0 
43 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1.0 
1 

2.0 
1 

1.0 

3 

T 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

2.0 

5 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

3.0 

7 

0.1 
8 

0.2 
8 

0.1 
8 

T 

8 

T 

8 

8 

8 

8 

T 

8 

0.5 
8 

0.5 
8 

FAIREIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

3.8 

5 

4 

4 

3 

1.2 
4 

0.5 
4 

T 

4 

T 

,  4 

4 

4 

4 

4 

L2.2 
16 

15 

14 

13 

0.7 
13 

1.5 
13 

13 

13 

12 

12 

12 

0.5 
12 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
4 

6.5 
10 

0.5 
10 

9 

0.5 
9 

9 

1.0 
9 

1.0 
9 

0.5 
9 

9 

9 

9 

9 

11.0 
19 

18 

1.0 
17 

18 

1.0 
19 

2.0 
20 

19 

6.5 

25 

GLEMNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 

8.0 
6 

5 

5 

4 

4 

1.0 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 
4 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

\ 

4.0 

4.0 

6 

5 

5 

5 

0.1 

5 

T 

5 

T 

5 

5 

4 

4 

4 

1.0 

5 

HAILEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

6.0 

1.8 

9.0 

1.0 

3.0 

BAUER  4  NV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.  0 
1 

1.0 

2 

2.0 
4 

1.0 

5 

3 

3 

2.0 

5 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

4.0 
6 

6 

6 

6 

1.0 
7 

2.0 
8 

3 

3 

3.0 

5 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

1.0 
4 

T 

4 

4 

T 

4 

2.0 
7 

1.0 
7 

1.0 
8 

1.0 
8 

7 

6 

6 

6 

11.0 
16 

T 
16 

1.0 
17 

15 

1.0 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

6.1 

22 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

5 

5.0 
8 

T 

5 

0.3 

5 

0.5 

5 

0.5 

5 

T 

5 

13.0 
22 

0.5 
22 

1.0 

20 

T 
20 

4.0 
21 

4.3 

23 

5.5 
24 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 
T 

T 

1 

0.9 

2 

0.2 
3 

3 

3 

2 

0.5 
1 

T 

2 

0.3 
2 

2 

2 

2 

T 

2 

4.0 
3 

T 

6 

T 

6 

T 

6 

0.1 
6 

T 

6 

6 

6 

T 

6 

T 

6 

1.0 
6 

5.0 
9 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

1.4 

T 

2.3 
3 

T 

3 

2 

2 

2 

3.1 

2 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

8.5 
10 

9 

0.3 
8 

8 

0.1 
8 

1.5 

9 

9 

7 

6 

6 

T 

5 

0.8 
6 

S«e  reference  not 

SB  folloeln 

K  Ste 

-  10  - 


Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDA  BO 
JANUABY  1957 


Day  of  month 


btabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 

3.0 

4.0 

1.0 

1.0 

1.0 

12. 0 
24 

ISLAND  PARK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.5 
32 

- 

- 

- 

2.5 
33 

6.0 
38 

7.0 
44 

5.0 
46 

- 

- 

1.5 
40 

- 

6.0 
46 

- 

- 

- 

- 

- 

14.0 

53 

2.0 
54 

- 

5.0 
54 

2.0 
56 

9.0 
54 

LEWISTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

2.5 

3.0 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.9 

0.9 
2 

0.2 

T 

1 

0.1 
T 

0.6 
1 

T 

T 

0.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.2 
T 

0.7 
1 

3.8 
1 

5 

S 

4 

0.5 

2.3 
3 

0.5 

3.7 

6 

0.5 

8 

0.6 

5.0 
8 

0.7 

5.9 
13 
0.9 

0.7 
16 
1.1 

T 
16 
1.1 

T 
16 
1.1 

0.4 
10 
1.1 

10 
1.8 

9 
1.8 

0.4 
9 
1.7 

10 
1.8 

LOWIIAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

1.5 

12 

. 

. 

2.5 
14 

5.0 
17 

T 

. 

1.0 
16 

0.5 

1.0 
17 

T 
16 

2.0 
17 

17 

17 

17 

17 

lao 

30 

T 
29 

1.0 
30 

27 

1.0 
28 

1.5 
28 

. 

27 

. 

26 

. 

7.0 
30 

KACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

4 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

0.6 
4 

0.4 

5 

5 

S 

T 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

S 

0.7 
4 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

0.3 

5 

T 

5 

5 

5 

T 

5 

1.0 
6 

7 

T 

7 

T 

7 

7 

1.0 
7 

1.0 

9 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

T  , 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

1.8 
1 

1 

1 

1 

1.6 
2 

0.3 

2 

0.5 
2 

2 

2 

2 

2 

3.5 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0.7 
4 

HC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

3.0 
20 

. 

_ 

. 

5.0 
22 

4.0 
27 

2.0 
29 

. 

4.0 

29 

3.0 
29 

. 

3.0 
29 

. 

. 

28 

. 

L4.  0 
36 

. 

3.0 
36 

. 

3.0 
39 

. 

. 

36 

. 

8.0 
40 

HULLAN  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  caiD 

T 
43 

1.7 
44 

1 . 1 

46 

47 

0.7 
47 

0.9 
48 

3.3 
49 

1.2 

52 

1.0 

53 

3.0 
54 

8.0 

58 

T 
64 

64 

1.0 
64 

1.0 

65 

65 

65 

64 

2.0 
64 

3.0 
68 

0.1 

69 

4.0 

69 

1.0 
74 

T 
70 

68 

67 

0.3 
66 

65 

0.4 
64 

2.2 
64 

4.0 

66 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.5 
4 

4 

T 

3 

3 

3 

2.5 
5 

5 

T 

4 

3 

2 

T 

2 

2.5 
4 

3.0 
7 

7 

7 

6 

T 

6 

4.5 
10 

2.0 
12 

1.0 

12 

5.0 
17 

1.5 
18 

18 

18 

T 
18 

16 

16 

T 
14 

3.5 
15 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  caiD 

0.5 
1 

- 

- 

- 

1.0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

OBSIDIAN  2  NM1T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

26 

27 

26 

26 

26 

26 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
1 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

1.5 
1 

T 

0.3 
3 

T 

T 

T 

2.0 
2 

7.0 
9 

8 

T 

7 

T 

7 

1.0 
8 

1.0 
9 

9 

9 

T 

9 

8 

8 

1.5 
9 

POCATELLO  ire  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUrV 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

3.8 
T 

T 

4 

0.3 

2 

0.2 

2 

0.2 

1 

T 

1 

T 

1 

0.7 

T 

T 

1 

1 

T 

1 

1.6 
1 

T 

2 

0.2 

0.9 
2 
0.2 

0.2 

3 

0.2 

0.2 
3 

0.2 

2.1 
5 

0.5 

5 

0.5 

T 

5 

0.5 

0.4 

5 

0.5 

5 
0.5 

0.4 

5 

0.5 

0.4 
6 

0.5 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 

2 

0.5 

2 

3.0 
4 

7 

1.0 
8 

4.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 

12 

1.0 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

3.0 
16 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

1.6 
7 

7 

0.2 
7 

0.1 
8 

3.7 
10 

1.5 
11 

1.2 
12 

1.2 
13 

2.3 
15 

6.8 

20 

0.6 
18 

18 

T 
18 

17 

17 

16 

15 

2.0 
17 

2.0 
19 

0.5 
19 

0.2 
18 

0.6 
18 

18 

17 

17 

0.1 
17 

17 

0.8 
17 

8.7 
24 

2.7 

26 

RIGCINS  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.3 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

1.5 
6 

0.1 

6 

1.0 
8 

3.5 
9 

7.5 
17 

1.0 
18 

18 

13 

13 

12 

12 

0.6 
13 

1.5 
14 

0.1 
13 

0.1 
13 

T 
13 

13 

13 

13 

12 

12 

0.8 
12 

7.0 
19 

3.0 
20 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

5.0 
16 

0.5 

2.0 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

3.0 
24 

0.2 
24 

T 
24 

24 

24 

0.8 
24 

3.7 

26 

1.1 

27 

27 

T 
26 

2.7 

28 

0.2 
28 

1.8 

29 

0.5 
29 

1.1 

29 

29 

28 

27 

9.0 
36 

5.0 
40 

0.5 
40 

0.2 
36 

0.8 
36 

35 

34 

34 

0.4 
33 

33 

33 

6.0 
38 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 

8 

8 

8 

8 

8 

2.0 
9 

5.0 
14 

14 

13 

T 
13 

1.0 
14 

2.0 
16 

T 
16 

T 
16 

16 

14 

14 

14 

10.0 
22 

22 

21 

21 

T 
21 

1.0 

21 

20 

19 

19 

19 

18 

1.0 
18 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.9 
T 

T 
T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

1.0 

5 

T 

5 

1.0 

5 

0.5 

6 

1.5 
7 

1.5 
9 

2.0 
10 

1.0 

10 

4.0 
11 

1.0 
8 

8 

0.5 
8 

8 

8 

8 

8 

T 

7 

4.0 
11 

T 
11 

2.0 
13 

3.0 
16 

15 

15 

15 

T 

15 

15 

T 
15 

1.0 

15 

7.0 
22 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY  1957 


^  I^OTH    MERIDIAN  Ij^ME  ZONE 


I05TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 
-O- 


IDAHO 


-o 

He  Derail t  26  N  t 


■  U«.-TTO^  ;      i\    Str...U  _ 


lieuendlve  Rch 


115  -^Contact 


G>rl>ll<I  AUxran  USAC  EIC  St. 

Bo.l...nOO  Wl^g.„USAC  io-56-wwk:-sf 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIHATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY  1957 


.-_^_i2_l_l2£TH^  MERIDIAN  |tiME  ZONE 
thui  I      t    I05TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 


56-WRPC-Sr 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  SUED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTA I NOUS  AREAS • 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  i 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reiei 

to 
tablee 

Temp.  1 

Predp 

AeERDEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

42  5  7 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5  6 

AFTEftTHQuGHT  M[NE 

007( 

OWYHEE 

i; 

*3  00 

116  4! 

72  8C 

VAF 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

AMERICAN  FALLS  t  SH 

0227 

POWER 

12 

42  47 

112  52 

4316 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANOERSOM  DAM 

02e< 

ELMORE 

43  21 

U  S  BUR  RECLAMATION 

Z  3  5 

ARCO  3  NW 

BUTTE 

43  40 

JOHN  C  TOOMBS 

2  3  5 

ARROWROCK  DAM 

ELMORE 

43  36 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

ASHTON  1  S 

0«7< 

FREMONT 

i: 

44  05 

111  21 

510C 

5P 

5P 

GUST  STEIf*WW* 

2  3  5 

7 

ATLANTA  2 

OA  94 

ELMORE 

115  07 

5585 

5P 

5P 

MRS  FLORENCE  MALS 

2  3  5 

7  C 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

43  45 

U  S  SOIL  CON  SER 

AVERY  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

47  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

BLAINE 

43  39 

NELSON  BENNETT 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

066: 

K00TE^4AI 

47  59 

116  33 

207C 

7A 

"'a 

U  S  NAVY 

2  3  5 

BENTON  DAM 

0769 

BONNER 

9 

46  21 

116  50 

2640 

MIC 

U  5  FOREST  SERVICE 

C 

BIG  CREEK  1  S 

VALLEY 

45  06 

NAPIER  EDWARDS 

eUCKFOOT 

BINGHAM 

43  11 

EARL  RODGERS 

blackfoot  dam 

CARIBOU 

43  00 

FORT  HAUL  |R  PROJ 

BLISS 

lOO: 

GOODING 

42  56 

114  51 

326< 

6F 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

i: 

43  46 

116  06 

6196 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

ADA 

43  32 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  MB  AIRPORT 

ADA 

43  34 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNERS  FERRY  1  SW 

BOUNDARY 

48  41 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  36 

114  46 

3500 

5P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BURKE  2  ENE 

SHOSHONE 

47  32 

MONTANA  POWER  CO 

SURLEY 

CASSIA 

42  32 

FRANK  0  HEDFIELD 

BURLEY  FACTORY 

CASSIA 

42  33 

AMALGAMATED  SUGAR 

c 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

i: 

42  32 

113  46 

414* 

MID 

MIC 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  5 

7 

CALOWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

SS 

SS 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5 

CAMBRIDGE 

WASHINGTON 

44  34 

STUART  DOPF 

CASCADE  1  NW 

VALLEY 

44  32 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAYUSE  CREEK 

CLEARWATER 

46  40 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTERVILLE  ARBAUGM  RCH 

1636 

BOISE 

2 

43  56 

115  51 

430C 

6P 

MABEL  M  ARBAUGH 

7 

CMALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

5P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUSTER 

44  02 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

CLARK  FORK  X  ENE 

BONNER 

48  09 

CLOSED 

CLARKIA  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

47  00 

U  S  FOREST  SERVICE 

*• 

CLIFFS 

1896 

OWYHEE 

13 

42  40 

117  00 

5197 

4P 

ARTHUR  J  WHITBY 

2  3  5 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1936 

LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

6610 

8A 

eA 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALENE  HS 

KOOTENAI 

47  41 

U  5  FOREST  SERVICE 

CONDA 

CARIBOU 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

COTTOMWOOO 

IDAHO 

46  03 

6P 

LOUIS  KLAPPftlCH 

2  3  5 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

MID 

SABI  FREI 

c 

2187 

ADAMS 

12 

116  26 

2936 

5P 

5P 

PETER  E  WEST 

2  3  5 

c 

DEAD WOOD  DAM 

VALLEY 

44  19 

CLIFFORD  S  CODE 

OEADWOOD  SumiT 

VALLEY 

44  32 

U  S  SOIL  CON  SER 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI 

47  44 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

OEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  45 

2510 

7P 

7P 

ROVCC   ".'AN  CUOETJ 

2  3  5 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

12 

43  45 

116  06 

7150 

5P 

5P 

BOISE  VLY  BCSTG  CO 

2  3  5 

c 

DIXIE 

IDAHO 

45  33 

MRS  ZILPHA  L  WENZEL 

2  3  5 

ORIGGS 

TETON 

43  44 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

CLARK 

44  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

c 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

44  10 

112  13 

5122 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  5 

ELK  CI lY 

2875 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3  5 

7 

ELK  RIVER  1  S 

CLEARWATER 

46  47 

EMIL  KECK 

2  3  5 

ENMETT  2  E 

GEM 

43  50 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

CAMAS 

43  21 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FAIRYL>WN 

3113 

OWYHEE 

13 

42  33 

116  58 

4900 

8P 

ep 

TEX  PAYNE 

2  3  5 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

c 

FORT  MALL  INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

43  02 

FORT  HALL   IR  PROJ 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  RS 

BOISE 

44  04 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

CUSTER 

44  19 

113  31 

6600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  18 

2569 

7P 

7P 

E  0  STONE 

2  3  5 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

42  57 

114  43 

3569 

MID 

DAVID  MITCHELL 

c 

GOOOING  CAA  AIRPORT 

GOODING 

42  55 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

GRACE 

CARIBOU 

42  35 

UTAH  P  &  L  COMPANY 

2  3  5 

c 

GRAND  VIEW 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

5P 

5P 

W  BILADEAU 

2  3  5 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  06 

3355 

U  S  WB  OBSERVER 

GRASMERE 

3809 

OWYHEE 

12 

42  23 

115  53 

5126 

5P 

5P 

BLANCHE  PORT LOCK 

2  3  5 

GRAY  6  NNW 

BONNEVILLE 

43  08 

CLOSED 

12/4/56 

GROUSE 

CUSTER 

43  42 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HAILEY  AIRPORT 

BLAINE 

43  31 

5322 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5 

7 

3964 

JEFFERSON 

^6 

43  59 

112  15 

4796 

5P 

5P 

U  S  F  &  w  L  SERVICE 

MAZELTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

CAMAS 

43  18 

5P 

5P 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

HOLLISTER 

TWIN  FALLS 

42  21 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWE 

BUTTE 

43  47 

113  00 

4820 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

4442 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3965 

5P 

5P 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

5P 

MRS  BERTHA  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  2  ese 

BONNEVILLE 

43  29 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

c 

IDAHO  FALLS  16  SE 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

5P 

GEORGE  W  MEYERS 

3 

•IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  5 

7 

IDAHO  FALLS  1*2  NW  WB 

44S9 

aUTTE 

6 

43  50 

112  41 

4790 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

IDAHO  FALLS  AC  W  WB 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

I DA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

CHRIS  CALLEN 

S 

IRWIN  2  SE 

4588 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  le 

5300 

4P 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

6 

44  03 

115  27 

7050 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

5P 

FRED  SEER 

2  3  5 

KAMIAH  1  N£ 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  06 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

KETCHUM  17  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43  37 

114  41 

6421 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

46  09 

115  59 

1261 

E  T  GILROV 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

6P 

6P 

HARRY  u  GIBSON 

2  3  5 

LEAOORE 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

LEWISTON 

5230 

NEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

733 

5P 

5P 

GEORGE  W  WILKIN 

2  3  5 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

in  16 

5926 

5P 

UTAH  P  6  L  COMPANY 

2  3  5  6 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOWMAN 

5414 

BOISE 

B 

44  05 

115  38 

3794 

6P 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3  5 

7  S 

MACKAV  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

113  37 

5897 

5P 

U  5  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

J     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     *  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEND 
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Station 

No. 

County 

I 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

M 

1 

(5 

1 

J 

Temp. 

1 

HA  LAO 

HALAD  CAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

5551 
5567 
5685 
5708 

ONEIDA 

ONEIDA 

CASSIA 

LEMHI 

VALLEY 

1 
1 
12 
11 
8 

42  II 
42  10 
42  19 
44  36 
44  54 

112  16 

112  19 

113  22 
U3  55 
116  07 

4420 
4476 
4540 
5066 
5025 

7( 

6P 
4P 

MID 
MID 
5P 
4P 

J  L  CROWThER 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

2 

2 
2 

3  5  C 

C 

3  5  7 
3  5  7 

MC  CAMHON 
MERIDAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RANGER  STA 

5841 
5659 
5960 
6053 

BANNOCK 
ADA 
ADAMS 
MINIDOKA 
BEAR  LAKE 

12 
2 
12 
12 
1 

42  39 

43  37 

44  37 
42  40 
42  19 

112  12 
116  25 
116  26 

113  29 
111  16 

4774 

2620 
3244 
4280 
5943 

5P 

6P 
5P 
8A 

5P 
6P 
5P 
6A 

R  F  LINDENSCHMITT 
JAMES  W  DOSS 
DON  DAVIS 

U  S  BUR  RECUMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 

2 

2 
2 
2 

3  5 

3  5  7 
3  5  6 
3  5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
MULLAN  PASS  CAA 

606: 
6152 
6174 
6237 

BOISE 
IDAHO 
LATAH 
ELMJRE 
SMOSMONE 

2 
3 

i: 

43  56 
46  06 

46  44 
43  08 

47  27 

115  40 

114  55 
117  00 

115  42 
115  40 

S990 
2400 
2626 
3160 
6037 

5P 
5P 
MIO 

MIC 

5P 
5P 
MID 

U  $  SOIL  CON  SER 
U  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
H  B  GOWEN 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2 
2 
2 

C  S 

3  5  6 

3  5  C 
3  5  7 

KAMPA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCE  2  E 
NEZ  PERCE  PASS 
OAKLEY 

642< 
6430 
6542 

CANYON 

ADAMS 

LEWIS 

LEMHI 

CASSIA 

2 
11 

3 
11 
12 

43  37 

44  58 
46  15 

45  43 
42  15 

116  35 
116  17 
116  12 
114  30 
113  53 

2470 

9871 
3250 
6575 
4600 

6/ 
6P 

8^ 
6P 
VAR 
6P 

AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 
HERBERT  J  HARDY 

2 
2 
2 

3  5 

3  5  7 

S 

3  5  7 

OBSIDIAN  ?  NNW 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6590 
6661 
6764 
6644 

CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 

11 
8 

3 
12 
2 

44  02 
44  07 
46  29 
43  22 
43  47 

114  50 
116  17 
116  15 
111  14 
116  57 

C670 
2  962 
1027 
5392 
2224 

5P 
5P 
5P 

5P 
5P 
4P 
5P 

ALFREP  ft  6R00KV 
MRS  DOROTHY  NALLV 
U  S  FOflEST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 

2 

2 
2 
2 

3  5  7 

3  5 
3  5  6 
3  5 

PAUL  1  E 
PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  1  N 
PLUMMER  3  WSW 

6691 
7049 

707: 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

BENEWAH 

12 
8 
3 
2 

42  37 
44  05 

46  30 

43  30 

47  19 

113  45 
116  56 
lis  48 

115  18 

116  57 

4200 
2110 
3175 
4220 
2970 

8A 

3P 

SP 
3P 
VAR 
MID 

AMALGAMATED  SUGAR 

JULIAN  M  FIELD 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  GEO  SURVEY 

U  S  OFF    INO  AFFAIRS 

2 
2 

3  5 

3  5      7  C 

S 

C 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRAIRIE 

7211 
7264 
7301 
732  7 

BANNOCK 

POWER 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMJRE 

12 
12 
5 
7 
2 

42  52 

42  55 
49  00 
46  55 

43  30 

112  28 
112  36 
116  30 
116  53 
115  35 

A4it0 
4444 
1600 
2556 
4670 

SS 

5P 
6P 

MIC 
5P 
6P 

MID 

HARLAN  H  SMITH 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R  E  DENHAM 
HENRY  J  FITCH 
ORA  L  ENGELMAN 

2 

2 
2 

3  5 

3  5  7 
3  5  7 

C 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

PUNGO  CREEK 

PUTNAM  MOUNTAIN 

RICHFIELD 

73es 

7465 
7673 

FRANKLIN 
BONNER 
VALLEY 
BINGHAM 
L 1 NCOLN 

9 
11 
12 
12 

42  04 

48  21 

43  02 
43  04 

Ul  51 
116  50 
115  04 
112  03 
114  09 

4718 
2  380 
4600 
6300 
4  306 

5P 

5f 

VAR 
5P 

C  M  CRA6TREE 
U  S  FOREST  SERVICE 
M  EDWARD  8U0ELL 
FORT  HALL   IR  PROJ 
LESLIE  F  BUSHBY 

2 

2 

3  5 

S 

s 

3  5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

RIRIE  12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

772  7 
7966 
6022 
8062 

IDAHO 

BONNEVILLE 
MINIDOKA 
FREMONT 
BENEWAH 

11 

12 
12 
12 
10 

45  25 
43  32 

42  37 

43  56 
47  19 

116  19 
111  32 
113  41 
111  40 
116  34 

1640 
5676 
4204 
4968 
2170 

4P 
8A 

5P 
8A 

TP 

4P 

U  S  FOREST  SERVICF 
MRS  VELMA  L  SMOuT 
MINIDOKA    IR  PROJ 
£  M  JER6ENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 

2 

2 
2 
2 

3  5  7 

3  5 
3  5 
3  5 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 

6137 
6303 

6548 

BONNER 
ELMORE 
LINCOLN 
CAMAS 

11 
9 
2 
12 
12 

45  11 
48  17 
43  37 

42  57 

43  30 

113  53 
116  34 
115  10 

114  24 
114  50 

3949 
2100 
4730 
3960 
5755 

MID 

5P 

5P 
VAR 

5P 
VAR 

U  S  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
LEON  6  VANSANT 
U  S  FOREST  SERVICE 

2 
2 

3  5 

s 

3  5 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

STIBNITE 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

6738 
6766 
6816 
6906 

CLARK 

VALLEY 

CASSIA 

MADISON 

BLAINE 

6 
11 
12 
12 
12 

44  21 
44  54 

42  01 

43  53 
43  41 

112  11 
115  20 

113  13 
111  45 

114  21 

5883 
6550 
5260 

5621 

5P 
6P 
5P 

6P 
9P 
5P 

U  S  FOREST  SERVICE 
BRADLEY  MINING  CO 
IDAHO  STATE  POLICE 
J  KENNETH  THATCHER 
EDWARD  F  SEAGLE 

2 
2 
2 

3  5  7 
3  5 

3  5       7  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDALE  GUARD  STATION 

9065 

9202 
92  33 

ADA 

TETON 

OWYHEE 

ELMOPE 
ELMORE 

12 
12 
12 
2 
2 

43  15 
43  51 

42  05 

43  38 
43  43 

116  23 
111  16 
115  09 
115  26 
115  38 

2323 
5904 
5420 
7400 
3475 

5P 
5P 

6P 

VAR 
VAR 

IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMENT  STATION 
MRS  GEORGE  CURK  JR 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SER 

2 
2 
2 

3  5  7 
3  5  C 
3  5  7 

S 

s 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 

WALLACE 

WALLACE  WOODUND  PARK 

9294 
9299 
9422 
94  93 
9496 

TWIN  FALLS 

BUINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

12 
11 

42  35 

43  49 
47  26 
47  30 

114  28 

114  51 

115  56 
115  53 

3770 

6800 
2  770 
2950 

5P 
6A 

6P 
7A 

5P 
8A 

6P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  SOIL  CON  SER 
W  FEATHERSTONE  JR 
VERN  E  COLLINS 

2 
2 

2 
2 

3  5  7 
3  5 

3  5  7 
3  5  C 

WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

9638 
9640 

WASHINGTON 
LEWIS 

12 
3 

44  14 
46  14 

116  57 
116  36 

2120 
3950 

5P 
4P 

5P 
4P 

MERVIN  V  LING 
HALLACK-HOWARD  LBR  CD 

2 
2 

3  5 
3  5 

NEW  STATIONS 

CAREY  2  S 

1461 

euiNE 

12 

43  17 

113  57 

4755 

6P 

ALTON  PATTERSON 

2 

3  5 

CABINET  GORGE 
WAVAN  1  N 

1363 
9601 

BONNER 
CARIBOU 

9 

12 

48  05 
42  59 

116  04 
111  22 

2257 
6430 

5P 
5P 

5P 
5P 

WASH  WATER  POWER  CO 
JOHN  C  SMITH 

2 
2 

3  5 
3  5 

OREILLE,     10  ST.  JOE,     U  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Clifflatologlst  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four-digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of' record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as   'U.S.  Weather  Bureau')  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7,  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water    equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S      Storage  precipitation  station.      Precipitation  measurements,     made  at  Irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


Perhaps  the  most  striking  feature  during  February  was 
the  abnormally  warm  weather  in  areas  drained  by  the  upper 
Snake  River  and  its  tributaries  and  over  southern  portions 
of  the  central  mountains.  Runoff  from  melting  snow,  often 
over  frozen  ground,  was  excessive,  and  considerable  flood- 
ing occurred,  the  salient  features  of  which  are  described 
through  use  of  excerpts  from  the  flood  report  of  the  Boise 
Weather  Bureau  found  at  the  end  of  this  summary.  Precipi- 
tation was  excessive  over  the  Panhandle,  the  majority  of 
stations  recording  between  two  and  three  inches  more  than 
usual.  It  was  also  excessive  over  most  of  the  central  moun- 
tain area  and  portions  of  the  southern  valleys,  running  up 
to  two  inches  and  more  over  long-term  mean  values  in  the 
southwesterly  reaches  of  the  mountains.  Elsewhere,  precip- 
itation was  near  average  or  considerably  below,  particularly 
in  the  north-central  prairie  and  canyon  country  and  much 
of  the  southeastern  part  of  the  State  except  highland  areas. 
As  noted  previously,  temperatures  were  quite  high  over  the 
southeastern  portion  and  most  of  the  southern  mountains; 
the  highest  anomalies,  running  up  to  over  9°  above  average, 
being  found  along  the  east-central  border  joining  Wyoming. 
Temperatures  were  somewhat  below  average  in  the  Panhandle, 
at  a  scattering  of  stations  in  the  north-central  portion, 
and  over  a  large  area  northwest  of  Boise  and  reaching  the 
Oregon  border,  where  two  or  three  stations  were  4°  and  more 
colder  than  their  long-term  means.  The  outstanding  storm 
or  weather  damage,  aside  from  the  floods,  as  reported  by 
D.  J.  Stevlingson,  Weather  Bureau  State  Climat ologist  at 
Boise,  were  the  snowslides  during  the  early  morning  of  the 
5th  at  Wardner  ,  Shoshone  County,  in  which  one  person  was 
killed,  five  people  injured,  four  houses  destroyed,  two  more 
seriously  damaged,  and  three  others  less  seriously  harmed. 
Losses  were  estimated  at  $50,000.  On  the  23d,  freezing  rain 
occurred  in  the  Sandpoint  and  Wallace  areas.  Ice  from  one- 
fourth  to  one-half  inch  thick  was  deposited  on  everything 
at  Sandpoint,  and  roads  in  both  areas  were  slick.  Numerous 
minor  traffic  accidents  were  reported  in  both  localities. 

Mean  monthly  temperatures  ran  from  38.8°  at  Swan  Falls 
Power  House  to  18.8°  at  the  Weather  Bureau  office  42  miles 
northwest  of  Idaho  Falls.  Most  stations  recorded  the  high- 
est temperature  during  the  last  week,  from  the  24th  on, 
though  a  considerable  number  had  their  warmest  day  on  a 
scattering  of  dates  from  the  12th  to  18th.  Minimum  temper- 
atures were  predominantly  reported  on  the  2d  in  northern 
portions.  On  that  date  Lewiston  reported  an  average  daily 
temperature  20°  below  normal;  other  First-Order  stations 
remained  close  to  normal  values,  with  cooling  noted  particu- 
larly in  southeastern  portions  later  in  the  week  and  again 
on  the  10th,  with  numerous  minimums  recorded.  However  north- 
ern and  southwestern  areas  experienced  a  second  cold  spell 
beginning  the  16th,  lasting  at  Lewiston  over  a  week.  A  few 
stations  reported  the  minimum  during  this  cold  period,  most- 
ly on  the  21st,  while  eastern  highland  stations  had  cold 
nights  during  their  otherwise  fairly  warm  period  the  third 
week,  and  a  few  recorded  the  monthly  minimum  the  18th.  The 
highest  recorded  in  the  State  was  67°  at  Lewiston  on  the 
24th;  the  lowest  was  -24°  at  Obsidian  2  NNW  on  the  10th. 
While  this  month  was  not  outstanding  among  warm  Februaries 
of  record,  it  nevertheless  was  in  strong  contrast  with  the 
January  that  went  before  it . 

Storminess  the  first  nine  days  of  the  month  affected 
practically  all  the  State,  though  only  in  more  northerly 
portions  did  precipitation  occur  on  the  majority  of  days 
during  this  period.  From  the  10th  to  19th,  there  was  only 
occasional  widely  scattered  precipitation  except  for  south- 
western and  southeastern  portions  the  14th.  From  the  20th 
through  the  27th,  there  was  widespread  precipitation,  with 
the  greatest  intensities  noted  in  northern  portions  and 
central  mountain  areas,  with  relatively  light  amounts  else- 
where. The  greatest  monthly  total  was  7.80  inches  at  Burke 
2  ENE ,  2.64  Inches  above  the  long-term  mean.  This  excess  was 
characteristic  of  extreme  northern  stations  this  month,  Just 
as  large  deficiencies  were  in  January.  Wallace  recorded 
1.73  inches  on  the  24th  for  the  largest  24-hour  amount.  The 
smallest  monthly  total  was  0.15  inch  at  May  Ranger  Station, 
less  than  half  its  usual  February  value.  During  the  period 
of  quite  general  precipitation,  from  the  20th  to  27th,  tem- 
peratures over  much  of  the  State  were  relatively  high,  those 
in  the  southeastern  portion  running  from  10°  to  15°  above 
average  daily  values  for  six  consecutive  days.  The  rain, 
even  though  light  in  most  of  these  areas,  combined  with  ex- 
cessive snowmelt,  produced  heavy  runoff  after  the  23d.  The 
month's  storms  did  increase  the  snow  pack  in  some  areas. 
Hullan  Pass  had  84  inches  on  the  ground  the  28th  contrasted 
with  68  the  1st;  however,  Stibnite  recorded  a  net  decrease 
of  5  inches  in  the  snow  depth  over  the  month,  and  many  sta- 
tions recorded  very  substantial  decreases. 


Except  for  flooding  and  for  wet  feed  yards  and  corrals, 
the  month  was  generally  favorable  for  livestock,  and  there 
was  no  deterioration  in  the  range  feed  condition  nor  in  the 
condition  of  stock.  Statistical  reports  from  the  Department 
of  Agriculture  indicated  that  these  conditions  were  unchanged 
to  slightly  improved  over  January.  Early  range  feed  pros- 
pects were  good.  Winter  grains  seemed  to  have  fared  well, 
though  it  was  now  evident  that  the  cold  January  weather  had 
damaged  fruits,  especially  peaches  and  sweet  cherries,  in 
the  southwestern  portion. 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 

FLOODS 

Teton  River  near  Rexburg,  February  24  to  27  -  A  combina- 
tion of  snowmelt  due  to  warm  weather,  frozen  ground,  and 
ice  jams  produced  a  flood  that  covered  about  600  acres  of 
farmland,  filling  many  farm  basements  and  several  homes  with 
one  foot  of  water  on  the  floors.  Many  homes  in  Rexburg  were 
also  flooded. 

Idaho  Falls  on  the  Snake,  February  24  to  27  -  Idaho  Falls 
received  some  flooding.  Highway  191  was  flooded  in  places 
and  city  pavement  was  cut  at  one  or  two  spots. 

Shelley  on  the  Snake,  February  25  to  27  -  Many  roads  and 
irrigation  canals  were  cut  and  several  basement  were  flooded. 

Pocatello  on  the  Portneuf ,  February  24  to  29  -  The  Portneuf 
went  above  flood  stage  on  February  25  and  remained  above 
flood  stage  through  the  28th.  Some  of  the  Industrial  dis- 
trict was  flooded  and  the  golf  course,  pastures,  and  a  sub- 
division at  the  south  edge  of  Pocatello  flooded,  with  water 
in  three  of  the  homes. 

Inkom  on  the  Portneuf,  February  24  to  28  -  Highway  91  was 
flooded  in  five  places  and  many  irrigation  ditches  were  cut. 

McCammon  on  the  Portneuf,  February  24  to  28  -  Several 
farms  were  flooded  and  the  farm  homes  threatened  by  the 
flood.     Some  serious  damage  was  reported  on  croplands. 

Lava  Hot  Springs  on  the  Portneuf,  February  24  to  27  - 
This  flood  was  reported  as  the  worst  ever  known  by  oldtimers. 
The  highway  was  cut  and  "thousands  of  dollars  damage"  was 
reported.  At  Topaz,  nearby,  the  crest  on  February  25  was 
5.71  (1020  cfs)  compared  to  previously  known  maximum  of  902 
cfs,  April  1913. 

Bancroft  on  the  Portneuf,  February  25  to  27  -  Three  feet 
of  water  was  reported  on  Highway  30N.  Several  downtown 
stores  were  flooded,  several  side  roads  were  cut,  and  water 
filled  12  basements  in  the  town. 

Aberdeen  on  the  Snake,  February  25  to  28  -  15,000  acres 
of  farmland  were  flooded,  many  irrigation  ditches  cut  and 
gutted,  eight  small  bridges  washed  out.  Highways  26  and  39 
flooded  three  to  four  feet  deep  in  many  places,  five  base- 
luents  in  Aberdeen  filled,  and  several  farm  homes  isolated 
for  several  days.  Water  was  reported  one  foot  higher  on  a 
previous  undated  occasion.  The  bridge  and  road  damage  in 
the  Aberdeen  area  was  reported  at  $15,000. 

American  Falls  on  the  Snake,  February  25  to  28  -  One 
school  basement  was  flooded,  several  roads  were  cut,  two 
bridges  were  washed  out  near  Rockland,  13  miles  south,  and 
100  acres  of  farmland  flooded  and  covered  with  heavy  sedi- 
ment . 

Big  and  Little  Wood  Rivers,  February  25  to  27  -  A  few 
basements  were  reported  flooded  in  Shoshone  and  Gooding, 
but  most  damage  was  averted  by  use  of  the  National  Guard 
and  local  residents  who  performed  a  lot  of  diking  and  sand- 
bagging. 

Boise  River,  February  25  to  27  -  The  Boise  was  completely 
controlled  by  dams  up  stream,  so  far  as  the  city  of  Boise 
was  concerned,  but  some  of  the  side  streams  closer  to  the 
mouth  caused  flooding.  The  highway  was  Inundated  with  some 
damage  in  the  Eagle  area.  More  severe  damage  was  reported 
in  the  Sand  Hollow  area  near  Notus .  One  residence  had  eight 
inches  of  water  over  the  floor.  A  number  of  basements  were 
flooded,  two  schools  had  water  over  the  floors,  and  several 
bridges  were  washed  out  or  badly  damaged.  Canyon  County 
officials  estimated  $30,000  damage  to  four  bridges. 

(Continued  on  page  20) 
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Temperature 
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No  ol  Days 
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0 

£ 
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8. 
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8 

Snow,  Sleet 
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M 

0 
0 

Max  Deplh 
on  Ground 

& 
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e 

o 
° 

5 

o2 

—  o 

o  S 
«l 

s  > 

al 

°  o 
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PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

AM 

36.9 

19.2 

28.1 

53 

27+ 

-11 

2 

1028 

0 

8 

24 

4 

2.67 

.50 

23 

19 

4  + 

11 

1 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

35*2 

17.4 

26.3 

-  2,1 

60 

26+ 

-12 

2 

1075 

0 

10 

23 

3 

4,02 

2.37 

1.41 

2  3 

36,  1 

27 

5 

3 

1 

CABINET  GORGE 

36.  6M 

18. 9M 

27. 8M 

51 

24+ 

-15 

2 

1030 

0 

9 

25 

2 

6,38 

1.23 

5 

56,0 

47 

5 

11 

5 

2 

COEUR  D  ALENE  RS 

37.8 

20.9 

29.4 

-0.7 

54 

26 

-14 

2 

992 

0 

7 

25 

2 

2.83 

.44 

1.06 

23 

17,6 

22 

1 

8 

1 

1 

PORTHILL 

34.0 

12.8 

23.4 

-  4,0 

50 

24 

-17 

21 

1157 

0 

13 

28 

4 

4.15 

2.57 

1.00 

23 

40  ,0 

30 

5 

11 

4 

1 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

36  .  0 

17.2 

26.6 

—  0.7 

6 1 

28 

-17 

2 

1 057 

0 

10 

25 

4 

5.20 

2.41 

1.40 

23 

27,6 

30 

8+ 

10 

4 

2 

SAINT  MARIES 

39.7 

22  .7 

31.2 

-1.1 

65 

26 

-  1 

21 

939 

0 

6 

26 

1 

4.58 

2.19 

.88 

5 

28,0 

34 

5 

10 

3 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

3S  .  1 

18.8 

27.0 

-  2.0 

49 

24+ 

-14 

2 

1057 

0 

9 

25 

3 

6,80 

2  .98 

1.10 

2  3 

36,6 

32 

8 

10 

4 

2 

DIVISION 

27.5 

4.45 

34.6 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

39.7 

20.4 

30.  I 

-  0.1 

52 

25 

-  5 

21 

971 

0 

7 

26 

2 

1.22 

- 

.60 

.39 

1 

16,3 

16 

3 

4 

0 

0 

GRANGEVILLE 

41  .4 

24.1 

32.8 

1.3 

56 

25 

1 

21 

897 

0 

5 

23 

0 

1  .04 

- 

.65 

.26 

1 

8,0 

20 

3 

3 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

38.3 

25.6 

32.1 

0.4 

53 

24+ 

—  9 

2 

917 

0 

9 

22 

1 

1 .69 

- 

.42 

.44 

26 

10,5 

17 

4+ 

7 

0 

0 

NEZPERCE  2  E 

37.3 

21.3 

29.3 

50 

26 

4 

2  1 

992 

0 

8 

24 

0 

1.24 

,31 

22 

9,5 

20 

3 

5 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

39.  1 

20.7 

29.9 

-  0.7 

50 

25 

-  4 

2 

977 

0 

8 

25 

3 

1.32 

.35 

.50 

1 

16,5 

24 

3+ 

4 

1 

0 

DIVISION 

30.9 

1.30 

12.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

39.9 

26.6 

33.3 

-1.1 

49 

25+ 

14 

21 

882 

0 

3 

25 

0 

3.86 

.48 

1.10 

25 

25,0 

32 

3 

a 

3 

1 

XOOSkIA 

44.8 

26.1 

35.5 

0.6 

63 

24 

1  2 

2 

820 

0 

2 

23 

0 

1.05 

- 

.75 

.33 

1 

8,0 

12 

1  + 

3 

0 

0 

LEWISTON 

46.1 

30.6 

36.4 

67 

24 

9 

2 

737 

0 

1 

16 

0 

.70 

.20 

26 

3 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP  //R 

42.7 

28.2 

35.5 

-  0.4 

65 

24 

6 

2 

822 

0 

4 

19 

0 

.79 

- 

.21 

.34 

1 

8,1 

10 

3 

3 

0 

0 

OROFINO 

48.  IM 

27. 6M 

37. 8M 

2,7 

61 

27 

6 

2 

750 

0 

0 

0 

1.36 

- 

1.30 

.50 

26 

8,5 

16 

3 

4 

1 

0 

RI6GINS  RS 

47.0 

28.8 

37.9 

-  2,6 

62 

25+ 

13 

21 

752 

0 

2 

20 

0 

.72 

- 

.56 

.23 

23 

T 

3 

1  + 

3 

0 

0 

DIVISION 

36.4 

1.41 

9.  9 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

39.7 

20.2 

30.0 

54 

25 

2 

6 

973 

0 

4 

24 

0 

3.28 

.89 

26 

8,0 

23 

2  + 

11 

2 

1 

ARROWROCK  DAM 

AM 

36.2 

20.1 

29.2 

-  1,3 

51 

24+ 

6 

6+ 

997 

0 

6 

25 

0 

3.72 

1.33 

,87 

27 

17.3 

20 

1+ 

10 

1 

0 

ATLANTA  2 

34.  4M 

18. IM 

26. 3M 

41 

27  + 

2 

1  0 

1080 

0 

9 

28 

0 

D  6.01 

,75 

20 

49.  1 

54 

2 

10 

4 

0 

AVERY  RS 

41.1 

23.4 

32.3 

0,8 

55 

28 

5 

2 

910 

0 

5 

24 

0 

3.46 

.52 

,59 

4 

12 

2 

0 

3URKE  2  ENE 

33.4 

18.8 

26.  1 

-  0,3 

46 

28 

1 

2 

1083 

0 

12 

26 

0 

7.80 

2.64 

1,59 

24 

60.6 

77 

9+ 

12 

7 

2 

CASCADE   1  NW 

36.3 

15.1 

25.7 

43 

24+ 

-  5 

7  + 

1092 

0 

6 

26 

2 

4.42 

,98 

24 

23.0 

25 

2 

10 

4 

0 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

AM 

32.8 

11.5 

22.2 

42 

13 

0 

10+ 

1191 

0 

12 

28 

3 

1.98 

,25 

2+ 

29.5 

41 

22  + 

9 

0 

0 

DEADWOOD  DAM 

40.2 

12.1 

26.2 

4.9 

56 

17 

-14 

7 

1079 

0 

5 

28 

8 

7.10 

2.64 

1,54 

24 

48.1 

51 

2 

11 

5 

3 

DEER  POINT 

31.9 

22.1 

27.0 

46 

17 

7 

21 

1058 

0 

14 

28 

0 

2.65 

,  55 

20 

35.5 

62 

3  + 

10 

1 

0 

DIXIE 

38.0 

8.4 

23.2 

62 

17 

-16 

10 

1165 

0 

7 

28 

10 

2.58 

,57 

26 

55 

1 

7 

2 

0 

ELK  RIVER  1  S 

39.8 

M 

M 

54 

26 

0 

5 

5.44 

,  99 

6 

42.5 

56 

5 

9 

5 

0 

FAIRFIELD  RS 

36.  1 

11.4 

23.8 

48 

22 

-11 

6 

1148 

0 

8 

28 

5 

2.28 

,56 

23 

12.3 

17 

8 

8 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

42  .  8 

21.0 

31.9 

2,9 

53 

27 

1 

7 

919 

0 

0 

25 

0 

4,25 

1.72 

,81 

26 

17.0 

27 

1 

10 

5 

0 

GROUSE 

38.5 

2.8 

20.7 

50 

14 

-17 

10 

1236 

0 

5 

28 

16 

,74 

- 

.26 

,26 

23 

4.0 

4 

0 

0 

HAILEY  AP 

39.0 

14.6 

26.8 

3.2 

48 

25 

1 

9 

1063 

0 

4 

28 

0 

2.36 

.38 

,83 

23 

6 

2 

0 

HILL  CITY 

35.0 

10.8 

22.9 

3.3 

44 

22 

-13 

10 

1172 

0 

8 

27 

8 

2.39 

.52 

,60 

23 

20 

2  + 

8 

1 

0 

IDAHO  CITY 

40.1 

16.9 

26.5 

-  0.3 

50 

28 

-  2 

6  + 

1016 

0 

1 

27 

3 

5.05 

2.03 

.98 

1 

44.2 

37 

2 

10 

6 

0 

KELLOGG 

AM 

37.9 

21.1 

29.5 

-  1.7 

63 

27 

-  1 

2 

988 

0 

8 

23 

1 

5.28 

2.59 

1,20 

24 

34.3 

32 

5 

12 

3 

1 

LOWMan 

40.  7M 

16. 7M 

28. 7M 

0.4 

52 

27  + 

-  5 

7 

1012 

0 

1 

3 

4.79 

2,20 

.75 

22 

20.0 

34 

2 

10 

5 

0 

MC  CALL 

33.4 

13.8 

23.6 

1.3 

45 

28 

-  8 

7 

1154 

0 

14 

28 

4 

3.72 

.50 

1,50 

25 

45 

5 

8 

1 

1 

MULLAN  PASS  CAA 

27.2 

16.3 

21.8 

0.6 

41 

1  3 

-  6 

20 

1203 

0 

17 

28 

6 

5.56 

1.40 

,95 

23 

39.  1 

85 

12 

13 

5 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

AM 

37.6 

13.0 

25.3 

0.4 

48 

26+ 

-  9 

7 

1106 

0 

5 

25 

4 

3.50 

1,00 

,62 

25 

13.0 

32 

5 

9 

3 

0 

OBSIDIAN  2  NNW 

33.5 

5.3 

19.4 

1.1 

43 

14+ 

-24 

10 

1270 

0 

12 

28 

13 

1.55 

- 

.10 

.30 

20 

41 

24+ 

7 

0 

0 

STIBNITE 

AM 

36.6 

12.9 

24.7 

51 

18 

-  1 

3 

1122 

0 

11 

27 

2 

3.94 

,87 

25 

37.8 

42 

2 

2 

0 

SUN  VALLEY 

38.3 

5.1 

21.7 

2.1 

48 

14 

-16 

10 

1206 

0 

5 

28 

15 

2.23 

- 

.62 

.65 

23 

19.0 

22 

8+ 

7 

2 

0 

WALLACE 

36.8 

21.3 

29.  1 

-  1.9 

48 

26 

2 

2 

999 

0 

7 

24 

0 

7.26 

3.52 

1.73 

24 

33.5 

40 

5+ 

13 

6 

2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

AM 

36.  3M 

17. 7M 

27. OM 

-  2.9 

50 

27 

-  4 

2 

1064 

0 

9 

1 

5.26 

2.78 

1,25 

24 

35.3 

32 

10 

14 

4 

1 

DIVISION 

25.9 

4.02 

29.7 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  WB  AP  //R 

42  •  1 

26.8 

34.5 

0.5 

57 

28 

13 

2 

848 

0 

2 

23 

0 

1.72 

.37 

,  42 

20 

7.2 

22 

7 

0 

0 

CALDWELL 

42.4 

22.1 

32.3 

-  2.4 

66 

24+ 

3 

6 

908 

0 

2 

24 

0 

1.92 

.78 

.70 

20 

16.6 

9 

1 

5 

1 

0 

CAMBRIDGE 

37.4 

11.4 

24.4 

-  2.9 

48 

24+ 

-15 

7 

1128 

0 

5 

27 

7 

3.25 

,91 

,  99 

26 

13.5 

24 

8 

7 

2 

0 

COUNCIL 

38.5 

18.8 

28.7 

-  0.6 

48 

26 

-10 

7 

1013 

0 

2 

25 

2 

4.41 

1,19 

1,45 

26 

18.0 

31 

2  + 

8 

5 

1 

DEER  FLAT  DAM 

39.4 

22.8 

31.1 

-  1,8 

55 

24 

0 

6 

94  3 

0 

5 

23 

1 

1.26 

,47 

,46 

20 

12.4 

7 

2  0+ 

6 

0 

0 

EMMETT  2  E 

42.1 

22.8 

32.5 

-  3,0 

57 

25+ 

3 

7 

904 

0 

1 

25 

0 

1.91 

,71 

.57 

26 

7 

8 

7 

1 

0 

6LENNS  FERRY 

45.  1 

22.8 

34.0 

-  1,4 

61 

25 

5 

6 

662 

0 

0 

23 

0 

1.59 

,62 

,40 

23 

2.0 

4 

4 

0 

0 

GRAND  VIEW 

49.  9M 

24. 3M 

37.  IM 

1,8 

65 

25+ 

10 

3  + 

775 

0 

0 

22 

0 

.70 

- 

,02 

.33 

26 

1.0 

1 

3 

0 

0 

KUNA   2  NNE 

34.0 

24+ 

7 

3 

0 

1 

24 

0 

1.30 

22+ 

7,5 

1  + 

0 

0 

MERIDIAN  1  W 

41.7 

24.0 

32.9 

-  1,7 

57 

25 

8 

6 

893 

0 

1 

25 

0 

2.16 

,91 

,48 

20 

8 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

46.  3M 

25. 2M 

35. 8M 

2,4 

58 

22  + 

11 

1  + 

811 

0 

1 

23 

0 

1.10 

,01 

,45 

26 

T 

T 

1  + 

4 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

AM 

40.9 

22. 5M 

31. 7M 

64 

24 

5 

7 

924 

0 

3 

24 

0 

1.53 

.38 

22 

6 

4 

0 

0 

OLA   5  S 

39.5 

13.6 

26.6 

48 

25 

-  6 

7 

1069 

0 

3 

25 

6 

3.16 

.66 

24 

8 

.  3 

0 

PARMA  EXP  STA 

40.5 

19.9 

30.2 

-  4,5 

56 

27 

1 

7 

967 

0 

3 

24 

0 

1  .75 

,86 

.30 

25 

11,0 

8 

6 

0 

0 

PAYETTE 

41  .4 

21.1 

31.3 

-  1,7 

55 

26+ 

3 

7 

939 

0 

2 

25 

0 

1  .44 

,22 

,44 

25 

4,5 

7 

6 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

48.7 

28.8 

38.8 

0,6 

53 

24+ 

17 

6 

727 

0 

0 

22 

0 

.19 

- 

.61 

.09 

22 

0 

0 

0 

0 

WEISER  1  S 

39.  7M 

18. 9M 

29, 3M 

-  4,7 

53 

-  3 

7 

992 

0 

2 

26 

1 

u  i  V 1 3 1  \jn 

32 . 1 

1.84 

8.5 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

CLIFFS 

41  .  0 

19.3 

30.2 

48 

11  + 

-  3 

3 

958 

0 

2 

24 

2 

1.35 

.70 

25 

6,0 

4 

1 

0 

FAIRYLAWN 

44.  5M 

21  .6M 

33. IM 

54 

12 

-  1 

3 

692 

0 

0 

1 

1.27 

,56 

26 

1,0 

6 

2  + 

3 

1 

0 

6RASMERE 

44.2 

22.7 

33.5 

54 

12 

4 

4 

875 

0 

1 

24 

0 

.71 

,30 

26 

2 

2  + 

3 

0 

0 

MOLLISTER 

46.6 

25.5 

36.1 

5,0 

56 

23+ 

9 

4 

804 

0 

0 

22 

0 

.82 

.03 

,35 

21 

3,5 

4 

21 

5 

0 

0 

THREE  CREEK 

47,  2M 

17. 7M 

32. 5M 

56 

23 

-12 

4 

904 

0 

1 

26 

3 

.91 

•  01 

5,5 

4 

4+ 

0 

0 

DIVISION 

33.1 

1.01 

«.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  \ndex 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
FEBRUARY  1957 


Temperature 


Slation 

Average  i 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date 

lowest 

Date 

Degree  Days 

No  ot  Days 

Total 

Departure  i 

From  Long 
Term  Means 

6- 

a 
1 

« 

I 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max.  Depth 
on  Gtound 

Dote 

10  or  More  1 

0 
2 
0 
° 

1  00 

or  More 

.°  \ 

si 

5  > 

si 

0  > 

^  1 

CENTRAL  PLAINS 

8LI  SS 

22.0 

32.1 

"  2 

3 

915 

1  .  65 

•  6$ 

.38 

26 

6«  £ 

2 

5 

0 

0 

BUHL 

46.3 

27.5 

37.0 

4.3 

59 

22+ 

13 

3 

780 

0 

0 

23 

0 

.79 

- 

.12 

.53 

26 

2 

1 

0 

BURLEY 

AM 

43  •'t 

24.1 

33.8 

2.7 

55 

26 

6 

4 

870 

Q 

1 

23 

.91 

- 

•  04 

.26 

25 

4.5 

5 

0 

BURLEY  CAA  AP 

42.6 

23.6 

33.1 

1.9 

54 

22 

2 

4 

886 

0 

2 

24 

0 

1.14 

.32 

•  24 

25 

3.8 

3 

21 

4 

0 

0 

CAREY  2  S 

36.3 

15.3 

25.8 

48 

13 

0 

10 

1090 

Q 

9 

26 

1 

GOODING  CAA  AP 

40.2 

21.5 

30.9 

1.4 

55 

25 

5 

4 

949 

0 

7 

24 

0 

1.29 

.  27 

•  33 

26 

8.3 

11 

3 

5 

0 

0 

hazelton 

55 

0 

2 

23 

0 

.27 

25 

3 

1  + 

3 

0 

JEROME 

43.0 

23.6 

33.3 

1.7 

55 

23 

8 

4 

878 

0 

1 

23 

0 

.98 

.03 

.22 

26 

3.5 

2 

2+ 

5 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

0 

2 

23 

1 

.  12 

26 

1.5 

1 

1  + 

4 

0 

0 

PAUL  1  E 

AM 

41.9 

21.0 

31.5 

0.1 

56 

23 

1 

4+ 

933 

0 

3 

24 

0 

.67 

.42 

.32 

25 

2.0 

2 

21 

4 

0 

0 

RICHFIELD 

0 

g 

26 

3 

.43 

23 

1 3 

0 

0 

RUPERT 

AM 

41  .4M 

21.0M 

31. 2M 

1.4 

53 

25 

4 

4 

943 

0 

1 

24 

0 

.75 

- 

.20 

.26 

26 

1.5 

2 

2  + 

4 

0 

0 

SHOSHONE 

38. 3M 

16. 3M 

27. 3M 

- 

0.4 

52 

24 

-  2 

4+ 

1048 

TWIN  FALLS  2  NNE 

45.  3 

25.8 

35.6 

3.4 

57 

23 

10 

4 

818 

0 

0 

23 

0 

.86 

- 

.02 

.22 

25 

1.5 

4 

c 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

AM 

45.1 

24.6 

34.9 

2.4 

60 

24 

9 

2 

837 

Q 

0 

23 

0 

.87 

.03 

•   •  3C 

27 

1.5 

1 

21 

4 

0 

DIVISION 

31.9 

1.01 

3.7 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

41.1 

17.7 

29.4 

4.2 

50 

25 

3 

7 

989 

0 

1 

25 

0 

.40 

- 

.08 

.19 

2 

2.5 

4 

1+ 

2 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

35.1 

4.4 

19.8 

1.3 

45 

17 

-16 

7 

1259 

0 

10 

27 

14 

.16 

- 

•  05 

•  09 

23 

1>5 

0 

0 

0 

MACKAY  RS 

37.9 

11.1 

24.5 

3.3 

48 

14 

-  2 

1  + 

1127 

0 

7 

28 

7 

1.02 

.25 

•  41 

24 

4 

0 

0 

MAY  RS 

41.7 

12.7 

27.2 

3.7 

52 

24 

-  8 

7 

1050 

0 

3 

26 

3 

.15 

_ 

•  17 

.08 

25 

1.5 

4 

1+ 

0 

0 

0 

SALMON 

40.0 

13.0 

26.5 

0.9 

55 

25 

-  6 

7 

1071 

0 

5 

26 

2 

.52 

•  10 

.18 

■22 

11 

1 

2 

0 

0 

DIVISION 

25.5 

.♦5 

l.S 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

39.4 

20.2 

29.8 

3.9 

50 

24+ 

1 

5 

979 

0 

3 

24 

0 

.75 

.07 

•  21 

23 

6 

2+ 

5 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

Q 

0 

.15 

25 

^* 

0 

ARCO  3  NW 

36.8 

9.8 

23.3 

3.2 

49 

25 

-10 

3 

1163 

0 

6 

28 

9 

.62 

.00 

.38 

23 

2)0 

2 

0 

0 

ASHTON   1  S 

35.1 

14.0 

24.6 

2.9 

44 

24+ 

-  5 

6 

1126 

Q 

3 

26 

1.49 

- 

.03 

•  30 

22 

12.0 

35 

4 

9 

0 

3LACKF00T 

39.9 

23.3 

31.6 

5.9 

53 

24 

5 

6 

930 

0 

5 

22 

0 

.39 

•  44 

•  12 

8 

4.0 

8 

2 

3 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

33.4 

16,7 

25.1 

3.3 

44 

27 

5 

1 

1110 

0 

1 3 

28 

0 

.48 

- 

.29 

•  25 

2  3 

1.5 

10 

8+ 

2 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

36.4 

14.4 

25.4 

3.9 

56 

27 

0 

5+ 

1102 

0 

8 

27 

3 

.32 

* 

.42 

•  19 

23 

T 

8 

1  + 

1 

0 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

41.  IM 

21. 9M 

31. 5M 

4.1 

52 

24 

2 

7 

944 

0 

1 

24 

0 

.76 

.04 

Q 

0 

HAMER  4  NW 

36.2 

8.2 

22.2 

3.9 

50 

27 

-18 

6 

1192 

0 

9 

26 

12 

.17 

_ 

.25 

•  08 

23 

1.5 

5 

1  + 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

M 

m 

M 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

36.4 

18.3 

27.4 

3.9 

50 

24 

-  5 

6 

1051 

0 

10 

24 

2 

.71 

- 

.26 

•  32 

23 

3.0 

12 

2  + 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB  R 

33.9 

3.6 

18.8 

0.3 

51 

27 

-21 

6 

1290 

0 

14 

27 

14 

.32 

- 

.05 

•  17 

23 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS         W  WB  R 

35.9 

10.6 

23.3 

2.7 

48 

27 

-12 

6  + 

1161 

0 

10 

27 

5 

1.12 

.55 

•  43 

23 

2.6 

7 

8 

4 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

39.6 

23.5 

31.6 

3.1 

52 

24 

5 

7 

929 

0 

5 

23 

0 

.72 

- 

.21 

•  25 

24 

1.7 

6 

1 

2 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

36.9 

15.1 

26.0 

45 

25 

-  6 

6  + 

1085 

0 

5 

25 

4 

.71 

- 

.53 

•  16 

22 

7.0 

20 

1 

4 

0 

0 

SUGAR 

37.0 

14.6 

25.8 

5.4 

46 

25+ 

-  4 

7 

1088 

0 

8 

23 

3 

.58 

- 

.  34 

0 

0 

DIVISION 

26.5 

.65 

3.4 

EASTERN  HIGHLANDS 

CONDA 

AM 

36.2 

14.0 

25.1 

4.1 

46 

25 

-  1 

18+ 

1111 

0 

7 

26 

3 

1.20 

- 

.24 

•  41 

25 

5.2 

5 

0 

0 

DRIGGS 

AM 

45 

0 

5 

26 

0 

1  .  39 

.12 

.25 

20 

7 

0 

Q 

GRACE 

35.6 

19.3 

27.6 

4.0 

44 

12 

5 

3+ 

1041 

0 

8 

26 

0 

.94 

.16 

.23 

25 

5.0 

14 

1 

4 

0 

0 

IRWIN  2  SE 

40.5 

22.7 

31.6 

9.1 

49 

24 

10 

18 

928 

2 

1.13 

.02 

.24 

23 

13.0 

16 

1 

4 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

33.6 

6.6 

20.1 

3.3 

45 

16 

-21 

6  + 

1247 

0 

9 

28 

10 

3.93 

.69 

.87 

23 

25.5 

60 

4 

12 

1 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

34.9 

8.4 

21.7 

1.2 

46 

24 

-15 

6 

1207 

0 

1  0 

28 

10 

1.12 

.43 

.24 

24 

10.1 

12 

9+ 

6 

Q 

0 

MALAD 

44  .4 

23.3 

33.9 

6.7 

53 

22+ 

2 

4 

867 

0 

1 

22 

0 

1.40 

.08 

.53 

23 

1.0 

7 

1  + 

5 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

43.1 

17.3 

30.2 

53 

22+ 

-  5 

4 

969 

0 

2 

27 

4 

.43 

.  19 

23 

1.3 

9 

1  + 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

42.6 

22.3 

32.5 

51 

25+ 

0 

4 

906 

0 

1 

21 

1 

.81 

.33 

23 

2.0 

8 

1  + 

5 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

AM 

36.8 

9.2 

23.0 

1.3 

50 

25 

-11 

5 

1170 

0 

8 

26 

9 

1.47 

•  15 

■  30 

24 

16.5 

21 

9 

6 

0 

0 

OAKLEY 

46.5 

25.8 

36.2 

4.6 

56 

22+ 

10 

4 

801 

0 

0 

23 

0 

.69 

•  07 

•  22 

25 

4^5 

T 

8 

3 

0 

0 

PALISADES  DAM 

38.1 

21.2 

29.7 

48 

24 

7 

9 

984 

0 

2 

24 

0 

1.79 

•  31 

1 

17^0 

24 

1 

8 

0 

0 

POCATELLO  2 

43.6 

26.6 

35.1 

53 

24  + 

9 

7 

833 

0 

1 

21 

0 

1.14 

•  32 

25 

1.6 

2 

1+ 

5 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

40.9 

20.1 

30.5 

4.3 

53 

24 

-  2 

4  + 

959 

0 

4 

23 

2 

1.93 

.51 

•  47 

23+ 

3.5 

8 

2 

6 

0 

0 

SPENCER  RS 

32.2m 

10. 5M 

21. 4M 

3.2 

41 

25+ 

-  5 

6  + 

1216 

0 

12 

28 

4 

1.26 

.30 

.71 

23 

2.1 

3 

1 

0 

STREVELL 

43.9 

23.5 

33.7 

52 

19 

5 

4 

869 

0 

1 

23 

0 

.80 

•  28 

23 

2.1 

1 

9 

4 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

M 

M 

M 

43 

25 

0 

.80 

0 

0 

WAYAN  1  N 

36.0 

18.4 

27.2 

45 

15 

-  3 

18 

1053 

0 

6 

25 

2 

.98 

•  27 

25 

9.9 

27 

1  + 

6 

0 

0 

DIVISION 

28.6 

1.29 

7.5 

Precipitation 


WEATHER  SUMMARY  (Continued'' 


Payette  on  the  Payette  River  ,  February  24  to  27  -  Damage 
vas  reported  to  several  highways  and  bridge  approaches,  four 
basements  were  flooded,  and  several  streets  were  covered 
with  mud. 

Heiser  on  the  Weiser  River,  February  24  to  27  -  Radio 
Station  KWEI  was  completely  surrounded  by  floodwaters  and 
would  have  been  off  the  air  If  the  flood  had  come  up  three 
inches  higher.  Parts  of  Highway  30,  and  much  of  the  low 
farmland,  was  flooded.  Highway  95  to  the  north  was  flooded 
in  several  places,  but  the  town  of  Midvale  escaped  flooding 


by  a  mere  six  inches.  The  Weiser  River  ten  nlles  east  of 
Weiser  was  out  of  its  banks  for  something  like  24  hours, 
with  the  crest  estimated  at  somewhat  higher  than  10.9  feet, 
as  the  gage  was  not  accessible  during  the  highest  water. 
Crane  Creek  Reservoir  was  spilling  and  adding  to  the  flow 
at  Weiser  10  ENE ,  below  Midvale. 

Archer  B.  Carpenter 
Meteorologist  in  Charge 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 
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Day  of  month 

Station 

1 

1 

1 

3 

4  1 

,  L 

1 

6 

1 

1 

9 

10 

1 

U  1  12 

 1  

13 

 L 

14 

 Jl 

15 

16  1  17 

 1  1 

18 

19  1 

 L 

20 

1 

21 

22  1 

 L 

23 

 L 

24 

25 

1 

26 

 L 

27 

28  I  29  1  30 

 1  1  

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

•  75 

T 

•01 

•  10 

.14 

■  21 

.10 

•  18 

•  01 

T 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

•  96 

•  02 

.01 

•02 

•  02 

.11 

T 

.  09 

*  15 

•  04 

.  1] 

ANDERSON  DAM 

3*20 

•  22 

•  20 

•  28 

•  13 

•  10 

•  20 

•  68 

.  24 

•  22 

•  69 

.  It 

ARCO  3  NW 

•  62 

•  09 

•  36 

.  04 

*  19 

ARROHROCK  DAM 

3  •72 

•  46 

.26 

* 

* 

•  0 

.47 

.43 

•  15 

•  30 

•  39 

•  22 

.87 

ASHTON  1  S 

•  10 

T 

•  04 

•  20 

•  14 

T 

.06 

•  30 

•  16 

•  11 

•  12 

.10 

.14 

ATLANTA  2 

i*oi 

.25 

•09 

•  04 

*?* 

•  05 

•02 

• 

.11 

.64 

.74 

•  71 

•  49 

•  36 

.03 

AVERY  RS 

)•*« 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

2.67 

•  10 

•  10 

•  27 

•  08 

•  10 

•  16 

.09 

•  35 

•  04 

•03 

.10  .08 

.01 

•  02 

.50 

•  Of 

•  23 

•  23 

.10 

blackfoot 

•  39 

•  10 

•  12 

•  10 

•  01 

BL  ISS 

1  •69 

•  01 

.36 

T 

.09 

T 

T 

.22 

•  03 

•  32 

•  08 

.09 

.38 

.11 

BOISE  HB  AP 

//R 

1.72 

•  13 

•  04 

T 

•  06 

T 

•09 

T 

T 

•  42 

.17 

■  16 

•  12 

.13 

•  02 

•  34 

•  04 

BONNERS  FERRY  1  SH 

4.02 

•  13 

•  59 

.13 

la41 

•  33 

■  29 

■  04 

•  79 

•  23 

T 

•  03 

■  93 

BURkE  2  ENE 

7«S0 

•  25 

•  16 

•  56 

.79 

•  0 

•  36 

.08 

•  01 

•  01 

1^06 

1^99 

•  22 

■  67 

•  05 

BURLEY 

•  91 

T 

•  02 

•  06 

•  13 

T 

•  19 

•  13 

T 

•  26 

•  16 

aURLEY  CAA  AP 

1.14 

*  »« 

•  03 

•  06 

•  17 

•  20 

•  04 

.09 

■  02 

.  06 

.24 

•  19 

•  03 

CABINET  GOfiftE 

6.3B 

.60 

•  93 

.28 

•  99 

•  13 

CALDWELL 

1.92 

•  10 

•  08 

•  03 

•  02 

•  08 

•  70 

•  08 

•  37 

.04 

*  16 

•  26 

CAMBRIDGE 

3^29 

•  23 

.20 

.4 

.0 

.31 

•  91 

.42 

.02 

•  99 

•  08 

CAREY  2  S 

_ 

- 

- 

- 

T 

•  98 

•  29 

.02 

CASCADE  1  NW 

4.42 

•  26 

.16 

•  01 

*  fti 

•  02 

•  11 

• 

*  34 

• 

*  9( 

*  55 

•  96 

•  23 

CEMTERVILLE  ARBAUW 

$•66 

1.04 

*  16 

*'" 

•  05 

.21 

•  11 

•  37 

•  10 

*fti 

•  42 

*  '« 

1.16 

•  04 

CHALLIS 

•  40 

CHILLY  BARTON  FLAT 

•  16 

''' 

*  ' 

.09 

''' 

CLIFFS 

1,35 

T 

•  10 

T 

T 

•  22 

T 

•  33 

T 

T 

T 

.70 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MtNE 

1.96 

.  16 

.25 

.03 

.01 

•  15 

.05 

•  09 

•  25 

•  18 

•  1 3 

*  0 1 

.29 

.07 

.  19 

COEUR  0  ALENE  RS 

2*63 

•  16 

•  17 

•  19 

•  13 

•  03 

•  05 

^*ft? 

•  01 

*  34 

CONDA 

1.20 

•  13 

•  01 

•  03 

• 

*  , 

•  01 

•  14 

•  06 

.01 

*  ' 

•  41 

•  05 

.04 

•  02 

COTTONWOOD 

1.22 

.39 

•  23 

• 

.02 

•  0 

.02 

•  03 

•  13 

•  06 

COUNCIL 

4.41 

•  56 

•  06 

T 

•  06 

•  12 

•  22 

•  08 

T 

.53 

•  95 

•  90 

•  20 

1.45 

.06 

DEADMOOD  DAM 

7,10 

•  27 

•  20 

.02 

•  09 

•  08 

•  02 

•  34 

«oi 

•  92 

1.10 

1.  54 

1.01 

.  It 

DEER  FLAT  DAM 

1.26 

•  03 

•** 

•  Y' 

.  1* 

.  18 

DEER  POINT 

2.65 

•  ^ 

•  23 

.05 

•  13 

•  55 

•  10 

*13 

*  c! 

32 

.  28 

•  0( 

DIX  IE 

2.58 

• 

*  35 
• 

36 

•  25 

.97 

DRIGOS 

1.30 

•  10 

•  20 

•  19 

.29 

•  05 

•  20 

•  05 

•  19 

.20 

DUBOIS  EXP  STA 

.46 

*o2 

''' 

•  25 

.06 

.04 

■  0] 

DUBOIS  CAA  AP 

•  32 

•  05 

•  02 

ELK  RIVER  1  S 

5*44 

*  f  i 

•  35 

•  71 

.  99 

•  30 

•  51 

•  49 

* 

EMMETT  2  E 

1*91 

13 

* 

* 

*  a 

*30 
• 

* 

FAIRFIELD  RS 

2.28 

•  16 

•  12 

T 

•  26 

•  03 

.27 

•  58 

•  33 

.14 

•  37 

.02 

FAIRYLAWN 

1.27 

•  07 

•  01 

.03 

•  41 

.  0] 

•  0: 

FENN  RS 

3*66 

07 
•  0 

OR 

• 

?0 

• 

•  11 

07 

• 

• 

•  02 

*7ft 

*fti 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

.76 

*  1  n 

no 

GARDEN  VALLEY  RS 

4.25 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

GLENNS  FERRY 

1.59 

•  06 

.03 

•  10 

T  T 

•  05 

•  09 

•  40 

•  06 

.07 

•  38 

.33 

GOODING  CAA  AP 

1*29 

'ft? 

*ft? 

I 

•  14 

*  ^ft 

*ft! 

•  33 

GRACE 

•  94 

,03 

•  10 

.03 

.01 

*  fti 

•  03 

•  20 

•  09 

.23 

*  *i 

GRAND  VIEW 

•  70 

.10 

01 

.  24 

GRANGEVILLE 

1.04 

28 

* 

08 

06 

* 

09 

* 

04 

* 

* 

0 

* 

• 

*fti 
• 

GRASHERE 

.71 

T 

.06 

T 

•  14 

.18 

•  03 

.30 

GROUSE 

•  74 

MAILEY  AP 

2.36 

•  08 

•  01 

•  10 

•  83 

•  50 

.28 

.25 

HAMER  <•  NM 

•  17 

.01 

.06 

•  02 

•  02 

T 

mazelton 

•  83 

'  * 

•  01 

* 

''' 

•  08 

.08 

•  02 

.01 

.27 

•  15 

•  02 

HILL  CITY 

2^39 

•  14 

•  18 

•  26 

T 

.06 

.26 

•  50 

.  32 

.  18 

.45 

HOLLISTER 

•  82 

.10 

.  35 

.12 

•  15 

•  10 

HONE 

.22 

z. 

*  1  ^ 

•  07 

•  03 

.10 

IDAHO  CITY 

D  5.05 

•  98 

.32 

•  12 

D  *20 

.67 

•  07 

•  94 

•  56 

•  53 

•  44 

.58 

.02 

IDAHO  CITY  11  SH 

5*61 

•  75 

•  06 

•  03 

•  23 

•  02 

T 

♦  15 

*65 

•  10 

•  60 

.71 

•  39 

•  48 

1.24 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO  FALLS  16  SE 

i^e2 

•  05 

•  34 

.01 

T 

•  If 

•  19 

•  25 

•  12 

•  05 

IDAHO  FALLS  C*A  AP 

.71 

•  04 

*i  rt 

.01 

•  0( 

•  32 

•  0: 

•  08 

•  0] 

IDAHO  FALLS  A2  NW  ¥& 

R 

.32 

IDAHO  FALLS  M  W  HB 

R 

1*12 

*  ^ 

.14 

T 

.02 

.03 

•  43 

•  If 

•  09 

•  21 

IRWIN  2  SE 

1*13 

•  15 

•  09 

•  05 

•  09 

.09 

•  04 

•  05 

•  24 

•  05 

•  U 

.17 

ISLAND  PARK  DAM 

3.93 

•  27 

•  16 

•  09 

•  19 

*ft^ 

•  18 

.  14 

•  OE 

.27 

•  87 

•  32 

*  39 

.  26 

•  4( 

JEROME 

•  98 

•  04 

•  02 

*  1' 

.07 

.20 

•  10 

•  14 

•  22 

*0i 

KAMIAH  1  NE 

1  •TS 

•  77 

.01 

•  09 

.26 

•  29 

.  2; 

.11 

KELLOGG 

5*28 

*31 

.01 

.16 

*  ^ 

* 

.4 

•  01 

.52 

!•  20 

.41 

•  26 

•  07 

KOOSkIA 

1 .05 

•  33 

T 

T 

T 

T 

•  07 

T 

T 

•  09 

.26 

T 

T 

.24 

•  06 

KUNA   2  NNE 

1.30 

•  07 

•  02 

•  ^"^ 

.29 

•  07 

.04 

.29 

•  17 

L£<*ISTON 

.70 

.  06 

•  03 

•  20 

LEWISTON  we  AP 

//R 

•  79 

*o* 

•  19 

~ 

•  07 

•  12 

■  01 

•  01 

LIFTON  PUMPING  STA 

1*12 

.  4 

1  ft 

• 

*08 
* 

•  01 

•  23 

.01 

•  24 

.11 

•  07 

LOWMAN 

4.79 

.46 

.49 

T 

T 

.06 

*14 

•  20 

•  20 

•  06 

•  75 

.60 

.66 

■  62 

•  51 

■  04 

MACKAY  RS 

1*02 

•  08 

•  13 

•  26 

.4] 

•  14 

MA  LAO 

1*40 

•  13 

•  21 

•  2( 

MALAD  CAA  AP 

■  43 

.05 

•  05 

.02 

•  02 

.19 

.03 

•  02 

T 

•  05 

HAY  RS 

•  15 

•  4 

•  03 

•  06 

MC  CALL 

3^72 

•  30 

•  32 

.08 

.05 

*  16 

.30 

.40 

U50 

•  18 

•  43 

HC  CAM40N 

•  81 

•  01 

•  19 

•  33 

•  11 

•  10 

MERIDIAN  1  W 

2^16 

•  19 

•  05 

•  03 

•  46 

•  05 

.47 

•  12 

.06 

•  11 

•  29 

•  13 

MINIDOKA  DAM 

•  57 

.12 

MONTPELIER  RS 

1  *47 

•  15 

•  15 

•  03 

T 

•  07 

•  23 

T 

•02 

•  09 

•  06 

•  07 

•  30 

•  14 

•  05 

.  1] 

MOSCOW  U  OF  I 

1  *69 

•  20 

.20 

•  19 

.07 

•  11 

T 

.03 

•  03 

•  03 

•  23 

.13 

.03 

•  44 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

1*10 

•  02 

.03 

•  09 

T 

•  01 

•  02 

*09 

•  13 

•  02 

•  20 

T 

•  45 

•  12 

MULLAN  PASS  CAA 

5.56 

•  06 

.14 

.  56 

•  43 

.25 

•  60 

•  30 

•  24  T 

.13 

•  02 

•  95 

•  56 

•  18 

•  61 

NAMPA  2  NW 

.05 

•  04 

•  02 

.08 

•  06 

.37 

•  38 

•  03 

.09 

•  16 

•  23 

NEW  MEADOWS  RS 

3*5C 

•  19 

.09 

.06 

.03 

•  22 

•  18 

•  02 

•  01 

•  23 

•  28 

•  47 

•  62 

•  55 

•  57 

NE2PERCC  2  E 

1  •24 

•  28 

.17 

.02 

•  02 

T 

•  04 

•05 

T 

.07 

T 

•  31 

•  02 

•  11 

•  10 

.09 

OAKLEY 

•69 

T 

•  12 

.05 

•  14 

•  01 

•07 

•  22 

.06 

OBSIDIAN  2  NNM 

1*SS 

*30 

•  1! 

•  19 

•  19 

•  11 

•  21 

•  04 

OLA  9  S 

3*16 

•  34 

•  04 

•  50 

•  29 

•  20 

•  42 

.66 

•  10 

.92 

•  09 

OROFINO 

1.36 

•  40 

•  2(! 

.05 

•  15 

•  90 

PALISADES  DAM 

1.79 

•  31 

•  19 

•  09 

T 

.20 

.11 

T 

T 

T 

•  30 

•  26 

T 

.14 

•  02 

.21 

PARMA  EXP  STA 

1.75 

•  06 

.05 

.15 

•  04 

•  28 

•  04 

•  22 

•  04 

•  28 

.30 

•  27 

PAUL   1  E 

.67 

*i  i 

.11 

•  32 

■  13 

PAYETTE 

1  .44 

•  05 

T 

.27 

•  19 

•  24 

•  44 

POCATELLO  2 

1  *  14 

•  01 

T 

''' 

•  04 

•  03 

•  01 

T 

•  09 

T 

T 

T 

T 

.04 

.09 

.  1 1 

•  20 

•  32 

•  11 

.13 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

,72 

•  06 

T 

T 

T 

•  06 

•  01 

T 

•  02 

.01 

T 

.02 

.03 

•  05 

il2 

•  25 

•  01 

•  03 

.05 

PORTMILL 

4.15 

•  60 

.12 

•  31 

.60 

•  10 

T 

.11 

T 

■  17 

1.00 

•  69 

.38 

.11 

PRESTON  2  SE 

1^03 

T 

■  11 

•  01 

.05 

•  IT 

.02 

.47 

•  47 

.40 

.23 

PRIEST  RIVER  EIP  STA 

•  22 

.06 

.20 

•  52 

•  32 

.30 

•  15 

T 

1.40 

1.17 

.34 

.50 

RICHFIELD 

i'ti 

•  04 

•  22 

•  18 

T 

T 

•  17 

.  10 

•  43 

•  16 

•  11 

.25 

•  06 

RIMINS  RS 

^2 

T 

T 

•05 

•  20 

•  23 

•  02 

•  01 

.06 

.15 

RUPERT 

•  75 

•03 

T 

T 

T 

•  12 

T 

.10 

•  08 

•  26 

.16 

SAINT  ANTHONY 

.71 

•02 

T 

.10 

•  09 

•02 

T 

.02 

*16 

■  10 

•  03 

.09 

*  10 

•  02 

SAINT  MARIES 

•  29 

•21 

•  22 

•  32 

•  86 

•  08 

•  43 

.20 

•  08 

.02 

.06 

•  03 

•  74 

•  62 

•  40 

SALMON 

•  53 

•  05 

T 

•  01 

•  15 

•  16 

•  01 

.03 

•  09 

SAFOPOINT  EXP  STA 

5«60 

•  16 

•09 

•  45 

•  95 

.06 

.47 

.20 

T 

•  30 

1^10 

1.07 

•  37 

•  62 

SHOSHONE 

SPEPKER  RS 

1*2« 

•02 

•  01 

T 

•  71 

•  16 

•  36 

STIBNITE 

•  2) 

•>t 

•04 

•  04 

.04 

.19 

.20 

.08 

.12 

•  19 

.03 

•  22 

•  37 

.57 

.87 

•  23 

.21 

STREVEU. 

•  60 

T 

.14 

T 

.16 

T 

•  07 

.26 

T 

.13 

SUGAR 

• 

•  40 

SUN  VAU.EV 

2.2) 

.09 

T 

T 

•  22 

T 

•  19 

■  24 

•  69 

•  59 

.22 

•  19 

SHAN  FAU.S  PH 

.11 

T 

T 

T 

•  09 

•  00 

•  05 

T 

31  - 
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Table  3— Continued  February  i9»7 


station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  {  3 

4  {  5  6 

7  1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13     14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  j  21 

22  1  23  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

TETON lA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAYAN  I  N 
WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

•  91 

.as 

.87 
7.26 

6.26 
.96 

1.32 

•  •  .30 

T  T 
T  T 

.11     T  .13 

.33     .01  .13 

•  11     tOt,  .03 

.50  .17 

.82     .37  .1.2 
.20     .tl  .24 

T  T 
T  T 
T 

.36  .M. 

•23     ^23  .38 
.11 

.06  ,03 

•  39 

.05     .25  .02 
.03 

.15  .08 
.01  .10 
.13 

.02 

T         .03  .02 
.06 

.18 
T  .20 
.19 

.02  T 

.05  T 
.01     .11  .02 
.02  .03 

.07     .01  T 
.02     .01  T 
.03  1.16  1.73 

.55  1.75 
.10     .11  T 
.21  .26 
.15  .14 

•09  .15 
.22  .19  .06 
.22  .30 
.13     .60  .15 

.52     .45  .31 
.27  .14 
•10     ^42  - 
.09  .04 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:30A  MST 

a 

o 
n 

t- 
in 
a 

b 

o 
n 

in 

a 

D. 

O 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

30 

7.2 

43 

W 

24 

84 

72 

73 

84 

6 

S 

7 

0 

0 

0 

18 

44 

7.7 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

5.4 

390 

SSW 

24 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

8.3 

3ii 

SW 

9 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

10 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

84 

75 

68 

11 

4 

3 

0 

0 

0 

18 

8.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

22 

9.4 

36 

S 

23 

85 

78 

74 

85 

5 

11 

2 

0 

0 

0 

18 

37 

8.3 

liAXIinni  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1957 


Day  Of  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 
MIN 

34 
23 

32 
15 

28 
12 

34 

12 

37 
1 

33 
10 

31 
3 

39 
23 

37 
18 

34 

2 

39 
7 

39 
14 

36 
13 

35 
31 

38 
31 

37 
12 

39 
16 

39 
18 

38 
19 

43 
27 

40 
29 

49 
30 

48 

33 

50 
34 

50 
36 

48 

32 

48 
37 

48 
27 

39< 

20 

4 

2 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

MAX 
MIN 

36 
28 

32 
26 

29 
17 

35 
13 

39 
11 

36 
14 

28 
6 

41 

23 

38 
26 

36 
8 

42 
15 

39 
16 

34 
14 

37 
31 

38 
32 

37 
20 

38 
18 

35 
21 

30 
19 

45 
27 

41 

30 

49 

31 

48 

38 

50 
40 

51 
38 

48 

37 

45 
37 

44 

28 

39. 

23 

3 
7 

ANDERSON  DAM 

MAX 
HIN 

36 

27 

38 
26 

30 
5 

31 
11 

30 
15 

29 
2 

34 

9 

46 

26 

42 
15 

35 
4 

45 
12 

37 
12 

38 
11 

50 
32 

41 
27 

42 
19 

42 
14 

41 

12 

40 
13 

35 
27 

34 

20 

40 
29 

41 

37 

41 

36 

54 

33 

42 

35 

49 

32 

48 
26 

39, 

20 

7 
2 

ARCO   3  NW 

MAX 
MIN 

34 
-  2 

30 
5 

25 
-10 

30 
-  2 

30 
-  5 

29 
-  5 

33 
-  1 

39 
12 

35 
-  1 

31 
-  7 

43 
-  3 

40 
2 

35 
5 

42 
16 

35 
20 

40 
12 

38 
10 

33 
7 

36 

8 

38 
14 

35 
8 

40 
17 

40 
31 

42 
31 

49 

29 

40 

30 

45 
27 

43 
26 

36 
9 

8 
8 

ARROWROCK  DAM 

MAX 
MIN 

36 
18 

40 
18 

29 
8 

28 
13 

30 
14 

34 
6 

24 

6 

37 
10 

40 
21 

37 
10 

32 
11 

40 
17 

36 
17 

37 
21 

40 
28 

41 

29 

40 
17 

34 
17 

35 
22 

42 
22 

35 
22 

35 
21 

42 

30 

61 
36 

51 
35 

61 
36 

41 

32 

51 
26 

38 
20 

2 
1 

ASHTON  1  S 

MAX 
MIN 

32 
15 

28 
21 

22 
16 

25 
16 

27 
-  3 

32 
-  5 

33 
1 

35 
20 

30 
16 

32 
-  3 

35 
4 

34 
6 

36 
8 

37 
26 

40 
15 

37 
10 

39 
8 

34 
0 

37 
0 

35 
17 

34 
17 

39 
17 

40 
34 

44 

30 

40 
33 

39 
27 

42 

32 

44 
16 

35 
14. 

1 
0 

ATLANTA  2 

MAX 
MIN 

30 
22 

29 
22 

24 

5 

26 
12 

31 
14 

27 
3 

35 
5 

34 

26 

29 

21 

30 
2 

34 
14 

37 
11 

38 
32 

35 
16 

37 
15 

38 
14 

39 
13 

40 
11 

37 

25 

32 
6 

35 
26 

38 
32 

37 
32 

40 

31 

36 
31 

41 
31 

41 
16 

34 
18 

4 
1 

AVERV  RS 

MAX 
MIN 

30 
22 

30 
5 

32 
18 

32 
22 

35 
28 

36 
31 

39 
25 

38 
27 

39 
32 

38 
16 

40 
32 

48 
30 

46 
26 

43 
34 

50 
30 

48 
16 

48 
14 

49 
13 

48 
13 

29 
12 

34 
14 

34 
14 

40 
21 

48 
33 

43 
33 

48 
33 

52 
32 

55 
30 

41 
23 

1 
4 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 
MIN 

30 
20 

21 
-11 

20 
-  1 

31 
11 

34 
30 

35 
33 

38 

25 

37 
29 

36 
31 

38 
18 

43 

21 

37 
31 

50 
21 

38 
26 

41 
22 

45 
18 

38 
15 

37 
18 

41 

20 

21 
9 

22 
-  9 

22 
-  7 

22 
16 

49 

22 

52 
38 

50 
36 

53 
33 

53 
23 

36 
19 

9 

2 

BLACKFOOT 

MAX 
MIN 

35 
25 

32 
21 

25 
18 

37 
15 

36 
7 

31 

5 

28 
6 

44 

23 

37 
22 

32 
8 

40 
14 

41 
15 

35 
16 

37 
32 

42 
32 

40 
18 

40 
18 

33 
22 

44 

20 

42 
31 

39 

30 

49 

31 

48 

39 

53 
39 

50 
38 

47 

35 

50 
35 

49 

37 

39 
23 

9 
3 

BLISS 

MAX 
MIN 

42 
17 

36 
28 

35 
-  2 

30 
4 

35 
11 

35 
4 

37 
10 

39 
20 

46 
10 

38 
11 

47 

IB 

41 
16 

40 
22 

46 
31 

44 

31 

43 

22 

34 

20 

33 
26 

44 

22 

38 
28 

35 
25 

49 

31 

43 

36 

47 

35 

57 
36 

51 

37 

56 
38 

65 
29 

42 

22 

2 
0 

BOISE  WB  AP 

MAX 
MIN 

40 
32 

35 
13 

34 
14 

35 
22 

39 
20 

37 
16 

34 
14 

45 
31 

44 

26 

43 
26 

46 
31 

43 
26 

36 
27 

44 

30 

43 

28 

43 
22 

33 
26 

32 
30 

41 

27 

35 
29 

29 
16 

46 

23 

54 
34 

64 

40 

56 
40 

50 
42 

62 
36 

57 
30 

42 
26 

1 
8 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 
MIN 

27 
4 

15 
-12 

25 
6 

23 
8 

27 
23 

38 
23 

37 
18 

35 
18 

39 
28 

38 
21 

40 
34 

42 
35 

41 
19 

43 
26 

42 
24 

39 
11 

40 
9 

36 
16 

31 
14 

22 
0 

18 
-11 

20 
8 

29 
13 

48 

28 

46 

33 

50 
33 

50 
34 

45 
24 

35 
17 

2 
4 

BUHL 

MAX 
MIN 

42 
29 

38 
27 

34 
13 

35 
15 

39 

20 

43 

20 

40 
18 

44 

26 

47 
27 

41 
19 

47 

26 

49 
26 

46 

28 

48 
32 

45 
31 

46 

30 

47 
26 

43 
27 

48 
24 

47 

27 

35 
27 

59 
32 

59 
40 

56 
42 

56 

38 

53 
37 

53 
37 

55 
30 

46 
27 

3 
6 

BJRKE  2  ENE 

MAX 
MIN 

26 
13 

16 

1 

21 

13 

27 
11 

29 

26 

30 
28 

34 
15 

31 
24 

30 
26 

36 
12 

33 
24 

41 

24 

40 
21 

37 
31 

43 
17 

43 
15 

42 
14 

42 
13 

31 
11 

20 
3 

24 

6 

19 
9 

37 
18 

39 
33 

40 
33 

41 

32 

39 
32 

46 
22 

33 
IB 

4 
8 

8URLEY 

MAX 
MIN 

35 
26 

41 
27 

33 
17 

32 
6 

41 

8 

46 
9 

43 

9 

40 
17 

46 

25 

43 
14 

36 

20 

46 

22 

49 
22 

37 
26 

43 
32 

40 
27 

42 
24 

36 
25 

34 
24 

54- 
24 

47 

29 

40 
29 

52 
36 

54 

38 

52 
39 

55 
36 

49 
37 

49 

27 

43 
24 

4 
1 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 
MIN 

40 
24 

31 
19 

30 
14 

35 
2 

43 

7 

39 
7 

39 
15 

43 

30 

40 

23 

35 
13 

43 

21 

49 

20 

36 

26 

41 

31 

40 
27 

43 
26 

36 
22 

33 
25 

51 
24 

47 

23 

39 

27 

54 
33 

53 
36 

52 
38 

53 
32 

48 

32 

48 
34 

52 
27 

42 
23 

6 
6 

CABINET  GORGE 

MAX 
MIN 

24 

19 
-15 

30 
11 

33 
26 

36 

32 

41 

25 

33 
24 

39 
21 

38 
16 

40 
30 

46 

29 

44 

22 

39 
28 

41 
21 

42 
13 

41 

10 

32 
11 

33 
16 

18 
4 

23 
-  7 

20 
9 

32 
11 

51 
31 

51 
34 

44 

33 

49 

31 

48 
26 

36 
18 

6 
9 

CALDWELL 

MAX 
MIN 

40 
16 

38 
20 

38 
17 

39 
16 

37 

20 

32 
3 

27 
4 

42 
1  1 

47 
16 

44 
12 

45 

20 

43 
13 

34 
18 

43 
30 

41 

25 

44 
27 

41 
21 

36 
31 

37 
29 

35 
29 

36 
12 

40 

23 

61 
30 

56 
37 

56 

37 

55 
42 

56 
34 

56 
25 

42 
22 

4 
1 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

37 
4 

35 
5 

32 
-  5 

38 
9 

35 
16 

28 
-  9 

22 
-15 

40 

9 

38 
0 

32 
-  9 

38 
10 

38 
-  4 

30 
-  3 

41 
21 

38 
23 

43 
8 

45 
12 

35 
23 

40 
22 

38 
20 

32 
1 

36 
18 

42 
26 

48 
30 

48 
29 

59 
34 

37 
29 

43 
16 

37 
11 

.4 
>4 

CAREY  2  S 

MAX 
MIN 

32 
18 

23 
4 

28 
1 

24 

7 

29 
8 

28 
4 

33 
7 

37 

19 

35 
1 

31 
0 

38 
12 

46 
4 

48 
11 

40 
25 

38 
21 

45 
17 

37 
10 

26 
19 

35 
1 

39 
18 

32 
17 

42 
21 

43 
33 

41 

31 

44 

34 

38 
29 

42 

30 

44 

26 

36 
15 

3 
3 

CASCADE  1  NW 

MAX 
MIN 

32 
25 

30 
5 

25 
8 

27 
17 

33 
19 

34 

5 

35 
-  5 

35 
17 

32 
25 

31 
-  5 

38 
18 

39 
9 

35 
8 

39 
27 

41 

12 

39 

10 

34 

2 

36 

2 

38 
3 

37 

22 

36 
1 

38 
24 

41 
34 

43 

32 

43 

32 

43 
33 

41 

31 

42 
13 

36 
IS 

3 
1 

CHA  LL  I S 

MAX 
MIN 

39 
19 

31 

15 

33 
7 

33 
7 

35 

3 

39 
11 

36 
3 

42 
19 

39 
18 

35 
7 

44 

11 

44 

11 

38 
19 

46 

25 

46 
17 

39 
13 

37 
12 

35 
12 

49 
11 

45 
26 

34 
11 

49 
24 

48 

35 

44 

38 

50 
32 

49 

34 

47 
31 

47 
20 

41 

17 

il 
7 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

25 
-  9 

29 

22 
-11 

26 
-  6 

25 
-14 

29 
-14 

29 
-16 

35 
4 

30 
-11 

27 
-13 

35 
-  6 

41 

0 

33 
3 

42 
10 

38 
4 

41 
0 

46 
6 

39 
0 

35 
-  1 

35 
15 

32 

0 

42 
15 

38 
33 

40 
30 

44 

27 

43 
27 

41 

28 

42 
19 

35 
4 

1 
4 

CLIFFS 

MAX 
MIN 

34 

25 

30 
21 

28 
-  3 

36 
-  1 

40 
10 

36 
4 

41 
18 

44 

11 

44 

8 

38 
9 

48 
18 

46 
14 

43 

25 

40 
32 

46 
13 

37 
16 

35 
14 

43 

8 

48 
17 

37 
26 

38 

24 

44 

33 

46 

36 

47 

38 

47 
31 

43 

37 

44 

32 

45 

25 

41 
19 

0 
i 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 
MIN 

26 
16 

28 
5 

20 
1 

20 
5 

23 
9 

27 
11 

29 
3 

36 
4 

32 
13 

26 
0 

34 

0 

32 
14 

42 
17 

37 
18 

39 
12 

38 
11 

37 
11 

39 
9 

40 
9 

39 
14 

26 
1 

25 
0 

36 

24 

39 
30 

36 
27 

40 
27 

36 

23 

36 
9 

32 
11 

8 
5 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 
MIN 

30 
18 

27 
-14 

25 
5 

34 
16 

34 

31 

39 
32 

39 

23 

37 

27 

39 
32 

42 

17 

42 

29 

46 

29 

42 
20 

39 
31 

42 
28 

41 
19 

43 
18 

37 
20 

27 
18 

23 
7 

23 
-  5 

22 
11 

35 
14 

49 

33 

48 
35 

54 
34 

51 
30 

48 

26 

37 
20 

8 
9 

CONOA 

MAX 
MIN 

25 
17 

30 
15 

30 
6 

20 
6 

26 
1 

32 

3 

33 
4 

37 

5 

38 
19 

33 
7 

33 
6 

42 
16 

45 
10 

40 

13 

38 
29 

40 
2 

36 
0 

32 
-  1 

33 
-  1 

42 
8 

38 
26 

36 
26 

45 

33 

40 
34 

46 

32 

43 
31 

40 
32 

41 
14 

36 
14 

2 
0 

COTTONWOOD 

MAX 
MIN 

34 
23 

25 

0 

30 
11 

31 
20 

34 
25 

44 

22 

37 
10 

43 

27 

34 

21 

45 

10 

39 

27 

46 

28 

40 

22 

47 
30 

45 

20 

43 
19 

45 

15 

45 

12 

31 
11 

26 
15 

25 
-  5 

30 
16 

48 

23 

47 
38 

52 
38 

47 

37 

49 

32 

49 
25 

39 
20 

7 
4 

COUNCIL 

MAX 
MIN 

38 
15 

33 
15 

30 
3 

39 

22 

34 

24 

35 

2 

32 
-10 

44 

IS 

36 
22 

34 
-  2 

44 
4 

41 

9 

36 
6 

46 

32 

38 
25 

43 

31 

40 
6 

34 

27 

35 
28 

35 
23 

34 

10 

33 
23 

42 

32 

43 
36 

46 

36 

43 

34 

43 

30 

48 
24 

38 
18 

5 
8 

DEAOWOOO  DAM 

MAX 
MIN 

32 
23 

32 
16 

26 
-  7 

26 

15 

33 
17 

37 
-  8 

35 
-14 

35 
21 

34 

22 

38 
-  7 

40 

a 

47 
-  2 

46 

8 

48 
31 

52 
9 

61 
3 

56 
2 

64 
-  1 

48 
-  1 

39 
25 

32 
-  5 

35 
24 

38 
30 

37 
31 

42 

31 

39 
30 

46 

29 

47 
10 

40 
12 

2 
1 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

43 
15 

38 
23 

38 
9 

37 
18 

35 
22 

30 

0 

26 

2 

36 
10 

46 

18 

31 
14 

44 

20 

36 

22 

31 
22 

39 
31 

37 
27 

37 
29 

34 

20 

36 
31 

34 

30 

34 
28 

34 
11 

32 
22 

61 
34 

56 
37 

55 
38 

60 
39 

52 
37 

52 
28 

39 
22 

4 

>e 

DEER  POINT 

MAX 
MIN 

22 
18 

22 
15 

16 
8 

18 
11 

22 
11 

28 
16 

31 
21 

30 
20 

25 
17 

29 
18 

30 
21 

43 
26 

38 
28 

38 
28 

44 

27 

42 

30 

46 
31 

39 
30 

36 

26 

31 
21 

25 
7 

32 
23 

33 
30 

35 
29 

34 
28 

35 
29 

35 
26 

34 
25 

31 
22 

9 

1 

DIXIE 

MAX 
MIN 

31 
21 

26 
4 

20 
-  7 

26 
-  7 

28 
-  7 

36 
11 

39 
-15 

33 
14 

29 
17 

38 
-16 

35 
11 

46 

15 

42 
4 

42 

28 

48 

1 

50 
-  4 

52 
-  2 

47 
-  6 

38 
-  6 

34 
-  4 

32 
4 

37 
18 

43 

26 

36 

32 

44 

32 

40 
32 

44 

29 

47 
11 

38 
8 

0 
4 

ORIGGS 

MAX 
MIN 

29 
19 

29 
17 

28 
13 

33 
17 

33 
10 

35 

5 

36 
7 

34 
15 

33 
18 

27 
7 

30 

40 
7 

45 
10 

45 
30 

38 
29 

35 
5 

37 
5 

40 

2 

40 

10 

38 

20 

38 
20 

37 
25 

41 

30 

45 

35 

40 
35 

40 

25 

38 
30 

40 

14 

36 
16 

6 
6 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

24 
5 

27 
13 

23 
9 

21 

9 

25 
8 

26 
7 

32 
9 

32 
18 

28 
9 

30 
6 

33 
10 

32 
15 

36 
20 

37 
31 

40 
24 

41 
15 

40 
17 

38 
14 

34 
15 

31 
12 

28 
7 

36 
21 

38 
31 

39 
31 

40 
31 

40 
31 

44 

29 

41 
21 

33 
16 

4 
7 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

25 
7 

29 
15 

23 
9 

25 
4 

28 
0 

29 
0 

38 
0 

35 
1  1 

26 

3 

36 

3 

37 
5 

-  38 
9 

43 
10 

42 
30 

43 

20 

42 
16 

41 
12 

38 

9 

39 

8 

34 
17 

30 
13 

40 

25 

37 

33 

4C 
31 

41 

31 

41 

30 

56 

28 

43 

23 

36 
14 

4 
4 

ELX  RIVER  I  S 

MAX 
MIN 

34 

30 

30 

31 

33 

35 

38 

38 

37 

41 

38 

48 

42 

41 

45 

45 

44 

45 

41 

30 

34 

29 

40 

47 

48 

45 

50 

54 

39 

8 

EMHETT  2  E 

MAX 
MIN 

38 
17 

38 
20 

34 
15 

38 
14 

37 

22 

33 
4 

29 

3 

39 
16 

45 
16 

43 
15 

46 
21 

43 
20 

37 
17 

43 
31 

41 

27 

44 

23 

39 
19 

35 
30 

39 
29 

37 
26 

35 
17 

39 

23 

51 
31 

54 
44 

57 
34 

57 
45 

54 
31 

55 
28 

42 
22 

1 
8 

io«lB|  atktloD  Iod*s. 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Monti] 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

32 

30 

23 

26 

28 

30 

32 

37 

35 

30 

35 

37 

38 

39 

35 

40 

38 

36 

35 

39 

48 

41 

40 

42 

39 

46 

42 

36 

.1 

MIN 

Q 

-  8 

3 

26 

25 

6 

1 

13 

32 

30 

26 

14 

11 

'* 

FAIRYLAVIN 

MAX 

36 

33 

33 

39 

40 

45 

46 

41 

41 

48 

49 

54 

47 

42 

48 

43 

51 

49 

51 

46 

48 

48 

44 

.5 

MIN 

12 

16 

9 

24 

23 

27 

31 

19 

21 

4C 

28 

21 

FENN  RS 

MAX 

34 

34 

31 

33 

36 

39 

40 

39 

40 

41 

47 

45 

38 

40 

45 

43 

43 

45 

38 

29 

33 

31 

39 

48 

49 

41 

48 

49 

39 

.9 

MIN 

17 

19 

24 

31 

32 

24 

29 

32 

25 

29 

29 

21 

31 

31 

26 

22 

23 

23 

21 

14 

24 

26 

33 

33 

33 

32 

31 

26 

.6 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

34 

35 

28 

37 

39 

37 

35 

41 

38 

42 

44 

40 

38 

40 

40 

40 

38 

45 

45 

40 

47 

48 

52 

49 

48 

49 

41 

.1 

MIN 

25 

17 

17 

16 

5 

5 

2 

2  1 

25 

9 

6 

18 

31 

31 

21 

18 

22 

22 

30 

29 

30 

39 

37 

31 

36 

27 

21 

•  9 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

36 

37 

36 

39 

39 

40 

33 

42 

42 

45 

49 

47 

35 

50 

48 

49 

46 

42 

40 

38 

47 

37 

48 

41 

47 

44 

53 

60 

42 

.8 

MIN 

23 

2  2 

g 

15 

20 

2 

1 

25 

23 

6 

15 

g 

15 

32 

27 

26 

16 

21 

20 

30 

1 8 

2  8 

32 

3  3 

26 

21 

GLENNS  FERRY 

MAX 

42 

38 

40 

34 

41 

38 

42 

40 

46 

44 

50 

46 

39 

50 

44 

36 

48 

40 

39 

55 

62 

5C 

61 

49 

5e 

69 

45 

.1 

MIN 

14 

5 

1 1 

2  3 

15 

16 

1 6 

17 

23 

28 

27 

22 

23 

25 

22 

.8 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

45 

32 

28 

27 

32 

32 

36 

47 

41 

37 

44 

41 

40 

42 

38 

38 

31 

29 

40 

38 

37 

47 

48 

4! 

56 

46 

64 

52 

40 

■  2 

MIN 

1 0 

10 

7 

1 5 

17 

11 

20 

16 

22 

29 

27 

16 

21 

35 

32 

29 

2J 

GRACE 

MAX 

28 

31 

27 

24 

28 

32 

29 

36 

34 

32 

39 

44 

42 

37 

37 

37 

38 

38 

37 

39 

39 

41 

40 

39 

41 

41 

35 

•  8 

MIN 

10 

5 

5 

15 

g 

2 1 

20 

7 

11 

14 

14 

30 

31 

14 

11 

24 

19 

*' 

GRAND  VIE" 

MAX 

47 

40 

42 

38 

44 

43 

42 

54 

52 

48 

56 

52 

50 

52 

46 

50 

47 

43 

41 

39 

50 

61 

64 

66 

66 

57 

58 

49 

.9 

MIN 

28 

20 

1  0 

1 1 

19 

10 

14 

23 

19 

13 

22 

16 

22 

28 

25 

21 

23 

29 

27 

24 

24 

24 

GRANGEVILLE 

MAX 

34 

24 

30 

34 

37 

43 

40 

44 

37 

49 

40 

44 

42 

50 

44 

43 

44 

40 

32 

28 

27 

44 

52 

61 

66 

51 

51 

50 

41 

•  4 

MIN 

20 

7 

21 

26 

27 

28 

16 

30 

22 

15 

30 

27 

25 

29 

25 

21 

19 

16 

20 

12 

1 

12 

43 

42 

38 

43 

33 

26 

24 

,  1 

GRASMERE 

MAX 

36 

34 

28 

33 

40 

43 

46 

40 

38 

45 

47 

54 

46 

46 

40 

44 

39 

5  0 

62 

50 

40 

51 

53 

49 

51 

48 

46 

49 

44 

.2 

MIN 

26 

21 

12 

4 

9 

12 

15 

26 

18 

8 

24 

26 

25 

32 

22 

28 

23 

22 

27 

23 

22 

34 

18 

34 

33 

39 

31 

22 

22 

.7 

GROUSE 

MAX 

30 

35 

30 

28 

28 

32 

35 

33 

33 

32 

42 

44 

40 

50 

44 

45 

46 

42 

41 

36 

36 

40 

40 

4C 

45 

43 

47 

42 

38 

.6 

MIN 

-11 

-16 

- 12 

14 

—  9 

-17 

-  6 

3 

19 

3 

-  3 

-  1 

7 

2 

HAILEY  AP 

MAX 

30 

32 

29 

29 

38 

40 

36 

36 

35 

46 

43 

45 

44 

43 

38 

35 

38 

35 

34 

42 

39 

43 

48 

39 

46 

43 

39 

.0 

MIN 

5 

1 0 

1 

Q 

5 

13 

15 

19 

10 

12 

13 

20 

14 

.6 

HAMER  4  NW 

MAX 

28 

29 

24 

27 

28 

22 

31 

37 

32 

35 

35 

32 

38 

40 

41 

36 

33 

38 

36 

41 

41 

44 

46 

46 

60 

45 

36 

■  2 

MIN 

-13 

18 

8 

5 

-10 

-18 

-11 

1 1 

-  3 

-14 

-  8 

-  6 

-  3 

25 

30 

0 

-  2 

21 

8 

HAZELTON 

MAX 

38 

35 

30 

35 

41 

39 

35 

41 

39 

37 

42 

45 

42 

41 

41 

32 

51 

48 

38 

65 

53 

53 

62 

52 

50 

60 

42 

.7 

MIN 

24 

1 3 

1 

5 

14 

27 

24 

15 

21 

20 

25 

31 

32 

28 

23 

28 

24 

HILL  CITY 

MAX 

33 

30 

23 

26 

26 

27 

29 

42 

34 

29 

36 

34 

35 

39 

36 

36 

35 

32 

34 

36 

34 

44 

42 

42 

43 

38 

43 

41 

35 

.0 

MIN 

19 

_  2 

1 

-10 

_  g 

1 5 

15 

-13 

—  2 

4 

2 

30 

23 

3 

-  3 

-  9 

10 

1 0 

27 

3  2 

32 

33 

30 

29 

14 

10 

HOLLISTER 

MAX 

41 

39 

40 

40 

43 

44 

48 

44 

46 

44 

46 

53 

49 

48 

45 

44 

42 

36 

55 

48 

36 

65 

56 

56 

66 

52 

51 

60 

46 

■  6 

MIN 

27 

25 

14 

9 

14 

11 

19 

32 

34 

24 

19 

24 

24 

31 

26 

25 

23 

24 

17 

25 

27 

29 

42 

39 

36 

36 

33 

25 

25 

j5 

IDAHO  CITY 

MAX 

35 

35 

27 

33 

35 

39 

40 

40 

36 

42 

43 

46 

42 

46 

43 

42 

42 

36 

44 

36 

34 

36 

40 

40 

47 

47 

48 

50 

40 

.1 

MIN 

25 

0 

7 

16 

_  2 

2 

1 7 

11 

_  2 

3 

10 

14 

32 

14 

22 

10 

20 

15 

20 

7 

28 

32 

32 

32 

36 

30 

16 

16 

|9 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

33 

31 

33 

32 

26 

29 

39 

37 

34 

46 

48 

MIN 

1 7 

1 1 

3 

3 

1 

19 

Q 

9 

33 

35 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

31 

31 

22 

30 

32 

21 

25 

38 

32 

26 

37 

35 

35 

35 

39 

41 

41 

26 

38 

39 

36 

44 

46 

50 

48 

45 

48 

47 

36.4 

MIN 

_  5 

1 

2  1 

18 

0 

5 

9 

11 

31 

24 

15 

13 

14 

17 

29 

28 

3  0 

35 

34 

33 

33 

31 

25 

18 

3 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 

20 

30 

25 

21 

22 

25 

29 

35 

28 

26 

39 

31 

35 

43 

34 

28 

30 

32 

31 

40 

40 

46 

48 

46 

61 

44 

33 

9 

MIN 

-16 

-  8 

-15 

- 14 

_  g 

9 

10 

1 

-  1 

1 

12 

22 

30 

30 

28 

22 

3 

6 

IDAHO  FALLS   46  W  WB 

MAX 

32 

29 

21 

25 

30 

27 

28 

35 

29 

25 

37 

41 

36 

37 

36 

39 

35 

40 

38 

31 

41 

44 

44 

47 

44 

48 

44 

35 

9 

MIN 

2 

21 

12 

3 

4 

30 

32 

27 

23 

10 

6 

IRWIN   2  SE 

MAX 

32 

37 

30 

37 

36 

37 

36 

40 

35 

40 

42 

42 

42 

38 

41 

41 

47 

44 

37 

45 

43 

49 

44 

40 

46 

47 

40 

6 

MIN 

31 

13 

11 

22 

22 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

21 

26 

21 

18 

21 

30 

33 

30 

28 

33 

37 

40 

38 

38 

37 

42 

40 

38 

23 

34 

34 

39 

37 

36 

41 

40 

33 

6 

MIN 

-21 

- 12 

7 

27 

15 

-10 

-10 

28 

4 

6 

6 

JEROME 

MAX 

40 

37 

33 

35 

32 

35 

34 

42 

42 

38 

45 

44 

40 

45 

41 

33 

47 

46 

37 

54 

65 

54 

54 

52 

63 

63 

43 

0 

MIN 

21 

25 

16 

1 1 

1 0 

1 0 

2  3 

25 

1 1 

21 

20 

22 

30 

33 

23 

21 

17 

37 

3 1 

36 

26 

23 

6 

KELLOGG 

MAX 

31 

25 

22 

31 

34 

39 

40 

42 

38 

38 

45 

39 

47 

42 

41 

40 

34 

22 

26 

27 

31 

60 

51 

46 

53 

48 

37 

9 

MIN 

24 

1 9 

32 

26 

25 

33 

15 

16 

30 

20 

22 

19 

14 

16 

28 

21 

1 

KOOSKIA 

MAX 

37 

32 

35 

42 

40 

50 

38 

46 

48 

40 

52 

51 

40 

53 

43 

46 

46 

41 

43 

37 

34 

32 

45 

63 

56 

56 

58 

51 

44 

8 

MIN 

12 

13 

23 

29 

2  0 

2  7 

30 

1 5 

29 

27 

19 

32 

29 

26 

26 

24 

25 

24 

23 

21 

2  4 

34 

34 

35 

36 

30 

26 

1 

KUNA    2  NNE 

MAX 

39 

35 

37 

36 

40 

38 

31 

45 

46 

43 

46 

40 

34 

41 

44 

45 

38 

34 

42 

36 

36 

39 

56 

57 

67 

66 

64 

57 

42 

9 

MIN 

20 

23 

7 

15 

19 

8 

9 

22 

24 

23 

29 

24 

27 

31 

29 

24 

25 

3 1 

28 

27 

14 

24 

3  1 

43 

39 

43 

34 

28 

25 

0 

LEWtSTON 

MAX 

39 

30 

35 

45 

45 

47 

42 

44 

49 

44 

54 

54 

44 

45 

43 

40 

43 

40 

34 

36 

33 

42 

67 

66 

63 

63 

61 

46 

1 

MIN 

30 

9 

14 

26 

36 

35 

27 

3  3 

31 

26 

35 

30 

27 

35 

36 

31 

36 

3  2 

33 

27 

1 8 

26 

2  7 

37 

43 

44 

43 

31 

30 

6 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

35 

21 

33 

40 

40 

45 

39 

42 

47 

45 

49 

49 

41 

41 

40 

35 

40 

33 

29 

30 

28 

60 

66 

62 

62 

59 

57 

42 

7 

MIN 

5 

26 

26 

31 

30 

33 

34 

31 

31 

29 

29 

20 

1 2 

23 

2  2 

39 

42 

44 

37 

31 

28  < 

2 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

38 

35 

27 

21 

12 

28 

27 

40 

37 

34 

42 

40 

30 

43 

37 

23 

27 

45 

44 

42 

42 

46 

43 

40 

40 

36 

34i 

9 

MIN 

2 1 

7 

-  3 

2 1 

29 

IS 

8< 

4 

LOWMAN 

MAX 

36 

35 

30 

35 

39 

35 

37 

40 

40 

39 

43 

43 

46 

42 

46 

39 

36 

40 

39 

38 

45 

40 

52 

52 

40. 

7 

MIN 

10 

9 

22 

16. 

7 

MACKAY  RS 

MAX 

30 

32 

26 

25 

28 

32 

36 

39 

36 

34 

38 

42 

40 

48 

47 

37 

36 

32 

37 

44 

37 

39 

46 

42 

43 

44 

37, 

9 

MIN 

° 

° 

14 

17 

30 

21 

11. 

1 

MALAD 

MAX 

39 

41 

31 

34 

38 

39 

38 

46 

42 

39 

49 

46 

40 

41 

47 

46 

44 

50 

46 

48 

53 

45 

51 

53 

50 

48 

63 

44.4 

MIN 

30 

22 

21 

1 9 

2 1 

29 

34 

39 

35 

37 

32 

37 

28 

23. 

3 

MALAO  CAA  AP 

MAX 

39 

40 

30 

29 

34 

38 

36 

42 

41 

39 

47 

45 

41 

39 

47 

43 

42 

47 

46 

44 

63 

44 

51 

53 

60 

51 

53 

43. 

1 

MIN 

-  4 

17 

16 

26 

17. 

3 

MAY  RS 

MAX 

36 

31 

26 

37 

34 

40 

41 

46 

39 

34 

43 

44 

48 

50 

43 

41 

39 

46 

36 

32 

47 

50 

52 

50 

61 

47 

46 

41. 

7 

MIN 

16 

8 

* 

10 

10 

10 

6 

8 

24 

12. 

7 

MC  CALL 

MAX 

24 

28 

22 

24 

30 

35 

31 

30 

32 

34 

34 

44 

34 

43 

40 

40 

32 

28 

30 

28 

34 

36 

35 

32 

32 

42 

46 

33. 

4 

MIN 

20 

-  3 

6 

14 

18 

3 

-  8 

18 

22 

-  7 

24 

10 

10 

30 

7 

4 

4 

4 

6 

12 

-  3 

22 

30 

30 

31 

31 

31 

15 

13. 

8 

MC  CAMMON 

MAX 

33 

35 

30 

33 

36 

36 

35 

45 

43 

39 

43 

48 

40 

40 

47 

46 

43 

40 

48 

48 

44 

49 

46 

49 

61 

48 

46 

61 

42. 

6 

MIN 

10 

12 

12 

0 

2 

11 

8 

22 

22 

11 

21 

15 

20 

32 

33 

31 

19 

20 

22 

31 

32 

35 

36 

41 

36 

33 

36 

21 

22. 

3 

MERIDIAN   I  W 

MAX 

39 

35 

36 

37 

34 

31 

37 

46 

43 

41 

46 

42 

34 

41 

39 

40 

38 

33 

39 

36 

37 

43 

50 

54 

57 

51 

63 

56 

41. 

7 

MIN 

18 

18 

9 

15 

22 

8 

9 

20 

21 

22 

28 

22 

25 

31 

29 

25 

25 

31 

29 

28 

10 

23 

23 

40 

38 

44 

32 

28 

24. 

0 

Se*  r«f«r«Dce  notes  follovlag  I 
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Table  S  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

' 

g 

7 

3 

9 

10 

1 J 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

MINIDOKA  0AM 

MAX 

38 

36 

36 

43 

""I 

If 

36 

39 

37 

41 

43 

42 

51 

49 

51 

52 

5 1 

46 

45 

41 

5 

MIN 

26 

19 

13 

0 

7 

11 

25 

17 

14 

21 

31 

32 

22 

19 

25 

21 

26 

28 

31 

33 

33 

35 

33 

36 

26 

22 

1 

MONTPELlER  RS 

MAX 

20 

35 

36 

25 

23 

25 

30 

32 

44 

38 

34 

42 

40 

35 

44 

42 

37 

30 

35 

44 

42 

43 

50 

40 

36 

8 

MIN 

6 

16 

-10 

-  3 

-11 

-  8 

-  1 

5 

20 

6 

2 

8 

3 

6 

23 

5 

-  4 

-  8 

-  9 

0 

15 

28 

33 

31 

33 

23 

28 

20 

2 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

29 

19 

30 

33 

36 

39 

35 

39 

38 

41 

40 

44 

42 

49 

45 

41 

32 

32 

29 

27 

27 

28 

44 

53 

53 

52 

50 

52 

38 

MIN 

17 

-  9 

17 

23 

30 

32 

25 

31 

33 

24 

30 

30 

32 

34 

27 

23 

25 

24 

23 

17 

8 

17 

24 

40 

37 

40 

33 

29 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

MAX 

1,3 

39 

34 

36 

39 

40 

42 

46 

45 

44 

48 

52 

47 

47 

50 

49 

32 

49 

49 

34 

58 

51 

53 

58 

56 

54 

65 

46 

3 

MIN 

n 

24 

11 

15 

19 

13 

13 

32 

22 

20 

27 

24 

24 

27 

25 

23 

29 

24 

24 

22 

28 

40 

42 

38 

40 

35 

29 

^' 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

20 

9 

15 

2  1 

23 

24 

30 

27 

24 

26 

23 

33 

41 

32 

35 

36 

36 

36 

15 

12 

12 

27 

3  3 

35 

33 

35 

31 

36 

27 

2 

MIN 

0 

0 

5 

16 

19 

21 

18 

22 

15 

14 

16 

19 

27 

24 

24 

27 

27 

14 

-  4 

-  6 

-  3 

-  3 

26 

30 

30 

30 

26 

23 

16 

3 

NAMPA   2  NW 

MAX 

34 

40 

33 

38 

36 

37 

25 

25 

44 

46 

45 

48 

37 

33 

43 

38 

43 

35 

35 

36 

37 

3  0 

42 

64 

57 

69 

52 

54 

40 

9 

MIN 

17 

25 

9 

18 

20 

8 

5 

7 

20 

23 

22 

21 

26 

28 

24 

29 

30 

29 

9 

10 

26 

33 

40 

40 

35 

28 

22 

5 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

23 

35 

3 1 

27 

34 

42 

36 

31 

42 

35 

36 

42 

40 

33 

45 

41 

40 

40 

31 

31 

36 

37 

3  9 

40 

42 

48 

47 

37 

6 

MIN 

8 

0 

2 

18 

18 

11 

-  9 

10 

19 

-  5 

0 

4 

5 

5 

19 

12 

6 

8 

17 

19 

12 

13 

23 

30 

33 

34 

33 

18 

13 

0 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

32 

23 

28 

32 

37 

37 

35 

42 

36 

38 

37 

42 

38 

47 

40 

40 

38 

34 

31 

23 

25 

27 

44 

42 

49 

46 

47 

50 

37 

3 

MIN 

22 

2 

13 

15 

26 

29 

12 

23 

22 

14 

24 

27 

21 

32 

22 

17 

17 

14 

19 

14 

4 

16 

22 

36 

35 

36 

35 

21 

3 

OAKLEY 

MAX 

35 

35 

41 

45 

48 

47 

42 

44 

47 

46 

55 

48 

44 

44 

46 

46 

38 

50 

42 

40 

66 

56 

56 

50 

53 

46 

5 

29 

21 

13 

10 

13 

17 

23 

32 

21 

le 

32 

26 

23 

30 

26 

26 

21 

23 

28 

26 

24 

31 

39 

40 

33 

35 

33 

OBSIDIAN  2  NNW 

MAX 

26 

31 

22 

25 

27 

30 

34 

32 

28 

32 

31 

34 

35 

43 

34 

35 

35 

39 

39 

31 

30 

36 

36 

36 

40 

36 

43 

39 

33 

5 

18 

10 

-14 

1 

-  4 

-16 

22 

7 

-24 

19 

-  5 

0 

0 

-  5 

-10 

-  9 

-15 

3 

15 

-  7 

24 

32 

31 

29 

25 

21 

OLA  i  S 

MAX 

35 

33 

32 

36 

35 

32 

30 

43 

42 

35 

37 

45 

44 

44 

43 

40 

39 

41 

37 

39 

35 

37 

40 

44 

46 

48 

47 

47 

39 

S 

10 

12 

-  1 

15 

14 

-  5 

-  6 

22 

7 

-  3 

4 

5 

10 

23 

11 

10 

7 

10 

25 

29 

0 

21 

22 

30 

35 

36 

26 

^' 

* 

OROFINO 

MAX 

38 

40 

40 

40 

44 

49 

48 

53 

44 

50 

49 

50 

44 

46 

48 

50 

52 

40 

43 

59 

54 

54 

61 

69 

46 

1 

30 

6 

19 

25 

23 

31 

20 

29 

22 

34 

29 

28 

29 

27 

30 

32 

32 

17 

26 

33 

36 

37 

35 

28 

27 

PALISADES  DAM 

MAX 

30 

33 

28 

36 

37 

35 

35 

4  1 

37 

35 

39 

43 

35 

37 

40 

38 

36 

3  3 

41 

42 

38 

44 

43 

48 

41 

41 

42 

40 

38 

1 

MIN 

22 

24 

18 

18 

18 

12 

9 

23 

7 

13 

13 

17 

15 

32 

30 

15 

8 

8 

U 

32 

29 

31 

31 

35 

35 

33 

33 

21 

21 

2 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

uo 

36 

38 

36 

32 

31 

25 

39 

42 

34 

42 

38 

36 

43 

41 

46 

40 

35 

34 

36 

33 

34 

52 

53 

55 

53 

56 

55 

40 

5 

M  N 

14 

17 

6 

15 

15 

2 

1 

15 

4 

15 

17 

10 

14 

26 

23 

28 

20 

19 

29 

27 

4 

24 

34 

42 

34 

40 

32 

28 

19 

9 

PAUL  I  E 

MAX 

34 

39 

32 

31 

38 

44 

37 

39 

42 

42 

34 

44 

44 

36 

39 

43 

42 

37 

31 

51 

44 

40 

66 

52 

52 

54 

47 

49 

41 

9 

MIN 

22 

21 

13 

1 

1 

3 

4 

11 

23 

8 

10 

13 

18 

26 

31 

29 

20 

22 

25 

24 

27 

27 

36 

39 

37 

32 

34 

° 

PAYETTE 

MAX 

38 

35 

32 

40 

37 

36 

30 

39 

48 

41 

40 

37 

35 

44 

40 

42 

40 

35 

39 

37 

36 

36 

49 

54 

54 

54 

41 

4 

MIN 

9 

14 

5 

18 

23 

4 

3 

19 

9 

8 

17 

10 

14 

31 

26 

32 

21 

32 

31 

28 

14 

26 

31 

36 

34 

37 

30 

POCATELLO  2 

MAX 

37 

37 

30 

40 

40 

40 

33 

46 

40 

38 

47 

48 

42 

41 

45 

42 

40 

35 

50 

48 

44 

52 

5  0 

53 

53 

49 

50 

50 

43 

6 

28 

22 

22 

18 

20 

21 

9 

26 

30 

17 

18 

22 

20 

33 

33 

23 

20 

23 

24 

31 

31 

32 

42 

40 

39 

34 

38 

28 

* 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

35 

30 

26 

33 

38 

36 

29 

40 

37 

32 

40 

42 

35 

36 

41 

40 

39 

29 

40 

46 

39 

51 

5  0 

52 

51 

48 

46 

48 

39 

6 

22 

21 

18 

15 

10 

12 

5 

25 

24 

11 

13 

IS 

IS 

31 

25 

24 

18 

21 

22 

31 

29 

36 

40 

39 

34 

39 

30 

23 

PORTHILL 

MAX 

26 

23 

24 

26 

27 

32 

32 

37 

46 

36 

44 

42 

37 

43 

42 

37 

36 

32 

28 

19 

15 

16 

17 

50 

46 

49 

47 

44 

34 

0 

MIN 

19 

-15 

-  2 

6 

22 

15 

9 

20 

31 

IS 

26 

29 

12 

9 

14 

4 

5 

10 

14 

-11 

-17 

4 

1  0 

19 

32 

31 

28 

^' 

PRESTON  2  SE 

MAX 

34 

34 

32 

27 

35 

37 

34 

43 

41 

42 

43 

45 

45 

40 

38 

31 

31 

38 

45 

46 

43 

47 

44 

63 

48 

60 

49 

50 

40 

9 

23 

18 

11 

-  2 

-  2 

1 

8 

20 

23 

15 

17 

19 

20 

28 

24 

10 

13 

9 

17 

27 

30 

34 

36 

35 

36 

31 

35 

^' 

20 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

26 

18 

23 

32 

33 

34 

42 

32 

36 

34 

37 

42 

40 

38 

46 

44 

45 

33 

30 

22 

22 

2  0 

32 

50 

49 

46 

50 

51 

36 

0 

MIN 

16 

-17 

-  4 

14 

28 

29 

26 

28 

30 

15 

25 

26 

16 

23 

29 

10 

9 

16 

16 

0 

-13 

6 

13 

31 

33 

33 

25 

20 

17 

2 

RICHFIELD 

MAX 

36 

32 

27 

24 

30 

27 

32 

41 

36 

30 

41 

37 

38 

36 

36 

42 

38 

28 

38 

36 

35 

47 

43 

44 

48 

45 

41 

47 

37 

0 

17 

22 

9 

-  2 

0 

-  4 

8 

20 

8 

5 

9 

8 

16 

29 

31 

12 

7 

15 

7 

23 

23 

28 

33 

32 

33 

30 

32 

RISCINS  RS 

MAX 

35 

35 

32 

34 

42 

48 

46 

48 

45 

46 

48 

56 

58 

54 

53 

51 

50 

52 

48 

42 

28 

34 

45 

46 

62 

56 

61 

62 

47 

0 

28 

25 

17 

29 

30 

30 

25 

30 

3* 

26 

34 

30 

36 

29 

30 

26 

34 

26 

21 

18 

13 

20 

22 

37 

44 

44 

38 

28 

RUPERT 

MAX 

34 

40 

32 

33 

36 

45 

39 

37 

44 

41 

33 

45 

45 

36 

40 

40 

38 

42 

33 

52 

45 

44 

53 

52 

48 

49 

41 

>4 

25 

24 

14 

4 

5 

6 

6 

14 

25 

11 

19 

19 

19 

26 

31 

27 

24 

20 

23 

24 

28 

24 

37 

32 

35 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

27 

29 

25 

33 

32 

29 

35 

38 

35 

34 

40 

37 

40 

41 

41 

40 

38 

33 

37 

38 

34 

41 

42 

44 

45 

42 

42 

42 

3« 

9 

MIN 

18 

19 

16 

3 

-  1 

-  6 

-  5 

19 

12 

-  3 

3 

4 

8 

31 

29 

9 

6 

2 

3 

20 

25 

27 

34 

34 

35 

30 

32 

19 

* 

SAINT  MARIES 

MAX 

31 

28 

36 

34 

35 

41 

43 

43 

39 

43 

40 

51 

44 

42 

41 

44 

40 

34 

28 

23 

25 

25 

43 

52 

49 

55 

52 

61 

39 

7 

MIN 

16 

11 

20 

19 

31 

31 

24 

29 

33 

16 

31 

28 

22 

32 

27 

15 

17 

17 

20 

10 

-  1 

15 

19 

35 

31 

30 

31 

26 

22 

SALMON 

MAX 

33 

36 

28 

38 

34 

47 

28 

47 

44 

32 

46 

30 

45 

39 

35 

37 

35 

37 

31 

33 

35 

5  Q 

50 

55 

44 

52 

52 

40 

0 

MIN 

10 

5 

4 

7 

6 

15 

-  6 

15 

18 

-  1 

6 

19 

10 

19 

11 

5 

4 

2 

4 

18 

1 

19 

23 

34 

32 

34 

29 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

23 

18 

24 

3  2 

32 

36 

35 

33 

37 

36 

39 

45 

40 

38 

40 

43 

43 

34 

33 

18 

19 

17 

3  0 

49 

46 

47 

49 

45 

35 

1 

MIN 

15 

-14 

-  2 

13 

23 

31 

25 

22 

31 

21 

29 

32 

19 

29 

28 

11 

9 

16 

14 

5 

-12 

8 

15 

29 

37 

34 

34 

24 

18 

6 

SttO  SHONE 

MAX 

39 

34 

33 

27 

32 

29 

34 

44 

42 

40 

42 

41 

40 

37 

38 

38 

36 

30 

40 

39 

35 

42 

42 

52 

51 

38 

MIN 

15 

17 

18 

-  2 

4 

-  2 

9 

15 

12 

6 

14 

12 

18 

27 

30 

16 

12 

15 

19 

24 

21 

27 

31 

25 

16 

SPENCER  RS 

MAX 

24 

21 

20 

19 

25 

27 

33 

27 

32 

32 

35 

40 

38 

39 

39 

34 

35 

28 

27 

3  5 

38 

41 

36 

41 

37 

32 

2 

1 

9 

4 

9 

7 

-  5 

-  1 

16 

0 

-  5 

10 

5 

8 

12 

11 

8 

1 

2 

5 

1 

15 

31 

32 

32 

31 

29 

16 

10 

' 

STIBNITE 

MAX 

25 

29 

29 

22 

25 

29 

31 

4  0 

29 

25 

39 

33 

49 

40 

47 

50 

50 

51 

47 

36 

29 

32 

38 

39 

36 

43 

39 

38 

36 

5 

MIN 

14 

12 

-  1 

11 

11 

5 

2 

20 

2 

2 

10 

16 

21 

13 

13 

14 

11 

11 

16 

1 

0 

28 

33 

31 

28 

24 

10 

12 

9 

STREVELL 

MAX 

39 

35 

39 

31 

34 

39 

37 

42 

42 

40 

46 

51 

45 

45 

42 

48 

45 

48 

52 

46 

43 

51 

48 

48 

50 

49 

44 

49 

43 

9 

20 

17 

9 

5 

9 

13 

19 

25 

13 

15 

28 

24 

24 

31 

30 

22 

21 

21 

23 

31 

25 

32 

39 

36 

35 

34 

33 

25 

23 

5 

SUGAR 

MAX 

30 

31 

23 

31 

29 

30 

31 

38 

45 

37 

37 

36 

38 

38 

38 

37 

39 

25 

35 

36 

36 

42 

45 

46 

45 

46 

37 

0 

MIN 

12 

9 

13 

3 

12 

-  3 

-  4 

1 

6 

-  2 

2 

7 

7 

32 

20 

8 

6 

2 

2 

24 

24 

27 

35 

34 

34 

34 

34 

* 

SUN  VALLEY 

MAX 

30 

30 

29 

30 

31 

32 

37 

35 

34 

34 

39 

45 

43 

48 

44 

44 

44 

41 

38 

37 

36 

44 

40 

37 

42 

40 

44 

43 

36 

3 

MIN 

0 

5 

-13 

-  9 

0 

-14 

-10 

16 

-  I 

-16 

-  4 

-  1 

7 

14 

2 

-  2 

0 

-  1 

-  3 

14 

-  1 

20 

31 

31 

31 

26 

17 

5 

5 

1 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

43 

41 

41 

39 

44 

44 

37 

53 

51 

48 

54 

50 

46 

49 

46 

63 

44 

49 

44 

44 

35 

45 

59 

63 

63 

63 

57 

58 

48 

7 

22 

26 

18 

19 

24 

17 

18 

26 

26 

22 

29 

24 

27 

32 

31 

27 

29 

33 

30 

29 

24 

25 

34 

49 

47 

43 

42 

TETANIA  EXP  STA 

MAX 

41 

18 

25 

32 

32 

22 

J5 

22 

THREE  CREEK 

MAX 

40 

35 

29 

36 

45 

46 

48 

45 

50 

55 

53 

45 

45 

50 

44 

54 

SO 

47 

2 

MIN 

15 

3 

-10 

-12 

-  3 

1 

6 

3 

23 

16 

21 

28 

18 

23 

20 

20 

17 

24 

26 

32 

38 

38 

32 

30 

32 

19 

17 

7 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

41 

39 

34 

37 

40 

41 

39 

45 

43 

41 

47 

49 

47 

46 

44 

44 

42 

33 

49 

49 

37 

55 

57 

56 

55 

53 

51 

5J 

45 

3 

MIN 

25 

27 

17 

10 

13 

12 

17 

26 

27 

17 

23 

21 

27 

31 

28 

26 

25 

28 

25 

28 

28 

32 

38 

37 

40 

33 

35 

27 

25 

6 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

38 

42 

36 

33 

40 

45 

44 

41 

48 

46 

38 

47 

51 

39 

47 

44 

40 

39 

33 

50 

46 

44 

59 

60 

56 

56 

48 

54 

45 

1 

MIN 

23 

9 

15 

11 

11 

16 

17 

19 

28 

18 

19 

23 

22 

28 

28 

26 

26 

26 

23 

24 

28 

29 

37 

40 

40 

36 

37 

26 

24 

6 
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Table  S  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WALLACE 

MAX 
MIN 

28 
10 

22 
2 

26 
16 

3* 
17 

35 
30 

38 
31 

39 
20 

37 
30 

36 

20 

43 

15 

39 
33 

45 
29 

41 
23 

40 
30 

40 
21 

40 
15 

40 
16 

34 

12 

30 
16 

26 
11 

28 
11 

24 
13 

40 

18 

44 

35 

42 
33 

48 
33 

45 

32 

47 
24 

36.8 
21>3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MIN 

30 
23 

27 
-  I* 

23 
2 

29 
13 

32 
28 

35 
29 

35 
16 

38 
1<. 

36 

32 

35 

9 

42 

29 

34 

28 

45 

20 

39 
22 

40 
16 

40 
10 

42 

10 

42 

10 

36 

10 

22 
9 

23 
9 

45 

43 

33 

50 
33 

44 

23 

36.3 
17.7 

WAYAN   1  N 

MAX 
t-lIN 

26 
17 

27 
15 

20 
6 

32 
10 

31 
13 

35 
16 

39 
19 

34 
24 

27 
13 

34 
10 

35 
21 

36 
16 

37 
9 

40 
27 

45 
27 

41 

2 

37 
-  2 

36 
-  3 

44 
11 

36 

30 

35 
24 

38 
26 

39 
34 

43 
34 

40 
32 

39 
30 

41 
33 

40 
19 

36.0 
18.4 

WEISER    1  S 

MAX 
MIN 

28 
8 

33 
5 

35 
18 

'.O 
16 

33 
2 

28 
-  3 

38 
21 

39 

8 

38 
3 

40 
14 

34 
4 

36 
9 

46 
30 

42 
30 

41 

33 

41 

16 

38 
30 

38 

29 

39 
29 

38 

9 

37 
25 

42 

27 

46 

30 

51 
30 

49 

34 

49 
27 

53 
27 

39.7 
18.9 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

30 
20 

23 
-  4 

29 
-  1 

30 
20 

32 
2'> 

39 
28 

40 

20 

40 

29 

37 
29 

41 
10 

37 

25 

45 

21 

48 
23 

48 
32 

47 
20 

44 
18 

44 
16 

43 
16 

37 
16 

22 
14 

25 
-  2 

25 
13 

49 

23 

46 

38 

SO 
37 

49 
40 

47 
31 

47 
23 

39.1 
20.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
21 

2.0 
23 

23 

22 

21 

21 

19 

2.0 

20 

T 
20 

20 

19 

19 

19 

17 

16 

16 

14 

14 

13 

T 
13 

1.0 
14 

T 
14 

11 

11 

9 

8 

7 

7 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

20 

2.0 
19 

T 
18 

T 
18 

IB 

17 

17 

T 
16 

T 
15 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

0.5 
12 

6.0 
18 

2.8 

20 

16 

12 

9 

7 

5 

4 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
33 

T 
31 

O.S 
30 

6.0 

35 

33 

32 

32 

1.5 
33 

32 

32 

31 

30 

29 

26 

25 

24 

23 

23 

22 

T 
22 

1.0 

22 

2.0 
24 

22 

19 

17 

16 

15 

14 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

lOJ. 
52 

5.9 
54 

1.5 

52 

0.2 

50 

1.0 
49 

48 

46 

4.6 
50 

1.4 

50 

48 

46 

- 

44 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

14.  7 

53 

1.6 
51 

6.9 

51 

T 
48 

T 

0.5 
42 

0.4 
42 

0.3 
40 

40 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
36 

T 

T 

20 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.0 
8 

7 

6 

4 

4 

3 

2.0 
3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EIJUIV 

T 

4 

0.5 

0.1 
3 

0.5 

T 

3 

0.5 

3 

0.5 

2 

0.5 

2 

0.4 

T 

2 

0.4 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T. 

4.9 

T 

1.2 
3 

0.3 

1.0 

5 

0.7 

1 

BONKERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
16 

15 

1.5 

16 

6.3 

21 

8.7 
27 

T 
24 

23 

1.6 

23 

T 
20 

19 

T 
17 

16 

16 

14 

13 

13 

13 

T 
13 

2.1 
15 

15 

15 

15 

14.5 

26 

15 

T 
12 

9 

8 

7 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.8 

T 

3 

T 

CALDITELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

9 

1.0 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

1.0 

5 

5 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

10.5 
7 

0.3 
6 

3.0 
8 

4 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

20 

5.0 

25 

T 
24 

23 

T 
19 

15 

14 

3.0 

16 

0.5 
15 

15 

14 

14 

14 

O.S 
12 

11 

11 

10 

10 

10 

4.0 
12 

T 
11 

4.0 
11 

T 

7 

T 

5 

4 

4 

4 

3 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14.5 
44 

2.8 
43 

T 
41 

40 

0.5 
38 

37 

35 

2.5 
35 

35 

34 

34 

34 

T 
34 

31 

31 

30 

29 

29 

29 

4.4 

33 

0.4 

32 

4.7 
34 

31 

29 

26 

25 

25 

25 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
37 

4.0 
40 

1.0 

39 

0.5 
38 

T 
36 

T 
36 

35 

3.0 
38 

0.5 
38 

1.0 
38 

0.5 
37 

37 

36 

T 
35 

35 

35 

34 

34 

34 

4.5 
38 

3.0 
39 

2.5 
41 

2  0 
41 

T 
38 

2.0 
39 

1.0 
39 

1.0 
38 

38 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

22 

21 

2.5 
21 

3.0 

20 

1.5 
18 

T 
18 

17 

2.5 
18 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

0.1 
11 

0.1 

12 

12 

0.4 
12 

5.0 
15 

12 

10 

8 

7 

6 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
15 

14 

2.7 
16 

0.3 
14 

13 

13 

12 

12 

0.8 
12 

12 

12 

11 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

2.1 

13 

12 

3.4 

15 

12 

8 

4 

2 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.9 

50 

4.8 

51 

0.9 

50 

1.8 
49 

2.7 
49 

47 

46 

4.6 
49 

0.4 
47 

46 

T 
44 

43 

43 

0.4 
41 

41 

40 

39 

39 

38 

5.0 
44 

0.6 
44 

8.4 
48 

3.5 
45 

1.2 
45 

1.3 
44 

5.6 
46 

T 
44 

43 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8 

8 

T 

8 

T 

8 

8 

8 

8 

T 

8 

T 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

4 

2 

T 

2 

1 

1 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
14 

2.5 
16 

15 

14 

14 

13 

T 
13 

3.5 
17 

16 

16 

15 

15 

15 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

1.0 
13 

13 

2.0 
13 

T 
12 

11 

10 

8 

8 

7 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
27 

2.0 
26 

24 

23 

T 

23 

23 

22 

1.0 

23 

22 

21 

21 

20 

20 

19 

18 

18 

18 

18 

17 

2.0 
19 

1.0 

20 

5.0 
24 

22 

20 

19 

17 

16 

IS 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
4 

0.5 
4 

3 

3 

3 

3 

2 

1.0 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

5 

5.0 
10 

T 
11 

10 

10 

9 

T 

9 

0.3 
9 

7 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2.0 
1 

T 

4 

3 

1 

T 

HAILEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

3.0 

14 

5.0 
19 

13 

11 

RAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.0 

3 

2 

2 

1 

O.S 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24.1 
36 

3.0 
37 

T 
36 

36 

35 

33 

31 

1.0 

32 

30 

28 

26 

24 

23 

22 

21 

20 

20 

2.0 
22 

22 

12.1 
34 

1.0 

31 

1.0 

32 

28 

24 

22 

21 

20 

20 

IDABO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
30 

1.0 
30 

T 
29 

1.5 

27 

1.0 

26 

26 

26 

T 
24 

22 

21 

21 

20 

12.5 
32 

1.0 
31 

4.0 
31 

27 

26 

24 

22 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
11 

T 
12 

12 

11 

10 

10 

T 

9 

1.0 

9 

T 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

4 

4 

4 

2 

2 

T 

1 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

2.0 
7 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

0.2 
2 

0.2 
1 

T 

T 

T 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

4.0 

16 

3.0 
15 

1.0 
15 

2.0 
10 

3.0 

8 

T 

See  reference  notes  following  £ 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
yEBRUABY  1957 


Day  ol  month 


ISLAND  PARK  DAK 
LEWISTON  WB  AP 

LOWUAN 
UACKAY  RS 
MALAO  CAA  AP 
HAY  RS 
MC  CALL 

HULLAN  PASS  CAA 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  2  NNW 
PAYETTE 

POCATELLO  WB  AP 
PORTHILL 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RIOGINS  RS 
SAMDPOINT  EXP  STA 
SPENCER  RS 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
THREE  CREEK 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


6.0 
60 


3.0 
54 


2.5 
7 

1.3 

6.0 
32 


3.5 
8 

1.5 


3.5 
34 


0.5 
33 


1.3 
31 


3 

l.l 


2 

0.8 


1.5 
31 


0.8 
9 


5.0 
44 


2.0 
44 


3.0 
45 


4.0 
44 


1.4 

70 


2.0 
20 


2.0 
80 


33 
6 


1.0 

25 


1.9 

25 


2.0 
19 


5.0 
28 


la? 

31 


2.0 
82 


11 
2.0 


0.4 

1 


35 
5 


0.6 
28 


6.1 
32 


2.0 
29 


1.3 
2S 


2.0 
85 


35 

T 
86 

10 


1.1 
29 


1.0 
4i 

T 


3.0 
26 


2.0 
SO 

1.1 


4.S 
31 


1.0 

51 


34 
4 


11 
27 


2 
35 
82 

8 

32 
4 


0.4 

39 


19 
4 


2.0 
38 


1.0 
40 


4.0 

22 

T 


2 
32 
80 

8 


1.3 
72 


0.2 

72 


2 
0.5 


4.7 

70 


1.0 
8 


8 
25 


37 
0.5 


3.0 
11 


39 
3.0 


25 
85 
3 


3.0 

11 


3.0 
22 


7.7 

25 


3.4 

35 


0.8 
37 


0.1 
36 


21 
2.0 


3.0 
21 


UN  FALLS  2  NNE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
40 


3.0 
37 


1.5 
35 


T 

25 


2.0 
25 


S««  relerence  Dotei  iotlowinq  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY  1957 


ISOLINES  ARE  ORAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY  1957 


.      ,^OTH   MEj^lDIAN  |jnME_ZONE 
Jt    I05TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 


IDAHO 


-o 

■e  Osraltl  29  It 


MvlMd  tO-&6-VKPC-8P 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


IDAHO 
FEBRUARY  I9i7 


Station 

County 

• 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

4 

County 

*9 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

1 

i 
s 

1 

Elevati 

iTemp. 

a 

J 

Index! 

J 

Latitud 

I 

a 

a 

1 

m 

Temp. 

1 

to 
tables 

ABERDEEN  EXP  STATION 
AFTERTHOUGHT  MINE 
AMERICAN  FALLS  1  SK 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 

0010 
0070 
0227 
02  S2 
0375 

BINGHAM 

OWYHEE 

POWER 

ELMORE 

BUTTE 

12 
12 
12 
2 
6 

42  i7 

43  00 

42  47 

43  21 
43  40 

112  50 
116  42 

112  52 
115  28 

113  20 

4400 

7260 
4316 
3862 
5300 

5P 

5P 
6P 
6P 

5P 
VAR 
5P 
6P 
6P 

EXPERIHENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

2  3  5  6 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 

5 

7 

7 

HA  LAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
HC  CALL 

5544 
5559 

5567 
5685 
5708 

ONEIDA 
ONEIDA 
CASSIA 
LEMHI 

VALLEY 

1 
1 

12 
11 
B 

42 
42 
42 

11 
10 
19 
36 

112  16 

112  19 

113  22 
113  55 
116  07 

4420 

4540 
5066 
5025 

HID 

6P 
4P 

MID 
MID 
6P 
4P 

J  L  CROWTHER 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 
C 

ARROHROCK  0AM 
ASHTON  I  S 
ATLANTA  2 
ATLANTA  SUWIT 
AVERY  BANGER  STATION 

044B 
0*70 
0494 
0499 
Oi2i 

ELMORE 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 

SHOSHONE 

2 
12 
2 
2 
10 

43  36 

44  05 
43  48 
43  45 
47  15 

115  55 
111  27 
115  07 
115  14 
115  46 

3239 
5100 
5565 
7590 
2492 

6A 

5P 
5P 

6P 

8A 

5P 
5P 
VAR 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  5TEINMANN 
MRS  FLORENCE  MALS 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

7  C 

S 

7 

MC  CAHMON 
HER I DAN  1  W 
MESA 

HINIDOKA  OAH 
MONTPELIER  RANGER  STA 

5716 
5641 
5659 
5980 
6053 

BANNOCK 

ADAMS 
MINIDOKA 
BEAR  LAKE 

12 
2 
12 
12 
1 

42 
43 
44 
42 
42 

39 
37 
37 
40 
19 

112  12 
116  25 
116  26 

113  29 
111  16 

4774 
2620 
3244 
4280 
5943 

5P 
5P 
6P 
5P 
6A 

5P 

5P 
8A 

R  F  LiNDENSCMMITT 
JAMES  W  DOSS 
DON  DAVIS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  5  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5  6 
2  3  6 

BALD  MOUNTAIN 
BAYVIEW  MODEL  8A5IN 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT 

0»40 
0667 
07S9 
0835 
0915 

BLAINE 

KOOTENAI 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

12 
9 
9 
11 
12 

43  39 

47  59 

48  21 
45  06 
43  11 

114  24 

116  33 
116  50 

115  20 
112  21 

8700 
2070 
2640 
5686 
4503 

7A 

6P 
6P 

HID 
7A 
MID 

6P 
6P 

NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 
EARL  R0DGER5 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7  C 

MOORE  CREEK  SUMMIT 
HOOSE  CREEK  RANGER  STA 
HOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
HULLAN  PASS  CAA 

6077 
6087 
6152 
6174 
62  37 

BOISE 
IDAHO 
LATAH 
ELMORE 
SHOSHONE 

2 
3 

12 

43 
46 

46 

43 

56 
08 

08 

27 

115  40 

114  55 
117  00 

115  42 
115  40 

5990 
2400 
2628 
3160 

6037 

5P 
5P 
MID 

VAR 
HID 
5P 
5P 
MID 

U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
R  B  GOWEN 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  S  6 

2  3  5 

2  3  5  7 

C  s 
c 

c 

BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DA« 

BOISE  we  AIRPORT 

0920 
1002 
1014 
1018 
1022 

CARIBOU 

GOODING 

BOISE 

ADA 

AQA 

12 
12 
12 
2 
2 

43  00 

42  56 

43  46 
43  32 
43  34 

111  43 
114  57 
116  06 
116  04 
116  13 

6200 
3269 
6196 
2633 
2642 

BP 
6P 

MIC 

6P 
6P 

4P 
MID 

FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
U  5  SOIL  CON  SER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

S 

7  C 

NAMPA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPEHCE  2  E 
NEZ  PERCE  PASS 
OAKLEY 

6300 
6388 
6424 
64  30 
6S42 

CANYON 

ADAMS 

LEWIS 

LEMHI 

CASSIA 

2 

3 
11 
12 

43 

45 
42 

37 
SB 
15 
43 
15 

116  35 
116  17 
116  12 
114  30 
113  53 

2470 

3260 
6575 
4600 

BA 

BA 

6P 

8A 

6P 
6P 

AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 
HERBERT  J  HARDY 

2  3  5 

2  3  6 

2  3  5  7 

2  3  6  7 

s 

BONNEfiS  FERRY  I  SW 
BUHL 

BUNGALOW  RANGER  STATION 
BURKE  2  ENE 
BUR LEY 

1079 
1217 
1244 
1272 
1288 

BOUNDARY 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 

SHOSHONE 
CASSIA 

5 
12 
3 

12 

48  41 
42  36 

46  38 

47  32 
42  32 

116  19 

114  46 

115  30 
115  48 
113  47 

1812 
3500 
2250 
4093 
4180 

5P 
5P 
3P 

6A 

SP 
5P 
3P 
4P 
8A 

CHARLES  G  HOWARD  JR 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFIELD 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  S 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 

OBSIDIAN  2  NNW 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6553 
6590 
6681 
6764 
6644 

CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 

11 
8 
3 

12 
2 

44 
46 
43 
43 

02 
07 
29 
22 
47 

114  SO 
116  17 
116  15 
111  14 
116  57 

6670 
2962 
102  7 
5392 
2224 

5P 
5P 
5P 

6P 

5P 
5P 
SP 
4P 

6P 

fl,LFHEn  A  (»ROOKS 
MRS  DOROTHY  NALLY 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  6 
2  3  6 

c 

8URLEY  FACTORY 
6URLEY  CAA  AIRPORT 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 

1298 
1303 
1380 
1408 
1514 

CASSIA 

CASSIA 

CANYON 

WASHINGTON 

VALLEY 

12 
12 

2 
12 

8 

42  33 

42  32 

43  39 

44  34 
44  32 

113  48 
113  46 
116  41 
116  41 
116  03 

4140 
4146 
2372 
2650 
4660 

MID 

SS 
6P 

HID 
MID 

SS 
6P 

A>WLGAMATED  SUGAR 
U  S  C-IVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  TUCKER 
STUART  DOPF 
U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 
7 

7  C 

PAUL  1  E 
PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  1  N 
PLUMMER  3  WSW 

6677 
6891 
7049 
7077 
7188 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

BENEWAH 

12 
6 

3 
2 

42 

43 

47 

37 
05 
30 
30 
19 

113  45 
116  56 
US  48 

115  18 

116  57 

4200 
2110 
3175 
4220 
2970 

8A 

5P 
3P 

8A 
5P 
3P 
VAR 
MID 

AMALGAMATED  SUGAR 

JULIAN  M  FIELD 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  GEO  SURVEY 

U  S  OFF    IND  AFFAIRS 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  7 

c 

s 

c 

CAYUSE  CREEK 
CENTERVILLE  ARBAUGK  RCH 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 

1577 
1636 
1663 
1671 
1810 

CLEARWATER 

80I5E 
CUSTER 
CUSTER 
BONNER 

3 
2 
11 
6 
9 

46  40 

43  58 

44  30 

48  09 

115  04 

115  51 
114  14 
113  48 

116  10 

3714 
4300 
5171 
6175 
2125 

5P 
5P 

MID 
6P 

5P 

U  S  WEATHER  BUREAU 
MABEL  M  ARBAUGK 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  A  MILLER 

CLOSED 

3 

2  3  5 
2  3  5 

1 1/6/56 

C 

7 

POCATELLO  2 

POCATELLO  we  AIRPORT 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRAIRIE 

7208 
7211 
7264 
7301 

7327 

BANNOCK 

POWER 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

12 
12 
5 
7 
2 

42 
42 
49 
46 
43 

52 
55 

55 

30 

112  28 
112  36 
116  30 
116  S3 
US  35 

4440 

1800 
2556 
4670 

MID 
5P 
6P 

SS 
MID 
5P 
6P 

MID 

HARLAN  H  SMITH 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R  E  DENHAM 
HENRY  J  FITCH 
ORA  L  ENGELMAN 

2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

c 
c 

CLARKIA  RANGER  STATION 
CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  O'ALENE  RS 
CONDA 

1831 
1898 
1938 
1956 
2071 

SHOSHONE 

OWYHEE 

LEMHI 

KOOTENAI 

CARIBOU 

10 
13 
11 

12 

47  00 
42  40 
45  07 
47  41 
42  43 

116  15 

117  00 
114  21 
116  45 
111  33 

2600 
5197 
6610 
2152 
6200 

8A 
3P 
9A 

MID 

6A 
3P 
9A 

U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  J  WHITBY 
CALERA  MINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

7  C 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

PUNGO  CREEK 

PUTNAM  MOUNTAIN 

RICHFIELD 

7353 
7386 
7433 
7465 
7673 

FRANKLIN 
BONNER 

BINGHAM 
LINCOLN 

9 
11 
12 
12 

42 
46 

43 
43 

21 
45 
02 

111  51 
116  50 
115  04 

112  03 
114  09 

4718 
2  380 

6300 

5P 
SP 

5P 
VAR 
VAR 

C  M  CRABTREE 
U  S  FOREST  SERVICE 
M  EDWARD  BUDELL 
FORT  MALL  IR  PROJ 
LESLIE  F  BUSHBY 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5 

5 

s 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL 
DEADWOOD  DAM 
DEADWOOD  SUMMIT 

2154 
21591 
2187 
2385 
2395 

IDAHO 
IDAHO 
ADAMS 
VALLEY 
VALLEY 

3 
3 

12 
8 

11 

46  03 
46  02 
44  44 
44  19 
44  32 

116  21 
116  23 
116  26 
115  38 
115  34 

3411 
3600 
2936 
5375 
7000 

6P 
5P 

bp 
MID 
5P 

LOUIS  KLAPPRICH 
SABI  FREl 
PETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 
U  S  SOIL  CON  SER 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

7  C 

s 

RIGGINS  RANGER  STATION 

RIRIE  12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

7706 
7727 
7966 
6022 
6062 

IDAHO 

BONNEVILLE 
HINIDOKA 
FREMONT 
BENEWAH 

11 
12 
12 
12 
10 

45 

42 
43 

47 

25 
32 
37 
56 
19 

116  19 
111  32 
113  41 
Ul  40 
116  34 

1840 
5676 
4204 
4968 

2170 

4P 

eA 

7P 
4P 

4P 
5P 
8A 
7P 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VELMA  L  SHOUT 
MINIDOKA    IR  PROJ 
E  H  JERGENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRIGGS 

2422 
2444 
2451 
2575 
2676 

KOOTENAI 

CANYON 

BOISE 

IDAHO 

TETON 

12 
12 
11 
12 

47  44 
43  35 
43  45 
45  33 
43  44 

116  29 
116 

116  06 
US  28 
111  07 

3060 
2510 
7150 
5610 
6097 

7P 

5P 
9A 

HID 
7P 
SP 
5P 
9A 

U  S  FOREST  SERVICE 
ROVCE   VAN  CUREN 
BOISE  VLY  BCSTG  CO 
MRS  ZILPHA  L  WENZEL 
EDITH  STEVENS 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 

8076 
6137 
8303 
8380 
8548 

LEHHI 

BONNER 

ELHORE 

LINCOLN 

CAMAS 

11 
9 
2 
12 
12 

45 
48 
43 
42 
43 

17 
37 
57 
30 

113  53 
116  34 
US  10 

114  24 
114  SO 

3949 
2100 
4730 
3960 
5755 

HID 
SP 

5P 

MID 

5P 
VAR 

5P 
VAR 

U  S  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
LEON  B  VANSANT 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5 

c 

5 
S 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 

2707 
2717 
2875 
2892 
2942 

CLARK 
CLARK 
IDAHO 

CLEARWATER 
GEM 

6 
3 
3 
2 

44  15 

44  10 

45  49 

46  47 
43  50 

112  12 
112  13 
US  26 
116  10 
116  32 

5452 
5122 
3975 
2910 
2500 

5P 
MID 

4P 
6P 

5P 
MID 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
EMIL  KECK 
WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

SPENCER  RANGER  STATION 

STIBNITE 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

8604 
8736 
6786 
8818 
8906 

CLARK 

CASSIA 
HAD I SON 
BLAINE 

6 
11 
12 
12 
12 

42 
43 
43 

21 
54 
01 
S3 
fcl 

112  11 
US  20 
U3  13 

lu  45 

114  21 

6663 
6550 
5260 
4886 
5821 

5P 
6P 
5P 

SP 
8A 
6P 
SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 
BRADLEY  MINING  CO 
ICAHO  STATE  POLICE 
J   KENNETH  THATCHER 
EDWARD  F  SEAGLE 

2  3  6  7 
2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

C 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
FAIRYLAWN 

FENN  RANGER  STATION 
FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

3108 
3113 
3143 
3297 
3446 

CAMAS 

OWYHEE 

IDAHO 

BINGHAM 

BOISE 

12 
13 

3 
12 
8 

43  21 

42  33 
46  06 

43  02 

44  04 

114  48 
116  58 

115  33 
112  26 
115  55 

5065 
4900 
1600 
4460 
3147 

SP 
BP 
5P 
5P 
SP 

5P 
8P 
5P 
SP 
SP 

C  S  FOREST  SERVICE 
TEX  PAYNE 

U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  Ifi  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDALE  GUARD  STATION 

8928 
9065 
9119 
9202 
9233 

ADA 

TETON 

OWYHEE 

ELMORE 

ELWORE 

12 
12 
12 
2 
2 

43 
43 
42 
43 
43 

15 
51 
05 

43 

116  23 
111  16 
115  09 
lis  26 
US  36 

2323 
6904 
5420 
7400 
3475 

5P 

5P 

SP 
6P 
5P 

VAR 

IDAHO  POWER  COM)*ANY 
EXPERIHENT  STATION 
MRS  GEORGE  CLARK  JR 
U  5  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SER 

2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

c 

s 
s 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 
GLENNS  FERRY 
GOODING 

GOODING  CAA  AIRPORT 
GRACE 

3576. 
3631 
3677 
3682 
3732 

CUSTER 
ELMORE 
GOODING 
GOODING 
CARIBOU 

11 
12 
12 
12 
12 

44  19 
42  57 
42  57 
42  55 
42  35 

113  31 
115  18 

114  43 
114  46 
111  44 

6600 
2569 
3569 
3696 
5400 

7P 

MID 
5P 

VAR 
7P 
MID 
HID 

SP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
E  D  STONE 
DAVID  MITCHELL 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UTAH  P  6  L  COMPANY 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

S 

7 

C 

7 

C 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9294 
92  99 
9422 
9493 
9496 

TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 
BLAINE 
SHOSHONE 
SHOSHONE 

12 
12 
11 

42 
42 
43 
47 

35 
32 
49 
26 

114  26 
114  25 
114  61 
US  56 
US  S3 

3770 
3770 
8800 
2770 
2950 

SP 
6A 

6P 

5P 

VAR 
6P 
7A 

U  S  euR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  SOIL  CON  SER 
W  FEATHERSTONE  JR 
VERN  E  COLLINS 

2  3  5  7 
2  3  5 

2  3  5  7 
2  3  5 

s 

c 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
GRASMERE 
GRAY  6  NNW 
GROUSE 

3760 
3771 
38091 
3828 
3B82 

OWYHEE 

IDAHO 

OWYHEE 

BONNEVILLE 

CUSTER 

12 
3 
12 
12 
6 

42  59 
45  55 

42  23 

43  08 
43  42 

116  06 
116  08 
115  53 
111  26 
113  37 

2600 
3355 
5126 
6375 
6100 

5P 
MID 
5P 
SP 
5P 

5P 
HID 
5P 
5P 

5P 

W  BILADEAU 

U  5  we  OBSERVER 

BLANCHE  PORTLOCK 

CLOSED 
MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

12/4/56 
2  3  5 

WEISER  1  5 
WINCHESTER  1  SE 

NEW  STATIONS 

9638 
9840 

WASHINGTON 
LEWIS 

12 
3 

46 

14 
14 

115  57 
U6  36 

2120 
3950 

5P 
4P 

5P 
4P 

MERVIN  V  LING 
HALUCK-HOWARD  L£R  CD 

2  3  5 
2  3  5 

HAILEY  AIRPORT 
HAMER  4  NW 
KAZELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 

3942 
39&4 
4140 
4268 
4295 

BLAINE 
JEFFERSON 
JEROME 
CAMAS 

TWIN  FALLS 

12 
6 
12 
12 
12 

43  31 
43  59 

42  36 

43  18 
42  21 

114  IB 
112  15 
114  08 
lis  03 
114  35 

5322 
4796 
4060 
5000 
4550 

6P 
5P 
5P 
5P 
5P 

6P 
5P 
5P 
5P 
5P 

LAURENCE  JOHNSON 
U  S  F  6  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAWEN 
SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

CAREY  2  S 

CABINET  GORGE 
WAYAN  1  N 

1461 

1363 
9601 

BLAINE 

BONNER 
CARIBOU 

12 

9 
12 

43 

46 

42 

17 

05 
59 

113  57 

116  04 

111  22 

4755 

2257 
6430 

6P 

5P 
5P 

6P 

5P 
5P 

ALTON  PATTERSON 

WASH  WATER  ROWER  CO 
JOHN  C  SMITH 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 

4384 
4442 
4450 
4455 
4456 

BUTTE 

BOISE 

BOISE 

BONNEVILLE 

BONNEVILLE 

2 
2 
12 
12 

43  47 
43  SO 
43  43 
43  29 
43  21 

113  00 

115  50 

116  00 

112  01 
111  47 

4820 
3965 
5000 

5712 

5P 
5P 

5P 
5P 
5P 
5P 

CHARLES  D  COWGILL 
FRED  A  PROFFER 
mS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  W  MEYERS 

3 

2  3  5 

2  3  5 
3 

7 
7 

C 

'IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  42  NW  HB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
IDA  VAOA 
IRWIN  2  SE 

4457 
4459 
4460 
4475 
458B 

BONNEVILLE 

BUTTE 

BUTTE 

OWYHEE 

BONNEVILLE 

12 

6 
2 
12 

43  31 
43  50 
43  32 

42  01 

43  24 

112  04 
112  41 
112  57 
115  19 
in  18 

4730 
4790 
4933 
6000 
5300 

MID 
MID 
MID 

4P 

MID 
MID 
MID 

4P 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
ANNA  FLEMING 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

C 

7  C 

S 

7 

ISLAND  PARK  DAM 
JACKSON  PEAK 
JEROME 
KAMIAH  1  NE 
KELLOGG 

4598 
4612 
4670 
4793 
4B31 

FREMONT 

BOISE 

JEROME 

LEWIS 

SHOSHONE 

12 
8 

12 
3 

44  25 
44  03 
42  44 

46  14 

47  32 

111  24 

115  27 
114  31 

116  01 
116  08 

6300 
7050 
3785 
1190 
2305 

4P 
5P 
9A 

4P 
VAR 
5P 
6A 
9A 

U  5  BUR  RECLAMATION 
U  5  SOIL  CON  SER 
FRED  BEER 

MRS  MARY  E  LUNDERS 
IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

S 

KETCHUM  17  WSW 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEADORE 

LEWI5T0N 

4840 

5011 
5038 
5169 
5230 

BLAINE 
IDAHO 
ADA 
LEMHI 
NEZ  PERCE 

12 
3 
2 
11 
12 

43  37 
46  09 

43  31 

44  41 
46  25 

114  41 

115  59 

116  24 
113  22 

117  02 

6421 

1261 
2685 
6100 
733 

8P 
5P 

MID 

6P 
HID 
5P 

U  S  FOREST  SERVICE 
E  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
RODNEY  H  TOBIAS 
GEORGE  W  WILKIN 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

c 
c 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 
LIFTON  PUMPING  STATION 
LOLO  PASS 
LOWMAN 

MACKAY  RANGER  STATION 

5241 
5275 
5356 
5414 
5462 

NEZ  PERCE 
BEAR  LAKE 
IDAHO 
BOISE 
CUSTER 

3 
1 
3 
8 
6 

46  23 

42  07 
46  38 
44  05 

43  55 

117  01 
111  18 

114  33 

115  38 
113  37 

1413 
5926 
5700 
3794 
5697 

MID 

5P 

5P 
5P 

HID 
5P 

VAR 
SP 
5P 

U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  P  6  L  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

JAMES   D  CHAPMAN 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5  6 

2  3  5 
2  3  5 

7  C 

S 

7  S 
7  C 

J     I  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  O'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     6  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     U  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  In- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  In  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  In  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7    is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  HST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

-f      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August 
Issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  obso-vation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
□crlptlons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


March  was  considerably  wetter  than  average; 
for  the  State  as  a  whole  it  would  be  numbered 
among  the  upper  25  percent  of  Marches  of  record. 
A  few  stations  did  record  less  precipitation 
than  their  March  long-term  averages,  mostly  in 
or  near  the  Upper  Snake  River  Plains.  Large 
excesses  were  not  unusual  over  central  mountain 
areas  and  in  the  southwestern  valleys.  Stream- 
flow  was  mostly  above  average  and  was  excessive 
over  much  of  the  State.  In  general,  the  month 
was  warmer  than  average,  only  stations  in  the 
Panhandle  and  a  few  mountain  localities  exhib- 
iting appreciable  negative  temperature  anom- 
alies. High  daytime  temperatures  were  suppres- 
sed by  cloud  cover  practically  all  month,  and 
the  highest  temperature  recorded  was  only  5° 
higher  than  the  lowest  State  maximum  of  March 
record,  63°,  in  1904;  equal  or  lower  State  month- 
ly maximums  have  been  recorded  in  previous 
Marches  only  six  times.  Wind  movement  at  sta- 
tions equipped  to  record  it  appeared  about  av- 
erage for  the  month;  however,  Boise's  fastest 
mile,  52  m.p.h.  from  the  west  on  the  afternoon 
of  the  9th,  was  a  record  there  for  March.  Boise 
also  recorded  unusually  heavy  hail  during  a 
thunderstorm  on  the  12th.  Thunderstorms  during 
the  month  were  reported  by  a  scattering  of  other 
stations  in  the  general  vicinity  of  Boise,  and 
there  were  a  few  other  reports  of  hail,  none 
indicating  damage. 

Average  daily  temperatures  during  the  first 
13  days  of  the  month  were  generally  close  to 
normal  at  the  northernmost  First-Order  station 
and  above  at  those  elsewhere.  In  the  extreme 
north,  the  coldest  night  of  the  month  was  usu- 
ally the  5th.  In  the  southeast  well-above- 
normal  temperatures  were  recorded  during  much 
of  this  period.  After  the  1st,  storminess 
was  general  over  northern  and  central  areas, 
southwestern  valleys,  and  eastern  highland  areas. 
In  other  parts  of  the  State,  the  frequency  of 
occurrence  was  much  less  than  in  the  above  men- 
tioned areas,  least  of  all  at  northeastern  valley 
points.  Reports  from  the  Weather  Bureau  State 
Climatologist  at  Boise  indicated  that  within 
36  hours  on  the  9th- 10th,  two  storm  fronts  swept 
across  the  State  accompanied  by  strong,  gusty 
winds.  Although  damage  was  minor  in  all  sec- 
tions, extreme  winds  of  52  m.p.h.  were  recorded 
at  Boise  on  the  9th,  47  m.p.h.  at  Pocatello 
and  55  m.p.h.  at  Lewiston  on  the  10th,  and  a 
peak  gust  of  58  m.p.h.  at  Idaho  Falls  46  W  at 
2:33  p.m.  of  the  10th.  Snow  accompanied  the 
winds  in  some  areas,  particularly  in  the  north 
where  near-blizzard  conditions  were  reported  in 
several  localities.  On  the  12th,  high  winds 
and  snow  again  swept  across  the  State.  In  this 
storm  as  in  that  of  the  9th-10th  damage  was  mi- 
nor, being  restricted  largely  to  some  roof  and 
window  damage  and  the  toppling  of  utility  poles 
and  lines  in  a  few  places.  Snow  was  heavier 
than  in  the  earlier  storm,  and  rail  and  highway 
travel  were  impaired.  Temperatures  dropped  as 
the  stormy  period  subsided,  and  many  stations 
reported  the  month's  minimum  the  14th.  Storm- 
iness the   16th  and  17th     missed  southeastern 


portions  where  temperatures  again  rose  consid- 
erably, and  after  the  17th  practically  the  whole 
State  was  warmer  than  usual  until  after  the  on- 
set of  the  next  storm  the  20th  -  21st.  This 
storm  affected  nearly  the  same  localities  as 
that  of  the  16th  -  17th,  plus  eastern  highland 
areas,  and  was  followed  by  reports  of  monthly 
minimums  at  several  stations.  The  storm  of  the 
25th  missed  the  Panhandle  and  was  inconsequen- 
tial in  the  Northeastern  Valleys  but  was  gen- 
eral elsewhere.  The  last  storm  of  the  month 
began  the  28th  or  29th,  lasting  through  the 
month's  end,  and  only  the  Northeastern  Valleys 
Division  was  comparatively  unaffected  insofar 
as  precipitation  was  concerned.  Temperatures 
remained  near  average  the  latter  portion  of  the 
month. 

Mean  monthly  temperatures  ran  from  47.4°  at 
Swan  Falls  Power  House  to  20.5°  at  Obsidian  2 
NNW.  The  latter  station  also  recorded  the 
month's  lowest,  -26°,  on  the  14th.  The  highest 
temperature  was  68° ,  recorded  by  Riggins  Ranger 
Station  on  the  19th,  and  by  Kooskia  and  Orofino 
the  20th.  Monthly  minimums  were  below  freezing 
everjnvhere  and  below  zero  at  a  number  of  colder 
points;  frost  damage,  however,  seemed  inconse- 
quential. 

The  generally  above-average  precipitation, 
with  the  mountain  snowpack  generally  improved 
in  depth  and  water  content  over  the  month,  made 
for  a  very  favorable  outlook  for  irrigation  and 
storage  water,  and  the  soil  moisture  supply  was 
favorable  for  dryland  farming  areas.  The  pre- 
cipitation map  near  the  end  of  this  bulletin 
depicts  the  distribution  as  inferred  from  avail- 
able reports.  No  station  was  completely  dry 
all  month  —  the  smallest  monthly  total  was  0.16 
inch  at  Chilly  Barton  Flat.  Fenn  Ranger  Station 
measured  the  greatest  total,  4.93  inches,  and 
the  largest  24-hour  catch  was  1.16  inches  at 
Pocatello  2  on  the  30th. 

Department  of  Agriculture  sources  indicated 
that  spring  field  work  started  during  the  last 
week  of  the  month  in  southwestern  and  south- 
central  sections.  Winter  grains  appeared  to 
have  survived  the  winter  well,  with  little  mold 
or  freezing.  Some  of  the  acreage  was  still  snow- 
covered.  It  was  not  yet  determined  whether  all 
the  crop  sowed  in  dry  soil  last  fall  would  make 
a  stand.  Spring  grains  were  beginning  to  be 
sowed  in  southwestern  valleys,  together  with 
some  starts  in  onions  and  potatoes.  Soil  mois- 
ture was  plentiful  everywhere.  Pasture  and 
range  grasses  were  doing  well  at  lower  eleva- 
tions. The  higher  ranges  were  still  snow- 
covered,  and  intermediate  ranges  were  coming  oc 
slowly,  with  abundant  old  grass  still  available. 
Prospects  for  range  feed  for  the  coming  season 
were  good,  and  the  average  range  feed  condition 
at  month's  end  improved  to  a  rating  two  points 
above  the  1946-1955  average.  Sheep  and  cattle 
were  in  good  condition,  unchanged  from  the  pre- 
vious month. 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2 

■  61 

.01 

* 

*?o 

•  06 

.29 

lis 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

4 

.75 

*o« 

*fti 

'ift 

*oi 

'ftO 

*  32 

•  45 

*  1' 

_ 

*25 

•  25 

•  67 

CHALLIS 

■  3C 

•  08 

•  02 

•  06 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.16 

T 

10 

'ft* 
.06 

CLIFFS 

2 

89 

.37 

T 

.27 

T 

.65 

.13 

T 

T 

T 

T 

T 

•  55 

T 

T 

•  35 

T 

.27 

•  30 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

2 

■  74 

.05 

*ii 

.44 

•  41 

*  . 

*  1  ■ 

•  06 

•  04 

.16 

•  06 

•  02 

COEUR  D  ALENE  RS 

2 

.61 

•  04 

•  21 

'  »ft 
■  20 

•  07 

•  14 

07 

* 

_ 

*  -  J 

■  0 

.15 

•  17 

CONOA 

1 

46 

.01 

*  ifl 

*  *  ■ 

.10 

.02 

•05 

,  J 

•  16 

*?: 

COTTONWOOD 

1 

70 

03 

* 

* 

*  04 

*0{ 
* 

*26 

05 

^14 
* 

'o3 

05 

* 

.03 

01 

•  02 

•  0' 

'o3 

22 

* 

•  12 

COUNCIL 

3 

59 

•  02 

.03 

.50 

.  11 

.17 

•  10 

.04 

.06 

.12 

.43 

.05 

•  14 

•  21 

•  22 

.23 

•  41 

•  2' 

DEADNOOD  OAH 

4 

33 

*  \f» 

*?r 

*  il 

'n? 

•  05 

■  14 

*V: 

*rX 

*  9? 

•  12 

>ll 

oeer  flat  dam 

2 

54 

.  12 

'  ,f 

*nA 

.03 

*04 
*  ,  _ 

'03 
*, , 

*oi 

*01 

*06 

.19 

•  47 

OEER  POINT 

4 

01 

•  ■ , 

. 

*  Jo 

*ft« 
.08 

*  1  i. 

*  1  A 

*  i» 

*  1  9 

'no 

•  19 

DIXIE 

3 

.25 

*  31 

*  17 

*2B 

06 

28 

*  14 
* 

*  2^ 

*  14 
* 

•  53 

•  3< 

*  12 

*  20 

T 

*2a 
* 

OR  I GGS 

91 

•  06 

.05 

•  10 

■  05 

•  20 

.  10 

T 

.20 

•  05 

•  10 

DUBOIS  EXP  STA 

1 

19 

16 

•  21 

DUBOIS  CAA  AP 

73 

•  06 

•  . 

*0i 

* 

.01 

'ft  3 

•  06 

'o< 

* 

_ 

'01 
* 

•  19 

ELK  RIVER  1  S 

3 

44 

*02 

AQ 

*^ft 

■  18 

T 

J 

y 

_ 

- 

EMMETT  2  E 

2 

31 

* 

* 

•  20 

FAIRFIELD  RS 

56 

•  01 

•  43 

T 

.01 

.02 

.19 

•  43 

T 

.12 

T 

•  12 

•  23 

FAIRVLAWN 

2 

37 

•  19 

*of 

*?ft 

.04 

•  35 

FENN  RS 

93 

•  05 

* 

.05 

.03 

.  12 

*ftA 

•  06 

49 

'3' 

20 

• 

00 

*ifi 

•  j; 

*40 
*  ? 

.10 

.56 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

70 

*  00 

* 

'ftp 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

4 

.39 

T 

*  31 

04 

*  21 

18 

06 

21 

87 

06 

* 

16 

* 

•  39 

10 

*  24 

*24 
* 

* 

GLENNS  FERRV 

1 

71 

•  10 

.03 

•  24 

.03 

.14 

.05 

.06 

T 

•  40 

• 

• 

•  33 

•  15 

•  16 

GOODING  CAA  AP 

1 

05 

^  nt. 

*?r 

'n^ 

•  09 

*  1  ^ 

06 

•  03 

T 

•  16 

GRACE 

99 

•  06 

.15 

.02 

.01 

•  05 

.13 

* 

* 

*ft3 
'if 

•  18 

•  05 

GRAND  VIEW 

1 

61 

1  0 

•  16 

GRANGEVILLE 

2 

.67 

05 

*oi 

*  J  J 

01 

16 

* 

* 

14 

25 

* 

•  10 

•  35 

•  30 

•  03 

•  11 

•  14 

•  47 

* 

GRA5HERE 

99 

•  05 

.16 

•  10 

•  03 

T 

.13 

•  14 

t 

T 

T 

T 

•  17 

•  21 

GROUSE 

66 

07 

•  21 

HAlLEY  AP 

1 

50 

•  06 

.  16 

*  1  ? 

•  29 

HAHER  NM 

70 

•  03 

*04 

_ 

01 

T 

HAZELTON 

1 

22 

.15 

*09 

*10 

*  5ft 
* 

03 

* 

*08 
* 

.0 

•03 

•  10 
* 

07 

* 

25 

* 

MILL  CITY 

1 

56 

T 

.54 

T 

.06 

•  20 

.27 

T 

•  06 

•  18 

HOLLISTER 

1 

75 

*  IS 

.  15 

•  06 

•  27 

.04 

•  18 

•  16 

•  26 

•  22 

HOWE 

39 

•  02 

• 

T 

T 

IDAHO  CITY 

4 

42 

*14 

05 

•  02 

•  58 

03 

22 

IDAHO  CITY    11  SM 

4 

33 

* 

* 

* 

* 

.0 

.05 

•  05 

•  29 

* 

IDAHO  FALLS   16  SE 

1 

.62 

•  09 

•  06 

.31 

.01 

.01 

•  08 

.04 

.46 

•  12 

T 

•  03 

•  06 

•  05 

•  03 

.07 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

89 

•  24 

•  01 

.  04 

•  15 

•  01 

.0  1 

^03 

.09 

* 

.01 

T 

•  05 

IDAHO  FALLS  ^2  NM  MB 

52 

*  W 

* 

•  12 

IDAHO  FALLS  44  M  MB 

_ 

82 

*ft* 

05 

01 

IRWIN  2  SE 

1 

33 

.06 

* 

.  4 

■  10 

.04 

* 

* 

' 

ISLAND  PARK  DAM 

3 

.76 

•  15 

.22 

.39 

.16 

.28 

.69 

.61 

•  12 

■  34 

•  25 

.13 

T 

,20 

•  24 

JEROME 

85 

•  02 

•  06 

•  02 

.10 

*?i 

•08 

•  04 

•  03 

KAHIAH  1  NE 

3 

.02 

•  12 

*ft> 

*ft^ 

.46 

*  27 

-  . 

* 

_ 

- 

• 

• 

•  77 

koosk?a 

3 

41 

•  32 

•  38 

.30 

•  44 

T 

*  1? 

'?r 

4 

26 

24 

*05 

*26 

*07 

*  19 

* 

.J. 

•  Bl 

*  39 

T 

44 

*38 
' 

• 

'to 
• 

KUNA  2  NNE 

1 

92 

T 

■  06 

.07 

•  33 

•  04 

•  08 

T 

.06 

.24 

T 

•  03 

■  13 

•  14 

T 

.15 

T 

.07 

LEHISTON  WB  AP 

//R 

1 

66 

•02 

.03 

•  01 

•  07 

•  21 

*n? 

•  01 

•  41 

•  12 

•  35 

LIFTON  PUMPING  STA 

1 

02 

• 

•  02 

*  ti 

.23 

.15 

•  15 

3 

79 

*?* 

T 

07 

*41 

24 

•  24 

MACXAY  RS 

36 

* 

*ftt 

MALAO 

I 

71 

•02 

T 

.27 

•  47 

T 

•  15 

.11 

T 

.06 

T 

T 

•  04 

T 

.09 

•  15 

•  20 

•  15 

MALAD  CAA  AP 

I 

22 

•  15 

*ft^ 

*eX 

.25 

•  19 

mc^cau. 

62 

■  15 

• 

*  »^ 

*fti 

•  01 

T 

•  13 

3 

77 

- 

* 

• 

*37 

•  22 

*  1  ft 

•  04 

43 

* 

'to 
• 

*  1 0 

*ift 

MC  GAMMON 

2 

22 

06 

*  11 

*fti 
* 

• 

•  11 

*  14 

*22 

*ft3 
* 

41 

*45 

MERIDIAN  1  W 

2 

43 

•02 

•  12 

.06 

•  26 

•  06 

.16 

T 

■  11 

.41 

•  03 

T 

•  04 

•  08 

•  08 

T 

.17 

.07 

76 

MINIDOKA  DAH 

70 

•  08 

•  06 

*o? 

.11 

•  02 

T 

MOMTPELIER  RS 

1 

39 

'oi 

20 

T 

•  16 

MOSCOW  U  OF  1 

2 

36 

•  45 

•  01 

•  20 

•  02 

•  17 

•  10 

'ii 

•  31 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

2 

46 

'o5 

•  14 

.06 

*05 

*67 
* 

*rti 
.01 

'» ft 
• 

•  42 

•  43 

MULLAN  PASS  CAA 

3 

92 

•  05 

.47 

.25 

.09 

.39 

.09 

.38 

•  66 

•  27 

.17 

•  16 

T 

•  09 

•28 

•  12 

•09 

•  06 

•  02 

T 

T 

T 

T 

•  15 

NAMPA  2  NM 

1 

75 

•  09 

.01 

•  38 

•  01 

•  20 

T 

T 

•  34 

•  08 

.01 

*  « 

•  13 

.04 

•02 

.02 

•  30 

NEW  MEADOWS  RS 

3 

47 

•  34 

.02 

.40 

.  17 

•  11 

•  17 

.  18 

•  ^' 

•  25 

.30 

•  31 

•  29 

NE2PERCE  2  E 

•  03 

.  24 

•  04 

•  26 

T 

.  14 

.05 

.32 

•  26 

OAKLEY 

1 

16 

•  18 

•  0 

•  11 

•  09 

•  03 

•  13 

.02 

* 

.19 

•  18 

•  06 

OBSIDIAN  2  mw 

1 

71 

•03 

T 

T 

•  20 

T 

•  09 

.06 

•  10 

.09 

.11 

.55 

•  04 

T 

T 

•  10 

.07 

.17 

•  04 

OLA  i  S 

3 

22 

•  05 

.02 

•  05 

•  32 

.  29 

.07 

.08 

■  IS 

•  33 

•  06 

.12 

•  ?? 

•  05 

•  32 

•09 

.37 

•  54 

OROFINO 

3 

32 

.13 

.44 

.05 

•  23 

.13 

•  30 

.05 

•  12 

*of 

•  01 

•  01 

''' 

•  19 

.50 

•  26 

PALISADES  DAM 

I 

93 

*10 

* 

.11 

'03 

.02 

•02 

PARMA  EXP  STA 

2 

53 

•  4 

•  09 

.33 

.13 

.12 

•  06 

•  53 

•  14 

.14 

•61 

PAUL    1  E 

72 

T 

•  43 

•  06 

.03 

1O8 

09 

03 

PAYgTTE 

2 

36 

* 

•  30 

•  05 

•  12 

.  36 

''' 

.04 

•  05 

*ft? 

.14 

•  35 

POCATELLO  2 

2 

16 

•  15 

•  07 

z. 

•  08 

•  01 

_ 

* 

*n5 

•  06 

'ft* 
•  06 

1.16 

•  10 

POCATElLO  WB  AP 

//H 

I 

24 

*06 

*  1  5 

•  07 

• 

•  03 

.01 

•01 

■ 

*ft* 

*fti 
•  01 

•  11 

POHTHILL 

1 

78 

* 

*05 
* 

.40 

.10 

*08 

04 

* 

•  12 

PRESTON  2  SE 

1 

60 

.20 

.18 

•  42 

.03 

.25 

•  02 

•  02 

•  05 

•  17 

•  04 

•  01 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2 

53 

.  29 

.10 

•  16 

•  01 

•  02 

•  24 

RICHFIELD 

94 

'  ^* 

•  26 

*?■ 

•  11 

•  07 

RIGGINS  RS 

•  23 

.03 

•  03 

•  30 

RUPERT 

69 

.20 

•  25 

.06 

.03 

•  07 

.06 

SAINT  ANTHONY 

1 

78 

.07 

.14 

•  27 

•  16 

•  02 

•  02 

•  38 

•01 

•  02 

T 

•  24 

•  02 

•  18 

SAINT  MARIES 

4 

04 

.06 

.39 

•  10 

.03 

•  66 

•  06 

•  39 

•  19 

.18 

.40 

•  12 

t*^ 

•  19 

■  18 

.26 

•  27 

SALMON 

99 

■  02 

•  04 

•  03 

T 

T 

•  06 

•  55 

T 

•  06 

•  09 

•  14 

SAfOPOlNT  EXP  STA 

2 

.6fl 

.12 

•  44 

•  10 

•  43 

.27 

.06 

.10 

•  06 

•  11 

t 

•  09 

•  21 

•  01 

T 

•  18 

.01 

.39 

SPENCER  RS 

1 

.51 

•  13 

•  13 

•  28 

.19 

•01 

.08 

•  07 

.01 

•  27 

STIBNITE 

4 

■  IS 

•  16 

•  16 

T 

•  22 

.23 

•  17 

.29 

•  19 

1.10 

.32 

T 

•  07 

•  53 

■  16 

•  04 

•03 

•  13 

•  18 

•  08 

T 

■  09 

STREVELL 

1 

13 

T 

T 

•  OS 

.04 

T 

•  01 

T 

.10 

•  02 

T 

•  12 

•  01 

T 

.72 

•  06 

SUGAR 

1 

27 

•01 

•  05 

•  30 

•  10 

.16 

•  28 

•  17 

•  20 

SUN  VALLEY 

1 

07 

T 

T 

•  22 

•  05 

T 

T 

.30 

T 

•  12 

.08 

T 

•  06 

.0<> 

.16 

SMAN  FALLS  PH 

I 

37 

.09 

.02 

.02 

•  30 

•  02 

•  15 

.06 

•  20 

•  14 

T 

•  12 

.09 

•  16 

TETON lA  EXP  STA 

1 

.19 

• 

•  22 

.21 

.05 

•  06 

•  24 

•  41 

THREE  CREEK 

D  1 

.93 

.15 

•  10 

■  11 

•  05 

.Oi 

.08 

•  09 

.  12 

.02 

T 

C 

>^40  D>35 

.11 

D  .30 

TWIN  FALLS  2  NNE 

1 

.22 

•  12 

.03 

•  08 

.40 

.02 

•  12 

T 

T 

T 

.06 

•  02 

T 

•  09 

.09 

.13 

•  06 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  march  1957 


Station 

Tola: 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  I  9 

10  I  11  I  12 

13  {  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28    29  1  30 

TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAVAN  I  N 
WeiSER  1  S 

WINCHESTER  1  SE 

1*21 
3.94 
3.36 
1.49 

3.0<r 

•  12 

T 

T 

.04 
.02  .17 

.06  .35 
.27  .11 
T         .45  .06 
.12     .23  T 

.26  .13 

.OS     .07  .12 

.14 

.75     .13  .K 
.10     .33  .10 
T         .05  .19 
.15  .11 

.29     T  .25 

.01 

.93     .21  .09 
.48     .42  .17 
.05     T  .14 
.47 

.04     .03  .21 

.09 
.11 
.27 

.05 

.05 

.02 
.21  .31 
■  36 
.03 

.OS 

.20  .14 

T 

T  .22 
.2« 
•  IT 

.30 

.20  .05 
.05  .04 

.06 

.02  .05 

T 

•06  .35 
.13 

•  31 

T  ,20 
.06 
.05  .07 
T  .10 
.12  .04 

•30  120 

•  IS 

•  19 

•  06 

•  22 

•  18 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  dixection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

u.  B 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:30A  HST 

11:30A  MSI 

H 

03 

a 

3 

n 

m 

H 
S9 

a 

3 

CO 
rt 
'^ 

Trace 

6O-I0' 

.10-49 

.50-99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

26 

9.8 

52 

W 

9 

78 

62 

54 

74 

7 

3 

11 

0 

0 

0 

21 

54 

7.4 

IDAHO  FALLS  42  N«  WB 

9.7 

45^ 

SSW 

12 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

9 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

8.1 

39<r 

WSW 

11 

5 

7 

3 

0 

0 

0 

15 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

83 

61 

60 

5 

11 

5 

0 

0 

0 

21 

8.5 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

25 

11.2 

47 

SW 

10 

79 

63 

57 

74 

5 

11 

2 

1 

0 

0 

19 

49 

7.6 

^  liAXIUnM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  -  -  


Sialion 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

'  12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

50 
26 

54 
25 

42 
30 

40 
27 

49 

32 

47 
27 

55 
35 

60 
38 

58 
37 

45 
29 

49 
26 

48 
33 

42 
24 

44 
21 

53 
29 

50 
33 

49 

30 

53 
25 

57 
23 

59 
24 

56 

30 

41 
14 

46 
18 

51 
20 

51 
27 

50 
26 

57 
23 

60 
32 

58 
32 

52 
39 

52 
26 

60. 
27. 

9 
8 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

MAX 
MIN 

<•'. 
25 

51 

24 

37 
30 

41 

32 

46 

33 

44 

30 

55 
36 

60 
38 

53 
38 

45 

3C 

48 
23 

48 
31 

39 
24 

43 
20 

51 
32 

49 

34 

46 
29 

47 
27 

53 
26 

59 

25 

56 

30 

40 
21 

43 
23 

50 
21 

49 

32 

48 

30 

56 
26 

58 
36 

56 
34 

53 
39 

50 
30 

49. 
29. 

0 
3 

ANDERSON  DAM 

MAX 
MIN 

49 
21 

40 
23 

42 
30 

44 

27 

48 

■  32 

40 
26 

52 
33 

50 
35 

56 
36 

44 

27 

42 
26 

40 
31 

40 
16 

37 
13 

42 
31 

46 

33 

46 
24 

52 
27 

55 
25 

54 

26 

49 

30 

40 
26 

47 
19 

53 
26 

60 
34 

49 

27 

56 
24 

53 
33 

56 
32 

50 
37 

47 
32 

47. 
27. 

6 
8 

ARCO   3  NW 

MAX 
MIN 

47 

23 

47 

22 

37 
21 

41 

18 

45 
27 

43 
24 

51 
27 

53 
29 

45 

30 

40 
20 

42 
18 

38 
30 

37 
23 

35 
15 

45 
25 

43 
28 

45 
23 

50 
22 

53 
26 

54 
25 

54 

27 

37 
IS 

42 
18 

46 
19 

47 
20 

46 
24 

51 
24 

52 
26 

51 
31 

53 
27 

49 
26 

45. 

23. 

7 
7 

ARROWROCK  DAM 

MAX 
MIN 

55 
24 

53 
24 

37 
28 

43 
28 

45 

32 

47 

30 

45 

32 

51 
35 

55 
37 

53 
30 

46 

29 

40 
29 

39 
22 

42 
22 

41 
24 

52 
34 

53 
26 

42 
28 

55 
29 

59 

30 

59 
31 

39 
27 

41 

24 

47 
27 

56 
34 

51 
27 

50 

27 

58 
33 

53 
36 

65 
39 

52 
34 

48. 
29. 

8 
5 

ASHTON   1  S 

MAX 
MIN 

AO 
13 

42 
11 

35 
25 

34 
26 

39 
25 

37 
11 

38 
27 

36 
32 

45 
35 

42 

28 

37 
6 

35 
24 

32 
15 

32 
2 

40 
25 

45 

26 

39 
26 

40 
12 

44 
14 

45 
12 

40 
27 

43 

0 

34 

3 

37 
8 

42 
24 

42 

25 

40 
12 

46 

22 

43 
33 

48 
33 

41 
30 

39 
19 

8 
8 

ATLANTA  2 

MAX 
MIN 

42 
1 1 

39 
13 

38 
25 

37 
14 

38 
23 

37 
13 

38 
31 

42 
33 

45 
32 

35 
24 

34 
14 

33 
26 

34 
6 

32 
0 

41 

21 

45 
26 

36 
20 

46 

20 

43 
17 

45 
19 

39 
21 

34 

12 

35 
8 

43 

5 

46 

s 

46 

12 

45 
26 

40 

32 

44 

26 

43 

29 

39 
18 

9 
9 

AVERY  RS 

MAX 
MIN 

55 
24 

52 
23 

47 

33 

40 

27 

41 
19 

50 
25 

49 

33 

49 

31 

49 
33 

39 
31 

42 
24 

44 
29 

44 

30 

49 
19 

50 
30 

50 
30 

40 
32 

56 

30 

62 
28 

63 
29 

51 

30 

43 

29 

48 
28 

56 
29 

48 
23 

56 
27 

63 
26 

51 
36 

48 
36 

46 
35 

49 
28 

4 
6 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 
MIN 

48 
26 

48 
22 

43 
32 

39 
26 

29 
18 

29 
19 

37 
27 

39 
30 

38 
35 

42 
33 

42 
28 

48 
26 

40 

30 

38 
20 

39 
22 

44 

26 

47 

35 

40 

32 

42 
25 

42 
27 

49 

30 

41 

26 

45 

20 

42 
30 

54 

35 

62 
25 

49 
26 

43 
23 

45 
36 

45 
37 

48 
33 

42 
27 

8 
8 

BIG  CREEK  IS 

MAX 
MIN 

48 
0 

38 

1 

38 
25 

43 
19 

38 
24 

40 
12 

41 

30 

42 
30 

45 

36 

38 
19 

35 
3 

38 
22 

37 
4 

37 
-16 

46 
18 

48 
27 

48 
28 

52 
IS 

54 
5 

50 
10 

45 

20 

33 
12 

44 

3 

47 
12 

44 

24 

42 
14 

61 
5 

48 
14 

46 
32 

47 

23 

45 
25 

43 
16 

5 
1 

8LACKF0OT 

MAX 
MIN 

53 
26 

56 
24 

44 

30 

41 
30 

43 
33 

42 
29 

52 
35 

60 
39 

54 
40 

44 

28 

48 
27 

45 
34 

39 
25 

43 
23 

53 
31 

56 
34 

50 
32 

55 
28 

60 
25 

61 

26 

55 
30 

39 
18 

45 
20 

49 

24 

48 

30 

48 
26 

68 
26 

67 
32 

65 
36 

50 
39 

49 

32 

50 
29 

1 
5 

BLISS 

MAX 
MIN 

57 
28 

49 
29 

47 

32 

42 
30 

53 
35 

47 
29 

60 
34 

62 

38 

64 
42 

52 
25 

48 
25 

49 
36 

46 
26 

46 

22 

48 

30 

55 
36 

55 
29 

59 
29 

63 
27 

67 
28 

56 
29 

47 

25 

52 
21 

60 
26 

56 
34 

63 
26 

63 
23 

60 
31 

60 
41 

57 
36 

51 
31 

54 

30 

4 

2 

BOISE  WB  Ap 

MAX 
MIN 

55 
30 

47 
33 

46 
32 

46 

35 

50 
33 

47 
34 

58 
40 

62 
40 

60 
34 

49 

30 

48 
34 

45 
29 

42 
26 

46 
27 

55 
38 

51 
37 

48 
29 

54 

31 

61 
29 

61 
33 

42 
29 

44 

26 

50 
23 

57 
33 

52 
35 

51 
27 

60 
32 

53 
39 

68 
43 

54 

39 

49 
36 

61 
32 

6 
8 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 
MIN 

47 
19 

44 

18 

41 

24 

39 

22 

31 
15 

36 
22 

46 
25 

44 
23 

41 

32 

39 
32 

45 
27 

48 

28 

44 
29 

47 

33 

53 
26 

50 
26 

41 

33 

47 
27 

47 
24 

55 
28 

49 
27 

52 
22 

51 
26 

52 
23 

46 
36 

57 
38 

47 
35 

45 
26 

9 
6 

BUHL 

MAX 
MIN 

59 
31 

57 
31 

45 

31 

48 
33 

49 

33 

46 
33 

47 
36 

62 
43 

61 
46 

55 
29 

52 
30 

49 

33 

41 
24 

47 
23 

56 
32 

56 
37 

52 
28 

57 
29 

61 
33 

67 

33 

60 
28 

43 
24 

59 

25 

58 
31 

55 
37 

51 
26 

60 
32 

58 
37 

57 
42 

57 
40 

52 
36 

54 
32 

1 
6 

BURKE  2  ENE 

MAX 

MIN 

48 

23 

42 
21 

39 

29 

33 
20 

24 

11 

38 
20 

36 
30 

39 
24 

37 
30 

31 
26 

33 
19 

35 
16 

34 
24 

35 
22 

41 
25 

45 
28 

35 

30 

44 
19 

47 

23 

49 

25 

42 
24 

32 
23 

37 
15 

40 
22 

40 

27 

38 
16 

45 
22 

49 
21 

47 

33 

40 
33 

39 
28 

39 
23 

2 
6 

8URLEY 

MAX 
MIN 

51 
29 

55 
27 

56 
30 

42 

30 

46 

33 

48 

30 

49 

32 

60 
39 

65 
40 

54 

29 

47 
27 

52 
34 

46 
24 

43 
22 

46 

27 

55 
32 

55 
30 

53 
27 

56 
27 

62 
29 

66 

29 

42 
24 

45 

25 

46 

23 

66 

33 

49 

29 

52 
28 

61 

33 

62 
36 

54 
40 

50 
34 

62 
30 

4 

1 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
29 

54 
25 

41 

30 

45 
30 

48 
32 

48 
28 

59 
37 

63 
38 

54 
34 

47 
26 

50 
26 

49 
29 

41 
24 

46 

20 

56 
28 

55 

33 

51 
29 

56 
25 

60 
24 

63 

24 

45 

26 

43 
24 

46 

23 

55 
21 

50 
31 

49 
26 

59 
26 

61 

29 

53 
33 

49 
32 

48 
32 

51 
28 

6 
2 

CABINET  GORGE 

MAX 
MIN 

50 
20 

45 
20 

40 
28 

36 
23 

26 
15 

34 

21 

42 

27 

40 
29 

39 
34 

39 
31 

42 
23 

45 
17 

39 
27 

42 
19 

44 

31 

51 
31 

44 

31 

44 

30 

53 
27 

54 

26 

41 

31 

45 
24 

47 

22 

48 
27 

51 

31 

48 

21 

50 
26 

54 
21 

46 

36 

48 
35 

45 
32 

44 
26 

3 
.3 

CALDWELL 

MAX 
MIN 

57 
26 

54 
27 

51 
34 

50 
34 

55 
34 

50 
34 

60 
38 

65 
40 

61 
45 

55 
29 

55 
33 

48 
36 

48 
32 

50 
24 

57 
38 

54 
37 

50 
27 

60 
26 

64 

29 

65 
29 

59 
32 

49 

25 

54 
23 

61 
28 

57 

31 

57 
28 

62 
25 

60 
34 

62 
44 

60 
42 

56 
38 

56 
32 

3 
3 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

46 

1 3 

38 
17 

43 
28 

38 
24 

48 
29 

42 
29 

43 
33 

44 

34 

52 
33 

48 
28 

50 
24 

40 
34 

44 

22 

48 
22 

52 
31 

49 

35 

46 

33 

59 
34 

62 
28 

60 

25 

55 
29 

46 

25 

55 
20 

56 
29 

58 
35 

54 
26 

69 
22 

55 
30 

54 
42 

55 
45 

63 
45 

60 
29 

1 

i2 

CASCADE  1  NW 

MAX 
MIN 

40 
1 1 

43 

lu 

36 
27 

39 
26 

41 

28 

41 

25 

45 
32 

45 
33 

48 
37 

45 

22 

37 
19 

35 
25 

31 
-  1 

33 
-  5 

42 
25 

42 

28 

41 

26 

45 
27 

46 
14 

51 
16 

45 

19 

36 
13 

36 

7 

46 
19 

47 
28 

42 
17 

45 
16 

46 

22 

42 

33 

42 
28 

44 
28 

41 
21 

.8 

i3 

CMALLIS 

MAX 
MIN 

45 
23 

43 
17 

43 

20 

43 
15 

45 
22 

56 
30 

SO 
33 

53 
32 

47 
20 

40 
21 

40 
29 

41 
30 

39 
11 

41 
24 

49 
26 

48 
24 

50 
23 

53 
22 

55 
22 

63 
30 

38 
14 

39 
16 

45 

20 

45 

28 

53 
30 

54 
20 

55 
20 

56 
21 

64 
27 

55 
28 

47 

23 

i6 
.3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

45 
15 

45 
12 

35 
24 

40 

"  15 

38 
22 

38 
19 

47 

23 

47 

32 

47 
38 

44 

15 

42 

15 

36 
27 

36 
19 

32 
7 

42 
24 

42 

23 

42 
27 

46 
16 

49 
17 

51 

17 

42 

23 

31 
14 

37 
14 

46 
14 

40 

19 

40 
16 

49 
14 

49 
16 

49 
26 

51 
22 

47 
20 

42 
19 

7 
6 

CLIFFS 

MAX 
MIN 

48 

26 

42 
31 

38 
26 

40 
31 

38 
29 

38 
28 

50 
32 

55 
30 

40 
22 

42 
26 

41 

25 

29 
16 

39 

9 

43 

30 

37 
23 

44 
16 

47 
29 

51 
23 

51 

30 

48 
16 

43 

20 

42 

16 

53 

31 

63 
34 

45 

20 

54 
24 

50 
35 

53 
30 

54 
35 

40 
31 

44 

25 

9 
8 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 
MIN 

36 

40 
10 

38 
1 0 

29 
IJ 

32 
17 

32 
12 

37 
18 

43 
27 

41 

28 

40 
13 

28 
7 

32 
18 

31 
11 

26 
-  2 

29 
-  1 

38 
18 

40 
24 

40 
16 

41 
14 

44 

14 

44 
IS 

24 
4 

25 
5 

34 
5 

43 
21 

35 
9 

36 
9 

43 
12 

44 

19 

44 

26 

43 
24 

36 
14 

>5 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

5t 

5C 

40 
32 

38 
25 

31 
16 

39 
22 

38 

2S 

39 
29 

40 
32 

41 
32 

45 

26 

44 

24 

43 

29 

47 
18 

50 
30 

50 
28 

41 
31 

47 
28 

56 
25 

54 
26 

46 

29 

45 
28 

48 

25 

55 
29 

64 

32 

49 

25 

54 

25 

57 
22 

55 
36 

48 
34 

42 
32 

46 
27 

3 
1 

CONOA 

MAX 

31 

3E 

42 
1 1 

35 
1^ 

32 
2] 

37 
1 3 

36 
14 

40 

32 

52 
35 

49 

2C 

40 
16 

37 
24 

39 
15 

28 
3 

31 
15 

40 
24 

45 
19 

38 
14 

38 
12 

42 
16 

47 

19 

33 
6 

28 
0 

30 
3 

38 
10 

35 
23 

35 
10 

44 

IS 

46 
31 

47 
31 

36 
28 

38 
16 

5 
>6 

COTTONWOOD 

MAX 
MIN 

52 
2; 

41 

23 

38 
30 

42 

3] 

41 

30 

42 

31 

47 
36 

46 

33 

50 
31 

35 
28 

39 
30 

35 
26 

38 
19 

41 
15 

50 
28 

49 
31 

43 
32 

49 

30 

56 
28 

60 
30 

37 
25 

38 
26 

47 
27 

54 

30 

48 

33 

46 
24 

54 

26 

65 
28 

51 

38 

44 

38 

43 
30 

45 
28 

>6 
.7 

COUNCIL 

MAX 
HIN 

48 

l; 

43 
20 

42 
30 

40 

3] 

49 

22 

42 

32 

46 
34 

49 

35 

46 
30 

48 
26 

42 
30 

43 
35 

44 
24 

46 
22 

52 
32 

49 
35 

47 
34 

60 
33 

60 
30 

60 
32 

55 
29 

45 
25 

57 
22 

55 
28 

66 
36 

65 
26 

59 
24 

55 
32 

55 
42 

53 
38 

54 
32 

60 
29 

.2 
.6 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

5( 

42 
I 

35 
25 

38 
1( 

40 
22 

35 
13 

43 

3] 

44 

31 

42 
31 

33 
19 

35 
13 

35 
24 

36 

5 

31 
-13 

44 

19 

45 
26 

39 

20 

48 

20 

53 
13 

50 
12 

44 
19 

34 
7 

43 
-  1 

47 
12 

43 
22 

44 
6 

47 
6 

47 
19 

40 
31 

46 
29 

40 
26 

41 
16 

■  7 
.6 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

SO 
2; 

51 

30 

49 

3  5 

39 
35 

52 
35 

49 

36 

58 
3f 

61 
40 

56 
45 

53 
39 

55 
34 

46 
36 

39 
26 

48 
26 

55 
39 

51 
35 

49 

29 

51 
29 

58 
29 

64 

31 

60 

30 

44 
24 

49 
27 

57 
31 

67 
41 

63 
34 

59 
26 

57 
31 

58 
44 

68 
43 

54 
40 

52 
33 

■  9 
.7 

OEER  POINT 

MAX 
HIN 

3! 
27 

33 
23 

29 
19 

31 

19 

30 
22 

32 
21 

35 

21 

39 

32 

44 
23 

27 
14 

28 
20 

28 
17 

23 
11 

21 
12 

32 
12 

32 
13 

31 
14 

40 
23 

42 
30 

41 

32 

36 
13 

25 
12 

34 
13 

38 
23 

37 
18 

32 
17 

40 
25 

39 
30 

39 
30 

38 
25 

32 
24 

33 
20 

|6 
.7 

DIXIE 

MAX 
MIN 

51 
1 

47 

2 

36 
25 

40 
11 

37 
22 

40 
15 

40 
30 

45 

30 

46 
25 

32 
17 

36 

0 

34 

23 

34 
4 

34 
-  6 

41 

10 

45 
18 

39 
26 

49 

13 

51 
9 

46 

9 

41 

26 

32 
15 

39 
-  1 

45 
11 

40 

23 

42 

6 

47 
4 

48 
12 

43 
28 

43 
30 

36 
24 

41 
15 

.3 
.1 

ORiecs 

MAX 
MIN 

38  40 
9  10 

38 
15 

35  39 
20  17 

40 
25 

40 
25 

45 
25 

45 
30 

40 
20 

38 
20 

35 
25 

30 
15 

32 
1 

35 
8 

38 
10 

35 
27 

40 
20 

45 
26 

45 
20 

49 

19 

39 
10 

35 
-  4 

33 
8 

35  40 
10  7 

45 
10 

40 
15 

38 
20 

40 
25 

40 
25 

38 
16 

■  9 

■  5 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

42     42  36 
18     18  24 

35 
25 

38 
22 

33 
15 

38 
15 

45 

27 

41 
39 

41 

22 

42 

1' 

39 
28 

33 
2) 

3( 

38 

42 

28 

38 
26 

45 
19 

48 

23 

51 
25 

48 

25 

33 
15 

35 
16 

37 
15 

37  42 
27  19 

47 

20 

46     48  49 

26    34  33 

48 

32 

40 

22 

.9 
.6 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 
HIN 

47    47  35 
22    22  25 

40  43 
26  22 

35 
20 

43 

29 

50 
28 

49 

33 

42 
21 

44 

19 

40 

25 

33 
19 

33 
11 

45 
19 

5S 

43 
26 

49 

23 

56 
23 

57 
24 

40 
21 

36 
12 

40 
17 

45 
16 

36  46 
21  16 

50 
19 

54 
27 

44  52 

34  30 

40 
30 

43 
22 

■  8 
.9 

ELK  RIVER  1  S 

MIN 

52  47 

40 

41 

40  46 

37 

41 

40 

42 

50 
40 

46 

35 

44 

34 

46 

40 

46 

32 

40 
36 

46 
40 

64 
31 

59 
23 

54 
39 

61     45  50 
40    40  42 

69     59  55 
44    39  44 

44 

33 

47 

•  0 

EMHETT   2  E 

MAX 
MIN 

55  52 

28     30  33 

46     54  50 
32  35 

58 
39 

63 
41 

62 
45 

52  50 
30  34 

44 

36 

45 

26 

47 
26 

58 
38 

54 
37 

49 

30 

57 
30 

61 
30 

63 
31 

59 

29 

48 

25 

52 
23 

60 

33 

57  55 
40  27 

62 
30 

60  61 
37  44 

58 
42 

56 
40 

64 

33 

.9 
.4 

follovlBC  station 

laa«z. 

-  39  - 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1957 


Day  Ol  Month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FAIRFIELD  RS 

M*" 

45 

41 

41 

38 

40 

45 

50 

46 

39 

38 

39 

34 

34 

42 

42 

39 

47 

49 

51 

48 

40 

40 

45 

43 

42 

60 

50 

48 

45 

48 

43.3 

10 

12 

21 

27 

12 

22 

14 

34 

19 

16 

9 

4 

2 

25 

30 

21 

18 

19 

17 

24 

14 

16 

17 

28 

18 

17 

18 

32 

31 

27 

19.1 

FAIRYLAWN 

MAX 

52 

44 

43 

44 

40 

43 

53 

58 

54 

45 

45 

44 

36 

41 

46 

40 

47 

51 

54 

55 

49 

36 

48 

55 

49 

46 

57 

52 

55 

50 

47.8 

30 

30 

27 

31 

29 

29 

36 

36 

30 

25 

26 

27 

21 

11 

32 

30 

15 

31 

26 

28 

21 

2  0 

18 

32 

36 

23 

2* 

35 

37 

32 

FENN  RS 

MAX 

51 

47 

42 

45 

42 

50 

40 

45 

48 

44 

44 

43 

46 

48 

55 

56 

49 

58 

64 

61 

54 

41 

54 

56 

46 

52 

60 

62 

59 

52 

51 

50.5 

26 

24 

33 

32 

31 

32 

33 

35 

33 

32 

29 

32 

31 

25 

30 

32 

32 

35 

31 

29 

32 

30 

31 

30 

31 

32 

28 

29 

37 

38 

36 

31.3 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

53 

55 

45 

44 

47 

43 

53 

61 

56 

44 

47 

47 

39 

42 

52 

51 

55 

59 

60 

57 

45 

45 

49 

49 

49 

56 

60 

57 

50 

50.8 

N 

19 

21 

30 

30 

32 

27 

34 

40 

39 

26 

23 

32 

25 

20 

31 

30 

30 

23 

22 

22 

28 

16 

15 

17 

26 

29 

25 

32 

34 

32 

27.1 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

55 

51 

45 

45 

49 

43 

46 

46 

50 

45 

45 

41 

48 

46 

47 

50 

47 

59 

63 

59 

55 

47 

52 

59 

56 

64 

60 

57 

55 

55 

63 

51.1 

N 

21 

17 

30 

25 

31 

26 

33 

34 

33 

25 

26 

32 

21 

17 

30 

32 

30 

28 

24 

25 

30 

24 

19 

25 

31 

24 

21 

30 

37 

35 

30 

27.3 

GLENN5  FERRY 

MAX 

61 

51 

48 

54 

55 

49 

62 

65 

66 

55 

52 

49 

57 

57 

56 

59 

56 

64 

65 

66 

46 

57 

53 

56.7 

MIN 

23 

24 

30 

30 

34 

27 

35 

36 

40 

24 

22 

30 

20 

20 

34 

35 

26 

30 

27 

28 

31 

42 

33 

29.6 

GOOOING  CAA  AP 

MAX 

55 

48 

44 

48 

49 

46 

56 

60 

58 

49 

46 

45 

42 

44 

53 

53 

49 

56 

59 

62 

41 

43 

47 

66 

52 

60 

69 

60 

56 

51 

46 

51.1 

MIN 

31 

30 

27 

30 

30 

25 

33 

35 

34 

26 

25 

27 

23 

19 

33 

32 

26 

31 

29 

32 

26 

22 

19 

22 

32 

26 

24 

31 

38 

35 

32 

28.5 

GRACE 

MAX 

44 

44 

37 

33 

37 

34 

36 

51 

48 

41 

40 

41 

33 

33 

44 

50 

46 

48 

51 

54 

53 

33 

34 

41 

39 

41 

51 

56 

50 

42 

42 

42.9 

19 

21 

27 

26 

30 

8 

29 

30 

34 

25 

23 

29 

21 

14 

25 

28 

25 

22 

23 

24 

24 

16 

13 

15 

28 

24 

23 

33 

32 

32 

28 

GRAND  VIEW 

MAX 

58 

55 

52 

51 

55 

61 

60 

64 

64 

55 

52 

46 

51 

54 

57 

55 

61 

63 

67 

63 

45 

53 

63 

58 

56 

66 

62 

63 

62 

59 

57.8 

MI  N 

23 

24 

31 

34 

37 

35 

36 

39 

47 

24 

28 

37 

18 

33 

36 

28 

24 

25 

25 

30 

20 

21 

24 

40 

25 

21 

32 

42 

42 

35 

GRANGEVILLE 

MAX 

51 

39 

37 

44 

44 

44 

52 

47 

56 

39 

43 

37 

40 

43 

50 

49 

43 

51 

55 

60 

36 

38 

49 

56 

46 

48 

55 

56 

49 

44 

43 

46.5 

MIN 

24 

26 

30 

31 

31 

32 

35 

35 

32 

25 

26 

28 

23 

19 

29 

32 

32 

31 

28 

29 

26 

26 

26 

36 

31 

28 

27 

29 

39 

34 

32 

29.5 

GRASMERE 

MAX 

49 

47 

41 

44 

40 

42 

51 

60 

57 

49 

49 

45 

34 

38 

47 

44 

35 

49 

52 

55 

50 

34 

45 

63 

52 

49 

55 

55 

54 

50 

48 

47.5 

MIN 

25 

24 

23 

24 

29 

30 

36 

35 

40 

25 

22 

29 

21 

12 

25 

28 

26 

27 

23 

27 

23 

16 

18 

26 

34 

20 

24 

32 

33 

32 

38 

26.6 

GROUSE 

MAX 

46 

44 

35 

39 

45 

39 

47 

49 

41 

39 

37 

35 

34 

30 

42 

39 

37 

46 

49 

49 

40 

33 

38 

45 

37 

41 

50 

47 

51 

52 

47 

42,1 

25 

0 

22 

18 

16 

9 

19 

16 

29 

15 

12 

19 

4 

-  5 

18 

22 

12 

8 

12 

14 

20 

14 

14 

12 

20 

15 

20 

26 

24 

24 

23 

HAILEY  AP 

MAX 

48 

42 

39 

39 

49 

40 

49 

50 

46 

41 

33 

36 

38 

40 

46 

42 

42 

50 

54 

54 

45 

37 

41 

42 

42 

44 

50 

51 

49 

57 

49 

44.7 

MIN 

12 

15 

12 

11 

25 

20 

24 

31 

35 

10 

16 

24 

8 

5 

24 

29 

12 

20 

23 

24 

21 

10 

15 

10 

26 

19 

20 

31 

31 

30 

27 

HAMER  4  NW 

MAX 

47 

49 

45 

39 

45 

39 

41 

48 

51 

43 

45 

44 

40 

37 

47 

46 

48 

52 

66 

68 

55 

36 

41 

46 

42 

48 

53 

55 

^1 

54 

63 

47.0 

MIN 

20 

18 

22 

26 

26 

20 

30 

28 

31 

23 

14 

34 

24 

11 

21 

29 

26 

18 

18 

20 

28 

18 

14 

10 

20 

20 

16 

24 

30 

30 

28 

HAZELTON 

MAX 

54 

53 

45 

47 

46 

45 

57 

62 

60 

48 

48 

47 

40 

46 

55 

54 

50 

56 

69 

62 

58 

43 

46 

48 

55 

50 

56 

60 

58 

56 

50 

52.1 

MIN 

29 

30 

39 

30 

34 

29 

35 

39 

45 

29 

25 

33 

25 

21 

30 

36 

29 

28 

27 

30 

29 

22 

22 

22 

38 

27 

27 

32 

38 

38 

30 

HILL  CITY 

MAX 

42 

40 

35 

37 

38 

39 

47 

46 

47 

40 

36 

39 

34 

32 

39 

40 

40 

45 

49 

48 

45 

35 

40 

46 

45 

43 

52 

49 

49 

48 

43 

42.2 

11 

13 

23 

23 

23 

15 

30 

33 

34 

22 

16 

27 

14 

-  3 

23 

29 

21 

11 

17 

18 

24 

16 

12 

18 

30 

19 

20 

26 

33 

31 

28 

21.3 

HOLLISTER 

MAX 

52 

54 

51 

48 

47 

45 

60 

62 

58 

54 

58 

60 

38 

53 

50 

52 

55 

54 

57 

61 

57 

40 

46 

60 

56 

48 

60 

69 

65 

49 

47 

52.8 

MIN 

21 

28 

26 

24 

31 

28 

38 

39 

42 

27 

23 

31 

19 

18 

24 

22 

20 

23 

22 

28 

26 

21 

17 

22 

20 

22 

25 

36 

36 

36 

35 

26.7 

IDAHO  CITY 

MAX 

50 

41 

38 

42 

42 

42 

44 

48 

51 

42 

36 

35 

36 

42 

51 

48 

40 

52 

56 

55 

49 

42 

45 

54 

48 

46 

53 

53 

49 

49 

45 

46.0 

MIN 

15 

15 

28 

22 

31 

23 

32 

33 

32 

21 

22 

30 

8 

18 

27 

22 

26 

25 

22 

22 

22 

16 

12 

21 

30 

18 

18 

28 

34 

32 

27 

23.7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

50 

52 

34 

39 

50 

40 

50 

55 

51 

41 

44 

42 

36 

40 

49 

56 

44 

53 

60 

57 

45 

42 

44 

46 

36 

44 

51 

55 

47 

50 

48 

25 

24 

29 

27 

30 

26 

32 

34 

34 

26 

25 

27 

24 

24 

25 

32 

26 

25 

25 

27 

25 

8 

17 

21 

29 

25 

24 

31 

35 

35 

29 

26*7 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB 

MAX 

47 

50 

46 

43 

45 

41 

45 

55 

48 

42 

45 

40 

36 

36 

44 

48 

46 

52 

55 

57 

41 

38 

43 

43 

34 

45 

52 

52 

49 

54 

44 

46.7 

MIN 

14 

11 

26 

27 

24 

21 

25 

25 

31 

21 

14 

26 

21 

6 

24 

28 

22 

16 

16 

17 

24 

19 

14 

10 

15 

17 

13 

24 

27 

29 

29 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

47 

50 

37 

43 

46 

41 

51 

56 

48 

42 

42 

39 

36 

38 

47 

46 

44 

50 

54 

56 

46 

37 

43 

4a 

42 

46 

51 

53 

49 

50 

43 

45.9 

21 

16 

26 

24 

26 

21 

30 

28 

31 

22 

20 

24 

20 

11 

24 

30 

25 

22 

19 

18 

26 

13 

11 

11 

18 

19 

19 

23 

28 

33 

27 

IRWIN  2  SE 

MAX 

47 

47 

38 

34 

40 

34 

43 

42 

46 

39 

40 

37 

33 

33 

44 

51 

49 

50 

65 

65 

41 

36 

38 

44 

39 

39 

60 

54 

50 

48 

48 

43.4 

MIN 

20 

18 

26 

26 

26 

11 

29 

34 

36 

27 

20 

31 

20 

6 

23 

32 

27 

20 

21 

23 

29 

14 

10 

12 

24 

22 

18 

28 

36 

32 

33 

23.7 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

47 

43 

41 

33 

37 

33 

35 

39 

42 

37 

30 

38 

29 

27 

40 

45 

44 

40 

44 

48 

47 

31 

32 

40 

35 

36 

40 

48 

46 

44 

42 

39.1 

-  2 

-  3 

16 

19 

19 

-  6 

17 

27 

22 

7 

-  6 

26 

15 

-24 

-  5 

11 

16 

-  9 

-  6 

-  1 

22 

-11 

-21 

-17 

6 

-  3 

-  1 

2 

28 

29 

28 

6.3 

JEROME 

MAX 

56 

55 

43 

47 

50 

47 

57 

63 

59 

60 

51 

44 

42 

46 

57 

56 

53 

56 

60 

64 

58 

44 

48 

56 

55 

51 

60 

61 

56 

65 

61 

63.4 

31 

30 

31 

32 

34 

27 

33 

36 

41 

27 

26 

31 

22 

19 

32 

37 

28 

31 

27 

33 

28 

23 

21 

24 

31 

26 

24 

35 

39 

39 

30 

29.9 

KELLOGG 

MAX 

48 

52 

46 

37 

34 

31 

42 

40 

42 

40 

39 

40 

44 

39 

46 

50 

52 

40 

52 

56 

61 

41 

44 

47 

56 

61 

46 

52 

60 

50 

47 

46.0 

22 

22 

25 

33 

20 

21 

29 

30 

32 

33 

27 

26 

30 

21 

28 

32 

33 

30 

28 

28 

31 

29 

2'' 

30 

33 

27 

30 

27 

30 

40 

35 

28.7 

KOOSKIA 

MAX 

56 

49 

45 

49 

51 

55 

50 

48 

47 

49 

45 

45 

47 

66 

60 

56 

61 

60 

64 

68 

49 

49 

56 

64 

52 

55 

62 

61 

59 

53 

53 

53.8 

27 

24 

34 

34 

36 

35 

36 

37 

35 

31 

28 

33 

30 

23 

30 

34 

31 

34 

30 

26 

31 

32 

32 

34 

39 

27 

25 

27 

42 

43 

37 

32.2 

KUNA  2  NNE 

MAX 

56 

49 

46 

49 

53 

47 

59 

63 

62 

54 

51 

47 

43 

48 

67 

64 

50 

56 

62 

65 

■  7 

47 

51 

60 

55 

55 

62 

60 

58 

50 

54.3 

26 

29 

32 

34 

34 

31 

39 

36 

42 

27 

29 

35 

24 

24 

36 

36 

27 

27 

29 

32 

29 

21 

20 

28 

41 

26 

25 

43 

37 

35 

31.3 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

57 

48 

49 

52 

45 

46 

51 

50 

47 

50 

50 

43 

49 

51 

55 

45 

54 

58 

62 

60 

49 

52 

56 

64 

56 

57 

58 

56 

66 

54 

55 

52.8 

MIN 

31 

30 

37 

36 

34 

36 

41 

38 

35 

35 

34 

34 

28 

28 

36 

35 

39 

37 

32 

36 

29 

31 

31 

42 

36 

29 

30 

33 

43 

39 

39 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

34 

37 

37 

35 

41 

36 

45 

51 

44 

38 

40 

42 

31 

30 

37 

46 

40 

42 

43 

47 

45 

30 

32 

37 

36 

39 

46 

50 

49 

43 

40 

40.2 

16 

14 

20 

12 

20 

16 

20 

32 

25 

18 

16 

25 

12 

0 

e 

16 

23 

12 

12 

15 

25 

9 

9 

6 

16 

22 

12 

24 

27 

28 

27 

LOWMAN 

MAX 

53 

39 

42 

44 

48 

40 

44 

50 

55 

47 

42 

40 

39 

43 

50 

51 

45 

56 

54 

55 

46 

43 

45 

61 

46 

47 

52 

51 

53 

49 

43 

47.1 

MIN 

13 

12 

30 

26 

31 

22 

32 

32 

35 

36 

36 

30 

15 

12 

24 

28 

28 

26 

20 

20 

27 

12 

13 

20 

27 

20 

17 

26 

31 

30 

28 

MACKAY  RS 

MAX 

47 

46 

42 

40 

40 

38 

45 

47 

51 

60 

42 

40 

34 

34 

43 

43 

46 

50 

54 

53 

47 

45 

48 

50 

40 

42 

50 

50 

50 

53 

47 

46.4 

MIN 

18 

17 

19 

18 

23 

21 

21 

22 

23 

21 

17 

27 

19 

10 

24 

24 

24 

22 

23 

23 

27 

22 

25 

26 

16 

21 

19 

25 

20 

29 

29 

MA  LAD 

MAX 

50 

51 

41 

37 

50 

42 

52 

61 

55 

43 

50 

48 

42 

40 

51 

55 

51 

53 

56 

60 

43 

41 

45 

48 

40 

49 

56 

60 

48 

51 

46 

48.9 

MIN 

26 

28 

30 

30 

32 

24 

33 

39 

37 

27 

25 

32 

24 

16 

26 

32 

27 

26 

29 

33 

30 

19 

19 

16 

27 

29 

23 

32 

37 

35 

31 

28,3 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

56 

51 

42 

37 

50 

43 

53 

62 

56 

44 

52 

51 

41 

42 

52 

56 

52 

54 

60 

62 

42 

41 

43 

48 

41 

49 

56 

60 

56 

47 

48 

49,9 

MIN 

23 

26 

30 

31 

30 

23 

33 

37 

34 

27 

21 

27 

25 

16 

23 

28 

26 

23 

23 

24 

23 

18 

18 

15 

21 

25 

18 

27 

32 

36 

28 

25,5 

MAY  RS 

MAX 

47 

45 

42 

44 

44 

43 

58 

52 

55 

46 

46 

39 

34 

39 

49 

47 

50 

53 

55 

55 

44 

37 

44 

52 

43 

49 

52 

54 

56 

50 

46 

47,4 

22 

16 

25 

25 

27 

21 

26 

30 

27 

21 

24 

22 

20 

9 

25 

26 

24 

20 

20 

20 

26 

14 

16 

17 

25 

19 

19 

24 

26 

24 

24 

22  . 1 

MC  CALL 

MAX 

46 

40 

34 

36 

40 

35 

40 

42 

36 

31 

34 

33 

32 

32 

40 

41 

37 

44 

48 

45 

40 

32 

38 

42 

40 

40 

44 

44 

34 

43 

37 

38.7 

10 

28 

25 

26 

24 

26 

30 

30 

30 

16 

12 

18 

10 

-  1 

20 

27 

26 

28 

18 

■17 

12 

10 

2 

17 

26 

11 

12 

23 

32 

32 

28 

20.2 

MC  CAMMON 

MAX 

52 

50 

46 

37 

39 

41 

46 

59 

53 

41 

47 

40 

39 

37 

50 

52 

49 

64 

57 

60 

54 

46 

41 

47 

45 

47 

56 

60 

52 

46 

46 

48.1 

MIN 

24 

25 

31 

30 

25 

31 

34 

40 

39 

32 

28 

22 

25 

12 

30 

31 

25 

29 

21 

21 

31 

18 

19 

18 

27 

27 

22 

32 

35 

38 

29 

27.5 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

52 

58 

61 

62 

51 

51 

45 

44 

47 

68 

61 

60 

59 

55 

54.1 

MIN 

28 

30 

30 

34 

33 

33 

40 

38 

44 

29 

31 

33 

25 

25 

37 

37 

28 

28 

28 

32 

29 

24 

li 

30 

41 

26 

26 

25 

44 

42 

37 

32.0 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

43 

46 

39 

43 

45 

44 

55 

60 

52 

47 

46 

48 

40 

43 

51 

49 

50 

49 

53 

60 

67 

42 

46 

53 

52 

47 

56 

60 

55 

48 

49 

49.4 

MIN 

27 

27 

31 

29 

29 

27 

35 

34 

36 

28 

25 

31 

25 

20 

33 

36 

29 

29 

29 

30 

29 

22 

23 

22 

32 

27 

27 

35 

36 

40 

32 

29.5 

MONTPELIER  RS 

MAX 

35 

38 

41 

34 

39 

42 

38 

46 

57 

49 

40 

40 

42 

33 

33 

42 

49 

40 

40 

44 

46 

34 

29 

31 

37 

38 

37 

47 

52 

48 

38 

40.6 

MIN 

8 

11 

21 

8 

19 

15 

21 

27 

29 

19 

16 

22 

11 

-  2 

5 

18 

24 

17 

15 

16 

23 

11 

9 

7 

11 

22 

13 

18 

31 

32 

31 

17.1 

S««  rBr«r«iic«  not»s  follo*liig  Station  Index. 


Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1957 


Day 

Ol  Month 

rage 

10 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

53 

50 

41 

39 

41 

46 

45 

45 

47 

40 

43 

41 

41 

45 

51 

49 

54 

59 

56 

40 

41 

49 

60 

52 

46 

54 

59 

53 

49 

47 

46.1 

30 

26 

33 

33 

29 

32 

35 

34 

33 

32 

31 

32 

29 

28 

35 

33 

33 

36 

30 

34 

29 

28 

28 

3{ 

37 

24 

2" 

31 

32.2 

58 

58 

49 

50 

56 

48 

56 

63 

62 

51 

50 

46 

45 

46 

53 

55 

51 

60 

62 

62 

61 

44 

52 

59 

59 

52 

60 

55 

62 

61 

51 

55.0 

24 

26 

32 

32 

34 

28 

38 

40 
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33 
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MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOHE  1  NE 
HULLAN  PASS  CAA 
NAMPA   2  NM 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  2  NNW 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA   EXP  STA 

PAUL  1  E 

PAYETTE 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT   EXP  STA 

SPENCER  RS 

STIBNITE 

STREVEU 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
■"HREF  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAYAN  1  N 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

WEISER  1  S 

MAX 
MIN 

53 
25 

52 
28 

50 
25 

31 

57 
32 

53 
35 

53 
40 

56 
40 

54 
40 

52 
22 

53 
32 

50 
36 

48 
26 

48 
26 

55 
36 

55 
38 

51 
32 

59 

35 

60 
30 

60 
30 

58 
31 

51 

25 

51 

25 

56 

26 

58 
38 

57 
31 

58 
26 

58 
37 

58 
44 

59 
44 

58 
39 

54.5 
32.5 

WINCHESTER  I  SE 

MAX 
MIN 

60 
21 

'.e 

23 

36 
28 

36 
30 

AO 
28 

't4 
28 

'><• 
32 

47 
31 

45 

33 

35 
26 

37 
26 

38 
26 

37 
15 

40 
11 

46 
27 

44 

27 

42 

.29 

46 
29 

55 
23 

56 
29 

38 
20 

40 
24 

45 
22 

50 
27 

45 

31 

44 

20 

50 
24 

54 
25 

47 
36 

42 
35 

39 
31 

43.9 
26.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAlj 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2.0 
5 

T 

3 

3 

2 

1 

1 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

1.0 
4 

3 

3 

T 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

1.0 
15 

2.0 
16 

3.0 
18 

T 
18 

17 

17 

16 

16 

15 

14 

1.0 
15 

15 

T 
IS 

T 
14 

1.0 
14 

T 
14 

13 

13 

1.0 
13 

T 
13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

10 

T 

8 

7 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

41 

1.0 
42 

1.5 
43 

42 

3.9 
44 

T 
43 

1.3 
44 

43 

T 
43 

2.1 
44 

3.6 
47 

9.9 
53 

1.2 
54 

T 
54 

0.8 
49 

0.8 
48 

4.5 
48 

47 

47 

46 

3.1 
51 

0.3 
50 

50 

48 

0.2 
49 

48 

48 

48 

T 
46 

46 

1.4 
46 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
15 

14 

2.0 

4.5 
16 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

1.0 
22 

1.0 
23 

T 
22 

3.0 
25 

T 
23 

22 

1.0 
22 

T 
22 

3.0 
25 

7.0 
32 

6.0 
38 

1.0 
34 

33 

T 
30 

1.0 
31 

30 

29 

28 

27 

3.0 
29 

T 
29 

28 

T 
27 

3.0 
28 

27 

27 

26 

25 

25 

3.6 
27 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

4.8 
9 

0.4 
9 

T 

7 

5.4 
10 

8 

T 

6 

T 

5 

T 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

3 

3 

T 

3 

1.5 
3 

T 

2 

2 

2 

2 

1.5 

2 

T 

1 

12.0 
12 

1.0 

10 

8 

1.0 
6 

T 

4 

T 

4 

3 

2 

1 

0.5 
1 

T 

1 

1 

1 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 
T 

CEMTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

0.4 

25 

1.0 
24 

T 
24 

1.8 

25 

T 
24 

0.5 
24 

23 

T 
22 

1.0 

23 

1.3 
24 

4.3 
28 

1.0 
26 

26 

1.5 
26 

2.4 
25 

4.5 
28 

25 

23 

23 

1.1 
24 

23 

T 
23 

23 

1.5 
22 

22 

21 

20 

18 

17 

4.5 
21 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

3S 

6.0 
43 

1.5 
43 

3.0 
44 

T 
43 

1.0 
43 

2.5 
43 

2.0 
43 

0.5 
41 

4.0 
43 

7.0 
50 

5.5 
53 

51 

50 

50 

1.0 
44 

43 

42 

40 

2.0 
39 

1.0 
39 

0.5 
39 

38 

37 

2.5 
38 

36 

35 

T 
33 

0.5 
31 

0.5 
29 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

3 

0.4 

3 

0.7 
4 

1.4 

5 

1.5 
5 

3 

2 

0.3 
2 

T 

3 

3 

1.5 
4 

3 

2 

2 

1.0 
2 

1 

1 

1 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.9 
1 

1.4 
1 

DEADWOOD  DAlt 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

42 

T 
42 

1.0 
43 

0.4 
43 

3.4 
46 

T 
46 

T 
43 

T 
43 

T 
43 

1.7 
45 

3.7 
49 

12.1 
58 

T 
56 

54 

2.6 
54 

2.6 
54 

3.8 
53 

51 

50 

48 

1.6 
49 

T 
4& 

48 

T 
47 

1.9 
48 

47 

47 

46 

1.3 
46 

1.0 
46 

6.3 
50 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
1 

0.5 
1 

0.5 
2 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.5 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

0.6 
1 

0.9 

1 

1.0 

T 

T 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

0.1 
6 

6 

6 

5.0 
9 

T 

8 

0.2 
7 

6 

6 

0.2 
6 

1.9 

7 

5.0 
7 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1.0 

1.  8 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

13 

T 
12 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

0.5 
7 

6 

6 

1.5 
6 

4 

2 

1.0 

1.0 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

HAILEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3.0 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

T 
T 

1 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

19 

18 

18 

16 

16 

14 

14 

20 

18 

14 

16 

16 

18 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

10 

11 

12 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

1.0 
17 

1.0 
17 

17 

2.0 
IS 

0.5 
18 

18 

16 

14 

T 
14 

1.0 
15 

5.0 
19 

T 
18 

T 
19 

0.5 
18 

3.0 
IS 

2.0 
17 

T 
17 

T 
15 

3.0 
17 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

0.3 
T 

T 
T 

2.4 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.6 
T 

T 

1 

T 

T 

2.0 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

1.0 
1 

5.0 

T 

ISLAND  PARK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

50 

1.0 
50 

2.0 

51 

3.0 
54 

54 

1.0 
S3 

4.0 

59 

6.0 
64 

1.0 
57 

3.0 
55 

3.0 
57 

1.0 
57 

52 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LOWHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

T 
22 

T 
22 

T 
21 

0.5 
21 

T 
21 

20 

19 

IS 

18 

18 

2.0 
20 

T 
20 

19 

T 
19 

T 
18 

T 
17 

16 

15 

14 

0.5 
14 

14 

13 

12 

T 
12 

11 

10 

10 

9 

7 

l.S 
7 

8m  r«r«r«nG«  notes  follovlnc  StatloD  Indsz. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MABCH  19 57 


Day  of  moDth 


DtaboD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

0.5 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
T 

0.9 

0.4 

0.4 

T 
T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

MC  CAU. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
25 

- 

3.0 

3.0 

- 

KUUAM  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

82 

80 

O.S 
78 

4.1 
79 

2.5 
83 

1.0 
85 

3.0 
86 

1.0 
88 

2.0 
88 

7.0 
89 

3.0 
96 

2.0 
98 

1.8 
98 

99 

T 
99 

1.0 
99 

2.8 

1.0 

0.9 

0.6 

T 

0.2 

T 

T 

T 

88 

1^5 

0.2 

1. 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
<tN  m  dsn 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

OBSIDIAN  2  KKW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

38 

38 

38 

39 

38 

38 

39 

40 

46 

48 

48 

48 

46 

46 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

44 

48 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.7 

T 

T 

T 

PORTUIIX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

8.0 
6 

0.5 
6 

6 

4.0 
6 

6 

4 

2.0 
4 

2.0 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

PRIEST  RIVEK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

IS 

2.6 
18 

T 
16 

16 

3.0 
20 

19 

18 

3.0 
20 

0.2 
19 

18 

1.6 
20 

0.3 
16 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

0.3 
13 

T 
13 

12 

10 

g 

g 

5 

3 

2 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SAXDFOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

7 

3.0 
10 

10 

10 

S.3 
12 

8 

0.6 
g 

3.3 
g 

1.1 
g 

3.5 

10 

9 

1.2 
9 

g 

g 

g 

5 

4 

1.1 

3 

0.1 
3 

3 

SPBKCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 

0.8 

1.0 

0.8 

T 

1.0 

1.0 

STIBMITE 

SNOWFALL 

2.2 

1.7 

T 

1.4 

2.3 

2.5 

0.7 

15.0 

3.5 

T 

1.0 

7.8 

2.1 

0.7 

0.7 

1.5 

0.9 

1.0 

T 

0. 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

T 
18 

18 

T 
18 

4.0 
21 

21 

T 
19 

18 

T 
18 

T 
18 

T 
18 

5.0 
22 

20 

20 

T 
19 

2.0 
20 

2.0 
22 

21 

20 

18 

T 
18 

18 

18 

18 

2.0 
18 

17 

15 

14 

T 
14 

12 

3. 
1 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2.0 
4 

T 

2.0 

T 

4.0 

3.5 

3. 

TWIN  FALLS  3  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

T 
12 

3.0 
14 

1.0 
IS 

14 

T 
12 

11 

0.5 
11 

8.0 
16 

1.0 
10 

T 

9 

T 

9 

9 

8 

7 

T 

6 

6 

5 

5 

T 

5 

2.0 
7 

T 

6 

6 

T 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

Sm  reference  notea  ioUowing  SUbon  Index 
-  43  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


HARCE  1957 


ISOLINKS  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIUATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING , ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH  1957 


ISOLINES  ARK  DRAWN  THRODGH  POIMTS  OP  APPROXIIUTELT  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS.  ' 
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STATION  INDEX 


Station 

1 

County 

§* 

— — 
1 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Hefer 

to 
tables 

Index] 

U 

1 

f 

< 

> 

M 

llemp.  1 

8 

flu 

AeERD6EN  EXP  STATION 

OOlC 

BINGHAM 

12 

42 

&7 

112 

90 

4400 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5  6 

7 

af:erthougmt  mine 

OWYHEE 

12 

43 

00 

116 

42 

7280 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

AMERICAN  FALLS  1  SH 

022^ 

POWER 

12 

42 

112 

52 

4316 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERSON  DAH 

0262 

ELMORE 

2 

43 

21 

119 

26 

3862 

«P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

ARCO  3  NW 

0379 

BUTTE 

6 

43 

40 

113 

20 

5300 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

2  3  5 

ARROWROCK  DAM 

0448 

ELMORE 

2 

36 

115 

55 

3239 

eA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

ASHTON  1  S 

FREMONT 

12 

44 

111 

27 

5100 

9P 

5P 

GUST  STEINHANN 

2  9  5 

7 

ATLANTA  2 

04  9< 

ELMORE 

2 

43 

48 

115 

07 

5985 

5P 

9P 

MRS  FLORENCE  HALO 

2  3  9 

7  C 

ATUNTA  SUMMIT 

049? 

ELMORE 

2 

43 

45 

119 

14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SEf; 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

0529 

SHOSHONE 

10 

47 

15 

115 

48 

2492 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

7 

BALD  MOUNTAIN 

0540 

BLAINE 

12 

43 

39 

114 

24 

8700 

MID 

NELSON  8ENNETT 

C 

BAYVIEH  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

9 

59 

116 

33 

2070 

7A 

7A 

U  S  NAVY 

2  3  5 

BENTON  0AM 

0769 

BONNER 

9 

48 

21 

116 

50 

2640 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

BIG  CREEK  1  5 

0639 

VALLEY 

11 

45 

115 

20 

9686 

6P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  9 

BLACKFOOT 

0915 

BINGHAM 

12 

43 

11 

112 

21 

4503 

6P 

EARL  RODGERS 

2  3  9 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43 

00 

111 

43 

6200 

BP 

6P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  9 

C 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42 

56 

114 

57 

3269 

6P 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

12 

43 

46 

116 

06 

6196 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SEH 

s 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

lOlS 

ADA 

2 

32 

116 

2633 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  W6  AIRPORT 

1022 

ADA 

43 

34 

116 

13 

2642 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

BONNERS  FERRY  1  SW 

eOUNOARY 

5 

48 

41 

116 

19 

1612 

5P 

5P 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3  5 

7  C 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42 

36 

114 

46 

3500 

9P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46 

36 

lis 

30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BURKE  2  ENE 

12  72 

SHOSHONE 

32 

lis 

48 

4093 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 

BURLEV 

1268 

CASSIA 

12 

42 

32 

113 

47 

4180 

BA 

BA 

FRANK  0  REDFIELO 

2  3  5 

6URLEY  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42 

33 

113 

48 

4140 

MID 

AMALGAMATED  SUGAR 

C 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42 

32 

113 

46 

4146 

MID 

MID 

U  5  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43 

39 

116 

41 

2372 

SS 

SS 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5 

7 

CAMBRIDGE 

WASHINGTON 

12 

34 

116 

41 

2690 

6P 

6P 

STUART  DOPF 

2  3  5 

CASCADE  1  tVW 

1514 

VALLEY 

8 

32 

116 

03 

4860 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

CAYUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

3 

46 

40 

115 

04 

3714 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

C 

CENTERVILLE  AR8AUCH  RCH 

1636 

BOISE 

2 

58 

115 

51 

4300 

6P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

CHALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

44 

30 

114 

14 

5171 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

00 

113 

48 

6175 

5P 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

CURK  FORK  1  ENE 

1610 

BONNER 

9 

48 

09 

116 

10 

2125 

4P 

CLOSED 

1 1/6/56 

CURKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47 

00 

116 

15 

2  800 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

CLIFFS 

189t 

OWYHEE 

13 

42 

40 

117 

5197 

4P 

4P 

ARTHUR  J  WHITBY 

2  3  5 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

19381 

LEMHI 

11 

45 

07 

114 

21 

£810 

8A 

6A 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

COEOR  O'ALENE  ftS 

1956 

KOOTENAI 

47 

41 

116 

45 

2152 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

CONOA 

2071 

CARIBOU 

12 

42 

43 

111 

33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

COTTOrWOOD 

IDAHO 

3 

03 

116 

21 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

2  3  5 

7 

COTTONWOOD  2  SW 

215* 

IDAHO 

3 

46 

02 

116 

23 

3600 

MID 

SABl  FREI 

c 

COUNC I L 

2187 

ADAMS 

12 

44 

44 

116 

26 

2936 

5P 

5P 

PETER  E  WEST 

2  3  5 

C 

OEADWOOD  DAM 

238; 

VALLEY 

6 

19 

115 

38 

5375 

6P 

6P 

CLIFFORD  S  CODE 

2  3  5 

7  C 

DEADWOOD  SUMMIT 

VALLEY 

11 

32 

lis 

34 

7000 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI 

116 

29 

3060 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

DEER  FLAT  DAM 

2'»4( 

CANYON 

12 

43 

35 

116 

45 

2910 

7P 

7P 

ROYCE  VAN  CUREN 

2  3  5 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

12 

43 

45 

116 

06 

7150 

5P 

5P 

BOISE  VLY  BCSTG  CO 

2  3  5 

c 

DIXIE 

IDAHO 

11 

33 

115 

28 

5610 

5P 

5P 

MRS  ZILPHA  L  WEN2EL 

2  3  5 

DRIGG5 

TETON 

12 

43 

111 

07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATIW 

CLARK 

6 

15 

112 

12 

5452 

5P 

5P 

ij  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

c 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2711 

CLARK 

6 

4* 

10 

112 

13 

5122 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

3 

45 

49 

US 

26 

3975 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3  5 

7 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

47 

116 

10 

2910 

EMIL  KECK 

2  3  5 

EMMETT  2  E 

GEM 

2 

50 

116 

32 

2500 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

CAMAS 

12 

43 

21 

114 

48 

5065 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FAIRYLAWN 

3112 

OWYHEE 

13 

42 

33 

116 

58 

4900 

8P 

ep 

TEX  PAYNE 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46 

06 

115 

1600 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

C 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

12 

02 

112 

26 

4460 

5P 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  RS 

BOISE 

8 

44 

04 

115 

55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILMORE  SUmiT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

19 

113 

31 

6600 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42 

57 

115 

18 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

42 

57 

114 

3569 

MID 

DAVID  MITCHELL 

c 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3662 

GOODING 

12 

42 

55 

114 

46 

3696 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

GRACE 

3732 

CARiaOU 

12 

42 

35 

111 

44 

5400 

5P 

5P 

UTAH  P  6  L  COMPANY 

2  3  5 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42 

59 

U6 

06 

2600 

5P 

W  8ILADEAU 

2  3  5 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45 

55 

116 

08 

3355 

MIC 

U  S  W8  OBSERVER 

GRASMERE 

360 ; 

OWYHEE 

12 

42 

23 

115 

53 

5126 

5P 

5P 

BLANCHE  PORTLOCK 

2  3  5 

GRAY  6  NNW 

3e2E 

BONNEVILLE 

12 

08 

111 

26 

6375 

5P 

5P 

CLOSED 

12/4/56 

GROUSE 

3662 

CUSTER 

43 

42 

113 

37 

6100 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

MAILEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

31 

114 

18 

5322 

6P 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5 

7 

HAHER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43 

59 

112 

15 

4796 

5P 

5P 

U  S  F  6  W  L  SERVICE 

HAZELTON 

4140 

JEROME 

12 

42 

36 

114 

08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43 

18 

115 

03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAhWEN 

2  3  5 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42 

21 

114 

35 

4550 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWE 

4384 

BUTTE 

6 

43 

113 

00 

4820 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

BOISE 

2 

50 

115 

50 

3965 

5P 

5F 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SW 

4450 

BOISE 

2 

43 

43 

116 

00 

5000 

5P 

MRS  BERTHA  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43 

29 

112 

01 

4765 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

C 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43 

21 

111 

47 

5712 

5P 

GEORGE  W  MEYERS 

3 

•IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43 

31 

112 

04 

4730 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  5 

7 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4459 

BUTTE 

6 

43 

50 

112 

41 

4790 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4460 

BUTTE 

6 

43 

32 

112 

57 

4933 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42 

01 

115 

19 

CHRIS  CALLEN 

S 

IRWIN  2  SE 

45B8 

BONNEVILLE 

12 

43 

24 

111 

18 

5300 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44 

25 

111 

24 

6300 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

6 

03 

115 

27 

7050 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42 

114 

31 

3765 

5P 

5P 

FRED  BEER 

2  3  5 

RAM I AH  1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

14 

116 

01 

1190 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47 

32 

116 

08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

XETCHUM  17  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43 

37 

114 

41 

8421 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

3 

115 

59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GILROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

5036 

ADA 

2 

43 

31 

116 

24 

2685 

8P 

8P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LEADORE 

5169 

LCMHI 

11 

44 

41 

113 

22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

C 

L6WIST0N 

5230 

NE2  PERCE 

12 

46 

25 

117 

02 

733 

5P 

5P 

GEORGE  W  WILKIN 

2  3  5 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46 

23 

117 

01 

1413 

MID 

Mlb 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  UKE 

1 

42 

in 

18 

5926 

6P 

UTAH  P  &  L  COMPANY 

2  3  9  6 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

3 

46 

36 

114 

33 

5700 

vaS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOWHAN 

5414 

BOISE 

8 

44 

05 

115 

38 

3794 

5P 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3  9 

7  S 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

43 

55 

113 

37 

5897 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

7  C 

Station 


HA  LAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
KAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

MC  CAHMON 
MERIDAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RANGER  STA 

MCXWE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
MULLAN  PASS  CAA 

HAMPA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCE  2  e 
NEZ  PERCE  PASS 
OAKLEY 

OBSIDIAN  2  NNW 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  OAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 
PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  1  N 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

POR THILL 

POTLATCH 

PRAIRIE 

PRESTON  2  S£ 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

PUNGO  CREEK 

PUTNAM  MOUNTAIN 

RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 

RIRIE  12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 

SPENCER  RANGER  STATION 

ST18NITE 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDALE  GUARD  STATION 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  F4C1 

VIENNA 

WALLACE 

WALUCE  WOODLAND  PARK 


NEW  STATIONS 


County 


ONE  I OA 
ONEIDA 
CASSIA 
LEPitHI 
VALLEY 

BANNOCK 
ADA 
ADAMS 
MINIDOKA 
BEAR  UKE 

BOISE 
IDAHO 
LATAH 
ELMORE 
SHOSHONE 

CANYON 
A  CAMS 
LEWIS 
LEMHI 
CASSIA 

CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 
80NNEVI LLE 
CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

BENEWAH 

BANNOCK 

POWER 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

eONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

LINCOLN 

IDAHO 

BONNEVILLE 
MINIDOKA 
FREWNT 
BENEWAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

VALLEY 

CASSIA 

MADISON 

BLAINE 

ADA 

TETON 

OWYHEE 

ELMORE 

ELMORE 

TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 
BLAINE 
SHOSHONE 
SHOSHONE 


42  11 
42  10 
42  19 
44  36 
44  94 

42  39 

43  37 

44  37 
42  40 


46  15 
45  43 
42  15 


45  25 
43  32 

42  37 

43  58 

47  19 

45  11 

48  17 
43  37 
42  97 


43  41 

43  19 
43  51 

42  09 

43  38 
43  43 

42  35 

42  32 

43  49 
47  26 


112  16 

112  19 

113  22 
113  55 
116  07 

112  12 
116  29 
116  26 

113  29 
111  IB 

115  40 


116  35 
116  17 
116  12 


116  17 

116  15 

111  14 

116  57 


112  26; 
112  36 
116  30 
116  53 

115  35 

111  51 

116  50 
115  04 

112  03 
114  09 


111  32 

113  41 

111  40 

116  34 

113  53 

116  34 

115  10 


112  11 

115  20 

113  13 
111  45 

114  21 

116  23 
111  16 

115  09 
115  26 
115  38 

114  28 

114  25 

114  51 

115  96 

119  53 


t     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  O'ALENE,     9  KOOTENAI, 


7  PALOUSE,     6  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     U  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


J  L  CROWTHER 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

R  F  LiNDENSCHMITT 
JAMES  W  DOSS 

CLOSED 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
R  B  GCWEN 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 
HERBERT  J  HARDY 

ALFREfi  A  RPOOKS 
MRS  DOROTHY  NALLY 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 

AMALGAMATED  SUGAR 
JULIAN  M  FIELD 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  GEO  SURVEY 
U  S  OFF  IND  AFI 


2  3  5 
2  3  9 
10/31/95 
2  3  9  6 
2  3  5 


2  15  6 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5  6 

2  3  9 


2  3  5 
2  3  9 
2  3  9 


IRS 


HARLAN  H  SMITH 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R  E  OENHAM 
HENRY  J  FITCH 
ORA  L  ENGELMAN 

C  M  CRABTREE 
U  S  FOREST  SERVICE 
M  EDWARD  BUDELL 
FORT  HALL   IR  PROJ 
LESLIE  F  aUSHBY 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VELMA  L  5M0UT 
MINIDOKA    IR  PROJ 
E  M  JERGEN5EN 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
LEON  B  VANSANT 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
BRADLEY  MINING  CO 
IDAHO  STATE  POLICE 
J  KENNETH  THATCHER 
EDWARD  F  SEAGLE 

IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMENT  STATION 
MRS  GEORGE  CLARK  JR 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SER 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  SOIL  CON  SER 
W  FEATHERSTONE  JR 
VERN  E  COLLINS 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,  6, and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  HST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  eunount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
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WEATHER 

The  precipitation  pattern  was  somewhat  irreg- 
ular but  in  generalj  areas  over  northern  Idaho 
showed  somewhat  deficient  precipitation  at  low- 
er elevations  and  nearly  average  or  excessive 
precipitation  at  higher  elevations,  based  on 
departures  from  station  long-term  means.  Over 
southern  Idaho,  the  majority  of  stations  re- 
corded considerably  more  th?n  usual  precipita- 
tion, but  a  fair  number  reported  less  than  long- 
term  mean  values,  with  both  mountain  and  valley 
stations  represented  among  those  deficient.  Av- 
erage monthly  temperatures  were  below  long-term 
means  at  most  stations,  only  Moscow,  Garden  Val- 
ley Ranger  Station,  and  Hill  City  exhibiting 
positive  temperature  anomalies  in  excess  of  one 
degree.  On  the  other  hand,  negative  tempera- 
ture anomalies  exceeded  one  degree  more  fre- 
quently than  not,  with  Riggins  R-nger  Station, 
Obsidian  2  NNW ,  May  Ranger  Station,  Chilly 
Barton  Flat,  Conda,  Dubois  CAA,  and  Island  Park 
Dam  reporting  values  three  or  more  degrees  be- 
low average.  The  cool,  wet  weather  of  most  of 
the  month  delayed  the  beginning  of  field  work 
or  retarded  its  advancement,  and,  except  for 
the  last  few  days  of  the  month,  temperatures 
were  not  warm  enough  for  optimal  seasonal  growth 
of  vegetation.  During  the  month,  considerable 
incidence  of  strong,  gusty  winds,  thunderstorms 
with  occasional  hail,  and  of  sleet  was  recorded, 
though  reported  storm  damage  was  restricted 
to  some  wind-damaged  roofs  and  a  downed  power 
pole  in  the  Wallace  area  and  high  winds  and 
blowing  dust  with  some  crop  damage  around  Jerome. 
High  winds  were  recorded  most  frequently  the 
1st  -  3d,  the  5th  -  6th,  12th,  14th  -  15th,  and 
22d  -  24th.  Cloud  cover  was  extensive  except 
for  two  or  three  days  around  the  8th  and  on  the 
28th  -  29th, 

While  there  were  relatively  few  days  during 
the  month  on  which  precipitation  occurred  at 
all  or  nearly  all  stations,  there  were  only  two 
periods  longer  than  a  single  day  during  which 
precipitation  was  infrequent  or  absent  over 
the  whole  State:  the  7th  through  the  10th,  and 
the  27th  through  the  29th.  The  most  widespread 
storminess  was  on  the  1st,  the  5th  -  6th,  the 
12th  -  14th,  and  the  17th  -  24th,  Average  dai- 
ly temperatures  at  First-Order  stations  during 
the  first  23  days  fluctuated  in  a  relatively 
small  range  about  the  normal,  the  extent  of  de- 
parture apparently  related  to  the  incidence  of 
storminess,  and  were  predominantly  cooler  than 
seasonal  values.  On  the  24th,  for  the  first 
time  in  the  month,  negative  daily  anomalies  at 
any  First-Order  station  were  as  much  as  10°, 
and  on  the  25th  and  26th  respectively,  Boise 
and  Pocatello  recorded  12°  and  11°  below  normal. 
Definite  warming  was  evident  by  the  28th,  and 
the  positive  anomalies  at  Lewiston  on  the  29th 
and  Boise  on  the  30th  exceeded  10°  for  the  first 
time  during  the  month  at  any  First-Order  sta- 
tion. The  warm  weather  during  the  last  three 
days,  together  with  the  relative  absence  of 
cloud  cover  the  28th  and  29th, gave  impetus  to 


SUMMARY 

plant  growth  which  needed  warmer  weather  for 

best  progress . 

By  far  the  greatest  proportion  of  the  month's 
precipitation  occurred  as  rain.  However,  some 
of  the  mountain  stations  did  record  considerable 
snow.  Cobalt  Blackbird  Mine  had  a  monthly  total 
of  20,4  inches;  Mullan  Pass  CAA,  16,7  inches; 
Big  Creek  1  S,  13,0  inches;  Atlanta  2,11,5  inches; 
and  Winchester  1  SE,  10,5  inches.  However,  snow 
cover  remained  at  the  end  of  the  month  at  only 
two  of  these  —  Atlanta  2  with  19  inches  on  the 
ground  the  30th  and  Mullan  Pass  with  65.  At 
all  except  very  high  elevations,  snow  cover, 
where  present  at  the  beginning  of  the  month, 
was  disappearing  rapidly  by  month's  end. 

Precipitation  totals  for  the  month  ranged 
from  4.11  inches  at  Elk  Creek  1  S  to  0.29  at 
Challis.  In  relation  to  long-term  means,  the 
vast  majority  of  stations  recorded  amounts  near 
or  somewhat  above  average.  Percentagewise, 
Challis  and  Salmon  with  50  and  53  percent  were 
on  the  low  end  of  the  scale.  Swan  Falls  Power 
House,  Mackay  Ranger  Station,  Howe,  and  Irwin 
2  SE  were  among  the  few  stations  which  recorded 
more  than  twice  the  usual  April  precipitation. 
The  greatest  24-hour  catch  in  any  locality  waSi 
1,26  at  Pocatello  2  on  the  6th, 

Mean  monthly  temperatures  ranged  from  53.1° 
at  Swan  Falls  Power  House  down  to  30.3°  at 
Obsidian  2  NNW.  Orofino  recorded  the  highest, 
90°,  on  the  29th.  Obsidian  2  NNW  reported  -2° 
on  the  7th  for  the  month's  lowest.  Both  ex- 
tremes are  well  within  the  range  of  previously 
observed  values. 

As  mentioned  previously,  the  cool,  wet  weath- 
er retarded  field  preparation  and  crop  growth 
somewhat ,  much  of  northern  Idaho  except  at  the 
lowest  elevations  and  the  higher  elevations  in 
the  south  being  too  wet  to  work  throughout  the 
month.  In  southern  valleys,  most  spring  grains 
and  field  crops  had  been  planted  by  the  end  of 
the  month  and  sugar  beet  thinning  had  begun  in 
southwest  and  south-central  sections.  The  win- 
ter wheat  crop  was  in  good  condition  with  little 
reseeding  in  prorpect  except  in  some  eastern 
sections  where  last  fall's  seeding  was  accom- 
plished during  conditions  of  drought  and  germi- 
nation was  poor.  Pastures  and  ranges  were  in 
good  condition  except  at  northern  localities 
or  at  high  elevations  where  it  had  not  yet  been 
warm  enough  for  good  growth.  In  general,  the 
soil  moisture  condition  and  the  water  supply 
situation  were  good  due  in  part  to  the  general- 
ly favorable  precipitation  picture  the  last  two 
months.  Livestock  were  in  better  than  average 
condition  with  good  lamb  and  calf  crops  report- 
ed.    Losses  have  been  small. 

H.  C.  Steffan 
Climatolqgist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 
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0 

17 

0 

1.19 

•  33 

14 

.  0 

0 

4 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

63.8 

36.7 

50.3 

1,5 

80 

29 

27 

25 

436 

0 

0 

6 

0 

1,07 

.24 

•  22 

20 

.  0 

0 

6 

0 

0 

PAYETTE 

64  .9 

38.4 

51.7 

0.4 

82 

29 

29 

8+ 

394 

0 

0 

8 

0 

1,43 

,63 

•  77 

21 

•  0 

0 

4 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

64  .  9M 

41. 2M 

53. IM 

0.9 

82 

29+ 

366 

0 

0 

0 

1,74 

.89 

•  53 

6 

•  0 

0 

5 

1 

0 

WEISER  2  SE 

63.6 

37.6 

50,6 

1.8 

79 

30 

20 

7 

425 

0 

0 

8 

0 

1,20 

.21 

•  62 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

49.8 

1.28 

T 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

CLIFFS 

53. 2M 

28, 5M 

40. 9M 

71 

30 

16 

25 

720 

0 

0 

Q 

,98 

0 

FAIRYLAWN 

M 

M 

M 

71 

29 

21 

26 

0 

0 

0 

,65 

0 

0 

6RASMERE 

55  .2 

28,8 

42,0 

70 

29+ 

20 

25 

682 

0 

0 

24 

0 

1.49 

,69 

18 

3 

1 

0 

HOLLISTER 

58.6 

30,3 

44,5 

1.2 

76 

29 

23 

8 

606 

0 

0 

19 

0 

2.29 

1.11 

,86 

19 

•  0 

0 

5 

2 

0 

THREE  CREEK 

55.0 

26.2 

40,6 

68 

29+ 

18 

1 

724 

0 

0 

26 

0 

1.10 

.24 

,34 

7 

6^5 

2 

1 

4 

0 

0 

DIVISION 

42.0 

1.30 

3.3 

Precipitation 
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Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
APRIL  1957 


Temperature 


3  Si 

lii 

Q  t- 


Precipitation 


Snow,  Sleet  No  o(  Days 


a  c 

I  ? 


CENTRAL  PLAINS 

3LISS 
BUHL 

HURLEY  A 

BURLEY  CAA  *P 

GOODING  CAA  AP 

HAZELTON 

JEROME 

MINIDOKA  DAM 

PAUL  IE  A 
RICHFIELD 

RUPERT  A 

SHOSHONE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3   SE  A 

DIVISION 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
MACKAY  RS 
MAY  RS 
SALMON 

DIVISION 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

ARCO  3  MW 

ASHTON   1  S 

BLACkFOOT 

DUBOIS  EXP  STA 

DUBOIS  CAA  AP 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

HAKER  4  NW 

IDAHO  FALLS   2  cSE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS  42  NW  W3  R 

IDAHO  FALLS  46  U  WB  R 

POCATELLO  WB  AP  / /R 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

DIVISION 

EASTERN  HIGHLANDS 

CONDA  A 

DRIGGS  A 

GRACE 

IRWIN  2  SE 

ISLAND  PARK  DAM 

LIFTON  PUMPING  STA 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MC  CAMMON 

MONTPELIER  RS  A 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 
POCATELLO  2 
PRESTON  2  SE 
SPENCER  RS 
STREVELL 
TETONIA  EXP  STA 
WAYAN  1  N 

DIVISION 


62.8 

60.9 

58.5 

58.1 

58.0 

58.9 

61.0 

56.6 

57.5 

57.8 

57. 6M 

50.6 

60.0 

59.6 


57.5 
50.0 
52.3 
55.4 
59.6 


58.0 
56.2 
54.0 

52  .2 
58.0 
52.1 
53.7 
57.  4M 
56.9 

M 

54.7 
55.0 
54.4 
55.1 

53  .9 
56.3 


47.1 

48.8 

51.2 

51.8 

46.0 

49.2 

56.8 

57.4 

56.5 

50.4 

57.0 

51.9 

57.5 

57.3 

48  .  6M 

55.3 

46.5 

44.8 


34.8 

37.3 

36.0 

33.6 

33.3 

33.8 

34.2 

34.8 

32.7 

30.4 

33. 8M 

30.9 

33.9 

34.  IM 


29.3 
23.7 
28.7 
27.5 
30.0 


30.9 

34.1 

27.9 

29,3 

33.9 

29.5 

28.0 

30. 4M 

27.8 

M 

30.8 
27.8 
28.7 
33.3 
28.5 
27.0 


26.2 

24.3 

29.3 

29.2 

20,4 

27.4 

33.4 

31.1 

32.2 

26.7 

31,6 

29.5 

34.2 

33.5 

25. 4M 

31.0 

26.3 

26.6 


48.8 
49.1 
46. « 
45.9 
45.7 
46  .4 
47.6 
45.7 
45.1 
44.1 

45.  7M 
45.8 
47.0 

46 .  yM 

46.5 


43.4 
36.9 
40.5 
41.6 
44  .  H 


44.6 

45.2 

41.0 

40.8 

46.0 

40.9 

40.9 

43. 9M 

42.4 

M 

42.8 
41.4 
41.6 
44.2 
41.2 
41.7 

A2.6 


36.7 

36.5 

40.3 

40,5 

33.2 

38.3 

45.1 

44.3 

44,4 

38,6 

44,3 

40,7 

45,9 

45,6 

37.  OM 

43.2 

36.4 

35.2 

40.3 


0.  5 
C.  5 
1.3 
1.7 
1.4 

1.  C 


1.2 
0.9 
1.3 
1.0 
1.1 
1.8 


0.9 
3.  1 
1.9 


0.6 
0,3 
2,  1 
0.2 
0.6 
1.8 
3,0 
1.7 
0,3 

2.1 
1,0 


3.3 
1,2 
1,8 
0,0 
3.  3 
1.8 
0.2 


2.3 
2.5 


480 
470 
540 
566 
574 
552 
514 
572 
585 
520 
573 
571 
533 
537 


640 
837 
728 
698 
596 


608 
585 
713 
723 
565 
715 
718 
626 
670 

659 
703 
698 
616 
708 
692 


843 
848 
736 
727 
947 
791 
589 
613 
615 
785 
514 
719 
567 
582 
837 
649 
853 
887 


.69 
1.08 
l.u5 
1.13 
.73 
1,37 
,S2 
.90 
1.07 
.58 
.81 
.67 
1  .57 
1.57 

1.00 


.29 
.70 
1.35 
.67 
.30 


.66 


1.16 
1.29 
1.13 
1.14 

.68 
1,02 

,73 
1.73 

.61 

1.06 
1.10 
1  .43 
1.74 
1.35 
1.36 

1.16 


2.55 
1.27 
2,25 
2.13 
1.78 
1,19 
1,03 
1,00 
1,78 
1,76 
1,15 
2.34 
2.84 
2.25 
1.63 
.95 
2.44 
1.69 

1.78 


.61 
.09 
.87 
1.07 
.03 
.01 
.52 


.37 
.83 
1.26 
•  88 
.58 
.  17 


.0 

6  .  0 

T 

1.0 

2.0 

4.5 
4.9 


4.0 

10.0 
1.5 

T 
1.0 

T 
5.5 
2.0 
7.6 
2,6 

•  6 

.  1 

10.  2 
3.4 
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-  52  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

TolQl 

Day  of  monlh 

'  1 

2  j 

*  1 

5 

'  1 

Q 

7 

a 

*  1 

g 

10  1 

1 

12 

13  j 

14  j 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

 ^ 

27 

28 

29 

91 

ABERDEEN  EXP  STA 

1 

.16 

09 

07 

le 

09 

•  1  f 



.  19 

■  c 

•  09 

■  1? 

AMERICAN  FALLS   1  SH 

1 

•  20 

•  12 

•  02 

•  37 

.06 

.00 

.03 

T 

•02 

61'' 

■  '4 

•  06 

•  03 

.no 

.03 

.07 

•  *? 

ANDERSON  DAM 

2 

•  02 

*91 

•  30 

•  01 

•  30 

.10 

.06 

•  12 

•  11 

.Ofv 

.3' 

.06 

T 

ARCO  3  NM 

1 

•  13 

^  9fi 

**! 

•  12 

.40 

•  39 

.05 

■  1 1 

ARROWROCK  DAM 

1 

•  62 

•  20 

•  02 

•  99 

•  20 

•  06 

•  01 

•  20 

•  46 

.07 

.01 

ashton  1  s 

1 

•  14 

09 

19 

16 

09 

04 

24 

04 

*  ' 

.  12 

•02 

ATLANTA  2 

2 

.73 

.01 

•  67 

.66 

•  03 

.09 

I 

■  20 

.15 

•  14 

•  31 

.01 

.04 

•  33 

.10 

T 

T 

AVERY  HS 

2 

•  SO 

•  oe 

•  29 

.14 

.92 

.32 

•  04 

•  48 

•  21 

•  02 

T 

.04 

•  03 

•  03 

.17 

•  03 

BAWIEH  MOOet  BASIN 

1 

•  3* 

•  08 

•  oe 

•  02 

•  01 

.02 

•  01 

.20 

BIO  CREEK   1  S 

2 

•  3d 

•  * 

•  05 

• 

.03 

•  03 

*  96 

.  28 

•  0  5 

.10 

•  09 

•  29 

•  1  0 

.14 

•  09 

BLACKFOOT 

,» 

40 

■  05 

07 

06 

8LISS 

•  60 

T 

•  16 

T 

T 

T 

T 

•  23 

.14 

•  14 

T 

BOISE  MB  AP 

//R 

L 

•  13 

T 

•  99 

T 

T 

T 

.11 

•06 

•  09 

T 

T 

■  22 

•  12 

T 

T 

BONMERS  FERRV   1  SH 

•  66 

*  nf 

•  09 

•  32 

•Oft 

''' 

BUHL 

1 

•  06 

•  0 

•  26 

• 

BURKE  2  ENE 

S 

•  27 

* 

* 

* 

* 

*  * 

BURLEV 

1 

•  OS 

•  05 

.27 

.09 

.01 

•  02 

.62 

.03 

T 

aURLET  CAA  AP 

1 

•  13 

•  02 

.30 

•  06 

.02 

T 

.02 

T 

.96 

.06 

T 

•  07 

T 

T 

CALDWELL 

1 

•  14 

•  *? 

'ft? 

•  1  3 

*ll 

CAWRIDGC 

1 

•  01 

•  26 

.0  1 

■  86 

•02 

•  30 

•  6 

CASCADE  I  NH 

1 

•  >» 

02 

•  02 

03 

07 

12 

38 

.02 

•  06 

03 

02 

21 

CENTERVILLE  ARBAUGtl 

2 

•  46 

•  ei 

•  2t 

T 

.16 

.06 

•  27 

•  24 

.  19 

•  25 

.10 

•  06 

•  06 

CNALLlS 

•  20 

■  04 

.09 

•  01 

.18 

•  01 

CMILLV  BARTON  FLAT 

•  70 

.  14 

.06 

.26 

•  1 1 

•  07 

CLIFFS 

■  08 

* 

•  20 

* 

* 

.  50 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1 

•  01 

* 

.96 

•  11 

•  12 

T 

COEUR  D  ALENE  RS 

1 

•  4« 

•  00 

•  10 

.03 

•  20 

•  16 

T 

•  13 

•  92 

•  01 

T 

T 

y 

T 

.  21 

COHD* 

2 

.36 

.06 

.21 

■  96 

•  03 

•  23 

.09 

•  00 

T 

•  02 

.23 

.05 

.  12 

.06 

.96 

.  16 

•  03 

•  10 

COTTONWOOD 

1 

.29 

•  01 

•  01 

*  *I 

' 

•  09 

•  22 

.03 

•  2t 

•  09 

COUNCIL 

2 

■  92 

•  22 

.03 

1.09 

.40 

•  39 

•  06 

•  39 

.02 

OEUKOOD  0>H 

1 

■  60 

* 

38 

41 

06 

14 

OCE«  FL«I  0AM 

1 

■  14 

•  19 

•  26 

■  04 

■  10 

■  12 

T 

.11 

•  30 

•  02 

0«ER  POINT 

2 

■  33 

•  22 

.29 

•  00 

T 

■  10 

.07 

•  09 

•  11 

.13 

.26 

•  14 

•  09 

•  03 

2 

■  36 

•  11 

.  68 

■  14 

•  20 

•  16 

•  39 

.  2f 

''' 

•  29 

OR  l«CS 

1 

■  27 

•  09 

.02 

*  60 

•  02 

■  10 

•  09 

•  10 

•  09 

.07 

.10 

•  03 

OUeOIS  EXP  STA 

1 

•  02 

oe 

*  ' 

02 

* 

02 

18 

30 

02 

09 

DUBOIS  CAA  AP 

79 

T 

T 

•  01 

•  03 

T 

T 

•  29 

.14 

.14 

■  08 

.04 

T 

ELK  RIVER  1  S 

A 

■  11 

•  07 

•  67 

•  69 

.29 

•  19 

•  27 

•  79 

•06 

•  10 

•  04 

.07 

.69 

•  13 

•  13 

EMMETT  2  E 

03 

•  30 

.26 

•  23 

FAIRFIELD  RS 

77 

•  20 

•  0 

•  14 

•  01 

•  13 

•  04 

•  01 

FAIRYLAWN 

«9 

01 

•  4 

FENN  RS 

> 

■  29 

•  09 

•  09 

•  99 

•  34 

.07 

■  19 

■  20 

.29 

.21 

•  19 

•  67 

•  04 

FORT  HALL   IND  AGENCV 

1 

■  73 

•  02 

.71 

.06 

.32 

T 

•  0? 

.17 

•  03 

■  40 

T 

2 

•  09 

*** 

T^' 

■  20 

.39 

•  12 

•  12 

•  04 

•  04 

.  9 1 

6LENNS  FERRV 

.10 

•  05 

GOOOINO  CAA  AP 

■  73 

•  07 

07 

T 

.92 

.01 

■  06 

GRACE 

2 

■  29 

•  12 

T 

•  10 

•  49 

.03 

.03 

.11 

•  01 

.13 

.22 

•  09 

•  13 

•  02 

•  74 

T 

T 

•  07 

.04 

GRAND  VIEW 

■  69 

.17 

•  11 

T 

•  08 

■  27 

GRASHERE 

1 

■  40 

•0* 

•  0* 

"""lo 

''' 

•  Ofl 

GROUSE 

1 

43 

• 

*  10 

*4T 

.07 

'  ^7 
* 

* 

07 

HAILEY  AP 

1 

■  27 

•  09 

•06 

•  06 

•  19 

•  1 0 

■  91 

•  01 

•  03 

HAHEft  4  NH 

61 

•  11 

•  02 

•03 

•  03 

■  02 

•  03 

•  37 

T 

T 

T 

T 

T 

HAZCLTON 

1 

■  >T 

•02 

.02 

•  40 

•  19 

.02 

T 

•  39 

•  37 

T 

•  06 

T 

■•T 

•  03 

•  31 

.21 

•  1 1 

*$? 

* 

HOLLISteil 

2 

■  20 

•  09 

•  48 

.  14 

''' 

* 

* 

• 

•  0 

HOKE 

1 

■  62 

03 

• 

.80 

•  04 

56 

•  02 

IDAHO  CITY 

2 

•  03 

•  72 

•  41 

.16 

•  04 

•  31 

•  14 

.04 

.03 

.10 

•  06 

T 

IDAHO  CITT   11  S« 

2 

■  16 

•  71 

•  19 

•  13 

•  19 

•  16 

•  18 

.39 

•  31 

T 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

* 

•  03 

•  I* 

•  01 

IDAHO  FALLS  1«  SE 

2 

■  63 

•  02 

•  20 

•  09 

•09 

•  01 

•  03 

_ 

* 

• 

■  18 

•  02 

•  47 

•  08 

•  09 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

1 

■  06 

1 3 

39 

01 

01 

05 

18 

0 1 

* 

07 

IDAHO  FALLS  K2  NH  we 

R 

1 

■  10 

T 

T 

■  19 

.09 

•  03 

T 

T 

•  40 

.08 

.28 

•  11 

T 

IDAHO  FALLS  A«  H  xe 

R 

1 

43 

T 

.03 

•  46 

T 

•  0) 

.04 

•  11 

•  18 

•  22 

•  30 

•  03 

T 

T 

•  01 

T 

IRHIN  2  SE 

2 

13 

'J' 

•  01 

•  03 

.20 

•09 

•  10 

■  09 

•  28 

•  08 

.04 

•  13 

ISLAND  PARK  DAM 

' 

76 

•  19 

•  27 

ft 

•  10 

•20 

•  6 

■  Z3 

.23 

JEROME 

62 

•03 

KAMIAH  1  NE 

2 

90 

•  39 

T 

•  36 

•  19 

•  13 

T 

T 

•  10 

■  38 

T 

■  07 

T 

.02 

•  14 

•  33 

•  41 

T 

KELLOGG 

2 

37 

■  12 

•  03 

.23 

•  09 

•  47 

•  42 

.21 

•  02 

•  01 

•  06 

•  38 

•  01 

•  02 

•  19 

•  08 

■  01 

KOOSK lA 

2 

21 

•  10 

•  03 

.09 

*  *t 

.  14 

.  17 

.02 

•  34 

•  06 

•  27 

•  93 

•  01 

KUNA  2  NHE 

1 

17 

* 

.  23 

•  32 

.03 

•  19 

•  04 

' 

•  15 

•  29 

LCmSTOM  >S  AP 

//R 

»6 

* 

•06 

* 

•  09 

LIFTON  PUMPING  STA 

1 

10 

.09 

•  Ofc 

•  02 

•  33 

•  04 

T 

T 

•  07 

.02 

•  14 

•  01 

•  39 

•  02 

•  01 

•01 

•  04 

T 

LOHHAN 

2 

20 

.62 

•  39 

.19 

•  24 

•  21 

T 

•  06 

•  10 

•  13 

•  09 

•  10 

HACKAV  RS 

1 

39 

•  06 

•  01 

•  0  3 

.16 

*nS 

*oi 

'it 

•  01 

MALAO 

1 

03 

•  16 

♦  " 

•  02 

.09 

* 

■  08 

•  05 

•  11 

•  1 1 

•  07 

MALAO  CAA  AP 

1 

■  00 

01 

07 

04 

09 

09 

19 

01 

03 

07 

08 

MAY  RS 

67 

•  01 

•  09 

•  01 

•  07 

■  08 

■  04 

.11 

.17 

•  03 

.05 

•  09 

T 

HC  CALL 

2 

40 

.39 

.83 

•  40 

•  91 

•  30 

.  10 

MC  CAI40I 

1 

76 

•  11 

•  *J 

.22 

.  19 

.44 

•  02 

MERIDIAN  1  H 

1 

41 

•  32 

•  37 

.04 

•  10 

•0 

* 

* 

• 

MINIDOKA  MM 

00 

03 

38 

07 

' 

03 

oe 

•  02 

08 

02 

MOMTPELIER  RS 

1 

79 

•  10 

•  01 

•  03 

T 

•  97 

•  12 

.07 

.07 

•06 

.24 

.02 

•  02 

T 

■  20 

•  09 

.  12 

T 

T 

.01 

MOSCOM  u  OP  1 

1 

96 

•  02 

.06 

■  20 

.09 

.06 

.44 

■  22 

•  0? 

•  41 

•  02 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

66 

•  30 

•  1 5 

"L 

•  14 

■  09 

* 

MULLAN  PASS  CAA 

1 

73 

NAMPA  2  m 

1 

02 

03 

.33 

•  03 

■  10 

01 

36 

* 

NCK  HEAOOKS  RS 

1 

09 

•  09 

.91 

•  61 

.07 

■  11 

NCZPERCE  2  E 

1 

96 

•  02 

.06 

•  34 

.09 

T 

.27 

.02 

.09 

•  16 

•  03 

T 

T 

T 

.03 

T 

.60 

■  03 

•02 

.20 

OAKLEY 

1 

19 

•  09 

•  14 

•  2  0 

.02 

•  24 

.37 

•  00 

•  04 

OBSIDIAN  2  ma 

07 

•  24 

•  13 

•  09 

•  11 

•  1 1 

•  03 

OLA  9  S 

1 

10 

•  29 

•  09 

•02 

.19 

.33 

03 

04 

* 

ORoriNO 

1 

94 

•  02 

•  02 

•  01 

•  02 

.06 

.27 

■  20 

•02 

* 

•  16 

■  16 

T 

•  97 

•  01 

PALISADES  DAM 

2 

34 

.22 

T 

•  06 

•  63 

•  01 

.  10 

•  18 

T 

T 

•06 

•  07 

.09 

■  01 

•  08 

•  01 

•  34 

•  06 

.03 

.07 

.02 

■  14 

PARMA  EXP  STA 

1 

07 

•  1 1 

■  18 

•  13 

.21 

.07 

•  22 

•  19 

PAUL  1  E 

1 

07 

•  29 

•  02 

T 

•  73 

•  03 

PAYETTE 

1 

43 

•  12 

T 

•06 

■  24 

•  06 

13 

•  03 

POCATELLO  2 

2 

64 

.11 

•  02 

•  01 

•  26 

•  09 

•  12 

•  04 

•06 

T 

•  07 

■  03 

•  09 

•  04 

•  04 

•  77 

.02 

T 

■  13 

POCATELLO  as  AP 

//R 

1 

74 

•  OT 

T 

•  16 

•  79 

T 

•  11 

•  02 

•01 

•  02 

.09 

•  09 

T 

.07 

•  39 

T 

T 

T 

T 

PORTHILL 

66 

•  16 

•  29 

•  19 

*'' 

•  12 

PRESTON  2  SE 

2 

29 

•  00 

•  07 

I  36 

•  03 

•  02 

•  12 

•  29 

■  09 

•  29 

•  01 

•  88 

•  01 

•  03 

.01 

■  06 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

1 

40 

•  12 

.09 

•  22 

•  06 

•  01 

■  07 

•  63 

•  02 

.01 

•  02 

•  07 

•06 

RIOriELO 

96 

.22 

•  04 

T 

■  09 

.14 

■  09 

•  04 

RIGGINS  RS 

M 

.10 

.39 

•  06 

•  02 

.  19 

.23 

•  01 

.07 

RUPERT 

61 

'nl 

•  39 

•  03 

.03 

•  09 

•  20 

•  02 

•  06 

T 

SAINT  ANTHONY 

1 

39 

•  04 

•  39 

•  09 

■  07 

•02 

•  02 

.36 

.03 

•  22 

■  06 

•  02 

.09 

•  02 

SAINT  MARIES 

1 

63 

10 

* 

00 

* 

" 

.0 

06 

06 

39 

SALMOM 

30 

T 

•  10 

■  13 

.07 

T 

T 

SAWPOINT  EXP  STA 

1 

49 

.06 

.13 

•  30 

•  24 

T 

T 

T 

•  99 

•  02 

T 

T 

T 

T 

■  15 

JHOSMONE 

67 

.19 

•  03 

•  02 

.12 

.26 

.02 

•  04 

•  03 

SVENCCR  RS 

1 

61 

20 

.02 

•03 

.96 

.14 

•  36 

•  03 

.09 

STRevtLl 

M 

■  00 

T 

T 

•  01 

.16 

•  00 

T 

•02 

.09 

.09 

.16 

•  17 

•  03 

.09 

T 

.01 

T 

T 

SUCAR 

1 

3« 

T 

•  99 

•  03 

.21 

.39 

■  20 

•  02 

SUN  VALLEY 

1 

■  01 

T 

•  10 

T 

.12 

.07 

•  04 

•  13 

•  02 

T 

T 

.09 

•  46 

T 

SHAN  FALLS  PH 

1 

74 

•  OS 

•  04 

•  93 

•  09 

.01 

•  26 

.12 

•  23 

•  42 

TETOMIA  EXP  STA 

> 

44 

•  07 

T 

•  88 

.13 

T 

•  09 

•  03 

.09 

.88 

•  03 

.  12 

.13 

•0  3 

THREE  CREEK 

1 

10 

T 

•  13 

•  34 

T 

.14 

.33 

•  09 

.07 

T 

T 

THIN  FALLS  2  PME 

1 

97 

•  02 

•  07 

•  27 

.06 

•  0^ 

•  61 

•  32 

■  05 

•  13 

T 

TKIN  PALLS  i  SE 

1 

97 

•  21 

T 

•  42 

•  06 

•  01 

•  04 

T 

.79 

.08 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

Totol 

Day  of  month 

1   I  2  3 

4      5  1  6 

7   1   8   I  9 

10  I  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19  1  20  21 

22    23  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

WALLACE 

WALLACE  WOOOLAND  PARK 
WAVAN   1  N 
WEISER  2  St 
WINCHESTER  1  SE 

2.ei 

2. '3 
1.69 
1.20 
2.<.1 

.12     T  .".0 
.OS     .06  .IS 
.13 

.09 

.OS  .S7  .23 
.21     .17  .ST 

.12  .57 

.13 

.OS     .36  .10 

.06 
.08 

T 

.36  T 
.13  .21 
.2(1 

.OS    .as  T 

.02     .27  .S6 
.12 
.11 

.15 

•  06 
.03 

.26 

.03     T  T 
T         T  T 
.06  T 

T  .62 
.26  T 

.04  .23 
.11 
.20  T 

T 

.OS  .52 

.03  T 
.10  .02 
T  .08 

.05 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 

Tabl*6 


Day  oi  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ARROTROCE  DAV 

EVAP 

.12 

.11 

.10 

.08 

.13 

.05 

.04 

.17 

.19 

.07 

.09 

.15 

.14 

.16 

.19 

WIND 

21 

39 

23 

36 

55 

17 

11 

85 

81 

74 

37 

67 

38 

33 

22 

HINIDOKA  DAD 

KVAP 

.12 

.00 

.10 

.07 

.10 

.28 

.32 

.14 

.18 

.14 

.22 

.23 

.23 

WIND 

200 

120 

210 

ISO 

240 

290 

120 

80 

80 

120 

130 

130 

70 

160 

190 

110 

130 

130 

130 

120 

110 

120 

260 

290 

190 

160 

70 

50 

90 

130 

4380 

HOSCOir  U  OF  I 

EVAP 

.07 

.08 

.09 

.02 

.08 

.09 

.09 

.10 

.15 

.14 

.11 

.09 

.11 

.13 

.17 

.13 

.05 

.08 

.09 

.12 

.12 

.13 

.16 

.02 

.12 

.09 

.12 

.18 

.20 

.20 

3.33 

WIND 

153 

47 

134 

28 

175 

131 

58 

41 

39 

44 

26 

46 

4S 

71 

159 

39 

21 

49 

48 

23 

65 

53 

98 

177 

90 

55 

41 

38 

28 

30 

2052 

PALISADES  DAll 

EVAP 

.03 

.05 

.14 

.22 

.15 

WIND 

51 

51 

87 

78 

67 

SUPPLEMENTAL  DATA 


VTlnd  diiection 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

B:30A  MST 

M 

a 

< 
o 
n 

S:30P  MST 

m 
a 

0. 

o 
n 

n 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

20 

10.5 

45 

NW 

24 

77 

53 

41 

70 

8 

2 

3 

1 

0 

0 

14 

70 

6.6 

IDAHO  FALLS  42  ND  WB 

12.1 

50«< 

NW 

1 

5 

5 

5 

0 

0 

0 

15 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

8.8 

37^ 

WSW 

5 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

82 

58 

45 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11 

7.6 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

21 

11.6 

44 

W 

24 

80 

56 

47 

68 

7 

7 

3 

1 

0 

0 

18 

56 

7.2 

a  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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Tables 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1957 


Day 

Of  Month 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

> 
< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

»J 

56 

54 

54 

57 

53 

49 

58 

63 

66 

60 

63 

63 

63 

55 

60 

59 

50 

56 

55 

58 

58 

57 

50 

50 

58 

71 

74 

72 

68 

•  0 

MIN 

30 

24 

32 

31 

36 

32 

25 

25 

25 

36 

33 

30 

31 

35 

30 

20 

37 

36 

33 

31 

36 

34 

37 

32 

28 

27 

24 

27 

31 

39 

30 

.9 

AME RICAN  Falls   1  NH 

*l 

54 

52 

52 

55 

53 

46 

59 

61 

62 

59 

61 

62 

62 

59 

56 

59 

56 

49 

55 

57 

53 

58 

56 

50 

49 

54 

62 

66 

67 

56 

.2 

MIN 

30 

28 

35 

34 

40 

33 

27 

34 

30 

39 

34 

34 

34 

39 

34 

39 

33 

32 

39 

38 

37 

36 

31 

33 

25 

30 

37 

45 

34 

,1 

ANDERSON  Dam 

*8 

57 

53 

55 

51 

50 

53 

61 

63 

64 

57 

58 

61 

59 

54 

61 

57 

53 

57 

52 

59 

61 

57 

53 

48 

56 

63 

72 

78 

72 

58 

.1 

MIN 

32 

29 

39 

30 

37 

35 

29 

30 

31 

37 

36 

38 

36 

45 

32 

35 

41 

37 

38 

42 

34 

38 

35 

30 

32 

33 

36 

32 

46 

35 

.2 

ARCO   3  NW 

*1 

52 

48 

51 

51 

46 

48 

54 

60 

56 

48 

50 

58 

59 

53 

56 

54 

49 

49 

53 

53 

57 

58 

58 

46 

48 

59 

67 

71 

66 

54 

.0 

MIN 

30 

30 

28 

27 

28 

25 

25 

18 

22 

28 

30 

27 

27 

29 

23 

19 

33 

32 

32 

28 

32 

30 

39 

25 

25 

30 

23 

27 

34 

32 

27 

.9 

A  R  RO  W  R  OC  K  DAM 

65 

59 

60 

61 

58 

55 

59 

59 

57 

60 

56 

55 

59 

57 

48 

52 

55 

61 

69 

77 

57 

.5 

MIN 

35 

37 

35 

36 

39 

34 

31 

31 

33 

38 

38 

42 

36 

41 

31 

37 

41 

36 

39 

41 

37 

36 

38 

31 

31 

34 

38 

43 

48 

36 

■  6 

Aon  1  \jn    I  J 

48 

56 

51 

58 

58 

56 

50 

52 

57 

55 

52 

53 

50 

47 

53 

65 

71 

68 

52 

.2 

MIN 

30 

25 

20 

15 

29 

28 

26 

27 

23 

27 

28 

28 

23 

28 

33 

24 

26 

31 

30 

30 

32 

36 

40 

24 

32 

34 

36 

37 

32 

43 

29 

,3 

ATLANTA  2 

41 

45 

45 

42 

45 

50 

45 

50 

48 

46 

55 

52 

45 

42 

46 

54 

64 

65 

62 

48 

.2 

MIN 

22 

20 

25 

25 

31 

28 

16 

20 

27 

32 

30 

27 

34 

19 

30 

30 

28 

32 

26 

26 

27 

22 

20 

23 

27 

30 

32 

26 

■  3 

AVERY  RS 

54 

49 

52 

57 

64 

61 

55 

54 

58 

64 

51 

55 

62 

65 

62 

64 

63 

60 

59 

49 

47 

53 

67 

80 

86 

83 

58 

.7 

MIN 

35 

32 

33 

34 

36 

34 

34 

33 

29 

33 

35 

33 

36 

35 

35 

30 

32 

31 

34 

36 

30 

35 

35 

33 

30 

37 

37 

40 

33 

(5 

DAVUICU    U/^nCI      D  A  C  I  M 
OA  '  V  1  t       "V/t/CL    Dm  J  1  N 

47 

53 

53 

45 

62 

53 

49 

43 

48 

51 

51 

53 

53 

57 

62 

65 

60 

56 

50 

52 

59 

66 

65 

73 

54 

■  2 

MIN 

37 

29 

30 

29 

35 

32 

36 

29 

21 

35 

38 

38 

36 

38 

40 

26 

3X 

33 

37 

29 

37 

39 

29 

33 

33 

29 

31 

40 

39 

42 

33 

.7 

43 

43 

39 

45 

51 

55 

51 

49 

42 

48 

49 

45 

52 

44 

40 

44 

57 

68 

70 

71 

49 

.2 

MIN 

25 

23 

26 

25 

32 

26 

24 

15 

16 

23 

30 

31 

28 

29 

18 

12 

25 

20 

30 

30 

31 

31 

29 

24 

23 

18 

16 

22 

24 

24 

.4 

BLACKFOOT 

42 

58 

53 

53 

56 

52 

49 

57 

63 

62 

55 

58 

63 

63 

55 

63 

61 

52 

50 

70 

70 

58 

lO 

MIN 

33 

29 

33 

29 

40 

32 

23 

28 

30 

35 

36 

30 

32 

46 

34 

27 

39 

40 

35 

36 

38 

38 

38 

3! 

31 

32 

25 

32 

35 

46 

33 

.9 

BL  I  SS 

MAX 

56 

60 

56 

60 

61 

54 

56 

65 

68 

68 

63 

68 

67 

66 

58 

66 

63 

6  3 

6 1 

57 

55 

59 

66 

73 

78 

75 

62 

.8 

MIN 

32 

27 

36 

34 

40 

35 

24 

29 

29 

35 

39 

39 

34 

44 

31 

28 

36 

45 

38 

37 

38 

39 

37 

35 

30 

31 

26 

32 

37 

46 

34 

.8 

BO  I SE  WB  AP 

51 

52 

55 

55 

52 

54 

62 

66 

63 

60 

60 

64 

62 

55 

63 

61 

57 

6  0 

60 

52 

52 

57 

63 

72 

79 

78 

59 

.9 

MIN 

34 

34 

36 

39 

39 

35 

27 

36 

35 

43 

42 

44 

38 

41 

30 

35 

39 

43 

34 

38 

41 

37 

35 

37 

29 

28 

34 

41 

46 

37 

5 

DunncKd  .rcKKT    i  31 

53 

53 

56 

56 

59 

58 

57 

52 

47 

57 

49 

54 

62 

62 

62 

60 

68 

67 

63 

59 

53 

63 

66 

76 

84 

84 

60 

>1 

MIN 

38 

34 

30 

30 

40 

35 

34 

27 

28 

33 

34 

35 

33 

36 

40 

29 

33 

39 

36 

29 

34 

37 

31 

32 

29 

38 

41 

39 

41 

34 

.3 

BUHL 

48 

5  5 

56 

59 

50 

64 

61 

66 

66 

66 

65 

64 

66 

56 

65 

62 

57 

59 

67 

60 

59 

59 

59 

54 

56 

62 

70 

76 

75 

60 

•  9 

MIN 

32 

31 

37 

35 

41 

35 

29 

32 

36 

44 

40 

36 

37 

51 

32 

34 

36 

41 

38 

40 

40 

40 

39 

36 

32 

34 

32 

39 

40 

47 

37 

3 

40 

41 

38 

47 

60 

49 

42 

41 

45 

45 

39 

48 

48 

48 

55 

51 

49 

44 

42 

37 

44 

53 

64 

67 

69 

46 

9 

MIN 

31 

28 

30 

26 

32 

31 

28 

26 

24 

31 

29 

30 

32 

33 

30 

22 

27 

27 

28 

27 

29 

28 

27 

30 

30 

29 

27 

34 

33 

34 

29 

1 

BURLEV 

51 

65 

56 

65 

66 

58 

63 

57 

54 

6  0 

58 

59 

50 

54 

55 

63 

70 

67 

58 

5 

MIN 

30 

31 

36 

33 

36 

33 

31 

30 

33 

38 

41 

35 

35 

40 

34 

29 

38 

40 

35 

36 

36 

41 

38 

35 

31 

33 

29 

35 

36 

43 

35 

0 

BURLEV  CAA  AP 

MAX 

63 

65 

55 

64 

59 

53 

60 

56 

57 

49 

52 

53 

61 

70 

75 

70 

58 

1 

MIN 

30 

31 

37 

31 

37 

33 

30 

27 

30 

36 

38 

35 

30 

41 

32 

26 

37 

36 

36 

32 

34 

40 

38 

33 

31 

31 

23 

33 

34 

40 

33 

6 

CALDXELL 

61 

57 

59 

60 

54 

59 

65 

70 

67 

65 

60 

65 

69 

59 

65 

64 

62 

65 

6  5 

55 

58 

61 

75 

76 

81 

80 

64 

4 

MIN 

35 

35 

39 

41 

41 

37 

32 

30 

29 

42 

44 

43 

36 

50 

34 

28 

39 

43 

41 

38 

45 

38 

33 

39 

29 

31 

33 

35 

38 

49 

37 

6 

CAHBR I OGE 

56 

55 

55 

54 

60 

65 

68 

64 

■  66 

60 

63 

57 

61 

62 

61 

65 

62 

55 

54 

62 

65 

75 

80 

78 

62 

2 

MIN 

30 

37 

37 

38 

39 

36 

30 

26 

26 

32 

38 

41 

35 

31 

27 

27 

35 

36 

35 

38 

43 

34 

39 

32 

31 

31 

27 

34 

38 

49 

34 

4 

CASCADE  1  NW 

37 

46 

42 

43 

39 

45 

50 

56 

52 

46 

48 

53 

50 

45 

53 

54 

52 

53 

50 

36 

41 

47 

57 

65 

71 

48 

9 

MIN 

27 

26 

28 

29 

29 

28 

23 

23 

23 

24 

31 

31 

30 

29 

25 

22 

22 

29 

28 

29 

30 

34 

33 

31 

23 

25 

25 

26 

30 

27 

6 

CMALL I S 

41 

54 

5  0 

50 

50 

51 

60 

55 

63 

61 

61 

63 

57 

58 

55 

60 

59 

6  0 

55 

55 

54 

55 

60 

55 

53 

50 

60 

71 

75 

74 

57 

5 

MIN 

29 

28 

35 

25 

24 

23 

30 

20 

26 

21 

30 

32 

28 

32 

30 

33 

31 

31 

32 

31 

35 

30 

30 

30 

25 

30 

24 

31 

36 

38 

29 

3 

CHI LLY  BARTON  FLAT 

43 

45 

55 

42 

46 

51 

56 

54 

46 

46 

52 

54 

50 

51 

50 

45 

49 

49 

54 

52 

46 

44 

45 

55 

66 

68 

60 

50 

0 

MIN 

23 

23 

15 

23 

32 

26 

18 

16 

16 

25 

31 

27 

24 

38 

18 

14 

26 

26 

31 

28 

29 

25 

30 

17 

20 

16 

21 

23 

24 

28 

23 

7 

CLIFFS 

35 

43 

50 

54 

47 

55 

60 

59 

54 

58 

58 

51 

56 

50 

49 

57 

44 

46 

50 

58 

68 

69 

71 

53 

2 

MIN 

27 

24 

31 

35 

33 

26 

21 

28 

30 

32 

30 

28 

38 

28 

32 

28 

34 

26 

23 

16 

20 

23 

28 

34 

38 

28 

S 

mOAt  T    Dl  A/~lratDn  UiMP 

^UDAL 1    ouA^^oiKU  nine 

38 

45 

42 

33 

31 

32 

49 

59 

62 

41 

0 

MIN 

23 

21 

22 

16 

17 

24 

7 

10 

20 

21 

29 

28 

25 

31 

22 

17 

24 

25 

31 

26 

29 

28 

31 

25 

20 

6 

13 

24 

32 

32 

22 

6 

fnciio   r\  A 1  cue  d<i 

51 

52 

56 

62 

60 

58 

54 

56 

51 

52 

61 

59 

65 

76 

84 

82 

59 

0 

MIN 

35 

34 

30 

28 

38 

33 

34 

30 

28 

32 

35 

35 

35 

35 

38 

26 

31 

32 

37 

29 

36 

40 

31 

32 

36 

32 

34 

36 

38 

44 

33 

9 

CONDA 

41 

32 

43 

37 

39 

42 

37 

35 

40 

52 

53 

42 

46 

53 

57 

50 

52 

56 

42 

51 

52 

49 

47 

43 

43 

56 

49 

61 

65 

47 

1 

MIN 

27 

21 

25 

15 

25 

27 

17 

20 

25 

22 

32 

30 

25 

35 

26 

20 

32 

33 

29 

25 

30 

33 

33 

30 

22 

26 

17 

23 

27 

33 

26 

2 

COTTONWOOD 

MAX 

40 

52 

45 

49 

47 

41 

47 

54 

61 

55 

56 

49 

54 

57 

51 

57 

47 

53 

49 

57 

48 

51 

52 

46 

44 

49 

61 

68 

78 

73 

53 

0 

MIN 

33 

31 

33 

31 

40 

33 

33 

28 

31 

38 

30 

37 

38 

38 

32 

25 

33 

31 

37 

31 

41 

35 

31 

31 

32 

30 

29 

35 

49 

46 

34 

1 

COUNC I L 

SO 

59 

57 

56 

56 

50 

55 

63 

66 

69 

61 

58 

60 

57 

58 

64 

61 

67 

66 

63 

61 

60 

52 

60 

67 

73 

79 

77 

61 

8 

MIN 

32 

38 

37 

36 

38 

32 

32 

28 

28 

37 

41 

41 

35 

35 

32 

31 

40 

38 

40 

38 

37 

34 

38 

35 

30 

28 

30 

32 

40 

40 

33< 

1 

DEAO^OOD  DAM 

52 

48 

51 

48 

S3 

48 

40 

38 

45 

58 

67 

69 

65 

49 

5 

MIN 

18 

18 

23 

25 

30 

25 

13 

15 

15 

24 

31 

27 

27 

32 

16 

13 

30 

25 

29 

26 

30 

29 

22 

24 

14 

18 

18 

22 

17 

20 

22 

S 

OEER   FLAT  dam 

64 

62 

61 

59 

57 

6  0 

62 

56 

55 

59 

64 

72 

77 

77 

60< 

9 

MIN 

35 

36 

37 

42 

44 

36 

35 

32 

32 

42 

45 

43 

39 

44 

37 

29 

36 

42 

33 

38 

44 

41 

40 

36 

32 

32 

34 

35 

43 

40 

37. 

9 

c  s   on  i  ai  t 

36 

35 

38 

35 

34 

35 

43 

45 

45 

40 

40 

42 

44 

36 

46 

40 

36 

39 

38 

35 

32 

36 

45 

56 

59 

56 

40« 

4 

MIN 

19 

22 

23 

24 

29 

19 

23 

27 

31 

36 

29 

29 

27 

30 

21 

27 

24 

29 

27 

27 

29 

29 

27 

18 

18 

21 

28 

38 

44 

41 

27. 

2 

DIXIE 

35 

46 

41 

42 

36 

37 

40 

48 

53 

49 

53 

44 

46 

46 

42 

60 

45 

48 

38 

38 

43 

53 

66 

68 

67 

47. 

3 

MIN 

24 

26 

21 

21 

21 

26 

20 

13 

15 

22 

21 

27 

30 

27 

26 

10 

25 

19 

30 

20 

31 

28 

28 

24 

21 

14 

11 

20 

23 

22. 

3 

DR I GOS 

45 

40 

46 

40 

39 

45 

45 

51 

50 

51 

51 

55 

58 

47 

54 

55 

50 

47 

41 

39 

45 

63 

69 

48* 

8 

MIN 

20 

20 

26 

14 

26 

20 

10 

-  1 

19 

25 

26 

27 

27 

30 

29 

20 

33 

32 

27 

30 

31 

31 

30 

34 

15 

28 

19 

25 

23 

33 

24. 

3 

DUBOIS  EXP  STA 

53 

52 

46 

48 

56 

54 

52 

48 

52 

60 

52 

53 

52 

49 

45 

53 

70 

69 

52. 

1 

MIN 

29 

26 

30 

24 

28 

32 

23 

23 

27 

32 

27 

28 

27 

35 

26 

26 

31 

32 

32 

33 

32 

33 

41 

30 

23 

29 

25 

31 

35 

35 

29. 

6 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

39 

49 

46 

47 

58 

43 

50 

51 

60 

57 

47 

53 

56 

63 

54 

58 

55 

49 

57 

69 

77 

59 

53. 

7 

MIN 

30 

29 

27 

23 

27 

29 

24 

2  3 

24 

30 

28 

28 

26 

34 

21 

24 

27 

30 

32 

30 

33 

34 

39 

25 

22 

25 

21 

27 

33 

34 

28. 

0 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

44 

50 

48 

48 

48 

47 

46 

56 

60 

60 

59 

56 

55 

55 

49 

59 

60 

62 

56 

55 

54 

49 

47 

51 

61 

74 

80 

79 

56. 

1 

MIN 

39 

40 

39 

34 

36 

40 

42 

44 

41 

37 

36 

36 

37 

30 

31 

34 

30 

31 

34 

32 

32 

28 

32 

33 

32 

35 

39 

32 

40 

35. 

6 

EMMEIT  2  E 

MAX 

54 

60 

57 

59 

56 

54 

58 

65 

67 

66 

64 

64 

66 

1? 

67 

66 

66 

66 

62 

60 

64 

63 

56 

56 

60 

66 

73 

80 

78 

63. 

0 

MIN 

40 

33 

37 

34 

43 

36 

30 

30 

32 

41 

42 

J? 

38 

49 

33 

39 

43 

36 

37 

43 

34 

41 

39 

30 

29 

30 

37 

41 

46 

37. 

3 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

47 

52 

53 

SO 

48 

46 

49 

56 

60 

61 

55 

57 

58 

54 

51 

56 

55 

53 

SO 

53 

55 

60 

59 

52 

50 

54 

59 

70 

70 

65 

SS. 

3 

MIN 

28 

22 

20 

28 

27 

29 

24 

24 

26 

25 

30 

30 

26 

28 

27 

24 

33 

38 

34 

30 

36 

30 

28 

29 

21 

26 

23 

27 

28 

37 

27. 

9 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


lOAHC 
APRIL  1957 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FAIRYLAWN 

MAX 

39 

50 

48 

48 

57 

40 

50 

58 

64 

71 

71 

MIN 

27 

25 

31 

33 

35 

27 

23 

27 

29 

21 

43 

FENN  RS 

MAX 

46 

59 

53 

56 

49 

45 

55 

62 

64 

60 

64 

58 

60 

58 

54 

65 

68 

65 

67 

68 

60 

61 

58 

45 

48 

57 

67 

79 

86 

83 

60.0 

MIN 

37 

33 

39 

34 

41 

39 

38 

36 

33 

34 

33 

35 

38 

40 

44 

30 

34 

38 

40 

36 

42 

39 

38 

34 

36 

35 

33 

34 

38 

41 

36.7 

FORT   HALL    I  NO  A6ENCV 

MAX 

42 

57 

57 

53 

53 

52 

49 

59 

61 

64 

56 

62 

61 

63 

52 

60 

56 

50 

59 

56 

55 

55 

54 

50 

50 

57 

68 

73 

70 

57.4 

MI  N 

32 

26 

30 

27 

35 

3  1 

23 

27 

26 

33 

35 

31 

30 

29 

22 

37 

29 

28 

29 

36 

34 

29 

29 

22 

28 

30 

43 

30.4 

GAROEN  VALLEY  RS 

MAX 

59 

62 

63 

58 

54 

53 

58 

63 

69 

65 

61 

61 

64 

59 

56 

66 

62 

65 

62 

62 

58 

66 

67 

60 

63 

62 

67 

75 

82 

80 

63.4 

MIN 

30 

23 

29 

3  1 

38 

33 

25 

26 

26 

31 

39 

38 

31 

40 

26 

24 

37 

34 

34 

33 

42 

38 

32 

34 

30 

30 

35 

37 

31.9 

GLENNS  FERRY 

MAX 

55 

63 

55 

62 

63 

55 

60 

66 

72 

59 

62 

69 

73 

82 

77 

MIN 

35 

33 

38 

41 

38 

38 

27 

26 

27 

32 

34 

28 

30 

36 

37 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

50 

56 

53 

55 

56 

42 

51 

60 

64 

64 

53 

63 

61 

61 

55 

62 

59 

50 

68 

58 

60 

59 

57 

49 

60 

55 

62 

70 

76 

71 

58.0 

MIN 

31 

26 

31 

30 

36 

30 

22 

28 

29 

38 

39 

38 

33 

38 

28 

25 

32 

38 

37 

37 

38 

37 

34 

34 

27 

29 

30 

34 

44 

46 

33.3 

GRACE 

MAX 

36 

46 

46 

43 

42 

41 

42 

50 

56 

58 

55 

53 

58 

60 

67 

60 

55 

51 

43 

52 

54 

52 

49 

44 

45 

44 

52 

63 

65 

63 

51.2 

MIN 

30 

27 

30 

21 

31 

29 

20 

27 

28 

31 

34 

32 

28 

37 

30 

24 

35 

32 

29 

27 

31 

35 

37 

32 

23 

26 

21 

26 

31 

35 

29.3 

GRAND  VIEW 

MAX 

53 

61 

60 

64 

61 

60 

61 

68 

74 

74 

66 

69 

69 

70 

72 

69 

66 

65 

57 

60 

59 

65 

67 

60 

60 

64 

70 

78 

84 

61 

66.2 

MIN 

34 

36 

39 

41 

40 

35 

31 

26 

29 

42 

38 

40 

32 

48 

31 

29 

39 

43 

35 

35 

42 

37 

40 

36 

28 

33 

29 

32 

36 

50 

36.2 

GRASMERE 

MAX 

38 

50 

49 

49 

57 

48 

49 

57 

64 

61 

57 

58 

61 

63 

56 

68 

55 

49 

52 

47 

56 

53 

56 

53 

49 

49 

67 

66 

70 

70 

55.2 

MIN 

23 

31 

3  0 

33 

38 

24 

23 

24 

2  7 

34 

30 

30 

29 

38 

24 

22 

29 

32 

31 

28 

32 

35 

30 

27 

20 

23 

25 

27 

32 

34 

28.8 

GROUSE 

MAX 

38 

50 

42 

46 

50 

42 

45 

49 

55 

55 

47 

44 

52 

56 

48 

50 

49 

46 

46 

41 

49 

56 

57 

45 

44 

48 

65 

64 

66 

68 

50.1 

MIN 

27 

28 

24 

23 

25 

27 

22 

1  6 

1  7 

23 

29 

23 

20 

27 

18 

14 

31 

29 

27 

30 

25 

3  6 

23 

2  3 

1 7 

17 

24 

25 

29 

24.2 

HAILEY  AP 

MAX 

45 

55 

49 

50 

53 

47 

48 

55 

60 

61 

49 

65 

57 

50 

50 

55 

53 

48 

46 

52 

50 

60 

69 

53 

49 

56 

58 

68 

71 

64 

54.3 

MIN 

15 

32 

24 

22 

26 

26 

2 1 

24 

26 

31 

33 

32 

38 

36 

24 

24 

34 

37 

32 

3 1 

32 

31 

2  3 

18 

22 

25 

23 

32 

24 

31 

27.6 

HAMER   4  NW 

MAX 

40 

52 

50 

50 

62 

57 

50 

55 

62 

62 

56 

65 

61 

63 

56 

57 

58 

56 

49 

58 

55 

59 

58 

57 

61 

49 

66 

67 

72 

73 

56.9 

MIN 

32 

31 

24 

23 

25 

31 

30 

20 

23 

29 

31 

26 

25 

32 

19 

21 

25 

3  0 

31 

29 

34 

34 

44 

31 

22 

22 

19 

26 

30 

34 

27.8 

HA2ELT0N 

MAX 

49 

64 

53 

56 

58 

48 

50 

61 

64 

65 

60 

64 

64 

62 

55 

64 

60 

55 

55 

56 

60 

58 

68 

55 

50 

55 

61 

70 

76 

73 

58.9 

MIN 

30 

30 

36 

29 

38 

32 

32 

28 

29 

36 

38 

36 

31 

43 

32 

26 

35 

37 

37 

35 

36 

39 

37 

34 

29 

30 

27 

31 

37 

43 

33*8 

HILL  CITY 

MAX 

45 

52 

51 

50 

48 

49 

49 

56 

59 

60 

52 

55 

58 

54 

50 

56 

53 

52 

66 

53 

56 

60 

55 

47 

47 

53 

60 

68 

71 

66 

54.8 

MIN 

16 

24 

32 

30 

34 

29 

24 

25 

29 

32 

32 

33 

30 

42 

27 

25 

32 

37 

3  1 

3 1 

35 

28 

36 

26 

2  3 

27 

23 

27 

79 

38 

29.6 

HOLLISTER 

MAX 

48 

52 

50 

53 

58 

48 

55 

60 

64 

64 

60 

63 

64 

62 

64 

61 

62 

58 

57 

52 

59 

55 

56 

54 

61 

63 

60 

70 

76 

70 

58.6 

MIN 

29 

26 

34 

28 

37 

30 

24 

23 

29 

35 

33 

28 

28 

25 

26 

25 

32 

33 

33 

34 

34 

39 

35 

29 

26 

26 

27 

30 

31 

39 

30.3 

IDAHO  CITY 

MAX 

47 

55 

55 

52 

50 

48 

53 

58 

63 

60 

57 

63 

59 

57 

53 

59 

66 

57 

63 

55 

56 

58 

57 

50 

46 

54 

64 

71 

76 

72 

57,1 

MIN 

22 

24 

24 

27 

35 

31 

22 

23 

25 

31 

30 

36 

29 

39 

24 

22 

31 

32 

33 

33 

33 

32 

29 

30 

24 

24 

26 

26 

33 

35 

28.9 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

51 

47 

48 

50 

53 

56 

55 

51 

56 

56 

59 

53 

51 

56 

50 

54 

52 

51 

47 

MIN 

29 

27 

22 

25 

21 

27 

34 

32 

31 

28 

32 

37 

32 

34 

36 

36 

36 

35 

29 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

41 

52 

49 

52 

55 

37 

41 

57 

60 

57 

55 

58 

59 

60 

54 

66 

55 

51 

49 

61 

54 

58 

54 

47 

48 

50 

59 

66 

76 

61 

54.7 

MI  N 

30 

30 

3  0 

23 

34 

29 

2  0 

2  5 

29 

36 

33 

31 

27 

37 

31 

24 

36 

3  5 

33 

33 

34 

36 

39 

29 

30 

27 

24 

29 

31 

39 

30.6 

IDAHO  FALLS   42  NW  W8 

MAX 

41 

53 

48 

52 

59 

40 

48 

56 

62 

57 

50 

65 

59 

63 

56 

57 

58 

51 

60 

54 

53 

59 

58 

49 

50 

51 

58 

68 

73 

62 

55.0 

M  I  N 

33 

33 

28 

25 

25 

30 

27 

18 

18 

28 

26 

24 

20 

30 

26 

19 

34 

29 

34 

30 

41 

29 

26 

25 

18 

29 

35 

27.8 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

MAX 

43 

55 

50 

53 

57 

38 

47 

54 

61 

60 

50 

58 

59 

58 

65 

56 

55 

49 

49 

64 

52 

58 

68 

48 

48 

48 

58 

66 

72 

62 

54.4 

MIN 

34 

31 

26 

24 

30 

26 

25 

21 

22 

32 

32 

27 

23 

32 

26 

18 

31 

3  1 

32 

30 

34 

3  1 

43 

30 

24 

26 

20 

27 

33 

40 

28.7 

IRWIN    2  SE 

MAX 

38 

52 

45 

46 

48 

46 

40 

43 

57 

53 

49 

49 

58 

59 

51 

59 

66 

53 

47 

57 

55 

56 

48 

48 

46 

46 

55 

67 

71 

56 

51.8 

MI  N 

31 

23 

26 

22 

30 

31 

1  0 

26 

29 

30 

35 

32 

29 

36 

28 

25 

36 

36 

30 

30 

32 

34 

37 

34 

27 

28 

21 

24 

30 

34 

29.2 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

40 

47 

43 

40 

40 

40 

40 

43 

50 

50 

44 

41 

47 

48 

46 

46 

47 

47 

42 

52 

49 

49 

47 

41 

39 

41 

45 

55 

62 

57 

46.0 

MIN 

26 

21 

19 

7 

23 

25 

1  3 

13 

15 

24 

18 

22 

1  5 

23 

17 

14 

28 

20 

28 

26 

28 

22 

38 

23 

9 

23 

10 

17 

22 

23 

20.4 

JEROME 

MAX 

52 

57 

55 

57 

60 

50 

53 

62 

66 

66 

60 

65 

65 

66 

59 

65 

61 

56 

59 

69 

62 

61 

60 

57 

63 

57 

62 

71 

78 

76 

61.0 

MIN 

30 

29 

36 

28 

38 

33 

26 

28 

29 

37 

38 

38 

31 

47 

30 

28 

37 

41 

37 

37 

37 

39 

37 

36 

27 

31 

26 

34 

41 

40 

34.2 

KELLOGG 

MAX 

47 

49 

52 

49 

50 

52 

53 

47 

57 

63 

57 

54 

50 

55 

53 

51 

63 

56 

62 

65 

68 

63 

60 

55 

46 

49 

57 

67 

78 

85 

56.8 

MIN 

37 

36 

35 

33 

35 

34 

35 

34 

30 

34 

39 

41 

36 

43 

39 

29 

33 

33 

37 

33 

37 

37 

32 

35 

36 

33 

34 

41 

41 

44 

36.9 

KOOSk lA 

MAX 

45 

57 

56 

58 

57 

51 

60 

66 

69 

65 

67 

61 

67 

68 

66 

68 

64 

64 

60 

68 

63 

63 

60 

53 

53 

61 

70 

81 

66 

80 

63.6 

MIN 

37 

39 

37 

34 

43 

39 

38 

30 

30 

40 

34 

40 

40 

43 

44 

28 

35 

34 

34 

33 

43 

44 

33 

37 

38 

35 

30 

35 

40 

43 

37.0 

KUNA   2  NNE 

MAX 

52 

60 

56 

61 

55 

52 

58 

68 

67 

63 

62 

64 

67 

66 

63 

63 

64 

60 

61 

63 

62 

56 

66 

61 

66 

76 

80 

78 

62.8 

MI  N 

33 

33 

36 

39 

38 

36 

29 

26 

40 

40 

45 

34 

40 

28 

37 

4  0 

38 

35 

44 

36 

37 

34 

27 

27 

26 

33 

38 

50 

35.8 

LEWISTON  W8  AP 

MAX 

54 

59 

56 

55 

61 

52 

60 

64 

69 

66 

64 

57 

63 

57 

59 

64 

56 

62 

68 

67 

62 

63 

62 

51 

54 

62 

68 

78 

84 

80 

62.2 

MIN 

38 

35 

41 

37 

43 

36 

34 

34 

36 

43 

37 

41 

39 

47 

38 

32 

39 

34 

40 

34 

37 

36 

38 

38 

36 

36 

45 

48 

48 

36.6 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

38 

46 

43 

41 

46 

40 

38 

47 

55 

56 

49 

48 

Ji 

55 

52 

57 

52 

49 

44 

65 

50 

50 

48 

43 

44 

43 

48 

57 

64 

62 

49.2 

MIN 

27 

25 

25 

20 

22 

27 

20 

18 

24 

25 

32 

28 

26 

32 

30 

25 

35 

3  3 

29 

28 

33 

36 

3  5 

32 

21 

27 

19 

24 

30 

35 

27.4 

LOWMAN 

MAX 

55 

51 

52 

45 

49 

52 

57 

61 

63 

60 

59 

53 

62 

57 

58 

58 

61 

52 

61 

58 

51 

47 

54 

66 

74 

80 

71 

58.0 

MIN 

26 

24 

26 

33 

36 

20 

24 

25 

23 

32 

36 

23 

20 

37 

30 

36 

33 

36 

28 

26 

30 

31 

28.8 

MACKAY  RS 

MAX 

36 

49 

49 

48 

53 

52 

43 

53 

58 

57 

50 

50 

65 

53 

66 

54 

48 

48 

41 

48 

51 

65 

54 

52 

43 

46 

66 

67 

68 

67 

52.3 

MIN 

28 

29 

31 

28 

32 

29 

23 

23 

26 

33 

29 

28 

28 

24 

30 

34 

30 

2  2 

32 

31 

33 

30 

3  7 

2  5 

26 

26 

26 

32 

32 

28.7 

MALAD 

MAX 

42 

54 

50 

54 

56 

48 

50 

57 

60 

65 

58 

61 

65 

65 

58 

63 

60 

63 

51 

57 

66 

55 

66 

49 

51 

53 

59 

68 

70 

62 

66.8 

MIN 

32 

33 

32 

29 

32 

33 

29 

27 

30 

33 

39 

39 

33 

43 

31 

29 

41 

4  0 

33 

35 

33 

40 

40 

33 

27 

29 

24 

30 

37 

37 

33.4 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

44 

56 

51 

53 

50 

47 

50 

59 

63 

67 

56 

63 

65 

66 

57 

64 

61 

50 

62 

59 

57 

■  65 

68 

62 

52 

51 

69 

68 

71 

65 

57.4 

MIN 

33 

34 

30 

26 

31 

32 

27 

22 

26 

30 

39 

37 

30 

37 

29 

23 

39 

37 

33 

32 

32 

38 

39 

28 

27 

29 

23 

26 

31 

33 

31.1 

MAY  RS 

MAX 

48 

51 

47 

52 

55 

41 

50 

56 

61 

57 

55 

47 

58 

59 

62 

57 

57 

54 

58 

52 

68 

58 

66 

47 

46 

49 

68 

70 

74 

71 

55.4 

MIN 

28 

27 

23 

25 

34 

28 

18 

23 

25 

29 

33 

30 

25 

39 

21 

18 

22 

3  0 

34 

35 

25 

38 

25 

23 

20 

32 

34 

27.5 

MC  CALL 

MAX 

36 

42 

40 

42 

40 

37 

44 

50 

50 

48 

48 

44 

47 

46 

40 

46 

44 

48 

46 

60 

44 

50 

48 

42 

36 

46 

54 

64 

68 

64 

46.8 

MIN 

24 

26 

24 

28 

32 

28 

20 

22 

20 

28 

32 

30 

32 

34 

26 

20 

30 

^' 

32 

26 

30 

30 

3  0 

26 

23 

26 

28 

32 

27.0 

MC  CAMMON 

MAX 

39 

53 

54 

50 

50 

45 

58 

56 

61 

64 

56 

57 

60 

64 

63 

55 

61 

64 

60 

56 

56 

51 

51 

48 

60 

51 

57 

68 

71 

66 

56.9 

MIN 

32 

31 

34 

30 

34 

32 

27 

26 

28 

32 

32 

33 

29 

44 

25 

33 

40 

34 

39 

34 

35 

37 

38 

35 

28 

3 1 

21 

28 

32 

32 

32.2 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

51 

58 

57 

56 

56 

52 

56 

63 

67 

65 

61 

61 

64 

67 

57 

65 

62 

63 

62 

57 

58 

62 

61 

57 

65 

59 

65 

74 

79 

77 

61.6 

MIN 

35 

34 

37 

39 

39 

36 

30 

32 

31 

40 

42 

46 

36 

47 

28 

29 

37 

41 

36 

36 

45 

34 

35 

37 

29 

30 

28 

34 

41 

50 

36.4 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

47 

54 

54 

54 

55 

40 

50 

59 

61 

62 

60 

61 

62 

62 

55 

66 

59 

56 

52 

53 

54 

54 

57 

65 

48 

53 

54 

66 

70 

66 

56.6 

MIN 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

32 

37 

35 

37 

34 

47 

34 

31 

37 

39 

36 

39 

40 

39 

41 

38 

30 

31 

31 

36 

39 

44 

34.6 

MONTPELIER  RS 

MAX 

47 

35 

45 

40 

43 

44 

40 

41 

50 

56 

58 

50 

52 

58 

61 

52 

60 

66 

51 

60 

56 

54 

50 

46 

46 

43 

44 

56 

63 

65 

50.4 

MIN 

27 

24 

26 

20 

25 

25 

19 

18 

26 

26 

35 

29 

26 

30 

27 

23 

33 

36 

29 

28 

32 

36 

33 

29 

19 

27 

19 

19 

24 

32 

26*7 

MOSCOW   U  OF  I 

MAX 

48 

51 

49 

51 

50 

48 

54 

60 

62 

60 

60 

58 

57 

56 

53 

60 

61 

56 

55 

62 

58 

57 

66 

53 

60 

56 

64 

74 

80 

80 

57.9 

MIN 

34 

33 

33 

33 

43 

33 

35 

35 

30 

36 

36 

40 

39 

43 

37 

34 

35 

35 

40 

31 

42 

35 

30 

32 

35 

36 

38 

45 

48 

47 

36.8 

8«*  r«f«r«nce  Bot«B  follovlnf  Stktloa  Iitdsx. 
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Table  i  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APBIL  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

MAX 

51 

57 

56 

57 

57 

56 

56 

65 

69 

69 

63 

66 

65 

67 

68 

65 

64 

61 

61 

60 

62 

60 

60 

59 

54 

57 

65 

76 

78 

75 

62 

2 

MIN 

33 

32 

35 

32 

36 

35 

29 

27 

30 

41 

40 

38 

32 

48 

26 

28 

37 

46 

34 

35 

41 

36 

35 

32 

27 

27 

39 

42 

42 

43 

35 

.2 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

31 

33 

29 

33 

32 

32 

32 

38 

43 

37 

33 

30 

41 

35 

30 

45 

40 

46 

37 

48 

44 

45 

35 

28 

30 

34 

45 

64 

68 

66 

39 

4 

MIN 

25 

24 

24 

24 

26 

24 

23 

26 

29 

23 

18 

21 

27 

25 

23 

23 

28 

28 

30 

31 

31 

28 

26 

22 

22 

25 

29 

39 

47 

43 

27 

1 

NAMPA    2  NW 

MAX 

53 

53 

60 

56 

58 

57 

64 

58 

65 

66 

66 

63 

61 

66 

70 

58 

66 

63 

67 

64 

73 

59 

63 

64 

55 

56 

70 

68 

74 

79 

62 

9 

MIN 

35 

34 

38 

40 

43 

38 

33 

32 

32 

40 

43 

45 

37 

45 

35 

30 

40 

43 

40 

38 

45 

37 

38 

40 

29 

30 

30 

36 

40 

53 

38 

0 

NEM   MEAOOMS  RS 

MAX 

50 

43 

52 

48 

50 

52 

61 

58 

62 

60 

MIN 

29 

28 

27 

30 

30 

23 

25 

24 

29 

32 

32 

26 

21 

23 

21 

23 

29 

25 

29 

30 

22 

24 

26 

27 

30 

26 

6 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

40 

48 

47 

47 

49 

42 

47 

56 

61 

56 

58 

48 

55 

59 

50 

58 

47 

53 

50 

60 

54 

54 

50 

42 

46 

50 

60 

72 

77 

75 

53 

7 

MIN 

33 

32 

32 

30 

39 

32 

34 

30 

31 

40 

33 

37 

35 

39 

33 

28 

36 

32 

35 

32 

39 

39 

33 

32 

34 

31 

30 

37 

43 

46 

34 

5 

OAKLEY 

MAX 

Ul, 

54 

51 

54 

55 

48 

50 

61 

63 

65 

55 

64 

65 

60 

55 

64 

59 

51 

55 

51 

58 

54 

56 

52 

50 

52 

60 

68 

68 

67 

57 

0 

MIN 

22 

24 

22 

30 

35 

33 

IB 

30 

33 

38 

34 

36 

31 

30 

26 

28 

32 

33 

37 

35 

32 

39 

37 

31 

27 

31 

27 

34 

41 

42 

31 

.6 

OBSIDIAN  2  NNW 

32 

43 

37 

44 

37 

34 

40 

49 

50 

43 

46 

49 

44 

40 

44 

47 

40 

39 

61 

45 

52 

50 

45 

38 

39 

40 

51 

65 

55 

51 

44 

3 

MIN 

21 

10 

13 

14 

25 

21 

-  2 

3 

5 

19 

22 

23 

10 

26 

9 

4 

24 

24 

27 

19 

28 

15 

24 

21 

7 

8 

9 

15 

18 

23 

16 

2 

OLA   5  S 

52 

58 

57 

52 

54 

53 

58 

59 

62 

65 

60 

58 

64 

64 

64 

64 

61 

65 

63 

62 

58 

57 

62 

56 

55 

57 

66 

72 

72 

78 

60 

9 

MIN 

32 

30 

30 

33 

40 

34 

29 

28 

27 

34 

39 

41 

32 

32 

29 

28 

39 

39 

32 

30 

37 

34 

32 

34 

29 

26 

28 

33 

32 

34 

32 

5 

OROF I  NO 

48 

60 

55 

52 

54 

58 

64 

68 

71 

66 

73 

66 

67 

59 

62 

69 

70 

67 

66 

70 

63 

66 

64 

61 

54 

54 

73 

84 

90 

89 

65 

4 

MIN 

38 

37 

28 

29 

30 

28 

30 

30 

31 

38 

35 

42 

42 

45 

35 

34 

29 

34 

34 

33 

48 

44 

34 

36 

41 

40 

32 

38 

42 

46 

36 

1 

palisades  dam 

44 

50 

49 

45 

46 

46 

41 

51 

65 

55 

47 

46 

55 

55 

61 

56 

56 

55 

45 

56 

53 

54 

54 

46 

43 

45 

53 

65 

69 

60 

51 

9 

HIN 

30 

23 

26 

21 

30 

31 

12 

24 

28 

28 

34 

32 

30 

36 

28 

38 

32 

30 

32 

36 

37 

34 

27 

29 

20 

27 

33 

37 

29 

5 

PARMA    EXP  STA 

56 

61 

59 

58 

62 

54 

60 

65 

68 

66 

64 

60 

62 

67 

60 

65 

65 

66 

68 

62 

58 

65 

65 

60 

58 

61 

67 

74 

80 

78 

63 

8 

MIN 

31 

35 

37 

41 

42 

36 

34 

29 

31 

40 

44 

42 

37 

38 

35 

30 

40 

44 

37 

39 

44 

34 

39 

38 

27 

34 

31 

36 

34 

43 

36 

7 

PAUL    1  E 

MAX 

48 

50 

57 

54 

67 

59 

48 

51 

61 

63 

65 

53 

66 

64 

62 

55 

62 

60 

51 

55 

55 

60 

57 

58 

48 

62 

53 

60 

69 

73 

57 

5 

MIN 

2« 

29 

35 

30 

37 

32 

29 

26 

28 

34 

40 

34 

33 

43 

31 

25 

35 

35 

34 

32 

34 

39 

38 

35 

28 

29 

26 

31 

31 

40 

32 

7 

PAYETTE 

56 

63 

58 

60 

64 

55 

62 

66 

71 

65 

65 

64 

65 

65 

60 

65 

66 

68 

67 

66 

60 

66 

65 

57 

59 

62 

69 

76 

82 

81 

64 

9 

MIN 

37 

37 

43 

42 

43 

39 

31 

29 

29 

43 

46 

45 

37 

49 

32 

29 

43 

43 

43 

38 

44 

36 

39 

40 

31 

32 

32 

35 

40 

46 

38 

4 

POCATELLO  2 

41 

57 

51 

54 

54 

48 

50 

58 

64 

68 

54 

64 

63 

65 

67 

64 

61 

52 

54 

69 

56 

57 

53 

49 

55 

66 

59 

70 

73 

61 

57 

5 

MIN 

32 

30 

36 

31 

40 

31 

27 

33 

30 

38 

34 

33 

32 

43 

36 

^' 

40 

38 

30 

34 

38 

37 

37 

36 

31 

33 

26 

32 

35 

45 

34 

2 

POCATELLO  WB  AP 

41 

55 

50 

51 

54 

40 

47 

56 

61 

65 

50 

62 

60 

62 

64 

60 

58 

61 

50 

66 

55 

55 

57 

47 

50 

48 

56 

67 

72 

63 

55 

1 

MIN 

30 

28 

35 

32 

40 

31 

25 

32 

30 

38 

34 

33 

33 

41 

34 

26 

39 

36 

31 

33 

39 

37 

36 

31 

30 

30 

25 

31 

34 

45 

33 

3 

portmill 

53 

55 

54 

51 

58 

60 

56 

59 

58 

59 

55 

50 

56 

55 

62 

63 

64 

60 

61 

68 

68 

68 

62 

58 

57 

58 

65 

75 

81 

80 

60 

6 

MIN 

37 

30 

27 

25 

35 

34 

28 

25 

31 

30 

31 

31 

36 

35 

39 

28 

40 

36 

31 

34 

37 

30 

28 

27 

28 

40 

39 

37 

39 

32 

7 

PRESTON  2  SE 

41 

56 

55 

52 

52 

47 

49 

57 

62 

66 

61 

64 

64 

66 

58 

64 

62 

58 

48 

59 

56 

54 

52 

51 

55 

47 

66 

68 

70 

69 

57 

3 

MIN 

33 

33 

31 

24 

34 

35 

30 

26 

32 

33 

37 

39 

30 

36 

30 

40 

39 

33 

31 

33 

42 

38 

36 

31 

32 

30 

40 

36 

38 

33 

6 

PRIEST  RIVER  Exp  STA 

51 

51 

49 

48 

54 

56 

50 

56 

62 

57 

52 

48 

62 

50 

51 

60 

59 

58 

66 

64 

63 

59 

69 

51 

52 

56 

63 

75 

82 

81 

57 

5 

MIN 

31 

29 

29 

25 

35 

28 

32 

25 

25 

29 

26 

29 

32 

33 

37 

27 

27 

27 

30 

27 

30 

32 

26 

29 

28 

33 

35 

37 

37 

37 

30 

2 

R I CHF I ELO 

51 

55 

56 

55 

55 

51 

48 

58 

63 

63 

58 

59 

61 

60 

56 

59 

57 

53 

55 

57 

66 

58 

61 

53 

50 

63 

59 

69 

74 

72 

57 

8 

MIN 

25 

24 

29 

28 

35 

30 

21 

25 

27 

32 

36 

33 

29 

44 

25 

2  3 

3 1 

38 

35 

33 

36 

32 

31 

29 

24 

22 

27 

31 

37 

41 

30 

4 

RIGGINS  RS 

MAX 

51 

60 

57 

58 

56 

52 

68 

58 

75 

70 

67 

66 

66 

67 

64 

59 

59 

59 

56 

58 

57 

55 

66 

50 

46 

56 

66 

74 

59 

9 

MIN 

40 

37 

36 

40 

45 

39 

33 

31 

36 

43 

41 

46 

43 

48 

42 

28 

38 

28 

40 

33 

42 

41 

32 

33 

33 

34 

32 

39 

37 

7 

RUPERT 

MAX 

48 

48 

56 

55 

56 

57 

47 

62 

63 

64 

65 

54 

64 

65 

55 

62 

61 

62 

58 

55 

62 

56 

59 

48 

51 

55 

70 

75 

67 

6 

MIN 

29 

29 

34 

33 

36 

33 

29 

26 

30 

36 

41 

35 

33 

33 

27 

36 

36 

36 

36 

34 

40 

38 

36 

29 

31 

37 

32 

42 

33 

8 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

42 

53 

47 

46 

54 

48 

42 

61 

56 

59 

51 

56 

58 

60 

64 

59 

63 

67 

50 

57 

55 

56 

54 

50 

50 

43 

56 

67 

73 

59 

63 

9 

MIN 

29 

28 

23 

19 

31 

31 

22 

27 

24 

30 

29 

27 

28 

32 

29 

2 1 

29 

31 

30 

31 

33 

32 

40 

32 

26 

30 

22 

28 

30 

32 

28 

5 

SAINT  Maries 

47 

51 

52 

51 

52 

52 

51 

59 

63 

60 

59 

56 

55 

53 

51 

61 

60 

54 

58 

66 

62 

57 

66 

55 

48 

57 

64 

76 

84 

80 

68 

3 

HIN 

34 

32 

29 

29 

38 

33 

31 

29 

27 

32 

36 

36 

37 

40 

39 

26 

31 

36 

28 

35 

34 

30 

34 

34 

31 

31 

36 

37 

41 

33 

3 

SALMON 

48 

56 

56 

55 

50 

50 

53 

60 

68 

60 

58 

53 

60 

67 

52 

62 

59 

55 

60 

61 

60 

66 

63 

51 

50 

56 

68 

74 

83 

76 

59 

6 

MIN 

32 

27 

34 

30 

36 

31 

21 

31 

25 

29 

35 

34 

35 

33 

28 

20 

28 

38 

33 

37 

30 

35 

28 

28 

22 

21 

27 

30 

30 

30 

0 

SANDPOINT   EXP  STA 

46 

52 

48 

48 

50 

54 

50 

53 

61 

55 

49 

47 

61 

47 

49 

59 

69 

56 

56 

64 

66 

62 

56 

53 

50 

55 

64 

68 

80 

MIN 

37 

31 

31 

28 

39 

32 

37 

29 

28 

39 

35 

37 

37 

39 

39 

32 

37 

26 

36 

42 

29 

35 

35 

34 

34 

42 

38 

41 

34 

9 

Shoshone 

53 

51 

58 

56 

55 

53 

60 

61 

65 

65 

60 

63 

64 

63 

64 

62 

61 

66 

68 

60 

62 

62 

60 

56 

52 

67 

63 

78 

76 

75 

60 

6 

MIN 

26 

26 

22 

23 

34 

29 

26 

25 

25 

33 

37 

33 

27 

29 

32 

28 

35 

42 

37 

35 

36 

38 

30 

31 

25 

25 

29 

33 

34 

42 

30 

9 

SPENCER  RS 

MAX 

33 

37 

35 

38 

45 

43 

41 

45 

52 

50 

45 

47 

50 

64 

47 

53 

50 

51 

48 

60 

47 

51 

50 

60 

44 

44 

63 

70 

67 

48 

6 

MIN 

27 

24 

26 

22 

25 

24 

19 

18 

22 

28 

24 

24 

25 

29 

25 

23 

31 

25 

14 

31 

34 

30 

37 

27 

20 

26 

22 

29 

27 

26 

4 

strevell 

MAX 

41 

48 

47 

50 

53 

51 

45 

57 

60 

63 

58 

62 

62 

60 

58 

60 

58 

56 

51 

50 

52 

51 

55 

53 

48 

49 

57 

69 

70 

64 

55 

3 

MIN 

28 

29 

33 

28 

37 

32 

22 

28 

26 

32 

29 

32 

28 

43 

26 

2  2 

37 

34 

31 

35 

37 

37 

37 

36 

27 

25 

22 

27 

30 

39 

31 

0 

SUGAR 

MAX 

54 

54 

54 

56 

67 

39 

41 

53 

57 

68 

58 

56 

58 

69 

59 

60 

60 

56 

50 

69 

54 

64 

56 

56 

50 

50 

57 

67 

74 

73 

56 

3 

MIN 

26 

26 

26 

30 

32 

32 

14 

14 

14 

26 

26 

31 

27 

27 

27 

2  3 

23 

30 

31 

31 

33 

33 

33 

33 

26 

27 

22 

26 

30 

30 

27 

0 

SUN  VALLEY 

39 

50 

50 

44 

49 

47 

41 

48 

56 

55 

47 

47 

54 

53 

50 

52 

52 

48 

47 

49 

50 

57 

56 

54 

45 

48 

55 

65 

68 

68 

61 

4 

MIN 

25 

26 

18 

13 

23 

23 

15 

13 

13 

21 

27 

27 

16 

31 

18 

1 4 

29 

30 

31 

29 

31 

22 

34 

23 

20 

19 

15 

21 

23 

26 

22 

5 

SWAN   FALLS  PH 

53 

60 

59 

60 

62 

53 

61 

72 

68 

65 

67 

70 

70 

62 

67 

66 

64 

65 

68 

59 

63 

64 

62 

59 

60 

69 

80 

82 

82 

64 

9 

MIN 

33 

39 

41 

43 

45 

34 

38 

36 

36 

45 

47 

40 

52 

37 

37 

43 

44 

42 

43 

45 

43 

46 

38 

34 

36 

39 

40 

47 

53 

41 

2 

39 

44 

41 

40 

43 

39 

35 

45 

48 

48 

45 

48 

50 

51 

43 

51 

48 

48 

44 

52 

47 

51 

46 

44 

40 

37 

49 

62 

67 

51 

46 

5 

MIN 

28 

27 

27 

26 

25 

29 

7 

25 

22 

33 

24 

26 

29 

30 

29 

^' 

34 

30 

26 

26 

25 

31 

32 

24 

19 

27 

19 

25 

31 

33 

26. 

3 

46 

50 

54 

56 

55 

46 

46 

68 

64 

61 

57 

58 

62 

62 

55 

59 

55 

47 

61 

42 

56 

51 

55 

48 

49 

50 

68 

65 

68 

68 

55. 

0 

MIN 

18 

22 

23 

21 

22 

19 

26 

23 

24 

34 

29 

26 

23 

29 

20 

20 

^* 

33 

32 

30 

34 

31 

31 

26 

22 

28 

20 

29 

29 

37 

26. 

2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

50 

55 

54 

56 

59 

50 

52 

62 

66 

66 

62 

64 

64 

64 

57 

65 

61 

56 

67 

56 

61 

58 

58 

56 

52 

56 

63 

71 

76 

75 

60. 

0 

MIN 

31 

29 

37 

30 

38 

33 

29 

26 

29 

35 

39 

35 

32 

45 

33 

26 

37 

40 

38 

33 

35 

39 

38 

35 

29 

34 

27 

31 

33 

41 

33. 

9 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

48 

50 

56 

54 

58 

62 

48 

63 

63 

67 

68 

57 

68 

67 

59 

57 

65 

61 

53 

60 

58 

61 

60 

60 

51 

54 

59 

64 

70 

77 

69. 

6 

MIN 

30 

30 

33 

31 

36 

33 

28 

29 

32 

36 

39 

34 

34 

37 

33 

28 

37 

42 

36 

34 

35 

37 

36 

30 

33 

33 

35 

34 

44 

34. 

1 

WALLACE 

MAX 

46 

50 

45 

49 

47 

52 

48 

53 

61 

53 

49 

45 

56 

48 

51 

60 

55 

62 

55 

66 

61 

65 

68 

42 

45 

55 

64 

75 

83 

81 

56. 

0 

HIN 

31 

31 

32 

29 

37 

33 

32 

28 

29 

36 

38 

33 

34 

36 

31 

26 

29 

28 

32 

30 

31 

36 

28 

33 

35 

32 

29 

38 

37 

40 

32. 

4 

WALLACE   HOOOLANO  PARK 

MAX 

44 

45 

50 

44 

47 

47 

49 

46 

53 

60 

53 

49 

44 

65 

48 

48 

58 

53 

59 

54 

64 

58 

57 

50 

41 

44 

52 

67 

73 

80 

53. 

1 

MIN 

35 

32 

32 

30 

32 

34 

33 

29 

27 

27 

34 

36 

36 

36 

35 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

32 

28 

31 

34 

32 

30 

36 

37 

41 

32. 

0 

WAYAN   1  N 

MAX 

34 

36 

38 

36 

47 

49 

48 

46 

46 

48 

60 

44 

45 

49 

44 

42 

48 

45 

66 

63 

58 

44. 

8 

MIN 

29 

18 

27 

12 

29 

26 

6 

26 

23 

29 

27 

29 

32 

34 

22 

25 

32 

32 

26 

26 

25 

33 

33 

27 

18 

27 

13 

21 

30 

32 

25. 

6 

WEISER   2  SE 

MAX 

57 

62 

60 

62 

60 

56 

62 

63 

66 

66 

64 

62 

67 

60 

62 

62 

67 

66 

66 

5« 

65 

63 

67 

57 

62 

66 

73 

78 

79 

63. 

6 

MIN 

37 

31 

42 

39 

43 

37 

20 

30 

30 

41 

45 

J? 

36 

49 

31 

30 

40 

42 

43 

42 

45 

36 

40 

39 

33 

32 

32 

35 

40 

44 

37, 

6 

WIMCMESTER  1  SE 

MAX 

40 

48 

45 

46 

46 

42 

48 

55 

58 

53 

53 

52 

51 

5* 

50 

54 

52 

49 

45 

S5 

51 

51 

49 

44 

♦3 

50 

59 

62 

75 

71 

51. 

7 

MIN 

29 

28 

32 

2S 

37 

29 

27 

25 

26 

34 

27 

33 

33 

38 

32 

25 

29 

30 

32 

28 

30 

32 

29 

28 

29 

28 

29 

3* 

39 

42 

30. 

7 

TABLE  6  TOB  THIS  ISSUE  tlLL  BE  FOUND  OK  PACE  54. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
APRIL  1957 


Day  of  month 


oiBuon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

7 

6 

S 

4 

3 

2 

1 

1 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

45 

45 

45 

44 

0.9 
44 

3.6 

45 

45 

44 

43 

42 

« 

0.9 
42 

0.8 
41 

41 

2.4 

37 

36 

35 

34 

1.8 
34 

32 

30 

1.1 
30 

30 

T 
29 

27 

25 

21 

19 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
27 

26 

1.0 

26 

25 

T 

25 

1.0 
2S 

24 

23 

22 

21 

20 

1.0 
20 

4.0 
20 

1.0 
19 

18 

16 

1.0 
16 

15 

T 
14 

12 

11 

8 

6 

3.0 
8 

7 

6 

3 

2 

BUCKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
1 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

CENTEKVILLE  ARBAUGB  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

17 

15 

14 

12 

0.8 
11 

10 

8 

7 

6 

T 

4 

T 

T 

0.4 
T 

0.5 

COBALT  BLACKBIRD  UIME 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

26 

0.4 

26 

1.0 

26 

T 
25 

T 

25 

6.0 
28 

2.5 
26 

26 

24. 

21 

18 

0.5 
17 

T 

16 

12 

T 
10 

8 

T 

5 

0.5 

T 

0.5 
1 

T 

3.5 
4 

T 

2.0 

2 

2.0 
2 

T 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DEADIOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
49 

47 

46 

45 

T 
44 

0.6 
44 

43 

42 

41 

T 
40 

39 

2.0 
39 

38 

T 
36 

36 

35 

1.3 

35 

33 

32 

31 

29 

27 

25 

2.1 

26 

T 
25 

24 

22 

20 

17 

14 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HAIIER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

IDAHO  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

IDAHO  CITY  11  3W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  I  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.4 

2 

1 

T 

T 

1.0 
1 

T 

0.1 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

T 

ISLAND  PARK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

50 

2.0 
48 

46 

40 

3.0 
36 

2.0 
34 

2.0 

32 

28 

LOWUAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

3 

T 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

MAT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

2.0 
4 

ICULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
83 

0.7 
83 

1.0 

83 

1.0 
84 

3.0 

85 

1.0 
87 

1.0 
88 

88 

86 

85 

84 

0.4 
83 

0.6 
S3 

4.0 

82 

0.2 
82 

81 

T 
SO 

80 

T 
80 

T 
79 

0.4 
79 

78 

0.6 
77 

2.0 
77 

T 
77 

T 
77 

76 

74 

70 

65 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
T 

T 

OAKLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

OBSIDIAN  2  NHW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

43 

43 

42 

41 

43 

43 

42 

42 

41 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

31 

33 

32 

32 

31 

29 

27 

25 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

4.9 
2 

0.2 

T 

T 

T 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SON  VALLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

12 

10 

9 

7 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2 

1.5 
T 

5.0 
T 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  StaboD  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL  1957 


— ft"~~"""^— -TfUiSJ."  .^E'ypiftN_|jnME  ZONE 
I!  Korthui        f    I05TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 


[  Boancra  p»rrr  I  SI 


I  -o 


D99r  Pftrk  2  E i 


on  ^*^a:»  ^  I 


Libbr  32  sal 


IDAHO 


STATION  ISGEND 
O     •     3    Pnapitab^  only 
^  Pnapttaboo,  ftoraye 

■O"  -O-  Pndpitatton  and  Tumpmmture 

^  Pnctpitatioa,  Tempemtun  and  Evoporatio 
Typeoigogt      O  Nonncording: 
•  Recording-.  4  SofJi  type* 


TallomtOD*  Park 


O  SB«k*  Rl»ei 


GarlBBd  AtOffKti  D9AC  txp  Sta 


56-»RPC-Sr 


ISOLINES  ARE  DRAWK  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELT  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS.  PARTICULARLY  IX 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL  1857 


laed  10-56-TO'C-3F 

ISOLINES  ARE  DRAWN  THRODGH  POIHTS  OF  APPHOXIBATKLT  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  BAPS,  PARTICULARLY  IN 
HODNTAIHOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


SlalioD 

z 

County 

9 

1 

Q 

• 

1 
s 
J 

Longitud* 

Elevation 

ObMr 

VlttOD 

Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

• 

J9 

Temp.  1 

rraci|>> 

ABERDEEN  EXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

42 

112  90 

9P 

EXPERIMENT  STATION 

AFTCftTMOUGHT  MINE 

43 

00 

llA  42 

7280 

VAR 

U  S  HEATHER  BUREAU 

S 

AHtRICAN  FALLS  I  S** 

42 

47 

112  92 

4314 

9P 

9P 

2 

3  9 

ANOER^On  OAM 

21 

115  29 

U  S  BUn  RECLAMATION 

ARCO  J 

B 

43 

113  20 

5SO0 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

2 

AHnOMROCK  DAM 

OA '•a 

ELMORE 

2 

43 

36 

115  95 

3239 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  9 

AShTOM   1  S 

FREMONT 

05 

111  27 

9100 

9P 

7 

4? 

4e 

115  07 

9989 

9P 

5P 

MRS  FLORENCE  MALS 

2 

3  9 

7  C 

■ITlA'jTA  SUHHIT 

43 

45 

119  I- 

VAR 

US  SOIL  CON  SERVICE 

S 

AVE8V  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

19 

115  48 

2492 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

7 

HALO  MOUNTAIN 

09^0 

BLAINE 

12 

43 

39 

114  24 

8700 

MID 

NELSON  BENNETT 

C 

9AWIEM  MODEL  BASIN 

KOOTENAI 

47 

59 

116  93 

2070 

TA 

TA 

2 

3  9 

BEhTON  OAM 

BONNER 

48 

21 

116  50 

2640 

MIO 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

610  CREEK  1  S 

06 

115  20 

3684 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

7  C 

HlACK^OOT 

0915 

B  INCH AM 

11 

112  21 

4903 

EAML  RODGCRS 

BtACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

45 

111  43 

FORT  HALL  IR  PROJ 

c 

GOOD 1 NG 

42 

96 

114  57 

3269 

6P 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2 

3  9 

BOSUS  AASIN 

43 

46 

116  06 

6196 

VAR 

US  SOIL  CON  SERVICE 

s 

MISE  LUCKV  peak  dam 

43 

32 

116  04 

2833 

CORPS  OF  Engineers 

2 

9  9 

c 

BOlSt  t> L>  AIRPORT 

U  S  KEATHEH  BURtAU 

eONNtRS  FERRY  1  SW 

1079 

BOUNDARY 

9 

5P 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

42 

36 

114 

3500 

9P 

2 

3  5 

BUNCAlOM  RANQER  STATION 

CLEARWATER 

46 

38 

119  30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

32 

119  48 

4093 

2 

OrtLtV 

42 

32 

113  47 

8A 

2 

WRlEV  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42 

91 

113  48 

4140 

AMALGAMATED  SUGAR  C( 

c 

6uAlCV  CAA  AIRPOttT 

31 

4146 

MID 

MIO 

U  S  CIVIL  AtRO  AOM 

2 

3  S 

7 

CABINET  GORGE 

40 

09 

110  04 

2257 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

2 

3  5 

43 

39 

116  41 

2372 

ss 

HAROLD  H  TUCKER 

2 

3  5 

7 

CAMdRIOOE 

MASH  1 NGTON 

44 

34 

116  41 

2650 

4P 

6P 

STUAMT  DOPF 

2 

3  5 

CAREY  2  S 

1461 

BLAINE 

12 

43 

17 

11)  57 

4759 

6P 

ALTON  PATTERSON 

2 

3  5 

Cascade  i  nm 

VALLEY 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAYUSE  CREEK 

1577 

CLCARMATER 

3 

46 

40 

115  04 

3714 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

c 

CEMTERVILLE  ARBAUGH  RCm 

43 

58 

115  91 

4300 

6P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

Cmallis 

14ft3 

CUSTcR 

44 

30 

114  1* 

9171 

5P 

9P 

US  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

CHILLY  BARTON  Flat 

1671 

CUSTER 

6 

00 

113  48 

6175 

5P 

5P 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  laaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,  6, and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  In  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  ln"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  lal 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  Augusi 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


Except  for  the  extreme  northern  portion,  this 
was  Idaho's  wettest  May  for  the  past  42  years, 
only  Porthill  on  the  Canadian  border  with  a  total 
of  1.16  inches  reporting  total  precipitation  less 
than  average.  Many  stations  recorded  precipitation 
amounts  exceeding  200  percent  of  their  long-term 
means,  several  exceeded  3  00  percent,  and  a  few 
had  over  400  percent.  Temperatures  were  generally 
very  close  to  average  for  this  time  of  year  ex- 
cept in  the  northern  portion  of  the  State  flhere 
they  ranged  from  3°  to  6°  warmer  than  average. 
Snowfall  at  higher  elevations  was  about  average 
for  May.  Thunderstorms,  heavy  rain,  and  hail 
caused  varying  amounts  of  damage  in  some  areas, 
A  report  of  these  storms  by  the  State  Climatolo- 
gist  appears  at  the  end  of  this  summary. 

The  first  10  days  of  the  month  were  warm  with 
variable  rainfall,  which  was  particularly  heavy 
in  the  northern  portion  of  the  State.  From  the 
11th  through  the  15th  precipitation  was  general 
and  temperatures  in  most  cases  cooler  throughout 
the  State.  In  general,  temperatures  remained  be- 
low average  through  the  25th.  On  the  16th  and 
17th  rainfall  was  general  in  the  southeastern 
portion  but  scattered  over  the  rest  of  the  State. 
Precipitation  was  again  general  on  the  18th  and 
19th  and,  except  for  the  southwestern  portion, 
also  on  the  20th  and  21st.  From  the  22d  on  until 
the  end  of  the  month  precipitation  gradually  taper- 
ed off,  and  from  the  25th  on  was  ccaifined  mostly 
to  thundershower s .  During  the  last  week  of  the 
month  temperatures  became  warmer. 

At  Weather  Bureau  stations  with  established 
normals,  daily  temperature  departures  reached  10° 
or  greater  only  once  or  twice  at  each  station 
during  the  month,  Pocatello  was  the  exception, 
recording  minus  departures  of  10°  to  15°  on  the 
20th,  21st,  and  22d ,  as  well  as  a  plus  11°  depar- 
ture on  the  7th.  However,  the  monthly  mean  tem- 
perature at  Pocatello  was  only  1°  below  normal. 
At  most  stations  the  cool  temperatures,  associ- 
ated with  rainfall  from  the  11th  to  the  25th, 
were  offset  by  the  above  average  temperatures  pre- 
vailing the  first  10  days  and  the  last  6  days. 
The  highest  temperature  recorded  for  the  month 
was  94° ,  occurring  on  the  31st  at  both  Kooskia 
and  Orofino.  The  lowest  was  20°,  recorded  at 
Obsidian  2  NNW  on  the  1st  and  at  Cliffs  on  the 
4th. 

Monthly  precipitation  amounts  ranged  generally 
from  2  to  3  inches  greater  than  the  long-term  means, 
and  Grangeville,  in  Idaho  County,  exceeded  its 
mean  by  over  5  inches.  The  Weather  Bureau  Airport 
Station  at  Boise,  with  2.79  inches  of  rain,  re- 
ported this  as  the  third  wettest  May  since  1900. 
Pocatello  Weather  Bureau  Airport  Station  reported 
its  3.11-inch  total  as  the  greatest  amount  of 
precipitation  for  any  May  of  record.  The  total 
monthly  amounts  ranged  from  8.24  inches  at  Grange- 
ville down  to  1.16  inches  at  Porthill.  The  great- 
est 24-hour  precipitation  was  2.82  inches  at 
Burke  2  ENE  on  the  20th. 


Field  work  was  again  slowed  down  due  to  wet 
weather.  Department  of  Agriculture  sources  re- 
ported that  southern  Idaho  was  one  week  behind 
schedule  and  northern  Idaho  at  least  two  weeks 
behind.  However,  the  rainy  weather,  followed  by 
the  warm,  drying  weather  at  the  end  of  the  month, 
was  generally  beneficial  to  the  growth  of  crops. 
The  condition  of  winter  wheat  was  above  average 
in  all  sections  except  the  eastern,  where  the  crop 
got  off  to  a  poor  start  last  fall.  Ranges  and 
pastures  were  in  better  than  average  condition. 
Cattle  and  sheep  condition  improved  during  the 
month  to  well  above  average.  Due  to  the  unusual- 
ly heavy  rains  and  melting  snow,  tiearly  all  res- 
ervoirs were  full  or  would  soon  fill,  so  irri- 
gation water  for  the  summer  should  be  plentiful. 

George  H,  Barnes 

Meteorological  Aid 

Weather  Records  Processing  Center 

San  Francisco,  California 

SEVERE  STORMS ,   MAY  1957 

On  the  5th  and  6th  there  were  lightning  strikes 
on  several  power  substations  in  the  Wallace  area, 
and  thunderstorms  caused  power  outages  in  the 
vicinity  of  Coeur  d'Alene  and  also  disruption  of 
telephone  service  north  of  Nezperce.  Lightning 
touched  off  explosions  of  dynamite  stored  at  a 
construction  site  on  U.  S.  Highway  10  east  of 
Coeur  d'Alene,  jolting  two  pickup  trucks  and 
causing  rockslides,  but  no  injuries  resulted. 

On  the  8th  and  9th  a  flash  flood  near  Orofino 
washed  out  a  bridge  across  Bear  Creek  on  the  road 
leading  to  Peck.  Erosion  in  fields  on  Camas 
Prairie  was  excessive  (some  fields  had  just  been 
seeded).  A  creek  in  the  town  of  Cottonwood  spilled 
over,  flooding  several  basement,  streets,  and 
lawns.  Spasmodic  power  outages  occurred  on  the 
evening  of  the  8th. 

On  the  evening  of  the  11th  thunderstorms,  heavy 
rain,  and  hail  caused  numerous  power  outages  in 
the  vicinity  of  Coeur  d'Alene  and  considerable 
damage  to  appliances.  Hiil  covered  200  acres  of 
alfalfa  to  a  depth  of  8  inches,  and  heavy  rains 
damaged  a  new  orchard  near  Council.  Trees  were 
felled  by  the  wind  at  Dixie. 

On  the  evening  of  the  16th  a  lightning  strike 
killed  a  milk  cow  at  Preston  in  Franklin  County, 

On  the  afternoon  of  the  18th  heavy  thunder- 
showers  flooded  U.  S.  Highway  30  east  of  Filer, 
Twin  Falls  County,  closing  it  to  traffic  for  a 
time.  Hail  as  large  as  marbles  fell  in  the  area 
and  stro  ng  winds  were  reported  but  damage  appar- 
ently was  minor. 

D.   J.  Stevlingson 
State  C limatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highesi 

Q 

t 
i 
_3 

g 

Degree  Days 

No  o(  Days 

Departure 
From  Long 
Term  Meai\s 

Creates  I  Day 

1 

Snow.  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth  1 

[  on  Ground  j 

Date 

1     10  or  More  1 

• 

o 
2 

o 

100 

or  More 

S  * 

s  * 

aa 

0  * 

hi 

hi 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MOOCL  BASIN 

AM 

66 .  a 

43.4 

65.1 

80 

31 

37 

17 

299 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1.55 

20 

.0 

0 

11 

3 

2 

bONNbKb    rCKKT    X  5" 

7U  •  6M 

44.2  m 

59  .  4M 

5.9 

87 

30 

38 

1  0 

169 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.95 

.70 

2  0 

.0 

0 

7 

3 

0 

CABINET  GORGE 

71.4 

44.5 

58.0 

87 

31 

38 

11 

216 

0 

0 

0 

0 

6.24 

1.45 

20 

.0 

0 

8 

4 

3 

71.8 

30 

0 

6.43 

1.70 

20 

5 

2 

porthill 

75.7 

43.1 

59.4 

5.8 

86 

30+ 

37 

9 

171 

0 

0 

0 

0 

1.16 

-  .49 

.52 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

PRIEST  RIVER   cXP  STA 

71.5 

42.3 

56.9 

5.5 

86 

31 

37 

11 

245 

4.83 

2.73 

1.36 

13 

.0 

0 

8 

3 

2 

SAINT  MARIES 

71.3 

44.1 

57.7 

3.  1 

87 

31 

39 

24 

223 

0 

0 

0 

u 

5.10 

3.16 

1.42 

20 

.0 

0 

9 

2 

2 

SANDPOINT  EXP  STA 

70.4 

45.4 

57.9 

4.8 

80 

30  + 

39 

3  + 

218 

0 

0 

u 

2.37 

1  .43 

20 

.0 

0 

7 

1 

DIVISION 

57.  9 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

31 

3  7 

24 

Q 

Q 

5.32 

1.65 

9 

4 

1 

(jRANGEVI  LLt 

64.3 

43.8 

54.1 

2.2 

84 

31 

38 

20 

334 

0 

0 

0 

0 

8.24 

5.09 

1.46 

19 

.c 

0 

15 

6 

3 

MOSCOW  U  OF  I 

68.3 

46.1 

57.2 

4.  2 

83 

30 

38 

24 

245 

0 

Q 

Q 

3.05 

1  .  18 

.66 

13 

.0 

0 

8 

2 

0 

NEZPERCE  2  t 

63.1 

45.3 

55.2 

82 

31 

40 

20+ 

302 

0 

0 

0 

0 

5.60 

1.15 

20 

.0 

0 

12 

4 

3 

WINCHESTER   I  SE 

62.7 

41.0 

51.9 

1.3 

80 

33 

24 

400 

2  .  34 

1.37 

.  0 

0 

2 

OIVIS ION 

54.5 

.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

fenn  rs 

73.7 

4o  .  3 

60.0 

2.8 

89 

30 

156 

0 

0 

0 

0 

5.18 

2.19 

1  .46 

20 

.  0 

0 

12 

3 

1 

K.00SK1A 

75.1 

•.7  .4 

61.3 

3.7 

94 

31 

41 

1 

125 

2 

0 

0 

0 

5.60 

2.83 

1.71 

20 

.  0 

0 

9 

4 

2 

LEWISTON  WB  AP  //R 

71.7 

49.6 

60.7 

1.8 

90 

31 

43 

24 

148 

1 

0 

0 

0 

3.14 

1.72 

.78 

9 

.  0 

0 

9 

1 

0 

OROFINO 

73.8 

48.9 

61.4 

3.0 

94 

31 

42 

24 

133 

2 

0 

0 

Q 

4.42 

2.18 

1.10 

20 

.0 

0 

10 

3 

1 

RIGGINS  RS 

73.2 

48.5 

60.9 

- 

0.4 

91 

31 

4  1 

3 

1  39 

1 

0 

0 

0 

4.22 

2.27 

.83 

13 

.  0 

0 

14 

3 

0 

DIVISION 

60.9 

4.51 

.0 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ARROWROCK  DAM 

AM 

oa .  i 

46.0 

57.3 

0.2 

84 

28  + 

40 

5 

242 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.38 

.39 

3 

.  0 

0 

9 

0 

0 

ATLANTA  2 

62. 3M 

34. IM 

48. 2M 

76 

27 

30 

5 

512 

0 

0 

6 

0 

3.89 

T 

15 

1 

AVERY  RS 

74.2 

42.8 

58.5 

4.4 

88 

30 

33 

20 

195 

0 

0 

0 

0 

4.64 

2.36 

1.87 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

BIG  CREEK   1  S 

61.6 

32.1 

46.9 

2.7 

74 

28+ 

24 

1  + 

554 

0 

0 

18 

0 

4.92 

2  .92 

.86 

3 

1.0 

0 

3 

0 

BURKE  2  ENE 

63.4 

35.5 

49.7 

4.8 

86 

30 

30 

23 

465 

0 

0 

2 

0 

5.91 

2.90 

2.82 

20 

4.7 

24 

1 

10 

3 

2 

CASCADE   1  NW 

AM 

60.7 

37.3 

49.0 

75 

29  + 

31 

1 

484 

0 

0 

3 

0 

3.64 

.66 

1  2 

.0 

0 

12 

1 

0 

C06alT  BLACKBIRD  MINE 

AM 

54  .6 

33.9 

44.3 

56 

31 

27 

24 

636 

0 

0 

11 

0 

6.32 

.70 

10  + 

6.0 

4 

21 

2 

0 

DEADWOOO  DAM 

6  0 .  6M 

33.  Ill 

46.  9M 

1  .  4 

76 

27 

21 

1 

556 

0 

0 

12 

0 

3  .46 

1  .48 

.65 

18 

.0 

11 

1 

9 

1 

0 

DEER  POINT 

50.5 

37.5 

44.0 

66 

27 

27 

20 

648 

0 

0 

7 

0 

5.41 

1.12 

18 

8.5 

50 

1 

4 

1 

DIX  IE 

59  .  3 

31.7 

45.5 

7  3 

28+ 

24 

1 

597 

0 

0 

21 

0 

6.45 

1.09 

13 

10 

1 

1 3 

6 

1 

ELK  RIVER  1  S 

69.7 

49.0 

59.4 

84 

31 

39 

1 

194 

0 

0 

0 

11 

6.17 

1.64 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

FAIRFIELD  RS 

64  .  9 

38.7 

51.8 

7  6 

1 

30 

4  + 

0 

0 

6 

0 

3.96 

1.43 

19 

2 

1 

GARDEN  VALLEY  RS 

72.0 

42.4 

57.2 

2.5 

84 

27 

34 

1 

238 

0 

0 

0 

0 

3.19 

1.77 

.59 

19 

.0 

0 

10 

1 

0 

GROUSE 

59 . 0 

34.9 

27 

25 

1 

Q 

0 

4.90 

19 

2 

1 

HAILEY  AP 

63.1 

39.1 

51.1 

_ 

0.9 

78 

2 

27 

422 

0 

0 

1 

0 

6  .00 

3.67 

.99 

19 

.0 

0 

15 

1 

0 

MILL  CITY 

64.7 

38.2 

51.5 

1.6 

77 

27 

29 

4 

412 

4.50 

3.41 

1  .00 

19  + 

.0 

0 

9 

2 

IDAHO  CITY 

67  .  7 

39.2 

53.5 

0.6 

80 

27 

31 

350 

0 

0 

1 

0 

5.66 

4.10 

1.36 

12 

.  0 

0 

12 

4 

1 

KELLOGG 

AM 

71.8 

46.1 

59.0 

5.4 

89 

3 1 

39 

21  + 

189 

2.59 

1.78 

2  0 

.  0 

0 

8 

1 

LOWMan 

68.  3M 

39. 3M 

53. 8M 

3.1 

80 

27  + 

31 

341 

0 

0 

0 

3.51 

1  .68 

.45 

11 

.0 

0 

12 

0 

0 

58.0 

35.3 

46.7 

_ 

0.4 

72 

2  8 

565 

0 

0 

12 

0 

2  .88 

.75 

1  2 

.0 

0 

14 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

54.6 

39.7 

47.2 

3.8 

70 

31 

28 

20 

544 

0 

0 

4 

0 

4.19 

1.91 

1.43 

19 

10.2 

61 

1 

6 

2 

2 

AM 

M 

35.8m 

M 

80 

24+ 

0 

0 

0 

1.27 

0 

OBSIDIAN  2  NNW 

57.0 

29.7 

43.4 

0.5 

73 

31 

20 

664 

0 

0 

24 

0 

2.66 

1  .27 

.48 

3 

23 

1 

11 

0 

0 

69  .  IM 

4'J.2M 

54 .  7M 

1.6 

83 

31 

3 1 

316 

0 

0 

3 

0 

6.52 

3.62 

2.10 

20 

.0 

0 

3 

STIBNITE 

AM 

57. OM 

32. 4M 

44. 7M 

70 

31 

24 

18 

622 

0 

0 

13 

0 

4.38 

.70 

13  + 

3.3 

0 

0 

SON  VALLEY 

61.5 

32.2 

46.9 

1.4 

71 

27 

25 

1 

555 

0 

0 

16 

0 

4.39 

2  .96 

1.16 

19 

.0 

0 

15 

1 

1 

WALLACE 

69.6 

41  ,9 

55.8 

2.9 

86 

31 

36 

20 

285 

0 

0 

0 

0 

5.43 

2.79 

1.78 

20 

.0 

0 

2 

2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

AM 

67. 4M 

41. 9M 

54. 7M 

3.  1 

84 

31 

36 

2  1 

322 

0 

0 

0 

0 

5.72 

3.33 

1.88 

20 

.0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

50.7 

4.58 

1.3 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  WB  AP  //R 

27  + 

39 

5 

0 

0 

0 

0 

2.79 

18 

1 

CALDWELL 

72.7 

46.5 

59.6 

1.7 

87 

31 

37 

5 

177 

0 

0 

0 

0 

2.37 

1  .39 

.63 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

CAMBRIDGE 

72.2 

1.2 

8  5 

29+ 

33 

2 

222 

0 

0 

0 

0 

3.53 

2.23 

19 

2 

^ 

COUNCIL 

72.9 

45.1 

59.0 

3.2 

90 

30 

38 

1  + 

195 

1 

0 

0 

0 

3.86 

2.10 

.  76 

19 

.0 

0 

10 

3 

0 

DEER  FLAT  DAM 

70.3 

47.4 

58.9 

0.5 

85 

31 

38 

5 

192 

0 

0 

0 

0 

2.34 

1.57 

.51 

3 

.0 

0 

9 

0 

EMMETT  2  E 

72.9 

45.4 

59.2 

0.1 

88 

31 

36 

24 

188 

0 

0 

0 

0 

3.66 

2  .64 

1.12 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

GLENNS  FERRY 

73.8 

46.6 

60.2 

0.7 

87 

39 

23 

164 

0 

0 

0 

0 

1  .67 

.86 

.0 

0 

7 

^ 

0 

GRAND  VIEW 

76.8 

48.5 

62.7 

2.9 

90 

29+ 

38 

4 

101 

2 

0 

0 

0 

2.60 

1  .69 

.0 

0 

0 

71.3 

44.2 

57.8 

1.1 

88 

3  5 

23  0 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.  77 

.0 

0 

5 

3 

0 

MERIDIAN  1  W 

71.3 

46.1 

58.7 

1.0 

85 

28  + 

40 

5+ 

200 

0 

0 

0 

0 

2.84 

1  .67 

.89 

3 

.0 

0 

4 

3 

0 

72.2 

43.2 

57.7 

1.7 

86 

226 

0 

0 

0 

0 

1  .66 

.65 

.0 

0 

7 

3 

0 

NAMPA  2  NW 

AM 

71.3 

47.2 

69.3 

85 

29+ 

38 

24 

192 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.73 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

71.5 

42.6 

57.1 

84 

31 

34 

6 

238 

3.20 

.60 

12 

.0 

0 

8 

3 

0 

PARMA  EXP  STA 

71.8 

45.2 

58.5 

1.0 

67 

31 

32 

2 

206 

0 

0 

1 

0 

3.94 

3.26 

.65 

12 

.0 

0 

8 

5 

0 

PAYETTE 

73.0 

47.3 

60.2 

1.4 

87 

30 

36 

5 

157 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1  .47 

.66 

18 

.  0 

0 

7 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

74.9 

50.5 

62.7 

U.6 

90 

27  + 

43 

4 

116 

2 

0 

0 

0 

1.91 

.96 

.41 

3 

.0 

0 

7 

0 

0 

WEISER  2  SE 

72.9 

40  .9 

59.9 

86 

30  + 

35 

5 

162 

0 

0 

0 

0 

2.75 

1  .93 

.64 

1 9 

.0 

0 

10 

1 

0 

U 1 V 1 ^ lUN 

59.3 

2.82 

.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

CLIFFS 

5S.  IM 

36. 4M 

47.  3M 

74 

27 

20 

4 

643 

0 

0 

8 

0 

•  4.77 

1.10 

10 

T 

0 

10 

4 

1 

FAIRYLAWN 

62.0 

38.9 

50.5 

78 

31 

29 

4 

446 

0 

0 

5 

0 

5.06 

.78 

18 

.0 

0 

13 

3 

0 

GRASMERE 

63.3 

39.4 

51.4 

78 

27 

30 

4 

415 

0 

0 

3 

0 

3.51 

.68 

11 

.0 

0 

10 

3 

0 

HOLLISTER 

66.5 

42.5 

54.5 

0.8 

79 

27 

32 

5 

317 

0 

0 

1 

0 

3.04 

1.91 

.52 

19 

.0 

0 

9 

1 

0 

THREE  CREEK 

61.9 

30.5 

49.2 

75 

27 

28 

4  + 

482 

0 

0 

3 

u 

6.36 

4.09 

.69 

11 

1.5 

0 

20 

3 

0 

DIVISION 

SO. 6 

4.55 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

„ 
\ 

1 

Degree  Doys 

No  o 

Days 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Min 

Total 

Total 

Max  Depth 

on  Ground  j 

Dote 

10  or  More  1 

50  or  More  j 

1  00 

or  More 

o  » 

0  > 

S  Si 

1     Llow  1 

CENTRAL  PLAINS 

oLI  SS 

71.3 

43.4 

58.4 

0  .  9 

85 

27 

36 

4 

205 

0 

U 

2.28 

1  .37 

.  80 

19 

.0 

8 

1 

0 

B  UH  L 

71. S 

46.9 

59.2 

3.0 

82 

1  + 

3  8 

3  + 

178 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.44 

.67 

12 

.0 

0 

5 

3 

0 

B  U  R  L  c  Y                                           A 1-1 

b>J  .  1 

46.0 

57.6 

1.5 

84 

28 

235 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1.64 

1.03 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

&URLEY  CAA  AP 

68  .  3 

43.1 

55.7 

1.3 

33 

27 

36 

285 

0 

0 

0 

0 

2.71 

1  .67 

1.16 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

CAREY  ?  S  1 

06.  0 

41.7 

53.9 

79 

29 

32 

4 

338 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

GOODING  CAA  AP 

68.5 

43.6 

56.1 

0.7 

82 

27 

34 

5 

279 

0 

0 

0 

0 

1.82 

1  .05 

.51 

18 

.  0 

0 

5 

2 

0 

HAZElTON 

32 

23 

0 

1 

2.25 

1.22 

1 1 

.  0 

0 

5 

2 

0 

jeSOME 

70.6 

45.0 

57.8 

0.4 

83 

27 

38 

4  + 

219 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.83 

.  76 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

I-.INIDOK.A  DAM 

35 

4  + 

0 

0 

2.31 

0 

6 

1 

0 

PAUL   1   E  AM 

67.6 

43.0 

55.3 

0.3 

80 

28 

33 

4 

295 

0 

0 

0 

u 

4.37 

3.53 

.0 

0 

DT/~ucid 
K  i  v_nr  1  CLL' 

t+ 

0 

2 

Q 1  1 0  C  D  T  AM 

67.7M 

44. 6M 

55.  2M 

0.9 

82 

28 

272 

0 

0 

0 

0 

3.12 

2.11 

1.60 

1  3 

.0 

0 

4 

2 

1 

onUonUN t 

70.5 

43  .5 

57.0 

2.4 

83 

27 

242 

0 

0 

0 

0 

2.89 

1  .92 

.74 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

Tl.I  T  M     C  ft  1   1   C            Ml.l  P 

70.6 

44  .9 

57.7 

1.9 

85 

27 

4  + 

219 

0 

0 

0 

0 

2.92 

1  .89 

.79 

1-9 

.0 

0 

7 

3 

0 

TWIN  FALLS  3   SE  AM 

70.0 

4  ',  .7 

57.4 

0.  9 

85 

28 

38 

6 

234 

0 

0 

0 

0 

2.85 

1  .92 

1.39 

20 

.  0 

0 

1 

DIVISION 

56.6 

2.72 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CH A  LL I S 

67.2 

4U.5 

53.9 

1.7 

79 

6  + 

2  2 

339 

0 

0 

0 

3.49 

2.47 

.63 

13 

.0 

0 

1 

0 

CHILLY  SARTON  FLAT 

61.0 

35.9 

48.5 

0.1 

71 

27  + 

2  5 

1 

506 

0 

0 

6 

0 

3.02 

1  .94 

.77 

19 

0 

10 

1 

0 

63.0 

30.  1 

50.6 

- 

0.6 

76 

30 

^\ 

1 

44  0 

0 

0 

1 

0 

3.58 

2.62 

1.13 

19 

.0 

0 

9 

2 

1 

MAY  RS 

66.6 

38  .  0 

52.3 

0.0 

80 

31 

2  6 

2  2 

385 

0 

0 

4 

0 

2.60 

1.50 

.66 

19 

.0 

0 

8 

1 

0 

SALMON 

71  .  1 

41  .9 

56  .5 

1.9 

82 

2  + 

3 1 

24 

259 

0 

0 

2 

0 

2.61 

1.23 

.59 

19 

6 

2 

0 

rt  T\/  T c  I r\ti.\ 
□  1 V  J  o I UN 

52.4 

3.06 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  tXP  oTA 

67.8 

41.3 

54.5 

0.9 

79 

6+ 

34 

1  + 

317 

0 

0 

0 

0 

2  .64 

1.59 

.47 

13  + 

.0 

0 

8 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

37 

5  + 

0 

0 

2.37 

AKLU    2  vifi 

64.1 

40.1 

52.1 

0.5 

79 

30 

3 1 

1 

391 

0 

0 

2 

0 

4.15 

2  .89 

1.06 

19 

.0 

0 

12 

1 

1 

A5HT0N   1  S 

65.7 

37,8 

51.8 

1.5 

81 

29 

30 

2  2 

403 

0 

0 

1 

0 

4.39 

2  .68 

.91 

19 

•  0 

0 

11 

4 

0 

BLACK  FOOT 

69.5 

44.9 

57.2 

3.7 

83 

28 

238 

0 

0 

0 

0 

2.88 

1.56 

.70 

21 

.0 

0 

8 

2 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

62.8 

41.7 

52.3 

- 

0.5 

73 

2  + 

32 

22 

389 

0 

0 

1 

0 

4.88 

3.55 

.85 

17 

.0 

0 

13 

3 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

65.1 

40.7 

52.9 

1.4 

77 

27+ 

30 

22 

359 

0 

0 

1 

0 

3.78 

2.62 

.77 

10 

.0 

0 

10 

2 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

68  .OM 

41  .3M 

54. 7M 

0.2 

80 

7  + 

33 

1  + 

310 

0 

0 

0 

0 

4.96 

3  .82 

1.26 

12 

.0 

0 

10 

4 

1 

HAi^'ER  ^  NW 

67.3 

39.6 

53.5 

0.8 

78 

7  + 

30 

22 

348 

0 

0 

1 

0 

1.90 

.95 

.60 

12 

.0 

0 

6 

I 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

M 

M 

M 

79 

8 

33 

22 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

66.6 

41.5 

54.1 

0.9 

81 

28 

34 

22 

331 

0 

0 

0 

0 

2.57 

1.33 

.45 

12 

.0 

0 

8 

0 

0 

IDAHO    pALLi           NW    WD  K 

65  .8 

39  .6 

52.7 

0.7 

79 

7 

372 

0 

0 

3 

0 

3.00 

1  .96 

.82 

12 

6 

3 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  VJB  R 

64.7 

40.  7 

52.7 

0.1 

77 

7  + 

3 1 

372 

0 

0 

1 

0 

4.42 

3.40 

.76 

12 

.0 

0 

10 

3 

0 

POCATELLO  W3  AP  //R 

65.5 

43.1 

54.3 

1.0 

79 

28 

324 

0 

0 

$ 

0 

3.11 

1.90 

.55 

13  + 

T 

0 

10 

3 

0 

SAIMT  Ai^JTHONY 

66.3 

39.3 

52.8 

80 

29 

?fi 

372 

0 

0 

2 

q 

4.23 

2.69 

.74 

12 

.0 

0 

10 

4 

0 

SUGA  R 

67.6 

40.3 

54.0 

2.  1 

78 

6  + 

34 

337 

0 

0 

0 

6 

3.70 

2.45 

.0 

0 

0 

U  1  V  1  ^  i  UIN 

53.7 

3.63 

T 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

59.7 

31.7 

45.7 

- 

1.1 

73 

6 

25 

1  + 

590 

0 

0 

19 

0 

4.98 

3.36 

.75 

12  + 

0 

12 

2 

0 

CONDA  AM 

29 

4 

0 

9 

GRACE 

62  .9 

38.1 

50.6 

0.1 

76 

29 

2  9 

4 

443 

0 

0 

4 

0 

3.95 

2.34 

1.21 

19 

.0 

0 

11 

2 

1 

IRWIN  2  SE 

63.8 

38.5 

51.2 

1.7 

78 

28 

3 1 

16+ 

421 

0 

5 

0 

3.30 

1.63 

.73 

12 

1.0 

0 

8 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

59.2 

32.3 

45.8 

0.6 

70 

29 

22 

1 

587 

0 

0 

15 

0 

3.91 

1  .54 

.73 

19 

3.0 

10 

4 

0 

LIFTON  PUKiPING  STA 

60.7 

40.  1 

50.4 

1.0 

72 

7  + 

^ 

446 

0 

0 

1 

0 

2.58 

1.63 

.46 

19 

.0 

0 

8 

0 

0 

MALAD 

67.3 

42.1 

54.7 

0.6 

81 

29 

37 

311 

0 

0 

0 

0 

3.97 

2  .57 

1.73 

19 

.0 

0 

9 

2 

1 

MALAD  CAA  AP 

57  .  1 

40.2 

53.7 

80 

5+ 

33 

5 

346 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1 .50 

19 

.0 

0 

9 

2 

1 

MC  CAHMON 

65.8 

41.3 

53.6 

80 

5 

32 

4 

349 

0 

0 

1 

0 

4.36 

1.25 

19 

.0 

0 

10 

3 

1 

MONTPELIER  KS  AM 

61 .  5M 

37. 4M 

49. 5M 

0.9 

75 

29 

30 

1  + 

472 

0 

0 

6 

0 

3.57 

2  .40 

.53 

15 

.0 

0 

12 

1 

0 

OAKLEY 

66.4 

42.2 

54.3 

0.1 

82 

28 

35 

3  + 

324 

0 

0 

0 

0 

3.77 

2  .47 

.78 

14 

.0 

0 

10 

2 

0 

PALISADES  0AM 

64.4 

39. 5M 

52. OM 

74 

6+ 

31 

22 

402 

0 

0 

3 

0 

3.07 

.73 

12 

.3 

0 

7 

1 

0 

POCATELLO  2 

68.0 

44.  0 

56.0 

82 

27  + 

'  34 

21 

276 

0 

0 

0 

0 

4.35 

.87 

13 

T 

0 

10 

4 

0 

PRESTON  2  SE 

67.9 

41.3 

54.6 

0.7 

79 

6  + 

32 

4 

315 

0 

0 

1 

0 

3.32 

1.81 

1.31 

19 

.0 

0 

10 

1 

1 

SPENCER  RS 

62.5 

36.5 

49.5 

1.3 

73 

29 

28 

22 

471 

0 

0 

5 

0 

5.49 

3.21 

.85 

12 

13 

5 

0 

STREVELL 

65.0 

40.3 

52.7 

79 

6 

33 

4 

377 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.85 

19 

.0 

0 

9 

2 

0 

TETONIA  EXP  STA 

59.2 

36.2 

47.7 

71 

2  + 

29 

22 

529 

0 

0 

9 

0 

3.49 

.80 

12 

.0 

0 

U 

2 

0 

WAYAN  1  N 

58.9 

35.5 

47.2 

70 

6+ 

28 

3+ 

543 

0 

0 

10 

0 

3.37 

.53 

12 

.0 

0 

11 

1 

0 

DIVISION 

51.0 

3.80 

.4 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■a 

Day  of  month 

1  j 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

°  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19  1 

1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

2 

64 

.25 

•  06 

.02 

•  34 

•  22 

47 

09 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

•  04 

•  08 

.  26 

•  29 

•  33 

!  80 

•02 

*07 

'  1  ? 

*  Cit 

*  ?fl 

'n  1 

ARCO  i  NW 

IS 

•  25 

•  41 

.15 

.25 

.03 

ARROHftOCK  DAH 

2 

63 

•  39 

•  07 

•  15 

*06 

•  09 

•  12 

•  22 

•  26 

*00 

*36 

36 

*  20 

*oe 
* 

01 

ASMTON  I  S 

** 

39 

•  14 

T 

T 

.10 

•  26 

•  68 

•  89 

.03 

•  32 

.12 

.15 

.01 

•  58 

•  19 

T 

T 

ATLANTA  2 

3 

■  50 

•  09 

•  02 

•  06 

•  19 

I  00 

•  04 

.01 

•  04 

AVERV  RS 

44 

(03 

•  42 

T 

■  02 

47 

•02 

•  02 

T 

•  22 

*72 

L*  67 

*2B 

03 

07 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

5 

56 

.06 

1 12 

•  05 

**** 

* 

.  32 

•  20 

BIG  CREEK  1  S 

4 

92 

•  03 

.86 

•  13 

•  04 

•  04 

•  30 

•  03 

•  20 

•  46 

•  56 

•  48 

*29 

*28 

*  44 

■  12 

•  07 

53 

* 

•  06 

8LACKP00T 

88 

•  20 

•  06 

■  48 

•  06 

•  12 

•  07 

.12 

IlO 

•  67 

•  30 

•  70 

T 

BLACKFOOT  DAM 

* 

■  05 

•  35 

.  36 

•  25 

.75 

.34 

34 

.05 

09 

* 

34 

•  07 

.05 

.45 

28 

T 

.  11 

•  03 

•  06 

■  25 

•  16 

- 

.02 

•  24 

'bo 

*  1  H 
* 

*oo 

* 

*?o 

BOISE  WB  AP 

//R 

2 

79 

•  1 3 

•  29 

•  01 

.08 

*  17 

•  03 

■  35 

.05 

•  01 

•  75 

•  03 

*  28 

OA 

* 

'1  fl 
• 

BONNERS  FERRV  I  SW 

2 

»2 

T 

T 

•  13 

■  29 

•  13 

.11 

•  54 

•  70 

.05 

.52 

•  OS 

BUHL 

.04 

T 

T 

■  57 

.18 

.67 

.01 

.30 

•  60 

.06 

•  06 

•  03 

BURKE  2  ENE 

■  16 

•  10 

•  01 

•  02 

•  02 

•  32 

•  11 

•  01 

.03 

■  10 

1  03 

.82 

•  22 

69 

•  23 

* 

BORLEY 

54 

•  03 

.  15 

•  15 

•  35 

•  40 

•  09 

•  01 

.05 

1.  03 

.02 

•  02 

*  03 

•  21 

- 

BURLEV  CAA  AP 

2 

71 

T 

T 

■  02 

•  02 

•  01 

•  46 

•  43 

.  05 

■  07 

T 

T 

.16 

•  12 

•  06 

'23 

T 

■  07 

01 

* 

_ 

CABINET  GORGE 

24 

T 

■  19 

•  32 

T 

.79 

•  19 

.09 

1.  00 

•  45 

.05 

1*03 

CALDWELL 

" 

•  12 

•  63 

•  04 

•  13 

•  47 

•  15 

•  07 

.05 

•  43 

•  26 

•  02 

CAMBRIDGE 

.05 

•  12 

•  44 

•  04 

•  09 

•  06 

•  51 

•  31 

.04 

•  15 

.10 

•  01 

.06 

•  47 

1  •  08 

CAREY  2  S 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CASCADE  1  NW 

3 

64 

•  02 

T 

.24 

•  39 

•  17 

■  04 

.  31 

.14 

•  68 

■  24 

•  26 

.34 

•  03 

.12 

.  38 

•  17 

,01 

CENTEHVILLE  ARBAUGH 

3 

44 

.  37 

•  06 

■  02 

•  08 

•  09 

.09 

•  55 

•  04 

•  64 

•  09 

.61 

•  40 

•  01 

•  04 

•  14 

•  05 

.06 

•01 

CHALLIS 

49 

■  02 

•  15 

•  09 

•  15 

•  38 

•  36 

.25 

•63 

.36 

•  12 

•  05 

T 

.05 

.35 

•  08 

T 

•  05 

•  09 

.17 

•  03 

.10 

■  01 

CHILLY  BARTON  FLAT 

■  11 

T 

•  32 

•  08 

•  22 

•  46 

•  11 

•  21 

•  12 

T 

•  77 

•  26 

■  07 

•  OS 

•  06 

■  10 

■  08 

CLIFFS 

77 

■  50 

•  39 

T 

•  04 

.30 

T 

1^10 

•  24 

•  40 

•  08 

T 

■  75 

.50 

.11 

T 

'36 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

5 

32 

T 

.37 

•  40 

■  09 

•  IS 

•  48 

•  70 

.04 

■  19 

•  20 

•  22 

.43 

T 

.11 

.  27 

■  70 

.45 

•  07 

.20 

•  01 

•  17 

06 

* 

COEUR  D  ALENE  RS 

6 

43 

•  06 

T 

.02 

•  30 

•  62 

•  79 

•  00 

•  24 

•  02 

.25 

1,51 

•  70 

.03 

,64 

•  16 

CONDA 

•  03 

•  04 

.13 

•  30 

■  01 

.37 

•  26 

•  16 

•  38 

.06 

•03 

•  53 

.67 

.37 

.10 

•  04 

.06 

T 

.01 

COTTONWOOD 

•  19 

■  49 

•  02 

•  09 

•  14 

L.65 

T 

•  02 

•  99 

•  07 

T 

.17 

•  60 

•  65 

•  03 

•  09 

•  12 

COUNC I L 

86 

•  20 

•  15 

•  23 

.06 

•  04 

•  57 

•  53 

■  40 

•  44 

•  05 

•  07 

.25 

.76 

.11 

T 

DEAD MOOD  DAM 

3 

46 

T 

•  35 

•  13 

•  05 

•  19 

T 

•  01 

•  26 

T 

•  18 

.04 

■  07 

•  48 

•  04 

•  00 

•  02 

•  65 

•  46 

.00 

T 

T 

•  08 

T 

•  2  0 

.07 

DEER  FLAT  DAM 

2 

34 

•  06 

•  51 

.25 

•  13 

•  19 

•  04 

•  12 

•  17 

•  15 

•  03 

.46 

•  16 

.07 

T 

DEER  POINT 

41 

T 

•  38 

•  02 

T 

•  04 

T 

T 

•  42 

•  89 

•  31 

•  83 

.16 

•  25 

1.12 

.64 

.02 

•  25 

•  05 

.03 

T 

T 

01  XIE 

T 

•  48 

•  08 

T 

T 

•  76 

•  52 

•  79 

.23 

1,09 

•  15 

•  18 

35 

* 

•  75 

•  64 

.14 

06 

* 

05 

* 

.14 

DUBOIS  EXP  STA 

86 

.31 

T 

•  04 

•  09 

.58 

.04 

•  38 

•  15 

■  04 

•22 

.45 

.85 

.12 

.54 

.  33 

T 

T 

•  40 

■  18 

•  16 

DUBOIS  CAA  AP 

3 

78 

•  1  3 

•  08 

•  07 

.19 

•  77 

•  59 

•  47 

•  14 

.01 

•  41 

•  21 

.04 

* 

ELK  RIVER  1  S 

5 

17 

■  06 

■  03 

•  16 

•  04 

1  •  14 

•  06 

.03 

•  08 

1  •  54 

•  96 

•  15 

•  11 

•  14 

44 

EMMETT  2  e 

66 

T 

■  78 

•  15 

•  20 

•  67 

•  40 

.34 

1^12 

FaIHFIELO  RS 

T 

T 

T 

•  07 

•  23 

•  07 

•  05 

•  77 

.13 

T 

,11 

•  43 

33 

43 

•  05 

06 

* 

•  12 

* 

* 

05 

FA  [R YLAWN 

06 

•  38 

•  23 

•  06 

•  40 

■  09 

■  13 

•  16 

•  37 

.50 

•06 

•  78 

^44 

■  30 

•  32 

.02 
* 

*04 

FENN  RS 

5 

16 

.43 

•  10 

•  05 

■  15 

•  10 

•  91 

.05 

•  04 

.12 

•  86 

•  46 

•  32 

.18 

■  16 
* 

*18 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

4 

95 

•  20 

•  07 

•  02 

•  28 

L.26 

•  70 

.06 

•  27 

•  05 

T 

•  11 

•  69 

.11 

GARDEN  VALLEY  RS 

19 

T 

.29 

.14 

T 

T 

•  07 

.13 

•  47 

•  03 

■  23 

•  28 

T 

•  05 

.38 

•  59 

loi 

.03 

.10 

■  26 

.07 

.06 

GLCNNS  FERRY 

•  25 

•  06 

T 

■  06 

•  22 

•  28 

T 

.38 

•  85 

.01 

.17 

T 

•  23 

GOODING  CAA  AP 

82 

i02 

T 

T 

•  08 

T 

•  22 

.01 

T 

•  01 

•  61 

•  56 

T 

.18 

•  13 

GRACE 

3 

95 

•  08 

•  15 

•  14 

•  32 

•  39 

•  62 

.17 

•  06 

•  16 

.12 

1.21 

.26 

•  22 

T 

.03 

T 

GRAND  VIEW 

2 

60 

T 

•  35 

•  02 

.  25 

•  12 

■  09 

•  13 

•  18 

.12 

•  00 

•  44 

GRANGEVILLE 

® 

24 

•  05 

•  40 

■  65 

•  02 

•  23 

■  01 

•  28 

•  89 

.35 

L.16 

•  92 

.15 

•  12 

.12 

.08 

1.46 

•  05 

•  01 

.16 

•  11 

GRASMERE 

, . 

T 

■  10 

•  19 

.09 

.08 

•  02 

•  21 

•  66 

•  32 

T 

•  12 

.51 

•  57 

T 

•  24 

T 

.30 

•  08 

GROUSE 

•  04 

•  19 

•  12 

T 

•  30 

•  08 

.46 

•  20 

•  59 

•  35 

■  05 

•  35 

•  14 

.01 

•  19 

1  .04 

•  05 

T 

•  25 

T 

•  30 

.03 

.06 

■  10 

HAILEY  AP 

S 

00 

•  05 

•  07 

•  17 

.39 

.49 

.48 

•  12 

•  23 

•  21 

.18 

•  10 

•  07 

•  29 

•  99 

•  25 

■  22 

.09 

•  20 

•  40 

HAMER  <•  NM 

1 

90 

•  10 

T 

.01 

•  05 

•  27 

.60 

•  01 

■  03 

.04 

•  13 

•  35 

•  10 

•  09 

•  04 

•  04 

hazelton 

26 

•  01 

.07 

■  03 

•  15 

.67 

•  12 

■  02 

■  01 

.01 

•  01 

.51 

•  43 

•  04 

T 

.09 

•  08 

•  01 

T 

HILL  CITY 

•  17 

•  06 

•  38 

•  54 

•  44 

.22 

1.  00 

•  46 

•  07 

1,00 

•  14 

HOLLISTER 

04 

•  07 

•  05 

•  09 

•  12 

■  38 

.34 

•  29 

•  05 

•  24 

•  09 

•  03 

•  26 

.52 

•  06 

•  08 

•  12 

T 

•  OS 

.  20 

HOWE 

2 

58 

•  04 

T 

•  22 

.04 

.13 

■  23 

•  24 

•  22 

•  04 

T 

•  60 

.09 

•  01 

•  06 

T 

* 

IDAHO  CITY 

5 

66 

.66 

•  03 

•  04 

•  01 

•  27 

■  26 

L.36 

•  40 

•  49 

•  11 

•  08 

•  09 

•  59 

.57 

.14 

•  22 

•  32 

.02 

IDAHO  CITY    11  SM 

64 

•  31 

• 

■  17 

.26 

.37 

•  09 

•  14 

•  05 

•  75 

.59 

.03 

•  03 

•  12 

.71 

T 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

•  36 

04 

•  04 

•  97 

.36 

02 

* 

05 

IDAHO  FALLS   16  SE 

'l5 

T 

•  15 

T 

•  15 

.10 

•  31 

•  01 

•  33 

•  12 

•  11 

•  21 

.40 

•  40 

.26 

T 

•  03 

■  41 

01 

.04 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

2 

57 

T 

T 

•  02 

•  36 

•  03 

•  06 

.45 

.01 

•  04 

•  03 

•  19 

.43 

•  34 

•  16 

•  23 

T 

•  02 

T 

•  05 

.15 

T 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

3 

00 

.24 

.01 

T 

.  19 

.  82 

•  07 

•  62 

.02 

•  07 

•06 

.62 

.17 

•  02 

•  0  1 

.02 

IDAHO  FALLS  U6  W  HB 

* 

42 

.01 

•  44 

T 

.04 

.35 

.76 

•  70 

•  27 

•  47 

T 

.04 

•  59 

•  33 

.07 

.12 

T 

T 

T 

T 

T 

!23 

IRWIN  2  SE 

T 

•  36 

T 

•  06 

•  20 

.73 

•  47 

•  11 

.03 

.30 

•  30 

•  43 

•  07 

■  08 

•  07 

ISLAND  PARK  DAH 

•  24 

T 

•  10 

•  60 

.50 

.36 

•  18 

•  06 

.04 

•  08 

.73 

•  70 

•  15 

•  02 

•OS 

•  10 

JEROME 

2 

63 

•  04 

.05 

•  48 

.02 

•  44 

•  17 

.04 

•  01 

•  05 

T 

.22 

.76 

•  08 

•  01 

.08 

•  06 

,12 

KAMIAH  1  NE 

4 

39 

T 

•  27 

T 

•  07 

T 

•  17 

.  13 

.56 

•  11 

•  12 

•  07 

T 

.21 

1.09 

•  97 

.45 

•  06 

•  11 

08 

T 

.09 

.15 

.06 

.93 

•  12 

■  02 

•  01 

.97 

•  78 

.33 

•  21 

•  41 

KOOSKIA 

T 

•  50 

•  05 

■  04 

•  14 

•  35 

•  11 

1.30 

•  10 

T 

•  05 

T 

.32 

.75 

•  71 

•  09 

•  02 

•07 

KUNA  2  NNE 

46 

T 

.77 

•  17 

T 

•  07 

T 

•  08 

•  05 

•  25 

T 

•  57 

■  50 

T 

T 

LEWISTON  MB  AP 

//R 

3 

14 

T 

■  20 

•  26 

•  02 

•  03 

T 

•  37 

•  78 

•  03 

.27 

.02 

•  32 

T 

■  09 

•  43 

.  17 

•  02 

•  13 

LIFTON  PUMPING  STA 

2 

58 

*02 

•  07 

.16 

.03 

•  19 

•  32 

•  34 

•  02 

.23 

.03 

•  46 

.01 

•  06 

T 

.  34 

•  30 

LOWMAN 

■  30 

T 

T 

•  14 

•  05 

•  07 

•  45 

.20 

•  37 

•  16 

T 

•  20 

•  13 

•  43 

•  40 

.06 

T 

.05 

•  10 

•  24 

•  07 

MACKAV  RS 

•  11 

•  15 

•  08 

•  25 

.90 

.24 

•  21 

•  0  2 

•  15 

•  05 

•  05 

•  04 

1.13 

.  21 

•  02 

•  03 

.02 

•02 

MALAO 

T 

T 

■  04 

•  13 

.25 

.  37 

■  63 

•  05 

•  18 

.06 

1^73 

.  14 

•  15 

T 

.07 

T 

.17 

T 

MALAO  CAA  AP 

4 

03 

•  02 

T 

•  12 

•  29 

.  17 

•  38 

•  55 

•05 

•  29 

•  06 

1.60 

•  05 

•  18 

.03 

•  21 

■  02 

•  01 

MAY  RS 

2 

60 

•  30 

•  14 

•08 

.03 

*  56 

•  29 

•  04 

MC  CALL 

* 

82 

.50 

■  14 

•  40 

!21 

•  15 

•  75 

*\l 

•  35 

•  08 

.04 

.40 

.32 

•  56 

•  23 

.32 

•  12 

HC  CAMMON 

T 

T 

T 

.  24 

•  22 

.45 

.60 

•  50 

•07 

•  04 

•  19 

■  20 

1.25 

,10 

•  19 

•  07 

02 

* 

01 

MERIDIAN  1  W 

2 

84 

T 

■  01 

•  89 

•  02 

•  02 

•  07 

07 

•  08 

•  02 

MINIDOKA  DAM 

2 

31 

05 

*05 

*18 

66 

*08 

•  03 

•  24 

•  42 

.  33 

01 

07 

MONTPELIER  RS 

3 

67 

MOSCOW  U  OF  I 

3 

05 

•  15 

■  07 

T 

•  63 

.04 

.05 

.65 

■  19 

•  38 

•  41 

•  24 

.02 

.01 

•  21 

MOUNTAI N  HOME  1  NE 

18 

09 

55 

* 

.16 

•  06 

.51 

.55 

«  03 

.  02 

01 

* 

MULLAN  PASS  CAA 

19 

■  03 

J 

J 

04 

y 

•  34 

*3  1 

.06 

.03 

1.43 

•  30 

.  21 

.38 

- 

•06 

NAMPA  2  NW 

2 

15 

•  53 

•  11 

•  02 

T 

1  0 

•  02 
* 

•  14 

•  04 

•  07 

•  02 

■  26 

.73 

•  11 

NEW  MEADOWS  RS 

2 

90 

•  54 

■  03 

,07 

•  38 

93 

•  16 

•  01 

.67 

•  05 

•  15 

T 

NEZPERCE  2  E 

50 

•  10 

•  44 

•  10 

.54 

•  25 

•  07 

1.00 

•  32 

.13 

•  21 

1.04 

.  15 

•  03 

•  02 

■  10 

T 

OAKLEY 

3 

.26 

•  43 

•  45 

•  78 

•  03 

•  13 

•  12 

•  23 

•  35 

•  10 

•  03 

OBSIDIAN  2  NNW 

66 

•  48 

•  08 

07 

*  15 

10 

■  15 

•  16 

*11 

•09 

•  24 

•  10 

.29 

.  36 

•  04 

.07 

•  17 

T 

T 

OLA   i  S 

3 

20 

•  11 

.37 

.56 

OROFIMO 

4 

42 

•  10 

•  30 

•  12 

T 

•  13 

07 

'o6 

•  65 

•  06 

•  11 

•  02 

•  40 

.60 

,10 

.  09 

05 

•  16 

PALISADES  DAM 

3 

07 

T 

•  41 

•  03 

T 

.01 

•  05 

•  01 

•  05 

•  73 

.02 

■  42 

.07 

•  05 

•  10 

•  26 

•  20 

•  40 

•  02 

T 

.01 

•07 

•07 

PARMA  EXP  STA 

T 

63 

* 

45 

* 

26 

61 

* 

65 

* 

16 

•  05 

•  05 

.52 

•  51 

OS 

* 

PAW.   I  E 

37 

*0 1 

* 

2  43 

*05 

•  02 

1I2I 

01 

* 

OS 

* 

* 

PAYETTE 

2 

47 

.04 

40 

03 

*16 

66 

*22 

- 

PIERCE  RS 

6 

52 

•  10 

POCATELLO  2 

4 

35 

T 

•  01 

•  02 

•  11 

•  25 

•  26 

.37 

•  87 

•  17 

•  19 

•02 

•  03 

•  06 

.72 

•  56 

•  69 

T 

T 

T 

T 

•02 

T 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

3 

11 

•  12 

•  01 

•  01 

•  31 

•02 

• 

* 

12 

'  ' 

*  it 

•  03 

.03 

PGR THILL 

1 

16 

*  i« 

'0% 

•  ^ 

07 

• 

PRESTON  2  SE 

3 

32 

_ 

•  09 

• 

.20 

'2% 

• 

01 

. - 

* 

*05 

*  1  » 

.09 

•  20 

.01 

• 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

4 

83 

10 

16 

01 

1  *36 

'J  J 

J 

*38 

*91 

1 18 

*03 

*43 

*0  1 

*09 

RICHFIELD 

2 

87 

T 

•  21 

•  06 

•  58 

.06 

'.07 

•  04 

•  24 

•  03 

•  35 

I72 

•  05 

•  08 

•  14 

•  06 

•  03 

•  10 

•  03 

RIGGIN3  RS 

4 

22 

* 

* 

10 

* 

10 

05 

* 

' 

15 

* 

•  20 

14 

41 

16 

05 

RIRIE  12  ESE 

4 

19 

•  15 

T 

•  15 

•  95 

*28 

T 

•  33 

.64 

.47 

*4l 

•  41 

•  09 

•00 

•22 

RUPERT 

3 

12 

•  02 

•  07 

■  04 

•  05 

1.50 

■  11 

•  03 

.09 

.94 

•  01 

.01 

•  04 

•  21 

T 

T 

SAINT  ANTHONY 

23 

•  29 

T 

T 

•  14 

•  06 

•  04 

•  70 

•  74 

•  26 

•  02 

•  14 

.64 

•  65 

•  17 

T 

T 

•  31 

•03 

•  02 

SAINT  MARIES 

5 

10 

•  01 

•  01 

T 

•  01 

•  22 

T 

■  17 

•  05 

•  92 

•  21 

.08 

T 

.17 

1.09  1 

•  42 

•  08 

.38 

•  20 

•  08 

SALMON 

2 

51 

T 

•  04 

•  39 

•  04 

•  05 

•  53 

•  26 

•  06 

•  04 

•  14 

.59 

•  31 

■  02 

T 

.04 

T 

T 

SAWPOINT  EXP  STA 

4 

■  45 

T 

T 

•  31 

•  01 

•  83 

•  17 

.32 

.75  1 

.43 

.06 

.55 

•  02 

T 

SHOSHONE 

2 

.89 

•  04 

.73 

•  24 

•  01 

■  23 

.17 

•  02 

•02 

•  01 

.25 

.74 

■  00 

•  01 

•  31 

•  02 

SPENCER  RS 

5 

.49 

.27 

•  54 

•  20 

•  39 

•  85 

•  45 

.52 

.17 

•  32 

■  19 

.61 

•  68 

.01 

T 

•  03 

.00 

r 

.05 

•  12 

STIBHITE 

4 

.3B 

•  04 

•  54 

•  08 

•  40 

•  20 

•  20 

.70 

•  27 

•  08 

.04 

.02 

•  53 

•  20 

T 

T 

T 

.36 

•  70 

T 

STRCVELL 

3 

•21 

T 

■  01 

T 

T 

•  18 

T 

•  41 

.23 

•  33 

•  52 

•  01 

.02 

•  22 

.85 

•  01 

T 

T 

•  14 

•  08 

•  02 

•  18 

SUGAR 

3 

•70 

•  38 

•  31 

•  80 

•  32 

.20 

.55 

•  58 

■  31 

•  02 

•03 

SUN  V ALLEY 

4 

■  39 

•  20 

•  12 

T 

.14 

.13 

•  40 

.12 

•  35 

.25 

•  31 

.08 

.30 

•  IS 

.08 

•  25 

1.15 

T 

•  12 

•  04 

•  07 

T 

•  10 

•  01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continuod  I'S' 


Station 

■3 

Day  of  month 

To 

1 

 _ 

2 

1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  8 

9 

r 

10 

1 

11 

12 

13 

1 

14 

15 

16 

 ^ 

17 



18 

19 

 ^ 

20 

 '- 

21 

22 

1 

23 



24 

25 

26  27 

'  '  

28 

 ^ 

29 

 ^ 

30 

31 

SWAN  FALLS  PH 

1.91 

•  ti 

T 

•  02 

•  11 

•  02 

•  02 

•  22 

.03 

■  16 

.22 

.36 

.28 

.01 

TETONIA  EXP  STA 

3.49 

•  27 

•  02 

•  oe 

•  IS 

•  32 

•  80 

•  10 

.17 

.09 

.07 

.24 

.32 

.23 

.19 

.09 

.1* 

THREE  CREEK 

6.36 

•  11 

•  37 

•  01 

T 

•03  .10 

•  <>e 

.38 

•  69 

•  19 

.10 

•  18 

.33 

•  63 

.03 

•  11 

.43 

.05 

.43 

.28 

•  13 

.22 

.90 

.2. 

•  2*  . 

TWIN  FALLS  2  NNE 

2.92 

•  03 

•  10 

•  03 

•  15 

•  06 

•  31 

•  IS 

•  02 

T 

T 

T 

T 

.34 

.79 

.04 

.02 

.07 

•  02 

•  34 

TWIN  FALLS  3  SE 

2.86 

•  01 

T 

•  08 

T 

•  26 

•  09 

•  S3 

T 

T 

•  02 

.01 

1.39 

.02 

.00 

7 

.07 

WALLACE 

5.43 

T 

•  07 

•  09 

.27 

T 

T 

•  46 

■  13 

T 

T 

.03 

1.75 

l.TB 

.19 

.31 

•  M  . 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

5.72 

T 

•  02 

T 

•  21 

•  21 

.12 

•  «0 

.17 

.03 

.04 

1.01 

i.ae 

.79 

.17 

•  64 

.03 

WAYAN  1  N 

3.37 

•  16 

•  10 

•  23 

•  03 

•  33 

•  14 

.48 

.03 

•  02 

•  14 

.09 

.47 

.30 

•  39 

.03 

T 

•  IT 

T 

•M  < 

WEISER  2  SE 

2.75 

•  31 

•  39 

<02 

•  21 

•  13 

•  21 

T 

•  18 

.21 

.02 

.12 

.31 

WINCHESTER  1  SE 

5.65 

•  29 

•  *6 

•  11 

•  12 

•  12 

1^37 

•  10 

1^02 

.23 

.13 

•  09 

T 

.70 

•  09 

.01 

.24 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

g 

StaboD 

Pievailing 

Percent  of 
time  tiom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

m 

SB 

o 

in 

CO 

s 

< 
o 
n 

j:30P  MST 

CO 

a 

b 

o 
n 

Trace 

eo-io' 

.10-49 

I 

.S0-.99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 

BOISE  WB  AIRPORT 

jm 

16 

9.5 

40 

NK 

2 

84 

61 

54 

78 

4 

7 

7 

1 

0 

0 

19 

52 

6.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

9.6(/ 

36 

SSW 

19 

1 

9 

3 

3 

0 

0 

16 

IDAHO  FALLS  46  W  KB 

7.0^ 

27 

WSW 

19 

8 

4 

7 

3 

0 

0 

22 

LEWISTON  m  AIRPORT 

89 

66 

S3 

3 

6 

8 

1 

0 

0 

18 

6.5 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

20 

10.0 

40 

W 

20 

87 

60 

51 

74 

4 

5 

7 

3 

0 

0 

19 

49 

7.2 

MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

s. 

Station 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

ABERDEEN  EXP  ST A 

MAX 

77 

74 

68 

76 

79 

79 

75 

65 

65 

63 

54 

62 

57 

63 

60 

65 

64 

67 

69 

74 

78 

78 

76 

67 

8 

MIN 

34 

37 

37 

35 

34 

38 

43 

51 

47 

40 

47 

46 

47 

43 

42 

41 

43 

39 

37 

39 

35 

40 

36 

38 

40 

43 

44 

51 

45 

AMERICAN  Falls  i  nw 

MAX 

7^, 

77 

77 

62 

74 

76 

73 

70 

66 

65 

63 

57 

62 

62 

60 

61 

65 

65 

58 

55 

53 

98 

99 

64 

67 

73 

77 

73 

77 

75 

73 

66 

6 

MIN 

'.O 

53 

41 

39 

37 

42 

47 

53 

47 

41 

47 

47 

47 

43 

43 

42 

45 

44 

40 

37 

42 

38 

45 

43 

47 

41 

46 

49 

94 

46 

44 

3 

ARCO  3  NM 

MAX 

73 

74 

67 

63 

71 

73 

76 

72 

60 

65 

68 

57 

50 

53 

60 

60 

63 

64 

51 

49 

52 

53 

55 

60 

67 

7  1 

76 

73 

72 

79 

71 

64 

1 

MIN 

31 

32 

37 

38 

38 

43 

37 

41 

45 

36 

43 

42 

44 

39 

42 

40 

39 

40 

37 

35 

39 

38 

41 

40 

39 

42 

41 

47 

49 

49 

40 

1 

ARROMROCK  QAM 

MAX 

76 

79 

65 

56 

64 

66 

78 

78 

58 

71 

74 

59 

60 

60 

52 

6S 

67 

76 

68 

58 

98 

62 

99 

68 

67 

73 

80 

84 

84 

81 

78 

68 

5 

MIN 

'<', 

49 

41 

41 

40 

45 

46 

48 

47 

46 

48 

49 

48 

45 

44 

51 

46 

44 

44 

44 

41 

43 

44 

45 

47 

51 

53 

92 

91 

46 

0 

ASHTON  1  s 

MAX 

75 

76 

65 

67 

72 

75 

76 

70 

62 

66 

62 

53 

60 

63 

60 

62 

63 

6  0 

49 

52 

94 

60 

62 

62 

67 

73 

72 

77 

81 

78 

70 

«9 

7 

MIN 

3U 

41 

34 

40 

34 

35 

37 

40 

37 

39 

40 

38 

40 

42 

40 

33 

39 

33 

35 

30 

35 

40 

34 

40 

44 

41 

40 

42 

44 

37 

8 

ATLANTA  2 

MAX 

66 

64 

53 

51 

61 

67 

69 

67 

56 

60 

45 

42 

90 

50 

55 

66 

60 

71 

76 

74 

74 

73 

75 

«2 

3 

MIN 

31 

37 

31 

32 

30 

34 

32 

34 

34 

34 

38 

33 

34 

35 

39 

32 

33 

35 

34 

39 

38 

39 

39 

34 

1 

AVERV  RS 

MAX 

83 

82 

66 

80 

78 

67 

76 

77 

75 

80 

77 

77 

71 

68 

72 

75 

81 

81 

65 

49 

97 

52 

69 

69 

74 

76 

81 

83 

69 

68 

64 

74 

2 

MIN 

4A 

39 

42 

48 

42 

46 

41 

41 

41 

42 

43 

46 

46 

46 

42 

47 

44 

48 

43 

33 

39 

44 

40 

40 

49 

44 

40 

42 

41 

43 

49 

42 

8 

BAWIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

70 

73 

60 

69 

72 

73 

65 

65 

73 

67 

72 

72 

67 

67 

62 

67 

72 

72 

59 

55 

90 

53 

49 

60 

66 

73 

74 

78 

72 

75 

80 

66 

8 

MIN 

40 

45 

42 

44 

42 

47 

44 

46 

49 

39 

38 

45 

44 

46 

46 

37 

46 

50 

45 

44 

44 

42 

40 

41 

42 

38 

39 

41 

44 

92 

43 

4 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

66 

66 

51 

58 

64 

60 

60 

71 

56 

62 

64 

56 

66 

46 

59 

61 

66 

6  0 

58 

42 

50 

55 

54 

59 

68 

69 

72 

74 

73 

74 

74 

61 

6 

MIN 

24 

25 

31 

36 

27 

31 

27 

27 

39 

39 

33 

39 

38 

37 

39 

27 

33 

38 

31 

32 

28 

30 

24 

27 

28 

28 

31 

41 

31 

36 

32 

1 

8LACKF00T 

MAX 

78 

78 

75 

72 

78 

81 

61 

77 

64 

69 

64 

64 

55 

55 

66 

67 

70 

65 

59 

53 

51 

61 

65 

67 

71 

77 

61 

83 

80 

78 

80 

69 

9 

MIN 

42 

54 

40 

39 

42 

44 

51 

52 

49 

45 

47 

46 

47 

44 

44 

45 

43 

40 

38 

36 

40 

46 

42 

45 

46 

48 

46 

53 

48 

44 

9 

blackfoot  dam 

MAX 

67 

69 

63 

65 

67 

73 

69 

58 

56 

60 

58 

45 

47 

46 

56 

68 

58 

58 

54 

43 

44 

53 

57 

54 

60 

66 

69 

72 

69 

67 

69 

59 

7 

MIN 

25 

28 

28 

25 

29 

28 

38 

31 

36 

31 

34 

38 

38 

36 

35 

32 

34 

32 

30 

29 

31 

28 

30 

26 

30 

32 

33 

34 

38 

33 

31 

7 

BL  I  SS 

MAX 

83 

77 

60 

67 

78 

79 

81 

68 

75 

70 

64 

65 

67 

60 

63 

70 

76 

69 

60 

58 

59 

60 

66 

71 

76 

80 

66 

80 

83 

78 

84 

71 

3 

MIN 

45 

50 

40 

36 

37 

44 

43 

48 

46 

61 

50 

49 

48 

47 

46 

52 

46 

42 

44 

45 

39 

43 

41 

42 

45 

60 

50 

94 

93 

49 

4 

BOISE  WB  AP 

MAX 

82 

63 

58 

62 

65 

73 

77 

6 1 

69 

69 

60 

62 

63 

55 

68 

70 

76 

69 

57 

56 

62 

6  1 

68 

70 

73 

78 

86 

89 

82 

81 

84 

69) 

2 

MIN 

46 

46 

42 

44 

39 

43 

47 

50 

45 

48 

52 

52 

50 

47 

44 

49 

45 

43 

44 

44 

40 

41 

46 

47 

60 

52 

96 

54 

57 

47 

BONNERS  FERRV  1  SW 

MAX 

8 1 

72 

74 

61 

82 

80 

72 

78 

73 

78 

81 

78 

■  73 

67 

79 

77 

63 

66 

57 

57 

67 

70 

77 

74 

78 

61 

86 

87 

84 

74 

6 

MIN 

44 

47 

39 

45 

42 

45 

43 

41 

39 

38 

39 

42 

52 

60 

42 

44 

41 

46 

48 

48 

46 

42 

46 

47 

45 

41 

43 

49 

93 

44 

2 

BUHL 

MAX 

82 

79 

76 

75 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

65 

62 

63 

65 

60 

67 

74 

73 

71 

57 

59 

57 

64 

69 

74 

78 

82 

76 

79 

78 

79 

71 

5 

MIN 

47 

57 

38 

38 

42 

48 

49 

54 

46 

46 

48 

47 

49 

45 

46 

44 

47 

62 

45 

41 

42 

44 

40 

44 

47 

47 

51 

54 

49 

55 

92 

46 

9 

BURKE  2  ENE 

MAX 

65 

54 

57 

66 

68 

58 

64 

66 

65 

67 

69 

65 

64 

60 

63 

64 

68 

68 

60 

46 

47 

42 

58 

68 

68 

65 

69 

71 

74 

66 

78 

63 

9 

MIN 

34 

33 

34 

36 

33 

34 

33 

37 

34 

33 

34 

34 

41 

37 

33 

36 

34 

37 

42 

32 

33 

36 

30 

34 

36 

36 

36 

36 

38 

40 

45 

39 

9 

BURLEV 

MAX 

72 

60 

80 

61 

69 

80 

81 

80 

72 

69 

70 

55 

61 

66 

55 

64 

67 

72 

61 

53 

55 

56 

57 

65 

67 

72 

78 

84 

81 

79 

82 

69 

1 

MIN 

42 

54 

39 

39 

40 

45 

51 

64 

46 

45 

48 

48 

48 

42 

43 

47 

62 

44 

39 

41 

42 

46 

45 

43 

48 

47 

49 

49 

55 

50 

46 

0 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

79 

79 

59 

66 

80 

76 

78 

73 

70 

69 

54 

62 

64 

54 

63 

64 

70 

62 

54 

65 

94 

65 

61 

66 

72 

77 

63 

81 

78 

78 

80 

68 

3 

MIN 

39 

41 

37 

38 

35 

41 

44 

46 

43 

45 

46 

46 

44 

42 

43 

45 

46 

48 

41 

40 

40 

43 

39 

46 

40 

46 

43 

44 

49 

53 

46 

43 

I 

CABINET  GORGE 

MAX 

76 

7  1 

66 

77 

80 

65 

69 

75 

72 

76 

78 

77 

68 

70 

71 

70 

75 

74 

60 

52 

63 

51 

65 

67 

73 

74 

76 

77 

81 

85 

87 

71 

4 

MIN 

43 

45 

40 

46 

43 

46 

48 

43 

45 

39 

38 

44 

50 

48 

48 

45 

49 

42 

43 

46 

43 

44 

46 

44 

41 

41 

42 

44 

93 

44 

5 

CALDWELL 

MAX 

83 

71 

58 

64 

66 

75 

78 

67 

73 

73 

68 

67 

68 

60 

72 

74 

78 

70 

63 

63 

67 

65 

7  0 

75 

78 

82 

84 

85 

86 

65 

87 

72  < 

7 

MIN 

45 

51 

42 

44 

37 

41 

45 

49 

43 

46 

62 

61 

51 

47 

48 

51 

46 

42 

45 

46 

43 

40 

45 

45 

47 

49 

93 

53 

94 

46 

9 

CAMBR IDGE 

MAX 

79 

71 

69 

55 

62 

72 

79 

72 

71 

75 

64 

69 

64 

60 

76 

73 

77 

73 

56 

59 

66 

65 

69 

77 

81 

84 

82 

83 

65 

65 

84 

72, 

2 

MIN 

42 

33 

46 

46 

35 

45 

38 

40 

43 

39 

40 

61 

49 

48 

42 

61 

47 

41 

44 

39 

46 

41 

39 

44 

45 

47 

48 

48 

92 

43 

CAREV   2  S 

MAX 

76 

78 

59 

65 

73 

75 

78 

70 

66 

69 

68 

67 

62 

65 

62 

61 

68 

65 

54 

49 

95 

52 

99 

60 

68 

72 

75 

78 

79 

72 

76 

66 

0 

MIN 

40 

47 

36 

32 

36 

46 

40 

47 

44 

49 

46 

45 

43 

41 

42 

41 

47 

40 

37 

38 

40 

34 

39 

35 

39 

41 

60 

47 

49 

46 

41 

7 

CASCADE   I  NW 

MAX 

64 

70 

55 

49 

53 

57 

62 

68 

66 

59 

64 

59 

58 

51 

51 

60 

61 

66 

63 

49 

47 

53 

52 

56 

62 

66 

69 

74 

75 

71 

75 

60 

7 

MIN 

31 

32 

36 

38 

34 

34 

34 

35 

38 

34 

36 

40 

44 

42 

38 

39 

37 

37 

40 

36 

37 

32 

39 

35 

35 

37 

38 

41 

44 

43 

44 

37 

3 

CMALL  I  S 

MAX 

62 

65 

74 

63 

70 

79 

79 

73 

70 

62 

68 

65 

64 

54 

62 

64 

68 

67 

63 

99 

54 

60 

99 

66 

70 

75 

72 

71 

73 

76 

76 

67 « 

2 

MIN 

35 

34 

34 

41 

40 

40 

39 

42 

42 

41 

39 

44 

44 

46 

42 

45 

38 

41 

44 

38 

36 

33 

39 

34 

38 

45 

42 

44 

45 

46 

45 

40 

5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

67 

69 

61 

64 

65 

69 

69 

64 

56 

58 

55 

56 

57 

55 

56 

62 

61 

59 

51 

4S 

49 

52 

53 

59 

66 

69 

71 

71 

67 

66 

70 

61. 

0 

MIN 

25 

47 

34 

36 

33 

36 

28 

37 

38 

32 

33 

36 

39 

40 

40 

42 

37 

33 

32 

35 

36 

34 

30 

34 

32 

39 

39 

47 

40 

39« 

9 

CL I FFS 

MAX 

70 

69 

50 

50 

68 

66 

67 

57 

49 

48 

50 

50 

64 

58 

66 

58 

48 

41 

48 

49 

59 

65 

72 

74 

73 

72 

98. 

1 

MIN 

40 

33 

27 

20 

31 

42 

42 

38 

39 

43 

41 

36 

39 

37 

44 

35 

32 

29 

31 

28 

33 

35 

43 

40 

45 

36. 

4 

COBALT  Blackbird  mine 

MAX 

59 

63 

63 

6  8 

62 

60 

43 

53 

64 

51 

49 

44 

50 

52 

62 

96 

46 

36 

43 

47 

46 

55 

58 

64 

66 

63 

64 

66 

94. 

6 

MIN 

31 

31 

32 

32 

34 

34 

33 

36 

3B 

34 

33 

37 

37 

36 

38 

33 

38 

31 

30 

32 

33 

27 

29 

29 

3* 

36 

37 

38 

42 

33. 

9 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

76 

68 

74 

79 

77 

74 

78 

7 1 

66 

67 

69 

69 

77 

81 

63 

51 

54 

64 

65 

66 

71 

73 

76 

80 

83 

85 

84 

71. 

8 

MIN 

45 

48 

47 

45 

46 

49 

46 

44 

42 

42 

45 

49 

60 

48 

48 

51 

48 

43 

38 

43 

40 

42 

52 

46 

43 

44 

44 

47 

91 

45. 

7 

CONOA 

MAX 

55 

69 

71 

56 

69 

72 

78 

70 

61 

62 

67 

66 

46 

47 

48 

59 

60 

62 

64 

45 

40 

4  3 

53 

60 

59 

62 

69 

71 

72 

72 

72 

61, 

0 

MIN 

31 

42 

33 

29 

37 

34 

40 

45 

37 

39 

39 

39 

36 

38 

34 

31 

41 

32 

31 

31 

31 

33 

31 

35 

36 

36 

38 

41 

37 

39. 

COTTONWOOD 

MAX 

73 

59 

53 

60 

65 

63 

68 

73 

63 

65 

61 

65 

53 

50 

60 

63 

71 

66 

52 

45 

51 

49 

59 

63 

67 

70 

77 

74 

75 

77 

82 

63, 

6 

MIN 

41 

47 

44 

44 

41 

44 

49 

44 

48 

45 

51 

50 

47 

42 

46 

49 

39 

49 

43 

38 

41 

42 

42 

37 

42 

43 

49 

47 

45 

47 

49 

44, 

9 

COUNC I L 

MAX 

73 

70 

62 

65 

63 

71 

79 

77 

TO 

73 

70 

69 

67 

68 

69 

73 

75 

76 

68 

65 

66 

63 

69 

73 

79 

81 

83 

84 

84 

90 

86 

72, 

9 

MIN 

38 

40 

44 

40 

3S 

40 

40 

45 

52 

42 

50 

50 

50 

50 

48 

47 

42 

44 

42 

42 

43 

41 

43 

49 

45 

46 

42 

52 

53 

52 

92 

45, 

I 

Deadwooo  dam 

MAX 

69 

62 

45 

49 

52 

64 

66 

60 

61 

64 

62 

57 

53 

50 

61 

62 

62 

58 

52 

46 

51 

52 

60 

63 

69 

73 

76 

73 

73 

74 

60, 

6 

MIN 

21 

26 

31 

33 

27 

33 

28 

28 

39 

30 

33 

39 

40 

38 

35 

40 

33 

40 

39 

33 

34 

35 

29 

29 

28 

30 

30 

38 

36 

36 

33, 

I 

OEER  FLAT  DAM 

MAX 

79 

70 

56 

60 

63 

71 

73 

68 

69 

71 

65 

64 

66 

69 

67 

72 

75 

74 

61 

61 

64 

63 

69 

72 

76 

78 

83 

62 

83 

82 

89 

70. 

3 

MIN 

48 

51 

43 

44 

38 

41 

48 

49 

45 

49 

51 

53 

64 

46 

49 

50 

45 

51 

47 

43 

45 

47 

44 

45 

46 

47 

91 

47 

48 

49 

57 

47, 

4 

DEER  POINT 

MAX 

56 

55 

42 

42 

50 

51 

56 

55 

51 

51 

43 

42 

40 

38 

45 

45 

54 

61 

44 

33 

41 

38 

48 

51 

55 

6  1 

66 

65 

64 

64 

69 

90a 

9 

MIN 

43 

33 

28 

32 

36 

39 

45 

40 

35 

39 

37 

38 

34 

31 

33 

36 

30 

27 

28 

32 

34 

37 

41 

46 

50 

45 

48 

46 

49 

37, 

5 

DIXIE 

MAX 

66 

62 

45 

56 

61 

58 

66 

49 

61 

60 

56 

46 

58 

56 

63 

6  0 

57 

39 

48 

48 

94 

57 

65 

66 

69 

73 

70 

73 

72 

99, 

3 

MIN 

24 

25 

32 

34 

30 

28 

28 

29 

38 

31 

30 

35 

38 

36 

36 

39 

29 

33 

38 

32 

32 

32 

32 

26 

28 

29 

31 

31 

32 

31 

34 

31, 

73 

67 

63 

61 

62 

52 

51 

90 

30 

56 

96 

63 

65 

67 

69 

72 

73 

71 

72 

62, 

8 

MIN 

36 

42 

38 

40 

40 

44 

39 

48 

46 

49 

40 

41 

43 

41 

41 

42 

38 

39 

43 

36 

37 

32 

40 

41 

41 

52 

47 

40 

46 

41 

50 

41, 

7 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

72 

76 

61 

67 

73 

74 

75 

64 

59 

67 

67 

51 

60 

50 

62 

64 

64 

57 

92 

52 

51 

99 

99 

66 

69 

72 

77 

75 

77 

73 

74 

65, 

1 

MIN 

35 

41 

36 

41 

38 

41 

34 

48 

45 

42 

42 

43 

45 

42 

40 

38 

38 

39 

40 

38 

35 

30 

39 

41 

34 

42 

43 

47 

47 

47 

50 

40, 

7 

ELK  DIVER  1  S 

MAX 

76 

76 

59 

72 

72 

65 

72 

76 

74 

71 

75 

70 

56 

62 

65 

69 

74 

72 

68 

58 

94 

93 

65 

6B 

71 

73 

76 

78 

80 

62 

84 

69, 

7 

MIN 

39 

40 

42 

41 

40 

48 

40 

48 

49 

48 

51 

52 

48 

52 

52 

54 

52 

49 

52 

45 

48 

48 

40 

40 

42 

60 

54 

92 

56 

68 

70 

49, 

0 

EMMET T  2  E 

MAX 

83 

78 

57 

63 

65 

73 

78 

71 

72 

73 

70 

66 

67 

60 

73 

74 

77 

72 

59 

61 

67 

66 

71 

74 

78 

81 

83 

89 

87 

87 

86 

72, 

9 

MIN 

45 

51 

45 

41 

37 

41 

48 

48 

41 

44 

50 

50 

60 

48 

44 

49 

45 

63 

48 

41 

42 

44 

41 

36 

41 

43 

44 

46 

48 

51 

52 

45, 

4 

rmtmr^acm  not**  follovlBC  ItBtlOB  iBtei. 
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Table  S  ■  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


IOAH< 
MAY  195 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

1  \ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

Avei 

76 

70 

55 

59 

69 

72 

75 

70 

66 

66 

58 

59 

62 

55 

57 

63 

66 

63 

54 

54 

58 

63 

56 

64 

70 

72 

75 

73 

74 

73 

75 

64 

>< 

MIN 

36 

45 

34 

30 

31 

39 

35 

42 

42 

40 

42 

42 

45 

41 

42 

30 

36 

35 

39 

36 

45 

40 

32 

31 

31 

36 

36 

43 

40 

59 

44 

36 

FA  I RYLAWN 

MAX 

71 

60 

50 

55 

65 

70 

69 

57 

60 

50 

50 

54 

50 

54 

58 

62 

69 

62 

50 

52 

SO 

64 

57 

62 

70 

74 

76 

75 

75 

74 

78 

62 

( 

MIN 

40 

35 

33 

29 

35 

36 

39 

45 

44 

40 

41 

43 

33 

35 

41 

40 

37 

44 

36 

31 

32 

33 

32 

32 

37 

40 

46 

45 

45 

47 

54 

36 

•  ( 

FENN  RS 

MAX 

83 

72 

56 

71 

74 

68 

80 

68 

73 

75 

74 

70 

76 

58 

65 

71 

62 

77 

66 

57 

57 

56 

69 

72 

76 

80 

84 

67 

66 

69 

66 

73 

MIN 

40 

42 

46 

48 

45 

46 

46 

43 

50 

44 

5  0 

49 

49 

50 

46 

43 

39 

42 

44 

43 

46 

46 

46 

45 

45 

47 

46 

43 

46 

46 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

MAX 

76 

78 

75 

69 

79 

79 

80 

75 

64 

69 

63 

54 

53 

54 

60 

65 

68 

66 

61 

54 

53 

60 

65 

65 

69 

73 

77 

80 

79 

76 

68>C 

MIN 

33 

45 

33 

36 

^' 

52 

48 

40 

46 

45 

46 

43 

41 

36 

43 

45 

42 

38 

33 

3  6 

37 

45 

36 

42 

42 

45 

44 

42 

41 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

80 

76 

56 

62 

70 

73 

79 

76 

72 

74 

68 

66 

62 

55 

76 

71 

75 

71 

65 

62 

66 

62 

71 

73 

76 

31 

64 

82 

61 

63 

83 

72 

C 

MIN 

34 

38 

42 

45 

38 

39 

37 

38 

48 

40 

45 

49 

50 

47 

42 

46 

40 

49 

46 

43 

42 

41 

38 

37 

37 

37 

42 

44 

45 

45 

49 

42,4 

GLENNS  FERRY 

MAX 

85 

68 

61 

70 

79 

82 

84 

72 

76 

75 

65 

64 

69 

62 

65 

75 

79 

72 

60 

62 

65 

65 

70 

74 

77 

83 

67 

85 

86 

66 

86 

73 

e 

MIN 

46 

47 

44 

40 

40 

44 

43 

49 

47 

52 

52 

52 

50 

50 

48 

42 

42 

55 

46 

46 

46 

47 

39 

44 

42 

41 

45 

49 

49 

49 

55 

46 

6 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

80 

70 

57 

65 

75 

75 

76 

66 

70 

68 

60 

62 

65 

56 

61 

69 

73 

64 

54 

56 

66 

57 

61 

70 

73 

78 

82 

60 

81 

79 

81 

66 

s 

MIN 

45 

43 

39 

37 

34 

46 

44 

49 

45 

47 

43 

44 

46 

44 

40 

36 

36 

49 

40 

40 

42 

42 

37 

43 

43 

43 

62 

46 

49 

53 

51 

43 

•  c 

GRACE 

MAX 

69 

72 

71 

67 

70 

74 

73 

61 

60 

63 

57 

46 

52 

52 

59 

56 

58 

63 

61 

43 

45 

56 

63 

66 

60 

70 

72 

71 

75 

70 

73 

62 

MIN 

31 

37 

36 

29 

35 

35 

4  1 

46 

42 

37 

41 

40 

4  1 

40 

37 

41 

40 

37 

36 

34 

32 

32 

35 

35 

47 

39 

40 

39 

39 

45 

41 

36 

■  1 

GRAND  VIEW 

MAX 

88 

83 

62 

67 

73 

82 

84 

73 

76 

75 

70 

66 

70 

66 

75 

76 

60 

80 

64 

65 

67 

67 

74 

77 

83 

66 

69 

69 

90 

90 

86 

76 

>e 

MIN 

46 

50 

42 

38 

49 

42 

47 

5  1 

49 

50 

52 

53 

51 

50 

50 

51 

45 

55 

49 

44 

47 

50 

45 

46 

45 

46 

48 

51 

53 

56 

54 

46 

.9 

GRANGEVI LLE 

MAX 

74 

55 

49 

61 

67 

65 

71 

76 

55 

65 

60 

65 

52 

50 

61 

64 

73 

67 

63 

46 

64 

50 

61 

66 

71 

73 

74 

76 

78 

80 

84 

64 

MIN 

43 

45 

4  3 

44 

40 

42 

40 

44 

46 

41 

5  0 

49 

42 

41 

46 

47 

40 

49 

42 

38 

40 

44 

42 

39 

43 

43 

45 

46 

47 

46 

50 

43 

•  e 

GRASMERE 

MAX 

73 

72 

45 

59 

67 

75 

71 

67 

61 

61 

54 

54 

55 

54 

55 

59 

66 

64 

54 

62 

52 

59 

56 

63 

70 

73 

78 

71 

74 

71 

75 

63 

•  3 

MIN 

41 

3  5 

32 

30 

32 

37 

36 

48 

42 

38 

44 

42 

42 

36 

47 

38 

39 

45 

36 

36 

36 

36 

3  6 

37 

39 

4 1 

41 

46 

42 

41 

44 

39 

•  4 

GROUSE 

MAX 

66 

67 

55 

57 

65 

67 

70 

60 

56 

57 

57 

54 

49 

50 

56 

56 

59 

56 

50 

47 

51 

49 

52 

60 

64 

66 

71 

68 

66 

58 

67 

59 

c 

MIN 

34 

^' 

38 

41 

33 

38 

40 

40 

33 

35 

42 

38 

36 

34 

35 

26 

29 

34 

31 

36 

36 

5 1 

37 

34 

•  « 

HAILEY  AP 

MAX 

71 

76 

58 

60 

69 

76 

76 

72 

63 

64 

54 

56 

55 

51 

56 

59 

63 

61 

56 

49 

53 

51 

55 

60 

67 

71 

72 

75 

67 

68 

71 

63 

•  1 

MIN 

35 

27 

3  7 

33 

33 

39 

34 

41 

42 

40 

42 

42 

43 

40 

42 

33 

36 

44 

36 

34 

38 

38 

34 

35 

37 

41 

45 

45 

46 

45 

47 

39 

•  1 

HAMER   4  NW 

MAX 

74 

75 

75 

66 

75 

75 

78 

75 

65 

68 

69 

51 

60 

54 

64 

66 

65 

56 

57 

53 

51 

60 

62 

67 

68 

74 

75 

76 

78 

76 

75 

67 

3 

MIN 

33 

34 

34 

41 

36 

42 

39 

4  5 

46 

41 

36 

44 

■  45 

42 

39 

35 

38 

39 

45 

40 

37 

30 

37 

38 

35 

40 

39 

42 

43 

45 

46 

39 

•  6 

HAZELTON 

MAX 

80 

77 

58 

64 

78 

76 

78 

75 

69 

70 

58 

60 

63 

58 

61 

66 

72 

71 

54 

65 

55 

55 

60 

72 

70 

75 

61 

80 

76 

7B 

61 

66 

6 

MIN 

4  1 

51 

36 

36 

37 

44 

45 

50 

45 

42 

46 

45 

47 

44 

44 

43 

43 

50 

46 

40 

40 

38 

32 

46 

43 

44 

44 

47 

47 

52 

47 

43 

>6 

HILL  CITY 

MAX 

73 

71 

55 

59 

70 

72 

76 

72 

67 

63 

56 

56 

60 

54 

57 

61 

65 

65 

57 

51 

56 

56 

57 

63 

68 

72 

77 

76 

72 

74 

7S 

64 

.7 

MIN 

34 

43 

34 

29 

30 

37 

3  9 

41 

40 

45 

44 

39 

40 

42 

33 

34 

46 

39 

35 

39 

36 

31 

36 

36 

36 

36 

41 

40 

48 

43 

36 

2 

HOLLISTER 

MAX 

78 

74 

56 

68 

73 

70 

73 

72 

67 

62 

59 

60 

61 

55 

55 

65 

72 

66 

55 

55 

55 

53 

61 

66 

71 

76 

79 

73 

75 

77 

78 

66 

■  9 

MIN 

47 

51 

34 

33 

32 

58 

42 

5  0 

41 

42 

45 

45 

45 

4 1 

39 

39 

45 

49 

37 

38 

36 

42 

3  5 

40 

42 

41 

45 

46 

44 

50 

49 

42 

•  9 

IDAHO  CITY 

MAX 

76 

73 

59 

57 

64 

71 

76 

73 

66 

68 

54 

58 

58 

52 

64 

67 

70 

69 

70 

62 

68 

56 

65 

66 

73 

77 

60 

77 

78 

79 

78 

67,7 

MIN 

42 

39 

36 

39 

38 

38 

44 

41 

41 

37 

3  7 

36 

40 

40 

36 

3  3 

33 

34 

36 

36 

42 

46 

42 

43 

39 

2 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

70 

75 

75 

79 

68 

55 

57 

54 

63 

66 

65 

56 

49 

49 

59 

62 

76 

74 

75 

75 

MIN 

36 

35 

37 

4  8 

41 

40 

47 

43 

4  3 

38 

42 

39 

36 

36 

33 

3  5 

46 

42 

48 

44 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

77 

76 

55 

69 

78 

76 

77 

63 

62 

70 

65 

51 

58 

50 

65 

67 

66 

63 

52 

50 

50 

69 

65 

68 

66 

72 

76 

81 

80 

77 

78 

66 

6 

MIN 

3  5 

42 

36 

37 

39 

41 

49 

47 

48 

41 

40 

44 

4  5 

44 

43 

40 

43 

38 

39 

36 

37 

34 

37 

43 

39 

41 

42 

45 

43 

50 

46 

41 

5 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 

74 

77 

58 

66 

74 

76 

79 

63 

60 

67 

66 

51 

56 

55 

61 

61 

66 

57 

52 

53 

53 

57 

62 

67 

66 

76 

76 

75 

77 

76 

73 

65 

.8 

MIN 

30 

36 

4 1 

43 

36 

43 

32 

46 

40 

42 

41 

43 

45 

42 

41 

38 

39 

38 

41 

39 

36 

29 

36 

38 

44 

40 

42 

41 

41 

43 

42 

39 

6 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

MAX 

74 

76 

56 

66 

73 

76 

77 

61 

62 

65 

60 

54 

55 

53 

61 

60 

63 

60 

52 

52 

53 

56 

62 

64 

67 

73 

77 

77 

73 

74 

74 

64 

7 

MIN 

3  1 

39 

38 

42 

37 

45 

4  2 

44 

44 

43 

42 

43 

45 

41 

44 

39 

42 

39 

41 

38 

36 

37 

34 

41 

34 

40 

39 

45 

42 

49 

45 

40 

7 

IRWIN    2  SE 

MAX 

72 

75 

65 

70 

72 

76 

70 

63 

59 

66 

65 

47 

55 

50 

64 

62 

60 

66 

53 

45 

45 

59 

63 

69 

65 

71 

74 

76 

74 

74 

72 

63 

6 

MIN 

36 

39 

32 

37 

47 

45 

46 

45 

39 

40 

39 

39 

43 

36 

35 

31 

41 

39 

40 

35 

32 

31 

32 

31 

39 

39 

42 

42 

40 

45 

39 

38 

5 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

59 

66 

60 

59 

63 

66 

67 

66 

53 

59 

62 

43 

55 

54 

57 

59 

57 

52 

49 

43 

43 

55 

56 

63 

60 

68 

69 

69 

70 

67 

67 

59 

2 

MIN 

22 

24 

33 

32 

31 

26 

26 

36 

36 

34 

31 

36 

36 

36 

37 

30 

30 

31 

37 

30 

31 

23 

33 

34 

23 

32 

34 

36 

36 

39 

43 

32 

3 

JEROME 

MAX 

82 

78 

59 

66 

79 

77 

79 

77 

79 

69 

62 

62 

65 

59 

61 

63 

74 

73 

56 

56 

58 

56 

65 

69 

73 

78 

33 

79 

82 

79 

81 

70 

6 

MIN 

43 

54 

40 

36 

38 

47 

43 

50 

47 

48 

47 

47 

48 

45 

45 

42 

42 

51 

45 

40 

41 

43 

'  ° 

43 

42 

42 

45 

46 

48 

52 

91 

49 

0 

KELLOGG 

MAX 

84 

80 

65 

65 

80 

79 

63 

77 

79 

74 

78 

80 

75 

58 

68 

71 

73 

79 

70 

53 

49 

54 

50 

68 

68 

75 

75 

79 

82 

69 

89 

71 

8 

MIN 

45 

48 

48 

46 

45 

46 

45 

49 

48 

44 

45 

48 

52 

49 

46 

46 

44 

47 

40 

39 

46 

39 

43 

44 

45 

43 

44 

48 

46 

1 

KOOSK I  A 

MAX 

81 

71 

64 

73 

74 

71 

80 

67 

78 

76 

72 

76 

62 

60 

73 

73 

63 

78 

70 

54 

j4 

62 

72 

75 

79 

62 

83 

85 

87 

90 

94 

75 

1 

MIN 

41 

43 

49 

49 

44 

46 

43 

44 

53 

48 

52 

51 

52 

47 

50 

52 

49 

51 

51 

45 

44 

47 

47 

43 

44 

45 

45 

49 

47 

46 

90 

47,4 

KUNA   2  NNE 

MAX 

83 

63 

62 

64 

65 

72 

78 

69 

69 

72 

61 

66 

68 

56 

70 

73 

76 

69 

62 

60 

61 

65 

70 

73 

76 

79 

84 

64 

84 

64 

88 

71 

3 

MIN 

43 

47 

44 

40 

35 

38 

42 

46 

41 

43 

50 

52 

46 

47 

45 

48 

42 

51 

44 

41 

43 

45 

40 

37 

39 

40 

42 

44 

50 

51 

52 

44 

2 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

81 

60 

62 

71 

74 

73 

77 

82 

62 

72 

66 

67 

64 

57 

69 

73 

79 

72 

58 

55 

61 

62 

68 

74 

76 

78 

83 

63 

86 

69 

90 

71 

7 

MIN 

51 

52 

5  0 

52 

48 

47 

48 

49 

49 

47 

54 

53 

50 

48 

52 

61 

50 

55 

49 

47 

45 

50 

48 

43 

48 

47 

49 

49 

51 

50 

96 

49 1 

6 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

65 

66 

61 

68 

67 

69 

72 

63 

60 

59 

58 

49 

52 

51 

53 

54 

56 

60 

69 

46 

48 

55 

54 

54 

61 

66 

70 

72 

72 

68 

71 

60i 

7 

MIN 

32 

35 

36 

33 

36 

39 

46 

4  7 

45 

45 

42 

43 

41 

40 

37 

40 

40 

37 

44 

36 

36 

35 

36 

42 

38 

40 

43 

44 

46 

46 

44 

40, 

1 

LOWMAN 

MAX 

76 

72 

71 

70 

70 

78 

65 

70 

70 

63 

64 

61 

54 

67 

68 

70 

64 

52 

60 

57 

53 

70 

73 

74 

60 

76 

60 

76 

60 

68, 

3 

MIN 

32 

31 

37 

33 

39 

33 

34 

44 

34 

40 

44 

46 

44 

40 

44 

40 

46 

44 

40 

42 

34 

35 

32 

34 

34 

44 

47 

44 

48 

39. 

3 

MACKAY  RS 

MAX 

68 

72 

69 

59 

67 

69 

72 

71 

67 

63 

58 

57 

52 

54 

51 

59 

60 

60 

51 

43 

51 

53 

62 

63 

66 

69 

72 

71 

73 

74 

72 

63, 

0 

MIN 

31 

34 

36 

35 

36 

37 

36 

39 

38 

38 

40 

41 

4  1 

40 

40 

36 

35 

36 

36 

34 

33 

36 

37 

38 

38 

40 

43 

43 

43 

47 

42 

38, 

1 

MA  LAO 

MAX 

75 

77 

61 

70 

75 

79 

79 

68 

69 

72 

55 

52 

60 

55 

63 

62 

62 

63 

66 

56 

49 

67 

65 

65 

64 

73 

75 

79 

81 

75 

79 

67, 

3 

MIN 

38 

47 

39 

37 

38 

40 

46 

48 

49 

38 

45 

43 

4  5 

42 

42 

41 

38 

41 

40 

36 

38 

36 

39 

43 

43 

40 

42 

43 

49 

60 

45 

42, 

1 

MALAO   CAA  AP 

MAX 

75 

78 

61 

71 

75 

60 

79 

69 

67 

72 

52 

54 

60 

56 

65 

64 

62 

63 

54 

56 

51 

57 

66 

63 

66 

74 

75 

77 

60 

75 

80 

67, 

1 

MIN 

35 

38 

37 

35 

33 

36 

40 

49 

48 

36 

45 

44 

46 

43 

43 

39 

36 

38 

38 

38 

38 

38 

34 

40 

41 

36 

41 

41 

45 

46 

44 

40, 

2 

MAY  RS 

MAX 

72 

75 

66 

63 

70 

73 

72 

69 

63 

65 

69 

64 

59 

60 

63 

65 

70 

65 

59 

46 

55 

58 

64 

64 

71 

73 

73 

72 

73 

74 

80 

66. 

6 

MIN 

29 

42 

39 

39 

37 

39 

35 

36 

46 

41 

34 

42 

44 

41 

39 

42 

35 

43 

43 

36 

32 

25 

35 

33 

31 

37 

36 

40 

41 

41 

42 

36, 

0 

MC  CALL 

MAX 

66 

52 

47 

50 

54 

59 

66 

64 

54 

58 

59 

57 

50 

49 

58 

56 

60 

56 

46 

42 

53 

50 

63 

57 

62 

64 

70 

72 

70 

71 

70 

66. 

0 

28 

32 

32 

36 

30 

32 

30 

34 

41 

32 

40 

41 

4  0 

40 

36 

40 

32 

42 

36 

32 

34 

28 

36 

32 

32 

34 

36 

38 

40 

39 

40 

39, 

3 

MC  CAMMON 

MAX 

74 

75 

70 

70 

76 

80 

76 

69 

65 

67 

59 

54 

52 

53 

59 

64 

61 

66 

63 

50 

49 

57 

60 

59 

61 

73 

73 

77 

76 

75 

74 

65, 

8 

MIN 

34 

50 

40 

32 

36 

36 

42 

46 

46 

40 

45 

44 

45 

42 

41 

42 

49 

39 

42 

38 

39 

37 

37 

42 

36 

39 

40 

40 

42 

52 

46 

41, 

3 

MERIDIAN   I  W 

MAX 

8 1 

77 

59 

63 

65 

72 

76 

76 

69 

69 

64 

64 

65 

65 

70 

71 

75 

74 

56 

60 

63 

62 

68 

71 

75 

79 

63 

85 

65 

62 

64 

71, 

3 

MIN 

45 

52 

43 

42 

40 

40 

44 

48 

41 

46 

50 

52 

50 

47 

45 

49 

44 

53 

46 

42 

44 

45 

40 

48 

40 

42 

44 

46 

52 

52 

94 

46, 

1 

MINIDOKA  0AM 

MAX 

74 

70 

58 

66 

77 

76 

75 

72 

69 

66 

62 

56 

61 

61 

60 

64 

65 

64 

54 

53 

53 

70 

60 

64 

66 

72 

79 

76 

77 

79 

76 

67. 

1 

MIN. 

41 

39 

39 

36 

37 

36 

49 

54 

46 

44 

47 

47 

46 

44 

44 

46 

45 

51 

45 

41 

41 

44 

41 

45 

42 

44 

49 

52 

49 

50 

48 

44. 

6 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MAY  1957 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

MONTPELIER  RS 

MAX 

55 

70 

7} 

60 

70 

71 

74 

75 

63 

63 

64 

49 

46 

52 

53 

50 

61 

63 

48 

43 

90 

60 

99 

98 

64 

70 

73 

76 

75 

61 

■  6 

MIN 

30 

40 

36 

30 

38 

35 

44 

45 

43 

40 

43 

40 

40 

37 

34 

35 

40 

35 

42 

32 

32 

32 

31 

39 

33 

35 

37 

38 

43 

44 

37 

4 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

78 

74 

61 

71 

73 

65 

78 

80 

75 

69 

67 

60 

69 

60 

6} 

67 

7* 

71 

94 

49 

94 

94 

60 

67 

68 

71 

74 

77 

80 

83 

82 

68 

3 

MIN 

<>a 

«8 

45 

46 

40 

46 

46 

45 

49 

41 

47 

50 

47 

45 

49 

48 

48 

51 

46 

41 

41 

44 

45 

38 

44 

43 

44 

44 

47 

47 

66 

46 

1 

MOUNTAIN  MOME   1  NE 

MAX 

83 

79 

60 

67 

77 

76 

78 

74 

76 

72 

64 

61 

63 

60 

64 

70 

76 

78 

97 

98 

63 

61 

68 

72 

75 

82 

86 

86 

65 

81 

86 

MIN 

48 

41 

36 

34 

41 

41 

40 

42 

41 

47 

47 

45 

45 

45 

42 

41 

92 

49 

41 

40 

44 

36 

41 

40 

40 

43 

45 

47 

54 

91 

43 

2 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

62 

51 

47 

60 

61 

51 

60 

56 

53 

61 

57 

59 

44 

48 

50 

50 

62 

96 

49 

33 

97 

3« 

49 

49 

9« 

60 

62 

69 

69 

69 

70 

MIN 

43 

36 

36 

41 

42 

40 

?9 

39 

34 

39 

41 

41 

37 

36 

39 

41 

43 

92 

28 

31 

32 

33 

38 

43 

44 

43 

47 

51 

54 

46 

39 

7 

NAMPA    2  NW 

MAX 

79 

84 

62 

67 

63 

65 

73 

77 

62 

72 

70 

65 

66 

67 

67 

70 

7* 

77 

68 

61 

62 

69 

64 

71 

74 

77 

81 

83 

85 

89 

89 

71 

3 

MIN 

'.7 

52 

42 

42 

39 

42 

44 

50 

44 

46 

52 

52 

52 

48 

49 

52 

47 

43 

49 

47 

44 

38 

49 

49 

45 

55 

93 

94 

96 

47 

2 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

71 

67 

70 

68 

59 

64 

58 

69 

43 

59 

90 

64 

77 

78 

80 

80 

80 

MIN 

3* 

30 

34 

32 

34 

32 

34 

34 

38 

44 

42 

42 

42 

33 

39 

40 

30 

33 

20 

29 

40 

39 

38 

38 

35 

6 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

75 

57 

52 

65 

70 

62 

70 

75 

65 

66 

63 

67 

54 

60 

63 

«6 

72 

68 

91 

49 

54 

52 

61 

66 

71 

70 

73 

74 

76 

80 

82 

MIN 

'.3 

46 

44 

45 

43 

44 

41 

48 

49 

46 

49 

51 

48 

43 

47 

50 

^2 

42 

49 

40 

42 

42 

42 

40 

40 

49 

47 

50 

48 

49 

92 

49 

3 

OAKLEY 

MAX 

75 

77 

60 

63 

76 

74 

74 

69 

66 

67 

59 

60 

61 

52 

59 

64 

69 

64 

94 

93 

94 

94 

61 

64 

69 

74 

79 

82 

74 

79 

76 

MIN 

41 

45 

35 

35 

37 

39 

44 

49 

43 

40 

45 

44 

46 

37 

37 

49 

4] 

40 

39 

40 

39 

42 

41 

39 

48 

47 

47 

91 

42 

42 

2 

OeSIDIAN  2  NNN 

MAX 

it, 

55 

47 

45 

51 

69 

64 

54 

59 

60 

54 

54 

56 

SO 

55 

58 

62 

56 

44 

44 

48 

96 

60 

62 

66 

71 

66 

65 

71 

73 

0 

MIN 

20 

31 

26 

29 

26 

31 

26 

24 

33 

25 

32 

35 

32 

92 

34 

35 

28 

36 

33 

30 

29 

32 

31 

27 

29 

26 

26 

32 

31 

33 

32 

29 

7 

OLA  5  S 

MAX 

ao 

75 

53 

60 

62 

70 

78 

73 

71 

73 

67 

65 

65 

60 

70 

70 

75 

71 

67 

64 

66 

69 

72 

74 

78 

78 

80 

82 

83 

S2 

64 

71 

MIN 

*0 

45 

44 

46 

42 

34 

37 

42 

42 

40 

40 

50 

45 

46 

43 

42 

52 

51 

41 

42 

42 

38 

39 

40 

42 

44 

42 

42 

44 

45 

42 

42 

6 

CROP  1  NO 

MAX 

87 

75 

62 

69 

71 

65 

84 

88 

80 

71 

71 

70 

61 

61 

66 

72 

80 

80 

78 

97 

98 

59 

70 

71 

79 

75 

80 

82 

89 

91 

94 

MIN 

46 

49 

50 

45 

49 

48 

46 

55 

49 

52 

65 

54 

48 

51 

53 

50 

92 

47 

46 

49 

46 

42 

49 

46 

4« 

48 

48 

49 

53 

48 

9 

PALISADES  DAM 

MAX 

69 

73 

72 

68 

70 

74 

72 

68 

58 

66 

64 

56 

56 

56 

63 

«3 

61 

68 

54 

47 

44 

97 

«2 

61 

62 

69 

73 

74 

74 

73 

71 

MIN 

35 

38 

34 

38 

42 

46 

45 

41 

42 

42 

40 

42 

39 

38 

43 

39 

42 

36 

32 

31 

32 

40 

33 

40 

43 

45 

45 

46 

44 

39 

5 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

79 

75 

57 

62 

61 

72 

76 

72 

70 

70 

68 

66 

66 

62 

70 

73 

77 

73 

99 

61 

69 

69 

69 

79 

78 

80 

84 

85 

84 

86 

87 

MIN 

43 

32 

43 

47 

38 

36 

46 

48 

42 

46 

51 

54 

49 

47 

48 

46 

44 

51 

45 

41 

42 

47 

46 

40 

44 

46 

42 

48 

49 

52 

91 

45 

2 

PAUL  1  E 

MAX 

70 

77 

79 

73 

68 

77 

76 

76 

70 

68 

70 

60 

60 

62 

54 

62 

64 

70 

63 

54 

94 

93 

99 

62 

64 

68 

72 

80 

79 

78 

77 

MIN 

38 

52 

34 

33 

36 

42 

45 

51 

44 

42 

40 

38 

47 

43 

44 

43 

47 

44 

39 

40 

43 

39 

44 

41 

44 

41 

44 

47 

53 

48 

43 

0 

PAYETTE 

MAX 

79 

69 

59 

59 

62 

74 

80 

75 

74 

74 

75 

70 

69 

69 

70 

77 

80 

72 

60 

62 

67 

67 

71 

76 

80 

83 

85 

84 

86 

87 

86 

73 

MIN 

<>6 

52 

46 

49 

36 

42 

44 

49 

44 

45 

52 

53 

51 

50 

49 

5} 

48 

43 

47 

49 

49 

39 

43 

43 

47 

50 

62 

52 

55 

47 

3 

PIERCE  RS 

MAX 

79 

78 

55 

71 

73 

77 

75 

72 

69 

67 

59 

62 

66 

75 

75 

47 

99 

95 

63 

64 

70 

77 

79 

81 

83 

MIN 

31 

52 

43 

32 

31 

38 

45 

36 

41 

47 

43 

46 

48 

42 

35 

40 

43 

37 

40 

38 

38 

40 

40 

41 

40 

2 

pocatello  2 

MAX 

75 

77 

62 

71 

79 

71 

80 

72 

66 

68 

62 

53 

59 

53 

69 

67 

66 

65 

59 

99 

90 

99 

69 

70 

72 

77 

82 

82 

81 

78 

78 

68 

0 

MIN 

44 

55 

40 

36 

38 

41 

53 

53 

48 

40 

46 

46 

46 

44 

42 

48 

42 

39 

34 

36 

37 

43 

42 

90 

50 

46 

45 

53 

43 

44 

0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

75 

78 

53 

68 

75 

77 

76 

69 

64 

64 

56 

55 

58 

51 

56 

60 

69 

63 

S3 

94 

48 

99 

62 

66 

66 

74 

77 

79 

75 

75 

77 

MIN 

36 

42 

40 

37 

36 

41 

51 

50 

48 

41 

46 

46 

47 

43 

42 

42 

46 

40 

40 

35 

38 

40 

44 

40 

49 

4« 

46 

47 

52 

49 

43 

1 

PORTHI LL 

MAX 

80 

79 

76 

78 

82 

76 

72 

79 

78 

79 

81 

76 

76 

71 

74 

77 

82 

78 

64 

60 

97 

61 

69 

73 

76 

74 

79 

81 

84 

86 

86 

75 

MIN 

40 

39 

49 

43 

42 

44 

45 

39 

37 

40 

43 

40 

49 

41 

60 

42 

41 

42 

49 

47 

44 

45 

38 

41 

44 

42 

43 

42 

44 

46 

49 

43 

1 

PRESTON  2  SE 

MAX 

74 

78 

77 

70 

75 

79 

79 

77 

70 

68 

62 

55 

54 

57 

63 

63 

63 

70 

63 

52 

93 

58 

60 

62 

65 

72 

75 

79 

79 

75 

78 

MIN 

39 

42 

37 

32 

38 

39 

44 

49 

48 

38 

45 

44 

45 

43 

40 

42 

39 

39 

42 

38 

39 

38 

36 

39 

40 

39 

47 

41 

45 

48 

44 

41 

3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

72 

68 

72 

80 

SO 

69 

70 

77 

74 

74 

78 

74 

69 

69 

68 

69 

75 

74 

69 

52 

93 

51 

69 

67 

72 

72 

74 

79 

82 

85 

86 

71 

MIN 

39 

45 

39 

41 

42 

43 

45 

39 

41 

39 

37 

42 

50 

48 

42 

39 

38 

44 

49 

45 

44 

45 

41 

39 

41 

44 

39 

39 

41 

44 

46 

42 

3 

RICHFIELD 

MAX 

77 

74 

58 

63 

74 

75 

76 

74 

68 

68 

60 

59 

62 

58 

60 

61 

70 

68 

54 

95 

95 

53 

99 

62 

69 

74 

77 

78 

78 

74 

75 

MIN 

41 

48 

36 

32 

32 

44 

41 

45 

46 

44 

46 

45 

47 

41 

43 

46 

42 

38 

39 

41 

35 

44 

36 

42 

43 

46 

47 

48 

46 

42 

1 

RIGGINS  RS 

MAX 

71 

75 

66 

66 

70 

72 

65 

70 

75 

82 

80 

79 

74 

59 

72 

68 

77 

79 

69 

55 

98 

65 

67 

75 

78 

81 

80 

82 

87 

86 

91 

MIN 

55 

47 

41 

48 

49 

57 

47 

46 

46 

46 

48 

51 

52 

48 

50 

46 

50 

49 

44 

45 

49 

43 

47 

48 

49 

50 

50 

52 

57 

48 

1 

RUPERT 

MAX 

70 

78 

79 

60 

80 

77 

76 

71 

70 

66 

64 

61 

64 

55 

63 

67 

70 

61 

54 

56 

64 

97 

99 

67 

76 

82 

79 

80 

MIN 

41 

54 

37 

37 

39 

48 

54 

45 

44 

47 

48 

47 

43 

44 

45 

48 

44 

40 

40 

42 

39 

45 

42 

44 

47 

48 

50 

44 

6 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

75 

78 

65 

68 

73 

76 

72 

70 

62 

71 

70 

53 

61 

51 

55 

65 

64 

61 

52 

52 

49 

60 

93 

S« 

68 

72 

75 

77 

80 

76 

76 

MIN 

34 

40 

37 

42 

37 

38 

38 

42 

46 

42 

40 

42 

45 

44 

36 

40 

37 

43 

36 

36 

28 

37 

41 

32 

41 

46 

41 

41 

44 

41 

39 

3 

SAINT  MARIES 

MAX 

80 

78 

62 

76 

75 

63 

77 

81 

75 

72 

72 

70 

64 

65 

68 

70 

79 

77 

67 

50 

94 

54 

64 

69 

71 

73 

75 

78 

80 

85 

87 

71 

3 

MIN 

42 

46 

46 

44 

46 

47 

42 

43 

43 

44 

41 

49 

50 

46 

48 

47 

43 

47 

48 

42 

43 

44 

42 

39 

41 

40 

40 

40 

41 

44 

49 

44 

1 

SALMON 

MAX 

76 

82 

65 

72 

77 

76 

77 

80 

62 

73 

68 

66 

65 

60 

69 

70 

73 

72 

57 

49 

99 

67 

65 

73 

75 

79 

78 

77 

80 

82 

81 

71 

1 

MIN 

32 

37 

46 

44 

45 

44 

39 

40 

48 

47 

40 

46 

49 

48 

47 

43 

43 

42 

39 

39 

40 

42 

31 

37 

38 

38 

40 

43 

46 

50 

41 

9 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

75 

73 

67 

79 

79 

75 

69 

74 

71 

70 

77 

75 

65 

69 

69 

71 

74 

71 

99 

52 

92 

51 

64 

67 

73 

73 

75 

79 

77 

80 

80 

70 

MIN 

41 

43 

39 

45 

44 

49 

49 

51 

49 

41 

39 

51 

52 

48 

49 

47 

41 

47 

51 

46 

46 

45 

40 

42 

42 

49 

41 

42 

43 

46 

52 

45 

4 

SHOSHONE 

MAX 

82 

77 

69 

65 

76 

77 

79 

79 

71 

72 

63 

61 

72 

61 

62 

69 

74 

73 

61 

58 

97 

96 

62 

69 

77 

79 

83 

77 

SO 

77 

79 

70 

5 

MIN 

43 

44 

37 

37 

35 

45 

43 

47 

45 

40 

46 

46 

44 

43 

44 

47 

40 

40 

49 

39 

46 

43 

36 

47 

37 

35 

46 

47 

49 

50 

51 

43 

5 

SPENCER  RS 

MAX 

68 

70 

65 

63 

69 

71 

71 

66 

59 

65 

65 

63 

58 

50 

60 

61 

61 

60 

90 

49 

49 

99 

98 

60 

63 

67 

70 

70 

73 

67 

72 

62 

MIN 

29 

33 

36 

37 

36 

34 

31 

31 

31 

42 

36 

39 

41 

40 

42 

39 

42 

33 

33 

28 

37 

38 

40 

35 

37 

39 

40 

42 

42 

36 

9 

STIBNITE 

MAX 

58 

63 

60 

61 

58 

57 

63 

65 

52 

58 

46 

59 

47 

47 

55 

55 

44 

60 

60 

43 

49 

90 

49 

92 

63 

65 

•69 

68 

68 

70 

MIN 

29 

33 

31 

29 

34 

29 

34 

36 

34 

34 

35 

36 

34 

36 

29 

24 

39 

30 

30 

27 

32 

27 

29 

32 

33 

35 

36 

36 

38 

32 

4 

STREVELL 

MAX 

72 

74 

71 

64 

71 

79 

76 

69 

64 

69 

62 

58 

57 

49 

52 

58 

62 

65 

62 

52 

92 

92 

95 

60 

69 

73 

74 

77 

75 

73 

73 

MIN 

41 

50 

39 

33 

35 

34 

41 

49 

39 

39 

41 

42 

44 

39 

40 

41 

47 

40 

37 

37 

39 

34 

41 

36 

37 

42 

41 

43 

46 

43 

40 

3 

SUSAR 

MAX 

76 

73 

68 

70 

72 

78 

78 

68 

69 

69 

70 

53 

62 

51 

66 

ee 

66 

60 

60 

60 

49 

60 

63 

66 

67 

72 

76 

77 

77 

79 

76 

MIN 

38 

38 

40 

41 

39 

38 

41 

44 

48 

39 

47 

43 

44 

44 

40 

38 

37 

37 

36 

38 

38 

44 

34 

40 

40 

41 

41 

44 

44 

40 

3 

SUN  VALLEY 

MAX 

67 

68 

66 

54 

65 

69 

70 

70 

60 

58 

53 

55 

55 

54 

54 

58 

61 

58 

58 

51 

53 

90 

97 

60 

69 

68 

71 

70 

70 

69 

70 

61 

5 

MIN 

25 

27 

35 

29 

29 

29 

26 

30 

40 

31 

36 

40 

40 

34 

36 

30 

30 

30 

37 

35 

33 

34 

26 

31 

27 

30 

28 

33 

34 

36 

37 

32 

2 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

85 

82 

62 

66 

70 

78 

80 

74 

73 

72 

65 

66 

67 

61 

72 

7S 

82 

78 

62 

63 

67 

66 

71 

74 

81 

86 

90 

88 

88 

88 

90 

74 

9 

MIN 

51 

53 

44 

43 

44 

46 

50 

54 

49 

51 

53 

53 

51 

49 

51 

54 

49 

55 

48 

49 

48 

50 

48 

48 

49 

51 

53 

54 

54 

59 

58 

50 

9 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

64 

71 

57 

62 

65 

70 

70 

59 

57 

62 

63 

46 

54 

48 

56 

59 

55 

54 

49 

45 

4J 

51 

99 

58 

60 

66 

60 

70 

70 

71 

66 

59 

2 

MIN 

35 

36 

31 

36 

35 

37 

40 

39 

41 

40 

38 

32 

39 

40 

30 

31 

39 

34 

39 

32 

31 

29 

32 

37 

32 

39 

40 

39 

39 

42 

39 

36 

2 

THREE  CREEK 

MAX 

71 

69 

48 

56 

71 

71 

70 

64 

60 

61 

55 

54 

56 

55 

50 

58 

62 

64 

92 

51 

91 

50 

94 

60 

68 

71 

75 

74 

73 

69 

73 

61 

9 

MIN 

34 

40 

31 

28 

28 

34 

36 

47 

33 

35 

41 

42 

34 

36 

39 

38 

33 

41 

38 

34 

33 

38 

37 

35 

39 

35 

37 

42 

39 

41 

36 

36 

6 

TWIN   FALLS  2  NNE 

82 

76 

58 

64 

78 

77 

6  0 

71 

71 

63 

68 

75 

70 

5 

MIN 

40 

55 

39 

37 

37 

44 

43 

50 

46 

48 

48 

48 

48 

45 

44 

43 

42 

52 

45 

41 

41 

44 

40 

44 

43 

45 

44 

48 

46 

53 

48 

44 

9 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 

74 

33 

73 

60 

65 

78 

79 

79 

71 

70 

72 

55 

63 

66 

58 

60 

69 

77 

66 

59 

56 

56 

59 

65 

72 

76 

80 

85 

83 

82 

80 

70 

0 

MIN 

40 

47 

39 

39 

38 

41 

48 

51 

47 

46 

48 

48 

47 

44 

44 

45 

45 

51 

45 

40 

40 

42 

40 

44 

43 

46 

45 

47 

45 

54 

47 

44 

7 
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Table  S  •  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILAHO 
»  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WALLACE 

MAX 
MIN 

78 
41 

66 
Al 

62 
'.2 

77 

Al 

75 

A3 

63 
Al 

74 

AO 

75 
44 

73 
50 

73 
42 

72 
39 

74 

40 

60 
46 

66 
45 

67 
45 

69 
42 

78 
36 

70 
42 

48 

36 

40 

43 

38 

38 

40 

40 

38 

38 

41 

43 

53 

69.6 
41.9 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

79 
Al 

76 
-.l 

62 
A3 

65 
A5 

75 
Al 

7A 
42 

63 
41 

72 
42 

73 
42 

69 
40 

72 
40 

73 
40 

72 
50 

54 
46 

63 
42 

65 
43 

69 
39 

74 
44 

66 
50 

53 
38 

45 
36 

51 
42 

47 

38 

65 
40 

65 
41 

7  0 
41 

71 
39 

75 
40 

41 

80 

50 

67,4 
41.9 

WAYAN   1  N 

MAX 

MIN 

68 

67 
38 

60 
28 

68 

65 

70 

68 

58 

57 

60 

55 

43 

45 

48 

57 

56 

34 

55 
38 

5B 
37 

55 
33 

46 

32 

42 
31 

51 
3  0 

57 
2  9 

56 
31 

61 
32 

66 

39 

67 
41 

70 
40 

68 
38 

65 
39 

65 
40 

58.9 
35.5 

WEISER   2  SE 

MAX 
MIN 

78 
A7 

75 

53 

59 
A6 

56 
A8 

68 
35 

71 
A2 

78 
46 

77 
48 

73 
46 

73 
44 

76 
51 

73 
49 

69 
51 

63 
49 

73 
46 

75 
46 

76 
45 

75 

52 

56 
49 

61 

42 

66 

48 

65 
45 

70 
45 

75 
40 

77 
43 

80 
43 

85 
46 

81 
50 

85 
52 

86 
52 

66 
53 

72.9 
46.9 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 
MIN 

72 
39 

68 
A4 

A7 

AO 

62 
A3 

6A 
37 

60 
Al 

68 
39 

72 

40 

67 

63 

35 

59 
42 

61 
47 

54 
44 

49 

39 

55 
43 

61 
45 

69 

40 

68 
46 

57 
43 

A5 

35 

50 
37 

50 
38 

58 

39 

63 
33 

65 
A2 

65 
42 

70 
42 

73 
43 

73 
42 

76 
42 

80 
46 

62.7 
41.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Diaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avd 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.37 

.21 

.16 

.24 

.30 

.23 

.  18 

.16 

.11 

.03 

.08 

.06 

.15 

.17 

.05 

.07 

.  19 

.01 

.14 

.  13 

.  16 

.19 

.27 

.20 

.22 

.  17 

.18 

.26 

B4.85 

WIND 

111 

151 

158 

68 

50 

60 

58 

74 

75 

46 

64 

100 

116 

122 

54 

96 

59 

41 

129 

265 

93 

83 

50 

56 

92 

58 

31 

43 

29 

40 

49 

2521 

ARROVraOCK  DAM 

EVAP 

.20 

.  24 

.13 

.06 

.08 

.14 

.  17 

* 

36 

* 

* 

08 

.14 

.03 

.11 

.12 

.  18 

.10 

.07 

.14 

.11 

.06 

.13 

.22 

.20 

.20 

.23 

.20 

.17 

.18 

4.05 

WIND 

33 

53 

64 

32 

32 

50 

19 

33 

16 

19 

31 

24 

14 

40 

54 

14 

39 

13 

51 

36 

93 

41 

28 

48 

49 

35 

36 

17 

17 

30 

43 

1104 

LirrON  PUMPING  STA 

EVAP 

.12 

.23 

.24 

.19 

.21 

.26 

.24 

.  16 

.13 

.15 

.08 

.05 

.02 

.04 

.11 

.  14 

.13 

.09 

.18 

.07 

.11 

.13 

.15 

.10 

.13 

.17 

.24 

.26 

.25 

.25 

.24 

4.87 

WIND 

59 

66 

98 

40 

57 

63 

34 

56 

73 

79 

83 

63 

40 

51 

56 

86 

58 

26 

130 

66 

79 

65 

40 

73 

47 

36 

52 

31 

46 

52 

50 

1875 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.32 

.45 

.12 

.19 

.23 

.31 

.33 

.16 

.  12 

.25 

.09 

.04 

.20 

.12 

.11 

.14 

.18 

.15 

.12 

.22 

.12 

.14 

.13 

.22 

.10 

.40 

.28 

.32 

.  11 

.38 

.26 

6.31 

WIND 

70 

310 

190 

SO 

80 

60 

50 

100 

90 

60 

130 

70 

220 

180 

90 

110 

70 

100 

170 

310 

210 

120 

90 

110 

130 

80 

70 

80 

60 

60 

70 

3620 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.18 

.08 

.03 

.  11 

.  14 

.17 

.14 

.50 

.16 

.07 

.14 

.07 

.  14 

.04 

.04 

.09 

.15 

.17 

.04 

.02 

.01 

.07 

.08 

.17 

.22 

.19 

.23 

.21 

.22 

.25 

.24 

4.37 

WIND 

35 

47 

47 

9 

23 

14 

28 

16 

46 

16 

30 

21 

31 

18 

19 

7 

16 

111 

44 

34 

14 

41 

23 

23 

20 

20 

12 

10 

10 

20 

16 

821 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.14 

.23 

.25 

.16 

.30 

.15 

.24 

.06 

.08 

.  12 

.12 

.00 

.03 

.05 

.07 

.14 

.09 

.06 

.04 

.00 

.00 

.04 

.17 

.17 

.13 

.11 

.21 

.23 

.  19 

.17 

.12 

3.87 

WIND 

99 

98 

131 

69 

47 

78 

153 

68 

46 

61 

66 

34 

57 

49 

58 

45 

49 

73 

62 

40 

57 

41 

56 

73 

58 

56 

83 

75 

73 

56 

62 

2073 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


OiaDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

11 

T 
10 

8 

4 

2 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.  ' 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

4.0 
4 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

9 

8 

6 

4 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

61 

58 

55 

54 

51 

47 

43 

40 

36 

32 

28 

25 

20 

16 

12 

10 

8 

6 

0.7 
4 

7.0 
8 

15 

2.5 
8 

4 

4 

3 

2 

1 

OBSIDIAN  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

20 

17 

15 

13 

11 

8 

6 

3 

T 

T 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  CO  GND 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 

0.5 

THREE  CR£EK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

8*«  r«f«r«nc«  notaa  tollovlng  Station  Indsz. 


-  72  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


 ■ — 

CarUBd  xt4>ff»B  MAC  lap  St« 

,~llOO     "    5*  Lo,.=  irsAC 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE,  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


IDAHO 

my  im 


Station 

Indax  No. 

County 

Latitude 

Longitudo 

o 

> 
u 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

1  

Refer 

To 
Tablet 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

0 
> 

e 

Q 

Obeer- 
valion 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tablee 

i  Temp.  1 

Precip] 

Temp. 

Precip. 

ABERDEEN  CXP  STATION 

0010 

SINOHAM 

12 

42  97 

112  90 

4400 

5P 

9P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5  6  T 

MALAO 

9944 

ONEIDA 

1 

4; 

112  16 

4420 

7P 

70 

J  L  CROW'*"  - 

.     t  5  C 

AFTEItTHOUOMT  MINE 

0*YMEE 

J  S  WEATHER  BUREAU 

5 

MALAD  CAA  AIRPORT 

ONEIDA 

10 

4476 

MID 

U  '-  CIVIL   tcfiO  Al^" 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

0277 

POWER 

12 

42  47 

112  92 

4316 

5P 

5P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

MALTA  RANGER  STATION 

9967 

CASSIA 

12 

I'. 

19 

113  22 

4540 

"ID 

J  S  FOREST  SERVICE 

c 

AMDERSOh  DAM 

0282 

ELHORE 

43  21 

119  28 

3882 

6P 

6P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2   3  5  7 

MAY  RANGER  STATION 

9669 

LEMHI 

11 

36 

113  99 

9066 

6P 

6P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

ARCO  3  NU 

0J79 

BUTTE 

43  40 

113  20 

9300 

6P 

6P 

JOHN  C  TO0M9S 

2  3  5  7 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

54 

116  07 

9025 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9  7 

ARROMROCK  DAM 

OA«a 

ELHORE 

2 

11  " 

115  95 

3239 

8A 

8A 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6  7 

MC  CAHMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42 

39 

112  12 

4774 

6P 

6P 

H  F  LINOENSCHMITT 

2  3  5 

ASHTON  1  S 

FREMONT 

5220 

SUST  STEINMANN 

2  9  9  7 

MERIDIAN    1  w 

ADA 

*; 

2620 

JAMES  W  DOSS 

2  3  5 

ATLANTA  2 

0494 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

5565 

9P 

9P 

4RS  FLORENCE  malS 

2  3  5      7  C 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MlNlOOKA 

12 

40 

113  29 

4280 

5P 

9P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  9  6 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

19 

111  18 

594} 

8A 

BA 

\J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

AVERY  RANCER  STATION 

0S29 

SHOSHONE 

10 

47  19 

115  48 

2492 

5P 

9P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

96 

119  40 

9990 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

C  S 

BALO  MOUNTAIN 

0940 

BLAINE 

12 

43  39 

^16  33 

0700 

MID 

ttLSON  BENNETT 

C 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

3 

4( 

08 

114  55 

2400 

MID 

J  S  FOREST  SERVICE 

BAYVIEM  MODEL  BASIN 

KOOTENAI 

2070 

7A 

J  S  NAVY 

2  3  5 

MOSCOW  U  OF  1 

2628 

JNIVERSITY   OF  IDAHO 

2   3  9  6 

BENTON  DAM 

0789 

BONNER 

9 

48  21 

116  90 

2640 

MIO 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

6174 

ELMORE 

12 

t: 

08 

115  42 

3180 

9P 

5P 

H  B  OOHEN 

2  3  5  C 

eiO  CREEK  1  s 

0039 

VALLEY 

11 

49  06 

115  20 

9686 

6P 

1APIER  EDWARDS 

2  3  5       7  C 

■MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

27 

119  40 

6037 

HID 

MID 

J  5  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

BLACKFOOT 

0919 

BINC»1AH 

12 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

6P 

iARL  ROOGERS 

2  3  5  7 

NAMPA  2  NW 

6300 

CANYON 

37 

116  35 

2470 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

2  3  5 

blackfoot  dam 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

6P 

6P 

=ORT  HALL    IR  PROJ 

2  3  5  C 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6386 

ADAMS 

11 

44 

58 

116  17 

3871 

8A 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BLISS 

GOODING 

40RTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

NEZPERCE  2  E 

LEWIS 

3250 

7P 

JOHN  rOEPL 

2  3  5  7 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

12 

43  45 

116  06 

6196 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

LEMMI 

11 

4' 

4) 

t  14  30 

6575 

VAR 

J  S  FOREST  SERVICE 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

1018 

ADA 

2 

45  32 

116  04 

2893 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  C 

OAKLEY 

6942 

CASSIA 

12 

15 

113  53 

4600 

6P 

6P 

iERBERT  J  HARDY 

2  3  5  7 

BOISE  H8  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43  5* 

116  13 

2842 

HID 

410 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

OBSIDIAN   2  NNW 

6*53 

CUSTER 

11 

02 

114  50 

6870 

5P 

9P 

AlFHEO  a  aROOKS 

2  3  5  7 

BONNERS  FERRY  1  SN 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  41 

116  19 

1812 

5P 

5P 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3  5       7  C 

OLA  9  S 

6590 

CEM 

8 

44 

07 

116  17 

2962 

5P 

«RS  DOROTHY  N*LLY 

2  3  5  C 

SHELLEY  HOWARD 

OROF I  NO 

CLEARWATER 

1027 

\l 

J  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

BUNCALOM  ranger  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

3P 

J  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

6764 

aOMNEVlLLE 

12 

4- 

22 

111  14 

5392 

4P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

BURK.E  ;  ENE 

1272 

SHOSHONE 

47  32 

115  48 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6Q44 

CANYON 

2 

116  57 

2224 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

euRLEY 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

8A 

■RANK  0  REOflELD 

2    3  5 

PAUL    1  £ 

6877 

MINIDOKA 

12 

37 

113  45 

4200 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

2  3  5 

aURLEY  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  33 

113  48 

4140 

*1D 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

C 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

8 

44 

09 

1  16  96 

2110 

6P 

6P 

JULIAN  M  FIELD 

2  3  5  7 

burlEy  caa  airport 

CASSIA 

*9 

4146 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

2   3  9  7 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3175 

3P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5      7  C 

CABINET  GORGE 

1369 

BONNER 

46  05 

116  04 

2257 

9P 

5P 

MASH  WATER  POWER  CO 

2  3  5 

PINE  I  N 

7077 

ELMORE 

2 

4- 

30 

115  IB 

4220 

VAR 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

S 

CALOMCLL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

lie  41 

2372 

SS 

SS 

■(AROLO  M  TUCKER 

2  3  5  7 

PLUMMER    3  WSN 

7186 

BENEWAH 

19 

116  57 

2970 

MID 

J  5  OFF    IND  AFFAIRS 

c 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

116  41 

2690 

6P 

STUART  OOPF 

2  3  5 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

52 

112  28 

444  0 

SS 

SS 

HARLAN  H  SMITH 

2  3  5 

CAHEV  1  5 

1461 

BLAINE 

12 

43  17 

113  57 

4755 

6P 

ALTON  PATTERSON 

2  3  5 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

42 

55 

112  30 

4444 

MIO 

MID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  9      7  C 

CASCADE    I  NM 

VALLEY 

4860 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5      7  C 

PORTHILL 

BOUNDARY 

1800 

n  E  DENHAM 

2  3  5  7 

CAVUSE  CREEK 

l»T7 

CLt^ARWATER 

3 

46  40 

119  04 

3714 

•4ID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

C 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

4< 

99 

116  53 

2556 

ep 

6P 

■(ENRY  J  FITCH 

2  3  5  7 

centerville  *RBAU0»  RCM 

1*36 

BOISE 

2 

43  58 

115  91 

4300 

6P 

^ABEL  M  AR6AUGH 

3  7 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

30 

115  35 

4670 

MID 

DBA  L  ENGELMAN 

C 

CHALLIS 

1AA3 

CUSTER 

11 

44  30 

5171 

9P 

5P 

JS  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

PRESTON  2  SE 

7393 

FRANKLIN 

1 

04 

111  51 

4718 

C  M  CRASTREE 

?  J  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1871 

CUSTER 

44  00 

113  48 

6175 

9P 

5P 

3E0RGE  A  MILLER 

2  3  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

9 

48 

21 

116  50 

2380 

5P 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9  7 

CLARKIA  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

10 

2800 

*4P 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

PUNGO  CREEK 

VALLEY 

4  EDWARD  BUDFLL 

CLIFFS 

1898 

OWVHEE 

13 

42  40 

117  00 

5197 

4P 

ARTHUR  J  WHITBY 

2  3  9 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

4' 

02 

112  03 

6300 

VAR 

fORT  HALL  IR  PROJ 

S 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

n 

45  07 

114  21 

6810 

6A 

8A 

CALEBA  MINING  CO 

2  3  5  7 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

04 

114  09 

4306 

5P 

5P 

LESLIE  F  BUSHBY 

2  )  5 

COEUR  0  ALENE  RS 

1956 

KOOT  ENA 1 

47  41 

116  45 

2152 

3P 

3P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5       7  C 

RlGGlNS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

29 

116  19 

1905 

4P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

CONDA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

in  33 

62C0 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

RIRIE  12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

*: 

32 

111  32 

5676 

5P 

»S5  VELMA  L  SmOUT 

3 

COTTONMOOO 

IDAHO 

3411 

6P 

6P 

.OUIS  KUAPPRICH 

2   3  5  7 

RUPERT 

MINIDOKA 

4204 

-INIOOkA    IB  PROJ 

COTTONWOOD  2  SU 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

SABl  FREI 

C 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FBEMO'lT 

12 

4' 

58 

in  40 

7P 

7P 

E  M  JERf.ENSEN 

2  3  5 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

2936 

9P 

5P 

>ETER  E  WEST 

2  3  5  C 

SAlNT  MARIES 

6062 

BENEWAH 

10 

19 

1  16  34 

2170 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DEAD MOOD  0AM 

2389 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

9375 

6P 

CLIFFORD  S  CODE 

2  3  5      7  C 

SALMON 

8076 

LEMHI 

11 

11 

113  53 

3949 

MID 

^10 

J  S  wa  OBSERVER 

2  3  5 

DEAOMOOO  SUWIT 

2395 

VALLEV 

11 

44  32 

115  34 

7O0O 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

9 

48 

IT 

116  34 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5      7  C 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI 

3060 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

ELMORE 

4730 

J  S  FOREST  SERVICE 

DEER  Flat  dam 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  45 

2510 

7P 

7P 

lOYCE  VAN  CUREN 

2  3  5 

SHOSHONE 

8380 

LINCOLN 

12 

4; 

^7 

114  24 

3«60 

,p 

5P 

.EON  B  VANSANT 

2  3  9 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

12 

43  45 

116  06 

7190 

5P 

5P 

GEORGE  E  WYNNE 

!  3  5  C 

SOLDIER  CREEK  RS 

8548 

CAMAS 

30 

5755 

VAR 

J  S  FOREST  SERVICE 

S 

DIXIE 

2975 

IDAHO 

11 

45  33 

115  28 

5610 

5P 

<RS  21LPMA  L  WEN2EL 

2  3  5 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

CLARK 

6 

21 

112  11 

5883 

5P 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

DRIOGS 

2876 

TETON 

12 

43  44 

111  07 

6097 

9A 

9A 

iOITH  STEVENS 

2  3  5 

STIBNITE 

9738 

VALLEY 

54 

115  20 

6550 

8A 

SA 

iradley  mining  CO 

2   3  5  7 

DUBOIS  EXP  STATION 

CLARK 

5492 

)  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  C 

sthevell 

CASS  |A 

12 

5280 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPOAT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

i  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  9  7 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

4; 

53 

111  45 

ep 

BP 

■LMEB  TIMOTHY 

2  3  9 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3979 

<4RS  LORA  B  VILAS 

2  3  5  7 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

41 

114  21 

9821 

5P 

5P 

EDWARD  F  SEACLE 

2  3  5       7  C 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

4P 

EMIL  KECK 

?  3  5 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

15 

116  23 

2323 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  5  y 

eMMETT  3  E 

2942 

GE" 

2 

43  52 

116  28 

2500 

6P 

6P 

<AYNE  F  HARPER 

2  3  5 

lETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

51 

111  16 

5904 

6P 

6P 

EXPERIMENT  STATION 

2)5  C 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

CAXAS 

5065 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

THREE  CHEEK 

4- 

5420 

•<RS  GEORGE  CLARK  JR 

2   3  5  1 

F»U»LAWN 

3113 

OWVHEE 

13 

42  33 

116  56 

4900 

8P 

8P 

TEX  PAYNE 

2  3  5 

9202 

ELMORE 

2 

43 

38 

115  26 

7400 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

FEnN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

46  06 

115  33 

1600 

5P 

5P 

}  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  C 

TfiOUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

43 

115  38 

3475 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4460 

9P 

5P 

=ORT  HALL  IR  PROJ 

I  3  5 

TWIN  FALLS  2  NN£ 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

35 

1  14  28 

3770 

5P 

5P 

J  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3  9  ' 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

8 

44  04 

115  55 

3147 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FCT 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

4^ 

32 

114  25 

3770 

6A 

SA 

ftMAUCAMATED  SUGAR  CO 

7  3  5 

GILHORE  SUMMIT  RANCH 

CUSTER 

VAR 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

GLENNS  FERRV 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  18 

2569 

7P 

7P 

;  0  STONE 

2  3  9  7 

9493 

SHOSHONE 

4 

^1 

29 

115  56 

OP 

^6P 

«  FEaThERSTONE  JR 

2  3  5  7 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

42  57 

114  43 

3569 

410 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

C 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9(98 

SHOSHONE 

30 

115  53 

VERN  E  COLLINS 

2  3  5  C 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

114  46 

3696 

•4ID 

410 

}  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

WAYAN  1  N 

CARIBOU 

12 

59 

111  22 

6430 

6P 

JOHN  C  SMITH 

2  3  5 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

12 

42  35 

111  44 

5400 

5P 

5P 

JTAH  PWB  ♦  LIGHT  CO 

2  3  5  C 

WEISEH  2  SE 

98*^ 

WASHINGTON 

12 

14 

116  57 

7120 

5P 

5P 

NERvlN  V  LING 

2  3  5 

GilANO  VI EM 

OWYHEE 

1  BILADEAU 

2  3  5 

WINCHESTER  1  SE 

46 

116  36 

3950 

<ALLACK-HOWARO  LBR 

2  3  5 

CRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  06 

3355 

MIO 

■110 

J  S  WB  OBSERVER 

2  3  9 

GRASMERE 

3809 

OWYHEE 

12 

42  23 

1  15  53 

5126 

9P 

5P 

3LANCME  pORTlOCK 

2  3  5 

GROUSE 

3862 

CUSTER 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

SP 

<R5  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HAIlEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  IB 

5322 

6P 

6P 

.AUHENCE  JOHNSON 

2  3  5  7 

NAME A  4  NM 

JEFFERSON 

4706 

J  S  F  ♦  w  L  SERVICE 

2  3  5  7 

HA2ELT0N 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

5P 

5P 

JORTH  S IDE  CANAL  CO 

2  3  5 

MILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

HOLLISTER 

4299 

TWIN  FALLS 

1? 

4?  21 

114  35 

4550 

5P 

5P 

SALMON  fl  CANAL  CO 

2  3  5 

HO»E 

4364 

BiJTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  0  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

BOISE 

3965 

5P 

■RED  A  PROFFER 

2  3  5  7 

IDAHO  CITY   11  SW 

4490 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

5P 

*BS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4495 

BONNEVILLE 

12 

43  29 

112  01 

4765 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5  C 

IDAHO  FALLS  U  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

iEORGE  W  MEYERS 

alDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4497 

BONNEVI LLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

-110 

J  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  5  7 

IDAHO  FALLS  4?  Ntf  MB 

BUTTE 

43  90 

112  41 

4790 

*I0 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

IDAHO  FALLS         ¥  MB 

4460 

BUTTE 

43  32 

112  57 

4933 

410 

)  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5       7  C 

IDA  VAOA 

4479 

owrMEE 

2 

42  01 

115  19 

/Aft 

CHRIS  CALLEN 

S 

IRtfIN  2  SE 

4988 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  16 

9300 

7P 

UNNA  FLEMING 

2  3  9  7 

ISLAND  PARK  DAM 

4998 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

4P 

J  5  BUR  RECLAMATION 

2  3  9  7 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7090 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

■RED  BEER 

2   3  5 

KAMI  AH  1  NE 

479} 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

8A 

*RS  MARY  E  LUN0ER5 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

KETCMUM    17  WSH 

484C 

9LAINE 

12 

43  87 

114  41 

8421 

4ID 

Lj  S  FOREST  SERVICE 

C 

ROOSK  lA 

9011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

E  T  GILROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

9038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

8P 

8P 

MARRY  u  GIBSON 

LCADORE 

9169 

LEHHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

410 

RODNEY  H  TOBIAS 

C 

LCWISTON 

9230 

NEZ  PERCE 

12 

46  29 

117  02 

733 

5P 

GEORGE  w  WILKIN 

2  3  5  7 

LEMISTON  MB  AIRPORT 

5241 

NE2  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

AlO 

HO 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

LiFTON  PUMPING  STATION 

9279 

SEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

9926 

5P 

5P 

LiTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

2  3  9  6 

LOLO  PASS 

9356 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOMHAN 

9414 

BOISE 

44  05 

115  38 

3794 

5P 

5P 

JAMES  0  CHAPMAN 

2  3  5      7  s 

MACKA"   PANGE8  STATION 

9462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  37 

5897 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9       7  C 

I       I  BEAR,     2  BOISE,     5  CLEAWATER,     A  COEUR  D'ALENE,  5  KOOTENAI,     6  LOST.     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PENO  OHCILLE,     10  ST.  JOE,     11  SAUWN,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,   Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,  6, and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.       The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowf al 1 . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  lat 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  JUNE  1957 
WEATHER  SUMMARY 


Above-average  precipitation  again  occuired  over 
much  of  northern  Idaho,  over  southern  highland 
areas,  and  some  adjacent  central  prairie  country, 
and  in  a  narrow  band  from  the  vicinity  of  Arco 
eastward  to  the  Wyoming  line.  However,  the  cen- 
tral mountain  area,  most  of  the  eastern  highlands, 
and  the  majority  of  the  important  agricultural 
areas,  including  portions  of  the  north-central 
prairie  and  canyon  country,  had  well-below-average 
June  rainfall.  In  some  of  these  areas,  in  fact, 
it  was  the  driest  June  in  a  decade.  This  was  in 
considerable  contrast  to  the  May  pattern  when 
nearly  all  of  the  State  experienced  excessive  pre- 
cipitation. The  drying  of  the  range  grasses  which 
had  been  stimulated  to  lush  growth  by  abundant 
moisture  earlier  in  the  season  might  be  expected 
to  contribute  to  greatly  increased  fire  hazard  in 
some  forested  areas.  Except  where  excessive  rain- 
fall hindered  field  work  and  harvesting  activities, 
it  was  a  good  month  for  farmers,  and  much  progress 
in  field  work  and  haying  was  noted.  There  was 
considerable  thunderstorm  activity  associated  with 
all  of  the  month's  storjns,  and  some  lightning 
and  hail  damage  was  reported.  High  water  over- 
flowed lowlands  along  some  rivers  and  tributaries 
during  the  month,  but  no  reports  of  extensive 
damage  were  received.  The  comparatively  few  re- 
ports of  high  winds  included  one  tornado  near 
Idaho  Falls. 

There  were  relatively  few  periods  in  the  month 
without  shower  activity  in  some  part  of  the  State, 
but  widespread  storminess  was  most  prevalent  the 
first  half  of  the  month,  especially  from  the  5th 
to  15th.  Relatively  heavy  falls  over  portions 
of  the  State  also  were  reported  particularly  on 
the  20th  and  27th  during  the  last  half.  Thunder- 
storms were  frequent  the  first  half  of  the  month, 
around  the  20th,  and  near  month's  end.  Hail  was 
reported  in  several  areas  around  the  5th,  in  many 
localities  the  13th  -  15th,  and  the  20th.  Average 
daily  temperatures  at  First-Order  stations  were 
generally  well  above  normal  the  first  week,  and 
the  vast  majority  of  stations  recorded  the  monthly 
maximum  temperature  the  4th  or  5th.  With  increased 
storm  activity  after  the  5th,  temperatures  lowered, 
daily  means  grouping  around  seasonal  values  until 
the  13th  or  14th,  when  markedly  cooler  weather  set 
in  which  lasted  through  the  16th.  Most  monthly 
minimums  were  reported  during  this  time.  From 
then  on  until  the  end  of  the  month,  temperatures 
were  close  to  seasonal  averages,  generally  on  the 
cool  side  until  the  25th  or  26th  and  on  the  warm 
side  thereafter.  Instances  of  storm  damage  re- 
ported by  the  Weather  Bureau  State  Climatologist 
at  Boise  included  lightning  damage  to  a  residence 
in  Cottonwood  the  night  of  the  1st ,  with  damage 
estimated  at  $1500.  In  the  Moscow  area  the  same 
date,  two  persons  were  injured  in  an  automobile 
accident  apparently  caused  by  lightning  striking 
the  car.  In  the  same  area  lightning  fired  an  un- 
occupied horse  shed  the  1st.  A  tornado  was  re- 
ported during  the  afternoon  of  the  5th  at  Twin 
Falls  Airport.  Sighted  west  to  southwest  of  the 
station,  it  was  moving  from  south  to  north.  The 
funnel  cloud  touched  the  ground  briefly,  then 
lifted  without  doing  any  damage.  Northern  counties 
experienced  wind,  hail,  and  lightning  storms  the 
evening  of  the  5th,  with  extensive  hail  damage 
to  wheat  and  fruit  near  Moscow  and  lesser  damage 


in  Benewah,  Lewis , and  Nez  Perce  Counties.  Light- 
ning disrupted  power  transmission  and  communica- 
tion lines,  injured  one  person,  and  was  believed 
to  have  started  the  fire  that  destroyed  a  house 
at  Craigmont .  Wind  also  contributed  to  the  dis- 
ruption of  phone  and  powerlines,  and  toppled  many 
trees  in  the  affected  counties.  On  the  afternoon 
of  the  8th,  lightning  damaged  many  electrical 
appliances  and  disrupted  phone  service  in  the 
vicinity  of  Middleton,  and  near  Buhl  a  brief  but 
heavy  hailstorm  damaged  crops,  especially  apples. 
Lightning  badly  damaged  a  church  steeple  in  Salmon. 
At  Wilford,  lightning  was  reported  to  have  shat- 
tered the  back  window  of  a  pickup  truck  the  after- 
noon of  the  27th. 

Mean  monthly     temperatures  were  higher  than 
average  June  values  over  most  of  the  State.  The 
northern  portion  was  mostly  warmer   (and  wetter) 
than  usual,  and  some  of  the  areas  in  the  south  and 
east  which  had  more  than  average  June  rainfall 
also  exhibited  positive  temperature  anomalies. 
The  stations  which  recorded  plus  anomalies  of  as 
much  as  4°,   however,  were  in  areas  of  deficient 
precipitation,  while  most  of  the  stations  whose 
monthly  mean  temperatures  were  below  long-term 
means  were  also  to  be  found  in  areas  of  below- 
average  raininess.    The  extremes  were  well  within; 
the  range  of  values  experienced  in  the  past:  the- 
month's  highest  was  103°  recorded  at  Swan  Falls, 
Power  House  on  the  4th,  and  the  lowest  was  21°  att 
Obsidian  2  NNW  on  the  15th. 

Precipitation  totals  ranged  from  the  4.04  inches, 
recorded  at  Pierce  Ranger  Station  down  to  0.03! 
inch  at  Grand  View  which  had  only  one  shower  pro- 
ducing a  measurable  amount  all  month.  Boise  re- 
ported the  driest  June  since  1946,  as  well  as, 
the  highest  percentage  of  possible  June  sunshine! 
since  1899.  Precipitation  deficiencies  exceeded 
an  inch  at  Deadwood  Dam  and  Obsidian  2  NNW  in  the 
central  mountain  area  and  at  Conda  and  Island  Park 
Dam  in  the  eastern  highlands,  and  were  close  to 
an  inch  at  several  other  stations.  In  the  wet 
northern  portion,  the  positive  anomalies  were  over 
an  inch  at  Coeur  d'Alene,  Saint  Maries,  Fenn  Ranger 
Station,  and  Pierce  Ranger  Station,  and  the  excess 
over  average  at  Hollister,  in  a  wet  portion  off 
the  south,  was  almost  an  inch. 

Crops  and  ranges  made  good  progress  during  the? 
month,  though  there  was  some  retardation  in  growtt^i 
noted  during  the  cooler  mid-portion.     Frosts  at  Si 
few  upland  stations  apparently  did  no  damage  tc| 
vegetation.     Planting,  harvesting,  and  field  worl< 
proceeded  apace  except  where  excessive  precipi- 
tation interrupted  haying  or  prevented  plowing; 
summer  fallow  because  the  soil  remained  too  wet. 
In  the  sections  of  the  State  where  June  rainfal]i 
was  deficient,  ranges  were  beginning  to  dry,  bu1t 
in  all  irrigated  areas,  water  supplies  were  plen- 
tiful.   The  average  condition  of  livestock,  ranges, 
and  pastures  improved  over  May,  and  was  also  bet- 
ter than  the  long-term  averages  for  the  perio((i 
1946  -  1955.  I 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California  I 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

E 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

1 

Degree  Days 

No  ol  Day 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow 

Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 

1   on  Ground  1 

o 

1    ,10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1  00 

or  More 

s » 

0  * 

PANHANDLE 

HYVIEW  MODEL  BASIN 

AM 

72,7 

45,9 

59,3 

87 

35 

16 

181 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.30 

1  5 

.  0 

0 

8 

0 

Q 

DNNERS  FERRY   1  SW 

75.  3M 

49, OM 

62. 2M 

2,6 

88 

1  + 

38 

15  + 

113 

0 

0 

0 

0 

1,68 

.08 

.71 

8 

.  0 

0 

7 

1 

0 

SBINET  GORGE 

74.4 

47  ,9 

61.2 

89 

3 

38 

1  5 

132 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.72 

Q 

Q 

1 

Q 

DEUR  0  ALENE  RS 

74.7 

48,5 

61.6 

0,4 

89 

1 

37 

22 

130 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.07 

.69 

6 

•  0 

0 

7 

2 

0 

3RTHILL 

76.5 

47,3 

61.9 

2.4 

89 

4 

35 

15 

107 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.  72 

.70 

12 

•  0 

Q 

7 

1 

0 

?IEST  RIVER   EXP  STA 

73.5 

45,7 

59.6 

1.6 

86 

1 

36 

15  + 

171 

0 

0 

0 

0 

2.30 

,32 

.68 

27 

•  0 

0 

8 

1 

0 

4INT  MARIES 

75.7 

46.4 

61.1 

0.1 

90 

5 

36 

13 

152 

1 

0 

0 

0 

3.11 

1.61 

1.86 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

INDPOINT  EXP  STA 

72.4 

46.9 

59.7 

0.4 

86 

4 

36 

16  + 

172 

0 

0 

0 

0 

2.39 

.52 

1.03 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

60.8 

2.35 

.0 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

3TT0NW00D 

70.5 

45,1 

57.8 

0.3 

89 

5 

37 

15  + 

230 

0 

0 

0 

0 

2.01 

- 

,57 

.71 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

RANGEVI LLE 

71 ,  2m 

46  ,6M 

58. 9M 

0,9 

89 

5 

36 

15 

205 

0 

0 

0 

0 

2.63 

•  41 

1.15 

6 

•  0 

3 

2 

1 

DSCOW  U  OF  I 

74.8 

48.9 

61.9 

2.6 

88 

4  + 

37 

16 

134 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.23 

.95 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

EZPERCE  2  E 

70.1 

47.5 

58.8 

89 

5 

38 

16 

204 

0 

0 

0 

0 

2.69 

1.30 

6 

,0 

0 

7 

1 

1 

INCHESTER  1  SE 

69.2 

43.5 

56.4 

0,3 

82 

1  + 

33 

16 

256 

0 

0 

0 

0 

-  1.98 

- 

.89 

.64 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

58.8 

2.20 

.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

ENN  RS 

80.1 

49. 4M 

64. BM 

1,2 

94 

4+ 

44 

12 

69 

3 

0 

0 

0 

3.67 

1.21 

1.25 

6 

.0 

0 

8 

2 

1 

OOSK I  A 

81.1 

49.8 

65.5 

1,0 

97 

5 

41 

23 

63 

6 

0 

0 

0 

3.06 

.86 

1.52 

6 

.  0 

0 

6 

2 

1 

EWISTON  WB  AP  //R 

78.9 

52.4 

65.7 

-  0,6 

93 

23 

44 

15  + 

57 

5 

0 

0 

0 

1.20 

- 

.55 

■  66 

6 

.  0 

0 

2 

1 

0 

RQFINO 

85.2 

50.9 

68.  1 

2.9 

97 

4 

42 

15 

27 

11 

0 

0 

0 

1.61 

- 

.40 

.71 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

I6GINS  RS 

84.  1 

52.4 

68.3 

2,7 

102 

5 

44 

1  5  + 

37 

9 

0 

0 

0 

2,38 

.66 

.62 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVI5 ION 

66.  5 

2.38 

.0 

CENTRAL  MOUNTAINS 

NDERSON  DAM 

79.9 

50.2 

65.1 

95 

4 

39 

14  + 

74 

6 

0 

0 

0 

.35 

.21 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

RROWftOCK  DAM 

AM 

79.8 

50.4 

65.1 

0.5 

.  95 

5 

40 

14  + 

89 

5 

0 

0 

0 

.16 

.81 

.07 

14+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

TLANTA  2 

73. 9M 

38. 5M 

56. 2M 

86 

4 

31 

14  + 

255 

0 

0 

0 

.40 

.12 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

VERY  RS 

77  .4 

46.7 

62.1 

1.7 

96 

5 

38 

30 

125 

3 

0 

0 

0 

2.39 

.15 

.71 

6 

■  0 

0 

11 

1 

0 

IG  CREEK  1  S 

69.3 

34.2 

51.8 

1.4 

84 

4+ 

27 

23 

388 

0 

0 

16 

0 

1.61 

- 

.97 

.40 

20 

0 

7 

0 

0 

UNGALOW  RS 

76.  5M 

47. 4M 

62  .  OM 

-  0.4 

95 

5 

40 

22 

121 

0 

0 

0 

3.65 

.94 

2.07 

5 

.0 

0 

9 

2 

1 

URKE  2  ENE 

66.6 

41  .6 

54.1 

2.5 

85 

5 

34 

14 

320 

0 

0 

0 

0 

3.27 

.50 

.82 

6 

.0 

0 

8 

3 

0 

ASCAPE   1  NW 

A  M 

69.3 

40.7 

55.0 

87 

5 

34 

13  + 

298 

0 

0 

0 

0 

.99 

,35 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

OBAlT  BLACKBIRD  MINE 

AM 

63.  IM 

37. 6M 

50. 4M 

81 

6 

29 

14 

432 

0 

0 

6 

0 

1.94 

,38 

9 

,0 

0 

8 

0 

0 

EAPWOOO  DAM 

70. 9M 

36,6 

53. 8M 

1.7 

86 

4 

29 

16  + 

329 

0 

0 

10 

0 

.65 

- 

1  .29 

,15 

12  + 

,6 

0 

3 

0 

0 

EER  POINT 

62.  4M 

44,  IM 

53. 3M 

78 

4 

28 

15 

348 

0 

0 

0 

,84 

.32 

15 

3,5 

1 

15 

2 

0 

0 

IX  IE 

66.6 

35,0 

50.8 

82 

4  + 

27 

23 

420 

0 

0 

14 

0 

2.26 

,50 

13 

T 

0 

7 

1 

0 

LK  RIVER  1  S 

58  .9M 

9 1 

5 

36 

30 

204 

1 

0 

0 

0 

1  .60 

,58 

6 

0 

3 

AIRFIELD  RS 

74.2 

41,0 

57.6 

87 

4 

30 

14  + 

226 

0 

0 

2 

0 

.45 

.26 

10 

,0 

0 

2 

0 

0 

.ARDFN  VALLEY  RS 

62  .  3M 

4 

35 

16 

6 

0 

0 

0 

.26 

16 

IROUSF 

68.  3M 

37, 4M 

52. 9M 

80 

4 

27 

14 

354 

0 

0 

0 

1,11 

.27 

,42 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

lAILEY  AP 

73.9 

42  .  0 

58.0 

_    1  ,  Q 

86 

4 

32 

14+ 

.93 

•  1 1 

,61 

10 

.  0 

2 

1 

0 

jiLL  CITY 

74.2 

41.5 

57.9 

2,1 

88 

4  + 

30 

14  + 

216 

0 

0 

2 

0 

.54 

- 

.24 

.20 

10 

,0 

0 

3 

0 

0 

tOAHO  CITY 

78.  1 

40.5 

59.3 

0.1 

92 

4 

31 

14  + 

186 

0 

3 

0 

,14 

.86 

,10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

lELLOGG 

AM 

74.5 

49.2 

61.9 

1.6 

93 

6 

41 

16 

148 

4 

0 

0 

0 

2,15 

.10 

,53 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

(OWMAN 

77. 3M 

39. IM 

58. 2M 

-  0.1 

92 

32 

15  + 

208 

3 

0 

3 

0 

.62 

.78 

.20 

,0 

0 

3 

0 

0 

C  CALL 

68.9 

40.1 

54.5 

0.4 

84 

4 

32 

13  + 

312 

0 

0 

2 

0 

1.60 

.22 

.89 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

lULLAN  PASS  CAA 

58.3 

42.6 

50.5 

1.9 

80 

430 

0 

0 

3 

0 

3.54 

,65 

,91 

5 

1.5 

1 

14 

10 

1 

0 

lEW  MEADOWS  RS 

AM 

M 

36. 7M 

M 

29 

13 

0 

0 

1.36 

- 

.32 

.0 

0 

0 

jBSIDIAN  2  NNW 

65.  1 

31.4 

48  .  3 

-1.1 

76 

3  + 

2 1 

1 5 

495 

0 

0 

19 

0 

.35 

1.01 

.18 

20 

0 

2 

0 

0 

HERCE  RS 

74.6 

42.8 

58.7 

1.0 

98 

4  + 

30 

21 

212 

3 

0 

1 

0 

4.04 

1.64 

2.15 

6 

.0 

0 

8 

1 

1 

tTIBNITE 

AM 

66.8 

35.4 

51.1 

81 

5 

28 

12 

411 

0 

0 

10 

0 

1.58 

.0 

0 

0 

»UN  VALLEY 

71  .6 

33.7 

52.7 

2.1 

84 

29 

23 

14 

364 

0 

0 

14 

0 

.77 

.93 

.33 

10 

T 

0 

3 

0 

0 

lALLACE 

71.8 

45.6 

58.7 

-  0.6 

91 

5 

38 

15  + 

207 

1 

0 

0 

0 

2.35 

.01 

.73 

5 

,0 

0 

8 

1 

0 

lALLACE  WOODLAND  PARK 

AM 

70. 8M 

45. 7M 

58. 3M 

0.5 

89 

6 

38 

22 

223 

0 

0 

0 

0 

2.66 

.25 

.56 

6 

,0 

0 

1 

0 

n  r  \/ 1  c  TAM 
u  1 V 1 3  l\jn 

56.5 

1.48 

.2 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

iOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

84  9 

54  5 

69.7 

98 

4 

39 

16 

1 1 

0 

0 

0 

.13 

08 

15 

Q 

0 

Q 

tOISE  WB  AP  //R 

80.  2 

51.8 

66.0 

0.9 

94 

3  + 

38 

16 

81 

6 

0 

0 

0 

.25 

- 

.59 

.11 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

:aldwell 

81.9 

51.3 

66.6 

1.4 

95 

5 

37 

16 

56 

Q 

0 

0 

0 

.60 

.17 

.30 

8 

,  0 

0 

2 

0 

0 

:amS  RIDGE 

79  .7 

45.4 

62.6 

-  2.1 

93 

4 

34 

16 

108 

4 

0 

0 

0 

.83 

- 

.29 

.60 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

rouNciL 

82.4 

47.2 

64.8 

1.6 

97 

28 

37 

13 

83 

B 

0 

0 

0 

.88 

.72 

•  50 

8 

,  0 

0 

2 

1 

0 

)EER  FLAT  DAM 

79.7 

52.2 

66.0 

1.  1 

91 

5 

40 

15 

62 

2 

0 

0 

0 

.59 

- 

.09 

.22 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

iMMETT  2  E 

83. 7M 

48. 9M 

66.  3M 

-  0.3 

97 

5 

36 

1  5 

65 

0 

0 

0 

.87 

.07 

.76 

15 

,0 

0 

2 

1 

0 

SLEMMS  FERRY 

83.6 

51.7 

67.7 

-  0.3 

100 

4 

41 

17 

44 

7 

0 

0 

0 

.07 

.54 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

^RAND  VIEW 

88. 5M 

53. 9M 

71  .2M 

3.7 

102 

41 

15 

26 

0 

0 

0 

.03 

- 

.67 

.03 

1 4 

,0 

0 

0 

0 

0 

:UNA   2  NNE 

81  .  SM 

47. 9M 

64. 9M 

0.5 

97 

5 

37 

15 

80 

7 

0 

0 

0 

.34 

.45 

.23 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

■tER  I  ^I  AN  1  W 

81.1 

49.5 

65.3 

0.3 

93 

5 

37 

15 

79 

5 

0 

0 

0 

.59 

.28 

.23 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

FOUNTAIN  HOME  1  NE 

86.  IM 

49.  IM 

67, 6M 

4.  3 

99 

4 

38 

14+ 

50 

8 

0 

0 

0 

.15 

.55 

.  16 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

gA^^PA   2  NW 

AM 

81.1 

50.4 

65.8 

95 

5 

38 

1  5 

67 

7 

0 

0 

0 

.68 

,20 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

)LA   5  S 

80.2 

43.0 

61.6 

93 

5 

32 

17 

126 

3 

0 

1 

0 

.16 

,06 

14 

,0 

0 

0 

0 

0 

•ARMA  EXP  STA 

83.3 

48.9 

66,1 

0.3 

95 

5 

36 

15 

62 

9 

0 

0 

0 

.42 

.37 

.18 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

'AYrTTE 

83.1 

50.8 

67,0 

1.3 

97 

5 

38 

16 

50 

9 

0 

0 

0 

.37 

.41 

.14 

8 

,0 

0 

2 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

87.4 

57.6 

72.5 

3.8 

103 

4 

44 

15 

24 

13 

0 

0 

0 

.48 

.81 

.28 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

■lEISFR  2  SE 

83.0 

50.8 

66.9 

-  1.0 

95 

4  . 

36 

16 

47 

6 

0 

0 

.41 

.49 

.22 

8 

.  0 

0 

2 

0 

0 

U 1 V 1 b 1 UN 

66.  6 

.44 

.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

:liffs 

74, Om 

41. OM 

57. 5M 

87 

4 

27 

15 

228 

0 

0 

c 

.20 

■.20 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

•AIPYLAWN 

74.0 

43.5 

58.8 

90 

4 

30 

16 

208 

1 

0 

1 

c 

.71 

.67 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

5RASMERE 

76,2 

44,6 

60.4 

90 

30 

31 

14 

166 

1 

0 

1 

0 

1.43 

.42 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Stdlion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

1 

Lowest 

• 

& 

Degree  Days 

No  oi  Days 

3 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

£ 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

M 

0 

1    Max.  Depth  1 

on  Ground 

0 

- 

,50  or  More  | 

100 

or  More 

I     90*  or  1 
[     Ai>ov«  1 

0  » 

S  1 

aS 

s  > 

HOLLISTER 

78.'. 

46.9 

62.7 

0.9 

94 

19 

34 

14 

122 

3 

0 

0 

0 

1.88 

.97 

.70 

10 

•  0 

0 

7 

1 

0 

THREE  CREEK 

74.0 

40.0 

57.0 

85 

4  + 

29 

14 

242 

0 

0 

2 

0 

1.82 

.01 

.38 

10  + 

T 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

59.3 

1.21 

T 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

81.5 

50.9 

66.2 

1.0 

94 

4 

41 

14  + 

64 

7 

0 

0 

0 

.38 

.08 

.15 

10 

■  0 

0 

2 

0 

0 

BUHL 

79.1 

53.3 

66.2 

2.3 

93 

1 

4  1 

14 

72 

I 

0 

0 

0 

1.09 

.15 

.50 

10 

.0 

4 

I 

Q 

BURLEY  AM 

79.2 

51.9 

65.6 

1.6 

94 

5 

40 

14 

90 

5 

0 

0 

0 

.37 

- 

.42 

.28 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

78.9 

48.3 

63.6 

2.3 

92 

3  + 

37 

14 

104 

5 

0 

0 

0 

.41 

.53 

.17 

9 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CAREY  2  S 

74.4 

45.5 

00.0 

90 

4 

31 

14 

173 

1 

0 

2 

0 

.42 

.27 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

79.  5 

49.6 

64.6 

1.2 

93 

4 

36 

14 

98 

6 

0 

0 

0 

.63 

.02 

.25 

8 

.  0 

0 

3 

0 

0 

HAZELTON 

78.4 

49.6 

64.0 

-  1.6 

92 

3  + 

40 

23 

89 

3 

0 

0 

0 

.68 

_ 

.08 

.38 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

JEROME 

80.6 

50.6 

65.6 

0.8 

96 

4 

39 

14 

76 

6 

0 

0 

0 

1.02 

.49 

.05 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

77.3 

52.1 

64.7 

91 

5 

40 

14 

88 

1 

0 

0 

0 

.45 

.35 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAUL   IE  AM 

77.5 

47.4 

62.5 

0.9 

92 

5 

38 

15  + 

121 

3 

0 

0 

0 

.59 

.22 

.36 

10 

.  0 

0 

2 

0 

0 

RICHFIELD 

76.  1 

45.8 

61.0 

0.4 

90 

4 

34 

14 

150 

1 

0 

0 

0 

.61 

.15 

.40 

10 

.  0 

0 

2 

0 

0 

RUPERT  AM 

78.2 

49.9 

64.1 

1.0 

92 

4 

40 

14 

94 

4 

0 

0 

0 

.5  1 

- 

.33 

.36 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

80.6 

49.5 

65.1 

2.0 

97 

4 

39 

14 

82 

6 

0 

0 

0 

.98 

.17 

.62 

1  0 

.0 

0 

2 

1 

0 

TWIN  FALLS  3   SE  AM 

80.6 

51.6 

66.2 

2.6 

95 

5 

40 

14 

68 

7 

0 

0 

0 

.95 

.16 

.0 

0 

0 

DIVISION 

64.  2 

.66 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLI S 

75.6 

43.7 

59.7 

0.3 

92 

30 

32 

13 

177 

2 

0 

1 

0 

.64 

.41 

.  37 

8 

,  0 

0 

2 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

70.1 

38.3 

54.2 

-  0.2 

86 

30 

31 

16 

319 

0 

0 

5 

0 

.96 

.14 

.  32 

1  0 

0 

4 

0 

0 

MAY  RS 

73.5 

40.4 

57.0 

-0.5 

87 

4 

33 

14+ 

235 

0 

0 

0 

0 

.87 

.40 

.25 

2 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SALMON 

77.6 

44.2 

60.9 

0.0 

96 

30 

34 

23 

141 

3 

0 

0 

0 

1.32 

.  17 

.32 

8 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

58.0 

•  95 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

77.7 

46.1 

61.9 

0 .  7 

91 

29 

33 

14 

13  0 

1 

0 

0 

0 

.38 

.40 

.  1 1 

10 

,  0 

0 

1 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

76.7 

49.2 

63.0 

1.5 

92 

19 

37 

14 

105 

1 

0 

0 

0 

.29 

.73 

.09 

1  0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ARCO  3  NW 

73.9 

44  .  1 

59  .0 

0,9 

86 

4+ 

30 

14 

190 

0 

0 

2 

0 

1.24 

.13 

•  44 

15 

.  0 

0 

4 

0 

0 

ASHTON   1  S 

74.  1 

40.2 

57.2 

-  0.2 

88 

5 

29 

20 

236 

0 

0 

2 

0 

1.61 

.05 

.43 

2  0 

.  0 

0 

5 

0 

0 

BLACKFOOT 

79.4 

51.5 

65.5 

4,0 

93 

4 

41 

14 

80 

4 

0 

0 

0 

.35 

.58 

,  16 

15 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

71.8 

45.6 

58.7 

-  1.2 

86 

29 

37 

14  + 

197 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.37 

,43 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

74.6 

45.0 

59.8 

1.4 

89 

29 

36 

14  + 

175 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.99 

.26 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

78  .3M 

47.  IM 

62.  7M 

0.8 

90 

4  + 

35 

14 

114 

2 

0 

0 

0 

.77 

.  15 

.40 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

HAMER  ^  NW 

77.4 

44.4 

60.9 

1.1 

90 

5  + 

35 

16 

139 

2 

0 

0 

0 

1.04 

.01 

.29 

20 

.  0 

0 

5 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

75.1 

46.6 

60.9 

0.4 

93 

4 

37 

16 

154 

2 

0 

0 

0 

1.29 

.08 

.43 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB  R 

76.0 

43.9 

60.0 

0.4 

91 

29 

34 

15 

164 

2 

0 

0 

0 

.53 

.55 

.20 

20 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

75.7 

44.9 

60.3 

0.7 

89 

4 

34 

14 

161 

0 

0 

0 

0 

.83 

.02 

.30 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

77.5 

49.1 

63.3 

0.  3 

91 

29 

38 

14 

109 

2 

0 

0 

0 

.26 

.76 

.07 

1  6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

74.0 

42.3 

58.2 

88 

4  + 

33 

17 

206 

0 

0 

0 

0 

1.39 

.63 

.35 

1  3 

.  0 

0 

5 

0 

0 

SUGAR 

75.1 

43.4 

59.3 

-  0.2 

87 

4 

34 

17  + 

180 

0 

0 

0 

0 

.82 

.44 

.26 

1  0 

.  0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

60.7 

.87 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

68.  7M 

36, 9M 

52, 8M 

-  1.9 

81 

4  + 

28 

23 

359 

0 

0 

5 

0 

1.10 

.71 

.23 

12 

.  0 

0 

5 

0 

0 

CONDA  AM 

71.8 

40.7 

56.3 

2.6 

85 

6 

28 

14 

264 

0 

0 

2 

0 

1.00 

1.38 

.26 

16 

.  0 

0 

4 

0 

0 

0RI6GS  AM 

73.1 

82 

6 

37 

15  + 

19  5 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.18 

.50 

15  + 

,0 

0 

8 

2 

0 

GRACE 

72.7 

44.1 

58.4 

-  0.4 

85 

29  + 

33 

14 

206 

0 

0 

0 

0 

.74 

- 

.55 

<  32 

1  0 

.0 

0 

2 

0 

0 

IRWIN  2  SE 

73.1 

4 

14 

Q 

0 

0 

0 

2.39 

.86 

.  o2 

2  1 

.  0 

0 

6 

\ 

Q 

ISLAND  PARK  DAM 

67.  5 

37.4 

52.5 

-  0.1 

82 

4 

28 

16 

370 

0 

0 

4 

0 

2.04 

1  .52 

.45 

2  0 

.  0 

0 

7 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

71.9 

47.1 

59.5 

0.2 

83 

5  + 

37 

15  + 

172 

0 

0 

0 

0 

.58 

.23 

.23 

1  3 

.  0 

0 

3 

0 

0 

MALAD 

78.  1 

46.3 

62.2 

0.3 

91 

4  + 

33 

14 

117 

3 

0 

0 

0 

.46 

.70 

.14 

1 5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

78.6 

43.7 

61.2 

93 

29 

30 

14 

135 

3 

0 

1 

0 

.42 

.15 

1  6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  CAMMON 

77.1 

45.9 

61.5 

92 

29 

34 

22 

141 

2 

0 

0 

0 

.56 

.28 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTPELIER  RS  AM 

72. 6M 

42.  OM 

57. 3M 

-  1.2 

85 

5  + 

32 

14 

237 

0 

0 

1 

0 

1.03 

.21 

.22 

1  3 

.  0 

0 

5 

0 

0 

OAKLEY 

77.5 

46.9 

62.2 

-  0.1 

89 

29 

30 

9  + 

138 

0 

0 

2 

0 

1.34 

.24 

.30 

1  0 

.  0 

0 

4 

0 

0 

PALISADES  DAM 

73.7 

45,6 

59.7 

86 

29+ 

33 

1  4 

175 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.70 

2  1 

.  0 

0 

9 

1 

0 

POCATELLO  2 

79.5 

50.7 

65.1 

95 

4  + 

38 

14 

86 

5 

0 

0 

0 

.96 

.16 

15 

.  0 

0 

6 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

79.9 

46.6 

63.3 

2.0 

92 

29  + 

36 

14 

97 

5 

0 

0 

0 

1.41 

.13 

.65 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPENCER  RS 

70.1 

41.1 

55.6 

0.4 

84 

5 

32 

14 

278 

0 

0 

1 

0 

1.67 

.  36 

.75 

20 

.c 

0 

5 

1 

0 

STREVELL 

78  .0 

45.7 

61.9 

89 

28 

31 

14  + 

124 

0 

0 

2 

0 

2.25 

.54 

20 

.0 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

68.5 

40.5 

54.5 

83 

29 

30 

15 

313 

0 

0 

1 

0 

1.75 

.40 

20 

.  0 

0 

6 

0 

0 

WAYAN  1  N 

67.6 

39.4 

53.5 

80 

4 

30 

24 

336 

0 

0 

5 

0 

1.50 

.32 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

58.6 

1.36 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA'nON 


obi*  3 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1 

2 

^  1 

3 

*  1 

5 

Q 

7 

^  1 

8 

*  1 

10 

l\  j 

12 

13  I 

14 

"  1 

15 

16  1 

17  1 

1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Z9 

30 

31 

kSCRDEEN  tup  STA 

•  9« 

•  11 

■  09 

.06 

.04 

.03 

.09 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

• 

T 

•  09 

•  01 

•  04 

.06 

.03 

•  06 

^NOERSOM  DAM 

•  I> 

•  21 

•  01 

T 

•  03 

T 

T 

•  04 

T 

T 

•  03 

.03 

T 

•  28 

T 

•  ^ 

•  10 

T 

•  20 

.05 

.08 

T 

.RROWROCK  0AM 

•  15 

•07 

•07 

■  01 

iSmTON  1  S 

•  09 

T 

•  22 

T 

•  08 

•03 

•  19 

.24 

.43 

.41 

,TLANT*  2 

•  to 

*02 

•  09 

•  01 

|04 

T 

•  12 

•  00 

■  02 

.01 

.04 

iVERV  RS 

2.39 

.13 

.  71 

.24 

'  ^* 

.14 

.04 

•  12 

.20 

.17 

.  10 

.06 

.  10 

T 

.0* 

.05 

.11 

.02 

I  AYVl EN  MOOCL  BAS I U 

•07 

•  21 

•  25 

•  12 

.  19 

•  13 

.15 

•  24 

•  30 

•  09 

•  03 

■  04 

HQ  CREEK  1  S 

U«l 

•  0} 

•  04 

•  10 

•  33 

.  24 

.12 

•  10 

•  04 

■  40 

•  08 

•  03 

T 

.10 

LACKPOOT 

.06 

•  16 

.11 

LACKFOOT  0AM 

UIO 

•  06 

.  19 

•  23 

.09 

•  22 

■  19 

.10 

.09 

•09 

LISS 

•  >e 

•  10 

•  19 

.06 

0 1 SE  LUCKY  REAK  OAH 

T 

•  08 

.05 

OISE  HB  AP 

■  2i 

.03 

.02 

T 

•  11 

•  06 

T 

■  03 

T 

OWNERS  FERRY  1  SW 

■  •M 

i07 

•  17 

•  71 

.09 

■  10 

.11 

•  10 

.12 

.05 

•  04 

•  12 

UHL 

1  .09 

•  14 

.16 

.07 

.90 

•  07 

•  19 

UNGALOH  RS 

1>M 

•  01 

2.07 

.01 

•  10 

• 

•  12 

•  01 

.10 

.19 

■  92 

•  01 

■  10 

.01 

T 

■  03 

.10 

T 

■  04 

•  16 

•  33 

•  82 

•  02 

.02 

.97 

.03 

.92 

.23 

•  34 

■  02 

•  01 

T 

.03 

•  01 

.02 

.17 

.13 

UHLEY 

•  97 

•  01 

•  26 

•06 

URLEY  CAA  AP 

•  Al 

T 

T 

T 

T 

•  01 

.17 

•  13 

T 

.01 

T 

•09 

ABINET  GORGE 

2^>9 

T 

•  72 

.01 

•  12 

•  10 

T 

•  10 

.45 

■  16 

•  19 

T 

T 

.06 

.04 

.36 

.30 

ALDWEU. 

•  to 

•  30 

•  05 

•  04 

•  17 

.04 

AHBRIDGE 

(06 

•  6  0 

•  04 

•  08 

•  05 

AREY  2  S 

.  •♦2 

•  27 

.19 

ASCADE   1  NN 

•  99 

*0« 

•  02 

.36 

•  03 

•  16 

•  07 

.02 

•  24 

.01 

•  02 

ENTERV!LLE  ARBAUGH 

•  «9 

•  04 

•  29 

■  06 

•  07 

•  14 

•  09 

T 

T 

MALLiS 

•  »4 

•  02 

T 

•  37 

•  02 

T 

T 

•02 

•01 

.  20 

MILLY  BARTON  FLAT 

T 

.  32 

•  11 

•  30 

•  23 

LIFFS 

•  20 

.20 

T 

T 

OBAlT  BLACKBIRD  MINE 

1^«A 

•  01 

.39 

•  01 

.  36 

■  05 

•  21 

■  17 

•  07 

.16 

.01 

.15 

.22 

.12 

•01 

OEUR  D  ALENE  RS 

:•» 

•  11 

•  23 

•  69 

T 

*  34 

*  90 

•  06 

■  19 

•  06 

•  09 

•  lA 

.06 

.01 

ONOA 

1^00 

•  01 

T 

.21 

•  03 

•  10 

•01 

T 

■  26 

.22 

.05 

•  09 

<33 

.71 

•  01 

•  58 

T 

■  04 

.06 

•  20 

•  06 

T 

•e« 

•  OA 

T 

.90 

•  16 

•  07 

•  04 

•  05 

T 

eaomooo  OAM 

•  » 

T 

T 

T 

•  06 

T 

•  15 

T 

•  19 

•  10 

T 

T 

.  09 

T 

T 

EER  FLAT  DAM 

•  99 

•  22 

•  11 

•09 

•  17 

T 

T 

.04 

€ER  POINT 

•  BA 

•  27 

.03 

.06 

•08 

•  32 

.04 

.04 

T 

•  00 

•  17 

.37 

•  30 

.50 

•23 

•  27 

T 

.08 

.21 

.09 

T 

RIGGS 

2^21 

.10 

•  30 

.20 

•  20 

•  90 

•  20 

.10 

.05 

.50 

•  06 

UBO I S  E«P  STA 

!•:« 

T 

•  06 

.02 

•  24 

•  01 

.13 

•09 

•  06 

.01 

.43 

.04 

•  17 

UBOIS  CAA  AP 

1^02 

•  07 

T 

T 

•  06 

T 

■  25 

.12 

•01 

T 

.03 

•  26 

.01 

•  19 

LK  RIVER  I  S 

1.60 

•  37 

.98 

.  06 

• 

.05 

.04 

•  25 

•  04 

• 

.03 

T 

•  06 

.04 

.06 

•  11 

•  76 

A 1 R  F 1 E  LD  R  S 

•  49 

•  06 

''' 

.  25 

•  02 

**" 

•  10 

AIRYLAWN 

•  71 

•  04 

•  67 

T 

ENN  RS 

9^«7 

1.29 

•  80 

•  19 

•  03 

•  25 

•  35 

•  28 

•  20 

.03 

.05 

T 

.07 

.09 

.05 

.11 

T 

CRT  MALL   INO  A«CNCV 

•  77 

7 

•  *0 

.  10 

.  1  1 

•  14 

•  02 

AROE'J  VALLEY  RS 

•  29 

.0  3 

•  04 

•  04 

•  11 

•  04 

T 

T 

LENNS  FERRY 

•  07 

T 

•  02 

•  03 

•02 

.99 

T 

.29 

.  12 

.05 

T 

T 

•  18 

T 

T 

.03 

RACE 

•  74 

•  01 

T 

•  32 

■  01 

•  09 

•  09 

•  17 

■02 

.01 

.03 

T 

RANO  VIEW 

•  03 

T 

T 

■03 

RANGEV I LL  E 

T 

1.19 

•  84 

•  03 

•  06 

■03 

•  AO 

T 

T 

.01 

.02 

RASMERE 

1^43 

•  42 

.13 

.17 

•  03 

•  16 

•  18 

.06 

•  24 

.04 

•  •II 

•  05 

•  18 

•  42 

•  04 

•  10 

•  04 

.26 

.02 

AILE»  «P 

•  93 

•  09 

•  01 

.09 

•  61 

■  01 

•  01 

•  03 

•01 

■  13 

•  02 

AHER  4  NH 

1^04 

•  19 

•  09 

T 

•  19 

T 

■  06 

•  10 

•  01 

T 

■  29 

•  18 

T 

A  ZElTON 

T 

•  04 

•  03 

.01 

•  36 

.03 

■  02 

•  09 

.03 

.02 

.03 

•  94 

•  18 

•  10 

•  20 

.04 

•  02 

OLL I STER 

1  .aa 

•  12 

•  09 

•  05 

.70 

•  20 

.06 

•  16 

•  10 

.3? 

T 

•  10 

OKE 

•a4 

•  06 

•  04 

T 

■  21 

•  18 

•  04 

.04 

.27 

DAHO  CITY 

.14 

T 

•  10 

T 

•  04 

T 

DA)iO  CITY  11  SW 

T 

•  02 

•  06 

T 

•07 

•02 

T 

T 

DAHO  FALLS  lA  SE 

•  •*4 

•  01 

•  14 

T 

.23 

T 

•  19 

•06 

•  31 

•  16 

•  04 

.  13 

.21 

T 

T 

1.29 

•  Ofl 

•  02 

.10 

.10 

•  10 

.10 

•  21 

.02 

.43 

.03 

T 

OAHO  FALLS  42  NH  WB 

R 

•  93 

•  02 

T 

*  12 

■  09 

•  02 

•  10 

.20 

•  02 

DAHO  FALLS  A4  W  we 

R 

•  S3 

•  29 

•  04 

•  06 

•  02 

•  01 

•  01 

.30 

•  02 

.08 

R w  I N  2  SE 

•  07 

•  45 

•  71 

•  A7 

•  14 

•  43 

•  52 

SLAND  PARK  DAM 

2  .04 

•  OS 

•  07 

•  36 

•  02 

.  32 

.17 

•  12 

■  19 

.45 

•  08 

•  20 

.05 

1.02 

T 

T 

•  19 

•  69 

.01 

•  06 

T 

•  06 

.09 

T 

AMI  AM  1  NE 

2.92 

•  30 

1.07 

•  AO 

•  06 

•  28 

•  05 

.02 

•  28 

•  09 

.02 

T 

.07 

T 

.06 

.08 

.04 

ELLOGG 

2.19 

•  32 

•  35 

•  18 

•  11 

•  93 

T 

.23 

.11 

•  19 

.06 

•  01 

T 

.01 

Y 

■  10 

OOSK  lA 

1^52 

•  93 

T 

•  11 

.28 

•  37 

T 

T 

.07 

.04 

.03 

.11 

T 

UNA  2  NNE 

•  34 

•03 

T 

■  04 

•  23 

T 

.04 

T 

EWISTON  WB  AP 

//R 

1.20 

•  09 

•  38 

•  96 

i04 

•  01 

■  06 

•  06 

T 

T 

.01 

IFTON  PUMPING  STA 

•  99 

T 

T 

T 

.  13 

.23 

.11 

■  01 

.08 

.02 

OWMAN 

.92 

•  20 

.05 

.07 

•  11 

•  19 

T 

ALAD 

.02 

T 

T 

.06 

■  04 

.06 

•  14 

•  04 

.08 

T 

ALAD  CAA  AP 

.42 

•  02 

T 

.  14 

•  01 

.06 

•  02 

•  IS 

•  01 

.01 

T 

AT  RS 

•  B7 

.09 

.23 

.01 

.13 

•  06 

T 

•  07 

•09 

.02 

.23 

T 

C  CALL 

•  •«0 

•  80 

•  29 

•  28 

.  16 

C  CA>MON 

•  99 

•OS 

T 

•  18 

T 

•  28 

.06 

.cs 

.01 

■  02 

.01 

ERIDIAN  1  M 

•  23 

T 

•  05 

T 

•  22 

T 

•  09 

T 

INIOOKA  DAM 

•  49 

•  01 

.39 

T 

•  04 

.03 

.02 

lONTPELIER  RS 

1.03 

•  01 

T 

•  01 

•  09 

•  16 

T 

■  22 

■06 

T 

•  21 

.12 

•  11 

■  02 

OSCOW  u  OF  I 

1.70 

•  A3 

T 

•  99 

•02 

•  04 

•  01 

•  07 

•06 

•08 

T 

.03 

.01 

OUNTAIN  HOME  1  NE 

•  19 

T 

•  19 

T 

T 

T 

ULLAN  PASS  CAA 

•  12 

•  40 

•  91 

.  18 

•  47 

•  43 

•  18 

•  01 

■  20 

T 

•  35 

•  07 

.01 

T 

.18 

.03 

AHPA   2  NW 

•  99 

.20 

•  10 

•  01 

•09 

•  10 

•  06 

,07 

EW  MEADOWS  RS 

U3a 

■  03 

• 

•  74 

•  41 

.19 

•  03 

EZPERCE  2  E 

2^99 

■  14 

.02 

1.30 

•  39 

T 

•  10 

.16 

•  30 

•  00 

T 

■  03 

T 

T 

■  04 

.17 

.02 

AKLEY 

1^94 

•  29 

.07 

•  29 

•  03 

.02 

.30 

■  08 

■  04 

•  04 

■  03 

BSIDIAN  2  NNW 

T 

T 

•  07 

T 

T 

•  10 

.18 

*'" 

T 

LA  5  S 

•  19 

■  09 

•06 

.02 

.03 

ROFIMO 

1^91 

.20 

•  71 

T 

•  01 

T 

T 

.08 

.02 

•  14 

•  32 

T 

T 

T 

T 

■  04 

.05 

.04 

ALISADES  DAM 

2^49 

T 

•  01 

•  13 

•  13 

T 

T 

•  26 

•  17 

•  42 

•  29 

•  1 1 

•  17 

.70 

•  01 

•  09 

ARMA  EXP  STA 

•  42 

.1* 

T 

•  18 

•  10 

T 

AUL  1  E 

•  36 

T 

•  06 

•  07 

•  18 

AVETTE 

•  37 

T 

•  14 

.10 

.07 

•  04 

T 

T 

T 

T 

■  02 

lERCE  RS 

4^04 

.05 

2*19 

.  :e 

•  01 

.13 

.23 

■  41 

•  30 

•  02 

•  19 

.03 

■  07 

•  09 

.17 

■OCATELLO  2 

•  94 

T 

•  06 

.09 

.10 

•  10 

T 

•  10 

•  16 

•  14 

•02 

T 

•  03 

■  06 

•  12 

OCATELLO  WB  AP 

//R 

•  29 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

■06 

•01 

.07 

T 

•  01 

.04 

•  04 

ODTHILL 

2*31 

•  10 

•  10 

•  40 

T 

•  29 

.38 

•  06 

•  06 

■  70 

T 

■06 

.09 

•  10 

T 

•  09 

RESTON  2  SE 

1^41 

•  69 

.34 

•  06 

•09 

•  10 

•  09 

.04 

•  07 

.01 

flIEST  RIVER  EXP  ST* 

2^30 

T 

•  20 

•  02 

.10 

•  26 

.31 

•  13 

•  32 

•  11 

.06 

.03 

•  01 

.04 

T 

.03 

.68 

ICMFIELO 

•  91 

T 

•  09 

•  40 

•02 

•  03 

•  11 

T 

T 

IG«INS  RS 

2^3a 

•09 

•  92 

•  36 

.09 

.10 

•  OB 

•  26 

•  28 

•  42 

•  06 

.08 

.07 

.09 

IRIE   12  ESE 

2^13 

T 

T 

.33 

•  22 

•  20 

.73 

T 

■  30 

.35 

T 

T 

T 

UPERT 

•  91 

T 

T 

.02 

•  36 

•  04 

.07 

.02 

T 

AINT  ANTHOMV 

•  •99 

•  04 

T 

T 

T 

.23 

•  02 

•  39 

•02 

•  01 

.17 

T 

T 

•  23 

•  20 

.06 

•  06 

AINT  MARIES 

3^11 

•  19 

T 

1^69 

•  06 

•  06 

.01 

•  07 

.14 

•  19 

•  29 

•  10 

•  06 

.02 

T 

T 

.09 

.02 

ALMON 

1^92 

•  23 

•  12 

•  32 

•  09 

•  11 

•  11 

.19 

T 

T 

•  19 

T 

T 

APCPOINT  EXP  STA 

2^3< 

T 

T 

.39 

•  01 

.18 

.02 

•  28 

.28 

.01 

•  03 

.02 

T 

T 

T 

•  04 

•  14 

1.03 

PENCER  RS 

•  •97 

T 

T 

•  04 

.13 

.19 

•  11 

•  02 

.03 

•  79 

•  06 

.26 

TIBNITE 

1.99 

•  18 

T 

T 

•  06 

•  07 

.06 

•  17 

•  11 

.07 

■  90 

.29 

.04 

•  03 

TREVELL 

2^29 

•  14 

•  01 

•  4« 

•  90 

•  02 

.38 

T 

•01 

•02 

T 

.94 

•  32 

.05 

T 

>VGAR 

•  t2 

T 

•  26 

•  IT 

■  02 

.23 

.12 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

Day  of  month 

1   {  2  1  3 

4 

5 

6 

7  1  8^ 

9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  20 

21 

22  1  23 

24 

2S 

26  27 

28  1  29 

30 

31 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON lA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 

•  n 

1>79 
1<92 

.03 

.03 
.01 

T 
T 

.03 

T 

■  28 
.26 
.14 

T 

T 

.24 
.06 

.33 

.30 
■  3B 
.62 

.11 

.02 
.19 

.07 
.01 

•  16 
.07 

•  19 

•  03 
.09 

•  06 

•  02 
.16 
.31 
.03 

.10 
.32 
.09 

.05 

T 

T  ,40 
.05 

,06 
,06 

,03 

.06 

T 

.03 
.36 

T 

TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAVAN  I  N 
WEISER  2  SE 

•  9i 

2-66 
1.90 
■  *1 

.01 

.09 

.27  T 
.19 

.12 

T 

T 

.73 

•  SS 

.01  .30 
.41 

.22 

•  IS 
.03 

.99 

.16 

.36 
.17 

.26 
.27 
.22 

.23 
.19 
.19 
.03 

.12 
•  23 
.07 

T 

.09 
.32 

.06 

.13 
.04 
.10 

.04  T 
.02  ,08 
.15 

.03 
.03 
.16 

.05  T 

.01 

.05 

.08 
.01 

.25 

T 

WINCHESTER  1  SE 

1.96 

.09 

.54 

.32 

.02 

.10 

•  16 

•  42 

.20 

,02 

.04 

.05 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5: OOA  HST 

a 

o 
o 

iH 
■-1 

5: OOP  HST 

a 

a. 

o 
o 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

26 

10.1 

47 

S 

4 

68 

42 

29 

51 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

93 

4.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  TO 

10.0 

40^ 

SW 

12 

1 

4 

3 

0 

0 

0 

8 

IDAHO  PALLS  46  W  TO 

8.6 

32(/ 

WSW 

24 

2 

7 

2 

0 

0 

0 

11 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

76 

49 

38 

2 

6 

1 

1 

0 

0 

10 

6.8 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

22 

11.9 

42 

W 

13 

71 

44 

32 

55 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

13 

67 

5.7 

</  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


■M  r«f*r«DC«  not*,  (ollewln.  Bt.tio.  iMtoa. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Ssuon  ol       1956  -  1957 


Slataon 

July 

Seplembet 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABERDEEN  EXP  STA 

~ 

~ 

" 

~ 

AMERICAN  PALLS   1  SW 

3«5 

2.6 

15*0 

2.5 

1.0 

29.1 

ANDERSON  DAH 

T 

3*0 

23*0 

e.o 

2.0 

_ 

AftCO  3  NW 

- 

2*0 

- 

- 

ARRQWROCK  DAM 

3.0 

28  •9 

17.  3 

1.0 

50.2 

ASH TON    1  S 

10*5 

16.5 

31*0 

12.0 

9.0 

~ 

ATLANTA  2 

54«7 

49.  1 

35.6 

11*5 

T 

T 

AVERY  RS 

I 

z 

7.4 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

- 

- 

20.3 

- 

BIG  CREEK  1  S 

?•  0 

20sO 

32  #0 

15.0 

33  .6 

13.0 

1.0 

blackfoot 

0  •  S 

3«5 

3.0 

15«  5 

• 

5.0 

31*5 

BLACKFOOT  DAM 

6.0 

BLISS 

T 

2*5 

6*0 

6.9 

T 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOISE   MB  AP 

T 

1*2 

3.2 

12  #4 

7.2 

0»2 

24*2 

bonners  ferrv  1  SW 

7*5 

25  #9 

36  i  1 

10.6 

85.6 

BUHL 

aUN&ALON  RS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

z 

BURKE  2  ENE 

13*9 

10.4 

45.2 

56«7 

60.6 

43i5 

8.2 

4*7 

243.2 

burley 

2*0 

0*3 

2.0 

4*0 

4.5 

T 

12.8 

BURLEY   CAA  AP 

0*6 

T 

2.7 

3a6 

3.6 

T 

T 

10.7 

CABINET  GORGE 

15,4 

45  •  I 

56.  0 

16*5 

■ 

CALDWELL 

I 

1.1 

25a0 

16.6 

CAMBRIDGE 

- 

- 

8.5 

29«5 

13.5 

1.0 

0.0 

- 

CAREY  2  S 

* 

* 

~ 

" 

~ 

" 

" 

CASCADE   1  NW 

17  (O 

3*0 

10.5 

18  ^5 

23.  0 

19.0 

1.0 

92  .0 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

21*2 

4,0 

15.1 

39*2 

29.8 

26*8 

1.7 

137*8 

CHALLIS 

0.5 

2.5 

1.5 

CHILLY   BARTON  FLAT 

3.0 

6.0 

4«5 

1.5 

2*5 

- 

- 

- 

- 

CLARK  FORK    1  ENE 

~ 

" 

C  L I FFS 

T 

~ 

6  •  0 

9*0 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

3*  3 

21*5 

17.5 

29.2 

25*2 

29.5 

41*0 

20.4 

6.0 

193.8 

COEUR  D  ALENE  RS 

T 

2*4 

4.7 

33*6 

17«6 

6.6 

T 

65.3 

CONDA 

9*8 

4,8 

15.5 

17»8 

5.2 

20.1 

5.4 

2*0 

80*6 

COTTONWOOD 

2*6 

?a4 

4,5 

24  •  7 

15.3 

2.6 

52.1 

COUNC I L 

3  •  0 

1*0 

12.0 

18.  0 

2.0 

74  .0 

DEADHOOD  DAM 

52*0 

12*4 

26.4 

54  9 

48.1 

43.4 

6.0 

0.5 

243.7 

DEER  FLAT  DAM 

0.2 

3.6 

20«0 

12.4 

T 

36.2 

DEER  POINT 

T 

T 

- 

7,0 

17.0 

36*0 

35.5 

59*0 

- 

8.5 

3.5 

DIXIE 

T 

~ 

■ 

*" 

T 

■ 

DRIGGS 

~ 

■ 

DUBOIS  EXP  STA 

3.0 

15*5 

1*5 

6*0 

DUBOIS  CAA  AP 

3«5 

2.3 

2.0 

10*4 

5.0 

T 

23.2 

ELK  CITY 

- 

- 

- 

- 

ELK  RIVER  I  S 

1*4 

" 

12.7 

42.5 

" 

EMMETT  2  E 

T 

2.0 

FA  I RF I  Eld  RS 

8*2 

0*4 

4.9 

214 

12.3 

15.2 

I 

62  .4 

FAIRYLAWN 

1.0 

13.5 

12«0 

1*0 

16*0 

FENN  RS 

0.3 

3.2 

55«0 

25.0 

83*5 

FQRT   HALL    I ND  AGENCY 

2*0 

~ 

*" 

GARDEN  VALLEY  RS 

4*0 

1*3 

11.5 

33.0 

17.0 

4|  0 

71.0 

glenns  ferry 

T 

1  0»  5 

2.0 

GOODING  CAA  AP 

0>3 

0.6 

2.8 

9.1 

8.3 

0*6 

T 

21.7 

GRACE 

1«0 

5.0 

19*5 

12t5 

5.0 

10*0 

T 

53.0 

GRAND  VIEW 

T 

0«8 

1.0 

GRAnGEV I LLE 

7.0 

8,0 

24i0 

8  <  0 

6*0 

T 

GRASmERE 

gray  6  NNW 

_ 

z 

z 

GROUSE 

9*0 

1.0 

13»5 

4.0 

e.o 

7.0 

42.5 

HAIlEY  AP 

10*0 

■ 

4*5 

23«8 

- 

HAMER  ^  NW 

6.3 

2.3 

17  •O 

1.5 

1  .0 

MA2ELT0N 

2*0 

T 

1.3 

4.3 

1.9 

1.0 

T 

10.5 

HILL  CITY 

0.6 

HOLLISTER 

T 

2.0 

3.3 

3.5 

T 

8.8 

HOWE 

T 

T 

~ 

■ 

I DAHO  C I  TY 

~ 

"■ 

" 

28«  1 

44.  2 

IDAHO  CITY    11  SW 

1&*0 

9.2 

38*6 

30.  0 

19*0 

T 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

2.6 

3.7 

14*6 

z 

IDAHO  FALLS    16  SE 

5.3 

12*6 

7.1 

19.3 

11(9 

15.9 

12.7 

1.3 

86.1 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

2*5 

9.0 

1,5 

14*0 

3.0 

6.6 

2.0 

38.6 

I DAHO  Falls  u2  nw  mb 

~ 

~ 

~ 

I DAhO  falls   *6  W  WB 

2*4 

3*1 

1,5 

ie~i 

2*6 

3.3 

4*5 

35.5 

IRWIN  2  SE 

5«0 

U.O 

22.0 

25.5 

13.0 

4.0 

1.0 

island  park  dam 

25«S 

17.5 

33.5 

61.5 

25.5 

25.0 

10.0 

3*0 

201.5 

JEROME 

1*6 

0.3 

4,6 

4.5 

3.5 

T 

14,7 

KAM I  AH   1  NE 

* 

" 

~ 

KELLOGG 

2*5 

4*0 

3.0 

39~5 

34.3 

12*5 

T 

95.8 

KOOSKIA 

T 

T 

4,0 

32.0 

8.0 

T 

44.0 

KUNA   2  NNE 

T 

T 

1.5 

7.0 

7.5 

T 

16*0 

LEWI STON 

0.3 

" 

~ 

■ 

" 

LEHISTON  WB  AP 

T 

0.5 

26.  1 

6.1 

T 

34.7 

LIFTON  PUMPING  STA 

T 

B.O 

10.5 

10a  1 

8.5 

1.5 

LOWMAN 

2.5 

14.5 

37.0 

20.0 

4*5 

T 

MACKAY  RS 

- 

- 

- 

MALAD 

2.9 

13.5 

3.0 

1.0 

1.0 

T 

21.4 

MALAD  CAA  AP 

J 

3.0 

14.2 

5.0 

1.3 

2.5 

1.0 

27.0 

MAY  RS 

1 13 

0.9 

3.6 

9.2 

1.5 

4*0 

0.4 

20.9 

MC  CALL 

2SiO 

6*0 

39.0 

52.0 

2.0 

MC  CAMMON 

T 

5.5 

12.2 

17.1 

2.0 

1.0 

T 

37*8 

MCRIDIAN    1  W 

T 

~ 

~ 

- 

T 

T 

" 

MINIDOKA  DAM 

2.0 

T 

2.5 

4.0 

1.5 

0*5 

T 

10.5 

MONTPELIER  RS 

0*5 

8.0 

21  .0 

19  •  5 

16.  5 

15.0 

5.5 

66.0 

MOSCOW  u  OF  I 

2.0 

27.0 

10.5 

39*5 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

T 

3.6 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

T 

25»U 

9.5 

39.7 

39.9 

39.1 

37.2 

16.7 

1C*2 

Ii5 

219.2 

NAMPA    2  NW 

15.3 

T 

NEW  MEADOWS  RS 

22.2 

37.8 

13.0 

NEZPERCE  2  E 

4.0 

T 

6.5 

30.0 

9.5 

4*0 

3.0 

57.0 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

CONTINUED  Season  oi        1956  -  1957 


station 

July 

Augiut 

Septembei 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

OAKLEY 

T 

3.0 

3.0 

2.5 

4.  5 

2.0 

2,0 

17.0 

OBSIDIAN  2  NNM 

- 

- 

- 

_ 

_ 

OLA  5  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OROFINO 

0.5 

24% 

8.9 

T 

PALISADES  DAM 

11.2 

14.0 

32.6 

17.0 

12.6 

7,6 

0.3 

102,1 

PARMA  EXP  STA 

T 

1.0 

0.7 

16.0 

11.0 

T 

28,7 

PAUL  1  E 

1<8 

T 

1.0 

3.5 

2.0 

8,3 

PAYETTE 

T 

1.5 

16.6 

4.9 

22.6 

PIERCE  RS 

POCATELLO  2 

5,6 

3.8 

2.0 

8.2 

1.6 

2.7 

2,9 

T 

26.4 

POCATELLO  WB  AP 

3.4 

2.3 

3.0 

10i9 

1.7 

0.7 

4,9 

T 

26.9 

PORTHILL 

6.0 

18.0 

18.5 

40.0 

16.9 

101 .0 

POTLATCH 

- 

- 

- 

- 

PRESTON  2  SE 

6.0 

6.6 

22.4 

15.5 

3.5 

7.1 

0,6 

63,7 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

1  .e 

3.6 

20.9 

36.6 

27.6 

11.0 

101.7 

RICHFIELD 

T 

3.1 

11.8 

8.2 

T 

T 

23.1 

RI6GINS  RS 

- 

T 

_ 

T 

T 

RIRIE  12  ESE 

3.0 

7.5 

- 

- 

- 

- 

- 

RUPERT 

T 

4*0 

1.9 

2.0 

SAINT  ANTHONY 

_ 

_ 

7.0 

12.0 

_ 

I 

SAINT  MARIES 

- 

- 

37.1 

28.0 

- 

SALMON 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

• 

_ 

_ 

_ 

SANOPOINT  EXP  STA 

0.6 

2.7 

- 

30.0 

3«.6 

19.2 

T 

- 

SHOSHONE 

T 

SPENCER  RS 

_ 

_ 

2.1 

9.1 

_ 

_ 

STIBNITE 

2.0 

33.0 

19.5 

23.9 

37«0 

37.8 

49.8 

18,2 

3.3 

220.5 

STREVELL 

O.l 

0.1 

0.5 

0>3 

2.1 

0.1 

0,1 

3,3 

SUGAR 

T 

- 

- 

SUN  VALLEY 

19.0 

6.0 

11.0 

22.0 

19.  0 

18.0 

2.0 

T 

97,0 

SWAN  FALLS  PH 

0.3 

TETONIA  EXP  STA 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

THREE  CREEK 

8.0 

4.5 

12.1 

5.2 

5.5 

6.9 

1.9 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

0*9 

TWIN  FALLS  3  SE 

0.5 

0.5 

3.8 

9.8 

1.5 

1.5 

13,6 

WALLACE 

2.5 

2.5 

9.5 

3S.0 

33.5 

19.9 

T 

«e,5 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

6.0 

7.7 

28.1 

35.3 

18.6 

T 

WAYAN  1  N 

19.0 

19.1 

9.9 

20,0 

10.2 

WEISER  2  SE 

T 

WINCHESTER  1  SE 

11.0 

3.0 

11.4 

23.0 

16.9 

17,0 

10.9 

92,4 

S««  reference  notes  tollovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

JUNE  1957 


Day 

Ol  Month 

1 

Station 

E 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SEROEEN  EXP  STA 

MAX 

79 

,84 

87 

S9 

87 

79 

79 

80 

69 

66 

75 

73 

66 

65 

61 

57 

73 

60 

86 

81 

86 

72 

60 

83 

es 

79 

63 

66 

91 

88 

77.7 

MIN 

*6 

44 

48 

49 

54 

56 

42 

49 

43 

49 

39 

52 

48 

33 

36 

37 

41 

40 

44 

64 

44 

41 

37 

44 

46 

49 

62 

51 

60 

57 

46.1 

4ERICAN  FALLS   1  NW 

MAX 

78 

79 

81 

81 

87 

82 

76 

79 

73 

67 

74 

71 

66 

64 

63 

60 

66 

79 

92 

78 

87 

71 

82 

83 

81 

80 

60 

68 

88 

82 

76.7 

MIN 

51 

49 

51 

54 

50 

59 

46 

50 

48 

50 

47 

52 

49 

37 

40 

41 

40 

43 

52 

55 

47 

47 

39 

50 

46 

57 

53 

53 

61 

69 

49.2 

tOEDSON  DAM 

MAX 

87 

90 

94 

95 

94 

84 

81 

75 

72 

77 

77 

72 

68 

62 

61 

72 

79 

85 

81 

73 

87 

74 

86 

81 

83 

78 

81 

88 

90 

90 

79.9 

MIN 

53 

55 

57 

55 

57 

55 

50 

66 

47 

48 

48 

63 

48 

39 

39 

44 

44 

49 

53 

54 

46 

44 

46 

61 

47 

50 

52 

52 

56 

68 

60.2 

iCO  3  N" 

MAX 

78 

SO 

83 

86 

86 

74 

76 

76 

68 

65 

73 

70 

66 

68 

59 

58 

70 

76 

77 

70 

64 

68 

75 

79 

79 

75 

80 

83 

84 

83 

73.9 

MIN 

45 

47 

45 

52 

53 

45 

40 

49 

45 

44 

41 

40 

44 

30 

32 

36 

42 

42 

43 

47 

41 

42 

38 

40 

42 

49 

53 

52 

30 

52 

44.1 

ROWROCK  0AM 

MAX 

84 

69 

93 

94 

95 

94 

73 

S3 

70 

74 

76 

76 

74 

63 

64 

61 

71 

60 

86 

83 

71 

70 

73 

87 

82 

84 

81 

84 

89 

90 

79.8 

MIN 

5* 

58 

57 

57 

58 

54 

49 

54 

47 

51 

46 

60 

44 

40 

40 

45 

46 

48 

55 

55 

46 

42 

47 

52 

49 

51 

53 

53 

55 

66 

50.4 

MTON  1  S 

MAX 

81 

75 

81 

87 

88 

71 

77 

82 

72 

70 

66 

74 

62 

62 

57 

60 

72 

73 

80 

75 

62 

65 

73 

78 

73 

73 

79 

82 

84 

87 

74.1 

MIN 

42 

41 

45 

43 

54 

47 

47 

34 

41 

35 

41 

39 

39 

35 

33 

36 

32 

34 

33 

29 

43 

40 

39 

40 

39 

43 

45 

47 

45 

47 

40.2 

LANTA  2 

MAX 

77 

SO 

83 

86 

85 

84 

75 

77 

79 

71 

72 

69 

62 

51 

57 

72 

74 

72 

62 

64 

74 

77 

76 

70 

76 

80 

83 

82 

73.9 

MIN 

40 

44 

44 

44 

45 

44 

37 

33 

34 

43 

36 

44 

33 

31 

31 

31 

37 

41 

38 

34 

31 

34 

35 

41 

51 

41 

42 

40 

38.5 

ERV  RS 

MAX 

94 

88 

89 

94 

96 

77 

68 

72 

76 

72 

73 

65 

62 

59 

61 

73 

60 

62 

83 

67 

63 

67 

89 

89 

74 

76 

75 

78 

76 

81 

77.4 

MIN 

43 

56 

54 

53 

51 

54 

50 

48 

62 

43 

44 

46 

41 

41 

40 

40 

48 

47 

62 

46 

46 

40 

46 

50 

41 

46 

54 

46 

43 

38 

46.7 

YVIEN  MODEL  BASIN 

MAX 

79 

82 

79 

81 

83 

87 

71 

69 

65 

70 

74 

63 

62 

62 

64 

62 

75 

76 

76 

70 

68 

64 

72 

81 

72 

73 

74 

77 

77 

72 

72.7 

MIN 

48 

59 

55 

48 

49 

69 

44 

49 

46 

41 

43 

46 

40 

43 

38 

35 

40 

40 

45 

47 

47 

44 

39 

55 

42 

50 

63 

60 

43 

41 

45.9 

G  CREEK  IS 

MAX 

78 

81 

83 

84 

84 

70 

74 

70 

63 

65 

70 

62 

49 

52 

51 

62 

70 

74 

74 

54 

58 

60 

75 

75 

73 

67 

73 

78 

80 

61 

69.3 

MIN 

32 

42 

34 

32 

37 

48 

31 

40 

35 

30 

28 

41 

30 

32 

26 

36 

31 

32 

36 

42 

34 

37 

27 

32 

28 

34 

47 

32 

31 

30 

34.2 

>CKFOOT 

MAX 

S3 

88 

90 

93 

91 

84 

80 

82 

75 

68 

77 

74 

67 

67 

65 

56 

74 

83 

88 

60 

69 

73 

80 

84 

85 

78 

84 

69 

92 

79.4 

MIN 

50 

52 

52 

54 

60 

69 

51 

54 

49 

50 

46 

53 

46 

41 

42 

42 

44 

46 

53 

66 

47 

46 

44 

66 

63 

55 

56 

56 

65 

61 

51.5 

ACKFOOT  DAM 

MAX 

72 

77 

79 

81 

80 

69 

71 

75 

68 

68 

67 

66 

55 

66 

51 

47 

62 

70 

77 

66 

58 

61 

70 

76 

73 

74 

72 

60 

81 

68.7 

MIN 

35 

40 

38 

40 

45 

45 

34 

38 

40 

46 

33 

36 

37 

29 

31 

33 

32 

32 

33 

46 

36 

33 

26 

34 

36 

39 

44 

35 

43 

36.9 

ISS 

MAX 

85 

91 

93 

94 

92 

82 

84 

78 

66 

78 

79 

76 

72 

65 

66 

71 

77 

86 

64 

76 

72 

75 

86 

87 

84 

85 

86 

92 

93 

93 

61.5 

MIN 

53 

53 

58 

54 

56 

58 

47 

63 

45 

62 

45 

48 

48 

41 

42 

45 

41 

49 

57 

66 

48 

48 

43 

43 

59 

60 

58 

60 

59 

57 

50.9 

ISE   LUCKY  PEAK  0AM 

MAX 

89 

95 

96 

98 

97 

94 

84 

85 

76 

63 

80 

82 

78 

67 

66 

73 

82 

90 

90 

60 

72 

73 

88 

90 

97 

87 

84 

89 

91 

64.9 

MIN 

61 

64 

63 

65 

68 

55 

56 

55 

52 

49 

52 

68 

60 

44 

42 

39 

51 

66 

60 

64 

46 

45 

62 

55 

52 

64 

66 

58 

56 

56 

54.5 

ISE  NB  AP 

MAX 

89 

92 

94 

94 

93 

73 

81 

69 

75 

77 

60 

76 

65 

64 

62 

72 

78 

88 

61 

71 

70 

73 

87 

84 

85 

79 

82 

88 

90 

93 

60.2 

MIN 

59 

61 

62 

61 

63 

55 

52 

54 

49 

47 

46 

54 

41 

40 

40 

38 

45 

67 

61 

51 

46 

44 

51 

56 

48 

62 

55 

57 

56 

67 

51.6 

NNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

88 

84 

88 

88 

87 

76 

73 

69 

67 

75 

69 

57 

62 

62 

69 

79 

80 

74 

73 

82 

80 

75 

74 

77 

75.3 

MIN 

50 

59 

53 

52 

49 

59 

50 

51 

52 

42 

53 

60 

52 

45 

36 

36 

44 

51 

43 

40 

63 

46 

55 

52 

49.0 

HL 

MAX 

93 

87 

89 

89 

89 

88 

80 

80 

63 

72 

77 

75 

66 

63 

59 

67 

74 

81 

66 

61 

69 

72 

80 

82 

83 

83 

81 

88 

88 

79.1 

MIN 

58 

58 

58 

68 

59 

65 

52 

56 

61 

49 

51 

55 

49 

41 

43 

44 

44 

51 

56 

58 

48 

47 

49 

56 

56 

59 

53 

59 

63 

62 

63.3 

NSALOW  RS 

MAX 

91 

92 

95 

83 

76 

74 

72 

71 

66 

65 

57 

63 

66 

79 

82 

62 

76 

63 

70 

65 

65 

77 

75 

76 

79 

80 

83 

76.6 

MIN 

45 

53 

51 

53 

51 

51 

43 

45 

50 

45 

45 

43 

42 

49 

48 

55 

46 

46 

40 

42 

54 

44 

47 

56 

48 

45 

42 

47.4 

RKE   2  ENE 

MAX 

81 

80 

79 

80 

86 

77 

60 

65 

60 

65 

65 

55 

52 

55 

52 

64 

69 

74 

74 

64 

63 

60 

76 

59 

65 

63 

64 

66 

67 

70 

66.6 

MIN 

43 

50 

48 

60 

44 

50 

44 

44 

45 

37 

39 

42 

39 

34 

35 

37 

37 

42 

47 

37 

41 

35 

36 

45 

36 

43 

50 

42 

39 

36 

41.6 

RLEY 

MAX 

8? 

85 

89 

92 

94 

93 

76 

82 

74 

70 

65 

76 

73 

65 

66 

62 

66 

76 

84 

91 

71 

69 

73 

84 

85 

86 

82 

83 

91 

92 

79.2 

MIN 

53 

52 

56 

54 

68 

58 

49 

64 

46 

49 

46 

52 

60 

40 

42 

43 

46 

48 

54 

69 

47 

49 

41 

56 

49 

60 

69 

66 

66 

61 

51.9 

RLEY  CAA  AP 

MAX 

83 

87 

92 

92 

92 

75 

80 

74 

70 

74 

75 

72 

66 

63 

62 

68 

74 

85 

90 

72 

70 

73 

62 

84 

84 

61 

83 

69 

91 

66 

76.9 

MIN 

50 

50 

54 

50 

61 

64 

44 

47 

45 

47 

43 

49 

43 

37 

42 

42 

44 

43 

49 

62 

46 

44 

36 

48 

45 

61 

58 

64 

61 

68 

48.3 

BINET  GORGE 

MAX 

8S 

85 

83 

88 

89 

78 

65 

66 

71 

74 

72 

62 

62 

61 

63 

67 

76 

81 

79 

72 

62 

72 

60 

77 

72 

71 

75 

76 

78 

74.4 

MIN 

48 

56 

54 

54 

49 

55 

52 

63 

50 

42 

47 

47 

44 

44 

38 

39 

42 

50 

51 

50 

48 

47 

41 

52 

44 

61 

54 

49 

46 

42 

47.9 

LOWELL 

MAX 

90 

91 

93 

94 

95 

80 

64 

73 

77 

78 

82 

76 

70 

67 

65 

73 

60 

90 

60 

76 

72 

76 

86 

85 

86 

81 

65 

90 

90 

81.9 

MIN 

54 

61 

57 

56 

61 

69 

60 

55 

50 

50 

49 

57 

46 

40 

40 

37 

45 

58 

54 

51 

45 

45 

43 

68 

47 

64 

55 

55 

63 

55 

51.3 

M8RIDGE 

MAX 

87 

88 

90 

93 

92 

87 

81 

69 

70 

76 

60 

75 

70 

60 

64 

70 

80 

64 

83 

72 

71 

72 

85 

84 

80 

84 

80 

87 

88 

79.7 

MIN 

50 

52 

51 

50 

51 

46 

44 

52 

44 

50 

43 

55 

42 

38 

39 

34 

36 

44 

46 

50 

40 

39 

38 

60 

48 

40 

46 

46 

50 

47 

46.4 

REY  2  S 

MAX 

80 

82 

S8 

90 

87 

73 

76 

73 

65 

66 

70 

67 

64 

60 

61 

64 

71 

76 

62 

68 

63 

66 

78 

77 

74 

75 

SO 

84 

85 

74.4 

MIN 

49 

47 

51 

54 

56 

62 

42 

48 

40 

46 

42 

43 

32 

31 

40 

38 

39 

46 

51 

49 

38 

41 

42 

48 

42 

54 

55 

46 

61 

53 

46.6 

SCADE  1  NW 

MAX 

74 

79 

79 

83 

87 

86 

66 

74 

59 

64 

66 

70 

60 

53 

50 

53 

60 

71 

76 

71 

59 

60 

66 

75 

71 

73 

63 

75 

79 

60 

69.3 

MIN 

44 

46 

46 

44 

47 

50 

40 

44 

41 

44 

39 

41 

34 

35 

34 

37 

36 

41 

44 

44 

34 

35 

36 

40 

37 

41 

44 

41 

41 

42 

40.7 

ALLIS 

MAX 

78 

80 

86 

90 

89 

76 

79 

79 

70 

71 

71 

73 

67 

56 

59 

52 

72 

76 

78 

72 

63 

66 

79 

61 

81 

79 

79 

66 

66 

92 

75.6 

MIN 

43 

50 

47 

47 

50 

42 

44 

35 

39 

47 

41 

46 

32 

36 

37 

37 

37 

46 

45 

49 

40 

39 

42 

45 

43 

46 

53 

47 

51 

62 

43.7 

ILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

75 

75 

77 

82 

77 

71 

70 

72 

63 

67 

69 

68 

70 

52 

52 

52 

67 

69 

71 

68 

60 

63 

69 

75 

72 

72 

75 

81 

62 

70.1 

MIN 

39 

41 

41 

43 

43 

45 

37 

45 

36 

42 

34 

33 

38 

32 

32 

31 

34 

36 

36 

45 

39 

39 

33 

33 

32 

32 

47 

43 

40 

45 

38.3 

IFFS 

MAX 

78 

SO 

84 

87 

84 

74 

78 

75 

68 

71 

69 

65 

49 

59 

71 

76 

73 

65 

65 

81 

85 

79 

75 

83 

83 

74.0 

MIN 

49 

50 

44 

48 

51 

43 

45 

41 

38 

36 

36 

36 

27 

39 

31 

47 

44 

42 

32 

36 

42 

29 

41 

41 

51 

47 

41.0 

BALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

64 

73 

74 

78 

79 

81 

63 

69 

59 

50 

60 

66 

66 

48 

47 

48 

46 

62 

66 

69 

54 

51 

51 

71 

70 

68 

62 

66 

63.1 

MIN 

37 

44 

40 

42 

46 

46 

32 

43 

34 

40 

34 

39 

31 

29 

32 

32 

34 

37 

40 

37 

34 

36 

31 

41 

36 

41 

43 

41 

41 

37.6 

EUR   0  ALENE  RS 

MAX 

89 

85 

85 

87 

88 

72 

65 

77 

69 

72 

71 

63 

63 

61 

60 

72 

76 

83 

62 

72 

66 

71 

82 

80 

72 

72 

76 

77 

76 

74.7 

MIN 

51 

57 

56 

59 

51 

62 

49 

63 

49 

46 

47 

49 

43 

46 

41 

40 

43 

48 

44 

51 

46 

37 

43 

54 

47 

61 

66 

52 

49 

45 

48.6 

NOA 

MAX 

73 

74 

SO 

81 

84 

85 

76 

76 

76 

72 

63 

70 

68 

69 

60 

61 

46 

66 

72 

80 

67 

61 

67 

72 

63 

78 

72 

72 

83 

83 

71,8 

MIN 

40 

40 

42 

44 

48 

48 

37 

40 

45 

44 

36 

42 

44 

28 

34 

35 

34 

34 

37 

49 

41 

40 

31 

36 

39 

43 

49 

41 

53 

47 

40.7 

T TON WOOD 

MAX 

85 

81 

82 

83 

89 

73 

68 

63 

63 

67 

66 

62 

58 

56 

56 

66 

74 

76 

68 

63 

66 

67 

80 

71 

72 

66 

74 

78 

70 

73 

70.5 

MIN 

48 

55 

54 

54 

56 

60 

43 

49 

42 

43 

42 

46 

40 

38 

37 

37 

39 

48 

52 

42 

43 

37 

38 

50 

42 

46 

54 

47 

40 

41 

45.1 

UNCIL 

MAX 

89 

93 

91 

94 

95 

90 

83 

78 

80 

77 

79 

75 

70 

62 

66 

73 

79 

86 

84 

76 

72 

61 

83 

85 

81 

85 

85 

97 

93 

90 

62.4 

MIN 

52 

53 

53 

56 

68 

56 

45 

46 

45 

45 

46 

57 

37 

38 

40 

41 

40 

47 

60 

62 

38 

42 

40 

42 

44 

60 

46 

62 

54 

53 

47.2 

ADWOOD  0AM 

MAX 

78 

81 

85 

86 

85 

78 

72 

70 

63 

69 

68 

63 

55 

50 

51 

75 

73 

56 

62 

66 

77 

74 

73 

73 

80 

61 

84 

70.9 

MIN 

37 

37 

40 

40 

44 

47 

36 

44 

38 

39 

31 

45 

32 

34 

30 

29 

29 

36 

39 

43 

32 

30 

29 

36 

32 

31 

49 

36 

36 

36 

36.6 

ER  FLAT  0AM 

MAX 

85 

88 

89 

90 

91 

86 

79 

78 

74 

76 

82 

76 

69 

62 

63 

75 

86 

63 

76 

71 

73 

83 

82 

63 

80 

81 

85 

87 

87 

79.7 

MIN 

59 

60 

60 

62 

66 

50 

51 

65 

50 

51 

52 

49 

46 

42 

40 

42 

44 

48 

61 

51 

49 

49 

45 

69 

52 

55 

54 

56 

57 

60 

62.2 

ER  POINT 

MAX 

68 

71 

75 

78 

75 

71 

64 

61 

54 

58 

59 

58 

53 

43 

39 

52 

67 

66 

59 

51 

55 

64 

66 

67 

61 

64 

70 

70 

73 

»2.4 

MIN 

52 

49 

57 

52 

50 

37 

45 

40 

43 

40 

45 

43 

31 

30 

26 

3  0 

41 

61 

36 

33 

36 

47 

61 

48 

48 

46 

52 

57 

69 

44.1 

X  I  E 

MAX 

77 

78 

77 

82 

82 

66 

70 

66 

60 

62 

68 

61 

51 

50 

51 

55 

67 

70 

68 

67 

56 

58 

72 

69 

69 

60 

70 

73 

76 

77 

66.6 

MIN 

33 

46 

39 

39 

38 

45 

32 

42 

36 

29 

29 

32 

32 

31 

30 

30 

28 

34 

36 

43 

32 

32 

27 

41 

31 

36 

46 

34 

■34 

32 

36.0 

IIGGS 

MAX 

79 

77 

77 

79 

80 

82 

73 

75 

73 

69 

65 

70 

72 

70 

66 

62 

70 

70 

75 

72 

77 

64 

69 

70 

75 

76 

76 

73 

79 

81 

73.1 

MIN 

43 

44 

45 

49 

44 

49 

42 

45 

38 

45 

39 

38 

40 

39 

37 

37 

38 

39 

40 

42 

51 

50 

50 

50 

43.1 

to*  ntmnoe*  not**  (ollo*lt>c  Slatlon  lad»K. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAH 
JUNE  195 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
45 

77 

7S 

82 

81 
52 

72 
51 

72 

76 

44 

70 

45 

64 

56 
37 

58 
37 

50 
37 

65 

40 

73 

77 

73 

40 

59 

41 

41 

79 

74 
5 1 

76 
50 

63 
60 

86 

64 

84 
54 

71. 
45. 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

75 

82 

62 

87 

66 

74 

76 

76 

66 

68 

74 

74 

63 

62 

59 

53 
36 

70 
36 

76 

80 

66 

42 

65 

75 

6; 

81 

75 

8] 

85 

89 
62 

86 
55 

74. 
45. 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 
MIN 

85 
46 

66 
56 

85 
5 1 

67 
5 1 

91 
50 

66 

50 

57 
4  3 

56 
49 

56 
51 

59 
40 

60 
47 

58 
46 

46 
41 

57 
40 

75 
40 

80 

80 

80 

71 

40 

69 
4  0 

60 
43 

81 

72 
46 

72 
6  2 

71 
40 

71 
41 

75 

39 

76 
36 

72. 
45. 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

91 
55 

93 
65 

95 
57 

96 
56 

97 
60 

94 
50 

65 
46 

63 
50 

79 
47 

60 
47 

63 
45 

80 
56 

74 

42 

67 
40 

64 
36 

74 
37 

82 
43 

90 

86 

73 
60 

73 

77 

88 

86 
5C 

66 
55 

60 
50 

66 
52 

92 
50 

92 
60 

83. 
48. 

FAIRFIELD  RS 

MAX 
MIN 

78 
42 

81 

65 

87 

85 

61 

74 

72 

62 

66 
41 

71 
39 

69 

66 

56 
30 

60 

64 

40 

74 

33 

76 

76 

69 

66 

66 

76 

T, 

76 

75 

7E 

63 

86 

86 
50 

74. 
41. 

FAIRYLAWN 

MAX 
MIN 

80 
59 

83 
53 

66 

90 
51 

86 

51 

70 
45 

76 
4 1 

68 

61 
45 

66 
36 

73 
41 

71 
60 

57 
40 

55 
37 

52 
38 

61 

30 

74 

35 

80 

70 
37 

7| 

65 

66 

82 
36 

71 

^6 

79 

80 
4€ 

65 
50 

85 
63 

85 
50 

74. 
43. 

FENN  RS 

MAX 
MIN 

89 
47 

92 
57 

89 

52 

94 

94 

52 

87 

56 

80 

72 

55 

76 
46 

77 
46 

76 
45 

71 
44 

71 
48 

64 
46 

62 
45 

63 
48 

89 
49 

83 
51 

66 
62 

77 

63 

70 
49 

76 
4  5 

87 
47 

68 
56 

79 
46 

79 
49 

80 
55 

83 
49 

86 
49 

61 
47 

80. 
49. 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

MAX 
MIN 

81 
45 

85 

86 

90 
50 

89 

88 

77 

81 

74 

74 

74 

67 

64 

62 

67 
40 

72 
39 

°o 

85 

79 

65 

78 

79 
38 

8; 

60 

76 

60 
5  2 

86 
5  0 

90 
60 

68 
56 

78. 
47. 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

89 
46 

90 
53 

9C 

95 

92 

52 

°i 

79 

74 

79 

79 

61 

70 

63 

59 

72 
36 

68 
37 

86 

61 

71 

70 

75 

85 
36 

82 
42 

82 
36 

79 
43 

64 

6C 

90 
45 

92 
44 

80. 
43, 

GLENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

89 

'1 

97 

100 

96 

81 

65 

79 

73 

80 

62 

76 

70 

70 

67 

75 
46 

80 
41 

66 

66 

78 

74 

76 

66 

85 

86 

65 

8C 

92 
62 

94 
63 

94 
61 

63. 
61. 

GOODING  CAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
57 

88 
56 

92 

93 

90 

73 

61 

73 

66 

74 
43 

77 
46 

74 

65 

64 
36 

63 
39 

71 
43 

76 
44 

84 

67 

73 

69 

74 

83 

64 

67 
6 1 

82 

84 
66 

91 
57 

91 
58 

90 
57 

79. 
49. 

GRACE 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 

83 

84 

84 

79 
51 

74 

75 

74 

68 

70 

70 

59 
46 

57 
33 

57 

53 
35 

67 
36 

70 

76 

72 

61 

65 

72 

36 

7£ 

78 

72 

75 
52 

84 

43 

65 
52 

86 

60 

72. 
44. 

GRAND  VIEW 

MAX 
MIN 

92 
58 

94 

101 

102 

100 

90 

90 

85 

72 

81 

89 

88 

76 

73 

68 

77 
48 

83 
45 

91 

90 

92 

92 

91 

92 

90 

91 

96 

96 

96 
62 

88. 
53. 

6RANGEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
51 

84 

57 

83 
66 

85 
55 

89 
57 

63 
50 

72 
49 

61 
45 

66 

40 

70 
42 

68 
44 

63 
46 

60 
44 

51 
39 

53 
36 

66 

38 

75 
39 

77 

70 

59 

63 

83 

71 
51 

73 
43 

68 

75 

79 
46 

75 
44 

76 
40 

71. 
46. 

GRASMERE 

MAX 
MIN 

80 
47 

85 
51 

87 
52 

88 

5 1 

86 
51 

66 
45 

78 
4 1 

75 
47 

58 
43 

66 
46 

73 
40 

73 
50 

63 
40 

60 
31 

61 

33 

61 
36 

71 

38 

80 

81 

70 

67 

70 

82 
38 

63 

85 
45 

82 
49 

83 
6C 

86 
49 

86 
65 

90 
63 

76. 
44. 

GROUSE 

MAX 
MIN 

73 
37 

75 
36 

79 

60 
41 

79 
44 

70 

70 
37 

69 
4 1 

64 

35 

63 
40 

68 
32 

65 
36 

54 
27 

49 

30 

55 
34 

64 

33 

69 

71 

66 

56 

59 

68 

3  2 

73 
33 

72 
31 

69 

72 
43 

77 
42 

77 
42 

76 
42 

68. 
37. 

HAILEY  AP 

MAX 
MIN 

75 

79 

62 

86 

83 

78 

74 

71 

64 

66 

71 

69 

63 
36 

58 
32 

66 
32 

61 

33 

70 
36 

75 

76 

74 

67 

66 

76 

8C 

83 

61 

79 

85 

65 

83 
61 

73. 
42. 

HAMER   <•  NW 

MAX 
MIN 

76 

60 

81 

65 

90 

62 

80 

62 

71 

68 

76 

75 

70 

65 

64 

58 
35 

72 
37 

80 

83 

75 

65 

67 

80 

66 

64 

61 

84 

90 

89 

83 
47 

77. 
44. 

HA2ELT0N 

MAX 
MIN 

84 

51 

85 

92 

92 

91 

81 

76 

79 

66 

70 

75 
50 

71 

65 
46 

65 
45 

60 
42 

68 
42 

76 
42 

84 

66 

75 

67 

71 

84 

63 

82 

61 

60 

86 
5  6 

67 

87 
60 

78. 
49. 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

78 
41 

82 

64 

68 

65 

74 

73 

74 
45 

62 

69 
45 

70 
37 

67 
45 

66 
39 

57 
30 

57 
3  5 

65 
40 

72 

30 

77 

78 

72 

68 

66 

76 

75 

79 

77 

77 

63 

64 

88 
48 

74. 
41. 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

81 
41 

80 
51 

69 

90 

67 

86 

60 

78 
50 

71 

70 

75 
44 

74 

64 
43 

64 
34 

66 
39 

56 
40 

74 
36 

84 

94 

75 

69 

72 

63 

64 

86 

82 

83 

88 
5  3 

91 

62 
54 

76. 
46. 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

84 
46 

86 
51 

90 

92 
50 

90 
50 

67 
42 

66 
4 1 

76 
4 1 

78 
38 

75 
46 

76 
36 

70 
37 

66 
34 

66 

31 

66 
32 

67 
35 

77 
34 

81 

80 

70 

67 

70 

82 

79 

79 

76 

79 

64 

62 

90 
47 

76. 
40. 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
48 

83 
48 

90 
5  0 

93 
52 

86 
57 

73 
52 

75 
46 

81 
49 

71 
46 

67 
50 

72 
40 

71 
50 

60 
39 

61 
39 

69 
36 

63 
37 

73 
38 

77 

61 

67 
43 

63 
45 

70 

75 
4  3 

82 

80 
45 

76 
46 

78 
49 

65 
60 

66 
66 

81 
59 

75. 
46. 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 
MIN 

76 
41 

86 
43 

87 
43 

90 
46 

89 
55 

74 
45 

77 
46 

80 
45 

66 
44 

69 
46 

77 
42 

73 
43 

65 
46 

61 
37 

56 
34 

66 
40 

71 
41 

78 

65 

70 

64 

43 

64 

77 

39 

84 
39 

61 

77 

5  3 

81 
51 

68 
42 

91 
53 

85 
48 

76. 
43. 

IDAHO  FALLS   46  W  WB 

MAX 
MIN 

76 

65 

86 

69 

68 

73 

77 

79 

66 

67 

74 

73 

62 

63 

56 

57 

40 

71 
36 

77 

84 

69 

64 

68 

76 

84 

82 

79 

82 

67 

88 

64 
61 

75. 
44. 

IRWIN   2  SE 

MAX 
MIN 

77 

63 

64 

67 

86 

76 

77 

72 

73 

65 

73 

71 

59 

60 

53 

52 
36 

69 

39 

76 

81 

70 

61 

65 

76 

76 

76 

71 

75 

83 

66 

77 
54 

73. 
43. 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 
MIN 

72 
38 

76 
38 

76 

82 
4 1 

81 
42 

69 
42 

67 
4  0 

71 
38 

64 
34 

63 
39 

65 
32 

64 
35 

56 
37 

50 
32 

45 
36 

52 
28 

68 
34 

73 

70 

60 

56 

54 

67 

3  2 

77 
33 

77 
34 

66 
3  5 

71 

75 

39 

77 
41 

76 
42 

67. 
37. 

JEROME 

MAX 
MIN 

85 
55 

88 
54 

93 
59 

95 
55 

92 
54 

66 
56 

82 
49 

60 
54 

65 
46 

73 
49 

78 
47 

76 
50 

70 
47 

65 
39 

63 
42 

69 
42 

76 
41 

84 
49 

90 
53 

76 
56 

71 
46 

74 
46 

63 
41 

83 
49 

65 
48 

83 
56 

83 
56 

90 
55 

92 
60 

87 
61 

80. 
60. 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

90 
51 

91 
59 

86 

86 
60 

90 
52 

93 
55 

59 
5 1 

67 

52 

69 

70 
43 

74 
46 

66 
50 

64 
45 

64 
45 

57 
42 

61 
4  1 

73 
45 

80 
5  0 

84 

56 

74 
46 

66 

50 

65 
44 

75 
43 

66 

56 

73 
44 

75 
51 

67 
54 

77 
50 

76 
46 

71 

43 

74. 
49. 

KOOSKIA 

MAX 
MIN 

95 
51 

93 
61 

91 
56 

95 
56 

97 
56 

82 

55 

87 
5  1 

60 

55 

75 
50 

77 
45 

74 
46 

72 
55 

68 
51 

63 
45 

64 
42 

75 
42 

83 
46 

85 
53 

83 
55 

75 
51 

71 
46 

79 
43 

92 
41 

86 
50 

79 
45 

76 
50 

84 
57 

84 
49 

86 
46 

83 
44 

81. 
49. 

KUNA   2  NNE 

MAX 
MIN 

90 
54 

91 
57 

94 
56 

92 
53 

97 
60 

79 
54 

83 
45 

76 
54 

78 
44 

78 
47 

71 
43 

65 
38 

65 
37 

73 
39 

61 
39 

90 
4  7 

82 
54 

74 
51 

72 
43 

75 
4  1 

67 
41 

83 
50 

64 
42 

62 
5  1 

64 
53 

87 
46 

88 
49 

90 
51 

81. 
47. 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 

89 

91 
61 

92 

92 
61 

65 

52 

76 

71 

56 

76 

76 
46 

72 
52 

72 
54 

71 
52 

65 

68 

75 
44 

82 
49 

88 

80 

72 

53 

70 

76 

93 
48 

79 
55 

79 
52 

77 

55 

83 
66 

85 
63 

80 
50 

81 
47 

78. 
52.' 

LI  ETON  PUMPING  STA 

MAX 
MIN 

69 

79 

76 

60 
5  2 

63 

77 
52 

74 

76 
47 

72 

52 

67 
46 

68 
46 

67 
51 

64 
43 

56 
38 

57 
37 

52 
37 

65 
40 

73 

77 

72 

60 

66 

72 

76 

76 
54 

75 

76 

52 

83 
46 

61 
56 

81 

53 

71. 
47. 

LOWMAN 

MAX 
MIN 

65 
42 

86 

90 
4  3 

92 

91 

81 
45 

83 
38 

73 
49 

72 
40 

78 
43 

73 
35 

65 
34 

66 
36 

57 
32 

64 

35 

77 

32 

82 

79 

66 

42 

67 

37 

72 
34 

61 

32 

80 

37 

61 

33 

72 
38 

80 
40 

85 
39 

85 
39 

88 
42 

77. 
39. 

MALAD 

MAX 
MIN 

81 
47 

85 
46 

87 
50 

91 
52 

90 
43 

60 
51 

79 
45 

80 
48 

79 
52 

65 
50 

76 
43 

72 
46 

65 
49 

63 
33 

62 
41 

60 
3  9 

74 

36 

77 

4  0 

85 
43 

70 
54 

69 

45 

74 
46 

79 

37 

67 
41 

85 
43 

79 
55 

83 
57 

88 
49 

91 

52 

84 

55 

78, 
46.: 

MALAD  CAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
46 

84 
45 

87 
44 

90 
51 

68 
52 

76 
48 

78 
42 

64 

46 

78 
51 

67 
48 

77 
41 

73 
42 

66 
39 

67 

30 

62 
41 

59 
34 

73 
34 

79 
36 

68 

39 

69 
49 

69 
44 

73 
42 

80 

35 

69 
38 

89 
41 

80 
52 

82 
53 

91 
45 

93 
50 

84 

50 

78. < 
43.' 

MAY  RS 

MAX 
MIN 

75 
41 

70 
39 

84 
40 

87 
46 

85 
45 

73 

50 

78 
40 

74 

39 

67 
36 

70 
45 

76 
36 

69 
46 

62 
34 

57 
33 

59 
33 

55 
38 

72 
36 

76 
40 

77 
40 

73 
45 

65 

38 

65 
37 

78 
34 

77 
44 

60 
36 

72 
45 

80 
47 

84 
41 

85 
42 

80 
47 

73.! 
40,' 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

42 

46 

42 

40 

50 

39 

48 

40 

46 

36 

36 

47 

32 

34 

32 

60 
39 

66 
34 

72 
40 

70 
44 

44 

37 

37 

35 

40 

36 

42 

44 

40 

40 

77 
40 

68, < 

40,1 

MC  CAMMON 

MAX 
MIN 

81 
47 

63 
46 

65 
47 

68 
49 

87 
54 

75 
52 

79 
43 

62 
46 

76 
51 

69 
49 

75 
41 

68 
43 

62 
46 

62 
36 

59 
38 

54 

39 

69 
35 

79 

38 

66 
41 

80 
54 

66 

48 

74 

34 

79 

39 

85 
41 

61 
42 

85 
54 

80 
58 

90 
53 

92 
60 

82 
51 

77.1 
45. < 

Dotaa  tollovlDK  Station  lodes. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  19S7 


Station 

Day 

0(  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MERIDIAN  1  w 

MAX 

86 

89 

91 

92 

93 

91 

81 

80 

73 

75 

79 

81 

72 

66 

61 

70 

80 

86 

85 

79 

71 

73 

65 

85 

83 

79 

82 

86 

88 

91 

81 

.1 

MIN 

98 

60 

59 

56 

60 

54 

48 

54 

46 

48 

46 

42 

40 

38 

42 

62 

57 

51 

42 

43 

42 

61 

44 

50 

54 

51 

92 

53 

49 

i9 

MINIOOtCA  DAM 

MAX 

76 

81 

86 

88 

91 

82 

78 

78 

68 

66 

72 

72 

67 

62 

60 

61 

72 

61 

86 

84 

68 

70 

82 

82 

62 

83 

79 

66 

89 

88 

77 

•  3 

MIN 

53 

55 

56 

55 

56 

58 

50 

50 

49 

5  2 

52 

49 

40 

42 

42 

47 

51 

55 

56 

47 

47 

43 

58 

50 

58 

58 

55 

62 

60 

52 

il 

MONTPELIER  RS 

MAX 

80 

83 

85 

84 

77 

76 

81 

75 

72 

71 

69 

57 

59 

53 

51 

67 

73 

SO 

64 

62 

67 

73 

80 

77 

72 

77 

85 

85 

72 

■  6 

MIN 

46 

50 

49 

38 

43 

45 

45 

41 

40 

4  3 

32 

38 

34 

35 

36 

39 

49 

42 

39 

33 

37 

43 

48 

48 

42 

51 

49 

42 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

87 

83 

83 

88 

88 

73 

70 

69 

68 

71 

71 

68 

63 

60 

61 

70 

77 

82 

60 

73 

63 

71 

85 

83 

82 

72 

76 

76 

76 

74 

74 

■  8 

MIN 

60 

59 

58 

54 

50 

52 

45 

43 

46 

49 

44 

41 

40 

37 

49 

66 

57 

51 

41 

40 

49 

54 

45 

52 

53 

46 

46 

43 

48 

9 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

MAX 

86 

92 

93 

99 

98 

96 

87 

84 

84 

77 

83 

82 

74 

68 

82 

89 

88 

82 

72 

75 

87 

87 

87 

89 

92 

95 

94 

86 

,1 

MIN 

54 

54 

58 

45 

40 

42 

50 

38 

36 

39 

40 

'* 

44 

44 

42 

55 

55 

52 

59 

57 

49 

1 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

75 

71 

72 

72 

80 

54 

55 

54 

55 

67 

54 

48 

42 

42 

44 

54 

65 

68 

57 

46 

47 

55 

70 

55 

58 

49 

57 

62 

62 

66 

58 

■  3 

MIN 

5* 

48 

56 

56 

48 

42 

40 

40 

42 

4  3 

33 

32 

31 

32 

36 

45 

6  0 

47 

39 

34 

38 

42 

43 

42 

40 

45 

47 

46 

44 

42 

.6 

NAMPA    2  NW 

MAX 

85 

90 

92 

94 

95 

94 

78 

84 

70 

76 

78 

83 

79 

65 

65 

62 

74 

81 

88 

80 

73 

73 

76 

86 

82 

85 

80 

65 

90 

90 

81 

.1 

MIN 

<.<, 

46 

58 

60 

54 

55 

50 

62 

48 

46 

41 

38 

41 

45 

5  0 

57 

53 

46 

46 

45 

55 

47 

53 

55 

54 

56 

53 

50 

»4 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

84 

86 

85 

85 

90 

88 

69 

51 

55 

64 

75 

80 

68 

62 

78 

78 

78 

67 

79 

84 

MIN 

40 

42 

42 

42 

46 

51 

36 

29 

32 

33 

30 

30 

33 

41 

31 

31 

31 

40 

40 

36 

35 

36 

7 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

89 

80 

81 

85 

89 

69 

69 

60 

65 

69 

66 

63 

67 

52 

56 

67 

75 

78 

68 

60 

62 

66 

81 

69 

72 

63 

74 

76 

71 

74 

70 

1 

MIN 

52 

56 

58 

56 

50 

47 

50 

43 

44 

45 

49 

43 

41 

39 

36 

43 

52 

65 

46 

42 

4 1 

42 

6C 

46 

49 

52 

60 

46 

44 

47 

.5 

OAKLEY 

MAX 

80 

85 

88 

87 

88 

73 

79 

76 

75 

65 

76 

69 

60 

62 

63 

64 

73 

83 

88 

77 

68 

76 

83 

83 

84 

SO 

SO 

87 

8« 

86 

77 

.5 

MIN 

48 

56 

48 

46 

33 

30 

30 

46 

44 

44 

36 

38 

37 

40 

5 1 

54 

54 

45 

4  2 

45 

53 

49 

49 

56 

54 

59 

59 

46 

9 

OBSIDIAN  2  NNW 

MAX 

74 

75 

76 

76 

76 

65 

68 

63 

61 

68 

67 

60 

49 

49 

52 

50 

60 

62 

68 

59 

57 

63 

71 

69 

t3 

60 

71 

74 

76 

72 

65 

1 

MIN 

30 

37 

35 

42 

30 

39 

26 

40 

26 

40 

23 

25 

2 1 

32 

25 

32 

39 

28 

25 

26 

2  5 

32 

30 

39 

31 

32 

33 

31 

4 

OLA   5  S 

MAX 

80 

82 

84 

92 

93 

89 

89 

84 

76 

74 

76 

72 

62 

64 

65 

72 

79 

86 

61 

78 

71 

74 

84 

82 

84 

81 

89 

87 

89 

90 

80 

2 

MIN 

50 

47 

52 

47 

52 

44 

4  3 

60 

42 

43 

42 

53 

36 

42 

39 

33 

32 

34 

48 

47 

36 

36 

36 

40 

38 

38 

48 

46 

46 

48 

43 

0 

OROFINO 

MAX 

96 

93 

93 

97 

96 

93 

79 

76 

77 

81 

80 

79 

78 

73 

71 

76 

86 

93 

91 

86 

84 

81 

94 

92 

84 

77 

86 

90 

85 

85 

89 

2 

MIN 

53 

60 

59 

59 

56 

66 

66 

45 

46 

54 

48 

*' 

45 

42 

48 

51 

56 

49 

44 

43 

44 

55 

47 

51 

57 

50 

47 

44 

90 

i9 

PALISADES  DAM 

MAX 

77 

81 

83 

83 

86 

76 

77 

81 

73 

63 

70 

72 

69 

58 

56 

52 

66 

75 

79 

79 

60 

62 

74 

78 

79 

76 

73 

82 

86 

86 

73 

7 

MIN 

46 

49 

50 

50 

62 

62 

46 

49 

49 

39 

47 

39 

33 

37 

40 

43 

46 

61 

42 

43 

42 

46 

40 

43 

52 

52 

58 

94 

45 

6 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

90 

92 

93 

94 

95 

92 

84 

81 

72 

77 

83 

81 

72 

66 

66 

73 

80 

88 

85 

78 

72 

78 

88 

87 

86 

83 

87 

91 

92 

92 

83 

.3 

MIN 

59 

58 

55 

56 

59 

54 

49 

54 

50 

49 

46 

55 

46 

39 

38 

36 

41 

45 

45 

49 

46 

46 

42 

41 

44 

52 

55 

92 

92 

93 

48 

9 

PAUL    1  E 

MAX 

79 

85 

83 

90 

92 

90 

70 

77 

70 

66 

66 

71 

69 

64 

67 

76 

66 

73 

81 

8S 

71 

75 

80 

81 

83 

83 

78 

79 

87 

87 

77 

6 

MIN 

40 

47 

52 

5  1 

52 

56 

44 

50 

46 

47 

46 

49 

47 

39 

36 

38 

43 

42 

43 

65 

45 

42 

40 

49 

46 

54 

56 

92 

60 

54 

47 

i4 

PAYETTE 

MAX 

91 

92 

93 

95 

97 

85 

86 

77 

76 

80 

65 

76 

71 

70 

65 

74 

81 

90 

82 

78 

75 

76 

88 

86 

86 

78 

87 

90 

90 

92 

83 

1 

MIN 

^' 

59 

58 

^' 

61 

58 

48 

59 

49 

42 

39 

38 

44 

46 

54 

63 

46 

42 

44 

5  3 

44 

54 

54 

53 

53 

51 

90 

>8 

PIERCE  RS 

MAX 

87 

87 

86 

98 

94 

98 

70 

71 

68 

69 

69 

63 

62 

54 

57 

64 

76 

81 

81 

69 

60 

69 

81 

80 

71 

71 

74 

75 

76 

76 

74 

6 

MIN 

44 

44 

50 

47 

50 

46 

39 

48 

42 

42 

40 

38 

39 

45 

48 

42 

30 

36 

34 

50 

37 

42 

62 

42 

40 

36 

42 

8 

POCATELLO  2 

MAX 

84 

89 

91 

95 

92 

76 

83 

86 

76 

67 

77 

75 

65 

68 

66 

56 

74 

81 

87 

70 

68 

74 

84 

86 

84 

82 

84 

92 

96 

77 

79 

5 

MIN 

46 

49 

48 

52 

56 

62 

47 

5  6 

48 

50 

45 

64 

61 

38 

39 

43 

39 

46 

47 

42 

40 

59 

56 

69 

60 

63 

64 

59 

50 

7 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

79 

85 

89 

90 

89 

75 

79 

80 

72 

67 

76 

72 

64 

66 

61 

56 

71 

60 

87 

73 

66 

72 

82 

84 

84 

80 

82 

89 

91 

82 

77 

5 

MIN 

47 

49 

48 

53 

60 

56 

48 

6  3 

47 

60 

45 

66 

4  3 

38 

39 

41 

39 

44 

50 

52 

46 

4 1 

40 

55 

51 

66 

54 

51 

64 

60 

49 

1 

PORTHI LL 

MAX 

84 

80 

82 

89 

85 

87 

74 

71 

66 

74 

74 

68 

65 

64 

70 

78 

80 

83 

73 

80 

76 

76 

81 

80 

76 

75 

79 

80 

78 

77 

76 

5 

MIN 

SO 

51 

5  0 

5 1 

60 

58 

50 

49 

4  3 

46 

45 

44 

36 

50 

48 

52 

46 

52 

4 1 

40 

50 

43 

52 

52 

50 

40 

42 

47 

3 

PRESTON  2  SE 

MAX 

80 

84 

87 

90 

90 

88 

78 

82 

61 

75 

75 

74 

72 

65 

66 

66 

71 

76 

85 

85 

68 

72 

78 

86 

85 

83 

82 

90 

92 

92 

79 

9 

MIN 

46 

48 

48 

50 

53 

51 

44 

49 

51 

50 

44 

48 

49 

36 

41 

40 

41 

39 

42 

53 

45 

49 

37 

40 

43 

53 

57 

46 

53 

51 

46 

6 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

86 

85 

83 

85 

85 

68 

68 

64 

69 

73 

71 

69 

74 

63 

60 

74 

75 

SO 

80 

72 

63 

71 

78 

78 

72 

73 

75 

76 

75 

71 

73 

5 

MIN 

48 

56 

52 

51 

47 

66 

59 

51 

49 

43 

45 

44 

41 

44 

36 

36 

40 

42 

51 

48 

44 

43 

36 

45 

41 

5 1 

50 

44 

39 

38 

49 

7 

RICHFIELD 

MAX 

82 

85 

89 

90 

88 

78 

78 

75 

62 

69 

72 

70 

66 

62 

56 

64 

73 

80 

81 

72 

66 

70 

79 

80 

SO 

77 

79 

85 

87 

89 

7«i 

1 

MIN 

47 

51 

52 

5  1 

63 

52 

44 

40 

42 

47 

4  3 

44 

43 

34 

38 

39 

39 

44 

47 

51 

41 

*^ 

41 

47 

** 

48 

51 

49 

55 

94 

45 

8 

RIGGINS  RS 

MAX 

92 

93 

99 

99 

102 

100 

82 

81 

76 

76 

80 

76 

76 

67 

62 

72 

86 

91 

86 

79 

79 

76 

90 

90 

82 

64 

86 

87 

67 

88 

84 

1 

MIN 

58 

55 

59 

59 

69 

50 

56 

61 

50 

6  0 

56 

49 

46 

44 

44 

54 

^' 

62 

49 

45 

48 

48 

49 

66 

66 

54 

63 

52 

92 

4 

RUPERT 

MAX 

80 

82 

86 

92 

91 

91 

75 

81 

78 

72 

66 

75 

71 

64 

64 

63 

65 

75 

84 

88 

71 

66 

79 

65 

63 

66 

79 

60 

82 

90 

78 

2 

MIN 

51 

50 

49 

54 

69 

58 

52 

60 

46 

47 

48 

48 

40 

41 

41 

42 

46 

^' 

'■^ 

46 

54 

50 

56 

55 

46 

49 

9 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

78 

83 

84 

88 

88 

82 

75 

79 

70 

66 

70 

70 

61 

62 

59 

58 

69 

76 

81 

70 

56 

65 

74 

80 

75 

72 

78 

82 

85 

80 

74) 

0 

MIN 

42 

44 

45 

46 

50 

44 

45 

46 

41 

34 

37 

43 

39 

39 

35 

39 

33 

41 

42 

45 

43 

42 

39 

40 

41 

46 

48 

43 

50 

46 

42 

3 

SAINT  MARIES 

MAX 

89 

88 

85 

87 

90 

78 

67 

68 

69 

73 

72 

65 

66 

59 

61 

70 

76 

84 

64 

75 

66 

72 

85 

63 

74 

74 

78 

78 

78 

75 

76i 

7 

MIN 

49 

57 

55 

56 

50 

62 

5  1 

50 

46 

42 

44 

46 

36 

41 

42 

36 

42 

47 

56 

44 

46 

40 

56 

40 

49 

54 

48 

42 

38 

46 

4 

SALMON 

MAX 

85 

84 

88 

89 

88 

77 

80 

71 

70 

76 

81 

68 

69 

61 

64 

64 

79 

82 

78 

66 

66 

69 

83 

83 

81 

73 

82 

90 

92 

96 

77 

6 

MIN 

42 

50 

42 

45 

49 

51 

40 

52 

40 

51 

38 

49 

37 

39 

36 

46 

40 

45 

44 

49 

42 

45 

34 

42 

40 

47 

44 

*^ 

48 

44. 

2 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

80 

80 

83 

86 

82 

73 

68 

68 

69 

73 

67 

60 

64 

59 

60 

72 

77 

78 

75 

64 

63 

72 

78 

76 

74 

74 

76 

76 

73 

75 

72 

4 

MIN 

51 

60 

55 

54 

50 

53 

52 

60 

49 

43 

46 

46 

44 

47 

36 

36 

42 

45 

53 

51 

46 

48 

40 

44 

44 

44 

51 

42 

43 

42 

4«, 

9 

SPENCER  RS 

MAX 

72 

70 

78 

83 

84 

81 

70 

72 

62 

68 

63 

66 

66 

65 

54 

47 

63 

70 

73 

66 

66 

66 

69 

77 

71 

67 

74 

79 

81 

SO 

70 

1 

MIN 

40 

46 

47 

46 

48 

42 

43 

46 

44 

43 

35 

38 

39 

32 

35 

36 

39 

38 

38 

38 

38 

40 

35 

35 

41 

48 

44 

44 

47 

48 

41, 

1 

STI8NITE 

MAX 

75 

76 

78 

80 

81 

69 

69 

58 

61 

62 

68 

59 

59 

46 

46 

55 

62 

72 

72 

59 

56 

65 

72 

69 

70 

62 

70 

75 

79 

78 

66, 

8 

MIN 

42 

39 

38 

42 

42 

34 

33 

32 

32 

33 

40 

28 

30 

29 

32 

30 

30 

40 

38 

32 

44 

36 

39 

38 

36 

35. 

* 

STREVELL 

MAX 

81 

81 

86 

87 

87 

75 

76 

81 

73 

70 

72 

70 

70 

67 

67 

65 

71 

76 

64 

82 

80 

70 

78 

84 

84 

79 

82 

89 

67 

86 

78. 

0 

MIN 

44 

47 

4  7 

50 

48 

48 

45 

52 

49 

46 

43 

44 

46 

31 

38 

31 

37 

40 

49 

49 

43 

43 

48 

49 

53 

48 

55 

45. 

SUGAR 

MAX 

78 

82 

85 

87 

86 

74 

75 

78 

78 

67 

72 

72 

72 

62 

62 

52 

69 

77 

83 

75 

63 

66 

75 

83 

74 

74 

80 

83 

86 

84 

75. 

1 

MIN 

45 

44 

53 

45 

45 

45 

47 

46 

46 

46 

38 

38 

40 

40 

35 

35 

34 

34 

50 

56 

44 

43 

38 

38 

42 

42 

42 

90 

52 

48 

43. 

4 

SUN  VAi  r-Y 

74 

78 

80 

82 

83 

78 

70 

71 

68 

67 

69 

69 

63 

57 

53 

67 

66 

70 

72 

70 

64 

64 

71 

78 

77 

74 

75 

83 

84 

81 

6 

MIN 

33 

37 

37 

36 

37 

39 

32 

38 

28 

43 

30 

40 

33 

23 

26 

36 

32 

32 

32 

41 

28 

28 

29 

30 

29 

35 

38 

32 

37 

41 

33. 

7 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

92 

97 

99 

103 

101 

98 

89 

88 

77 

79 

64 

87 

76 

70 

65 

74 

85 

94 

93 

85 

75 

77 

93 

92 

89 

86 

88 

93 

96 

6* 

87. 

4 

MIN 

61 

62 

64 

61 

67 

60 

56 

59 

54 

68 

56 

63 

50 

46 

44 

47 

51 

56 

63 

54 

53 

54 

50 

65 

59 

62 

60 

61 

65 

6 

TETON  I A  EXP  STA 

MAX 

72 

76 

77 

80 

80 

71 

70 

69 

67 

60 

67 

66 

53 

66 

50 

44 

62 

70 

77 

68 

54 

59 

70 

71 

77 

69 

78 

78 

S3 

78 

68, 

5 

MIN 

40 

42 

43 

45 

49 

47 

40 

41 

37 

45 

35 

44 

34 

33 

30 

36 

33 

37 

42 

40 

39 

39 

35 

34 

39 

41 

44 

44 

54 

52 

40. 

5 

THREE  CREEK 

MAX 

63 

60 

70 

70 

65 

74. 

MIN 

40 

51 

49 

49 

44 

41 

36 

40 

38 

42 

38 

44 

38 

29 

32 

35 

33 

40 

43 

43 

34 

34 

33 

40 

38 

34 

42 

42 

50 

47 

40. 

0 

TWIN   FALLS   ?  NNE 

MAX 

86 

89 

94 

97 

92 

84 

81 

81 

65 

72 

77 

75 

67 

66 

61 

69 

76 

86 

01 

77 

69 

73 

84 

84 

84 

84 

82 

90 

92 

89 

80, 

6 

MIN 

48 

51 

53 

51 

51 

55 

48 

54 

47 

49 

48 

49 

47 

39 

42 

41 

43 

45 

49 

57 

45 

43 

43 

48 

49 

56 

58 

96 

62 

60 

49. 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 -Continued  JUNE  19S7 


Day 

Ol  Month 

01 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

83 

67 

90 

94 

95 

90 

78 

62 

73 

64 

74 

79 

74 

74 

67 

65 

70 

77 

66 

92 

75 

75 

76 

84 

85 

35 

83 

65 

90 

91 

80 

8 

M I N 

62 

50 

5^ 

5  3 

52 

55 

5  2 

5  5 

49 

48 

5 1 

53 

48 

40 

42 

42 

45 

47 

54 

58 

45 

45 

54 

49 

56 

58 

59 

63 

61 

51 

6 

WALLACE 

MAX 

69 

65 

83 

86 

91 

60 

62 

65 

69 

70 

63 

65 

56 

69 

56 

70 

77 

80 

74 

63 

60 

69 

63 

71 

74 

65 

74 

76 

76 

80 

71 

a 

MIN 

56 

5^ 

52 

54 

47 

52 

54 

5  1 

45 

40 

42 

45 

41 

42 

36 

40 

40 

42 

41 

39 

40 

47 

54 

45 

42 

39 

45 

6 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

82 

87 

63 

84 

85 

89 

56 

67 

67 

71 

62 

61 

55 

56 

52 

69 

76 

79 

69 

63 

80 

72 

60 

70 

73 

73 

70 

8 

MIN 

A6 

56 

52 

5  5 

47 

54 

49 

4  2 

42 

4  3 

46 

43 

42 

40 

41 

42 

45 

43 

38 

47 

50 

45 

42 

39 

45 

WAYAN    1  N 

MAX 

71 

76 

78 

80 

79 

69 

70 

71 

75 

56 

66 

63 

53 

55 

47 

49 

63 

68 

73 

65 

55 

60 

68 

67 

71 

77 

78 

79 

72 

67 

6 

'*  1 

31 

34 

30 

46 

WEISER  2  SE 

MAX 

88 

91 

93 

95 

93 

90 

63 

60 

76 

80 

82 

82 

75 

67 

68 

77 

76 

87 

65 

78 

74 

77 

86 

65 

65 

61 

66 

68 

66 

90 

83 

0 

MIN 

57 

63 

56 

57 

60 

56 

50 

58 

56 

51 

45 

58 

45 

42 

37 

36 

54 

45 

53 

59 

43 

43 

43 

50 

44 

52 

51 

53 

55 

49 

50 

8 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

82 

76 

79 

82 

81 

78 

67 

64 

63 

66 

67 

61 

55 

51 

53 

63 

71 

77 

74 

64 

59 

65 

60 

75 

70 

66 

72 

74 

69 

71 

69 

2 

MIN 

<.9 

52 

52 

48 

53 

48 

42 

50 

40 

39 

43 

44 

40 

37 

37 

33 

39 

48 

46 

40 

42 

35 

37 

48 

41 

45 

52 

46 

42 

35 

43 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DUDOD 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.26 

.25 

.24 

.28 

.49 

.26 

.25 

.17 

.04 

.24 

.30 

.40 

.29 

.34 

.26 

.34 

.18 

.29 

.27 

.13 

.46 

.56 

.38 

.42 

.36 

.40 

B  8.42 

WIND 

41 

7 

41 

16 

47 

155 

105 

41 

41 

57 

79 

151 

184 

117 

111 

64 

42 

18 

37 

94 

132 

67 

30 

123 

146 

163 

120 

117 

93 

70 

2509 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.20 

.24 

.23 

.25 

.29 

.31 

.20 

.22 

.13 

.19 

.27 

.21 

.27 

.16 

.15 

.16 

.23 

.25 

.25 

.21 

.22 

.22 

.23 

.25 

.18 

.37 

.28 

.28 

B  6.91 

WIND 

22 

16 

16 

33 

27 

41 

23 

57 

15 

36 

65 

6 

71 

38 

45 

68 

59 

35 

14 

31 

59 

22 

46 

11 

40 

30 

31 

18 

48 

17 

1040 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.22 

.26 

.25 

.26 

.25 

.36 

.27 

.28 

.21 

.08 

.21 

.29 

.18 

.23 

.13 

.09 

.15 

.20 

.27 

.20 

.16 

.14 

.23 

.32 

.37 

.28 

.27 

.27 

.37 

.31 

7.11 

WIND 

64 

38 

30 

12 

24 

83 

26 

36 

48 

37 

46 

85 

80 

70 

68 

52 

54 

27 

28 

61 

53 

63 

23 

38 

52 

59 

61 

31 

63 

22 

1434 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.16 

.43 

.16 

.42 

.36 

.48 

.27 

.41 

.17 

.11 

.34 

.34 

.42 

.28 

.18 

.13 

.17 

.30 

.43 

.26 

.45 

.35 

.30 

.54 

.57 

.46 

.57 

.47 

.36 

.31 

10.20 

WIND 

80 

100 

110 

60 

80 

270 

110 

130 

90 

110 

150 

120 

280 

160 

140 

170 

80 

70 

120 

120 

230 

120 

100 

160 

150 

200 

220 

110 

100 

80 

4020 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.28 

.23 

.27 

.24 

.23 

.07 

.07 

.13 

.14 

.22 

.09 

.21 

.16 

.13 

.09 

.14 

.21 

.20 

.21 

.24 

.17 

.15 

.23 

.31 

.23 

.19 

.17 

.27 

.27 

.27 

5.82 

WIND 

16 

23 

13 

10 

24 

88 

28 

43 

20 

35 

21 

143 

106 

50 

37 

36 

29 

25 

33 

92 

77 

20 

27 

112 

39 

61 

56 

67 

56 

38 

1425 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.16 

.26 

.31 

.29 

.58 

.23 

.23 

.24 

.13 

.16 

.20 

.14 

.08 

.04 

.03 

.10 

.23 

.27 

.13 

.09 

.15 

.16 

.29 

.30 

.19 

.24 

.27 

.23 

B  5.93 

WIND 

44 

62 

77 

76 

92 

84 

66 

54 

51 

46 

61 

57 

34 

31 

76 

74 

48 

56 

38 

60 

74 

60 

74 

21 

101 

55 

82 

49 

79 

1782 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA  2 
DEADWOOD  DAD 
MULLAN  PASS  CAA 
SUN  VALLEY 
THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.5 
1.5 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

S««  ref«r«i>c*  aofm  tollcnloc  Statton  Index. 


-  88  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Smjod  oi      1856  -  1957 


SUttoa 

July 

August 

Seplsiober 

October 

Nov6in]Mr 

D«cemb»r 

anuary 

e  niary 

March 

April 

May 

June 

Total 

Horul 
JuJy-Jun* 

ABERDEEN  EXP  STA 

12 

97 

174 

565 

1050 

1169 

789 

130 

7375 

AMERICAN  Falls  i  nk 

10 

36 

154 

520 

1007 

1 1 19 

1495 

934 

585 

Ar«>ERSON  0AM 

14 

27 

71 

487 

625 

1035 

1366 

973 

842 

946 

74 

ARCO  3  NH 

26 

126 

256 

668 

1128 

1369 

1732 

1163 

931 

713 

391 

190 

8695 

ARRQWROCK  DAM 

13 

40 

111 

510 

925 

1116 

1444 

997 

792 

931 

242 

89 

6810 

ASMTON   1  S 

96 

154 

289 

667 

1 277 

1376 

1670 

1126 

1082 

723 

403 

- 

ATlANTA  2 

^66 

15? 

1097 

826 

912 

2  99 

AVERY  RS 

35 

^916 

1043 

1344 

910 

601 

958 

199 

125 

8AYVIEW  MODEL  BASIN 

72 

121 

287 

629 

950 

1433 

1028 

912 

624 

299 

181 

BIG  CREEK  IS 

173 

304 

466 

808 

1229 

1671 

1079 

1089 

838 

554 

388 

9939 

blackfoot 

41 

123 

488 

1017 

1 180 

1515 

930 

__ 

... 

BLACKFOOT  0AM 

37 1 

778 

590 

399 

BLISS 

9 

26 

84 

9  00 

854 

1046 

1301 

915 

69S 

480 

209 

64 

6184 

BOISE  LUCKY   PEAK  DAM 

43 

BO I SE  WB  A P 

33 

97 

1059 

134  3 

848 

699 

483 

224 

81 

6219 

9890 

BONNERS  FERRY   I  SW 

36 

59 

205 

565 

1006 

10  58 

1 556 

1075 

884 

927 

169 

113 

BUHL 

31 

26 

75 

441 

812 

997 

470 

178 

5810 

BUNGALOW  RS 

11 

49 

179 

121 

BURKE  2  ENE 

137 

208 

377 

756  ' 

1063 

1158 

1944 

1083 

1035 

803 

465 

320 

burley 

g 

32 

1 06 

485 

903 

1022 

1334 

870 

730 

940 

235 

90 

6356 

BURLEY  CAA  AP 

15 

52 

144 

541 

926 

1064 

1  362 

886 

771 

966 

285 

104 

CABINET  GORGE 

1511 

1030 

912 

564 

216 

1 32 

CALDWELL 

5 

29 

118 

469 

879 

1036 

1373 

908 

634 

410 

177 

56 

6094 

CAMBRIDGE 

16 

54 

180 

612 

998 

1229 

1673 

1128 

778 

494 

222 

108 

749? 

CAREY  2  S 

596 

1021 

1226 

1 989 

1 09  0 

338 

173 

CASCADE   1  NW 

68 

189 

369 

734 

1179 

1299 

1624 

1092 

1027 

799 

484 

298 

9174 

CHALL  I  s 

26 

82 

187 

611 

1132 

1250 

1 680 

989 

904 

640 

1 77 

CHILLY  BARTON  FLAT 

146 

302 

424 

830 

1178 

1490 

1871 

1259 

1037 

837 

506 

319 

10201 

CLARK  FORK    1  ENE 

76 

96 

266 

CLIFFS 

204 

966 

1118 

61 

968 

720 

228 

COBALT  BLACKBI RD  Ml  NE 

197 

341 

477 

66^ 

1 

1  40A 

1752 

1191 

1225 

989 

432 

COEUR  D  ALENE  RS 

882 

974 

1417 

550 

191 

1  30 

6729 

CON  DA 

80 

126 

252 

693 

1204 

1429 

1634 

nil 

1155 

843 

509 

264 

9296 

COTTONWOOD 

52 

121 

245 

630 

946 

1034 

1908 

971 

856 

637 

332 

230 

7562 

34 

121 

522 

903 

1 157 

1921 

1013 

779 

488 

195 

83 

6819 

DEADWOOD  DAM 

127 

215 

400 

784 

1135 

1 355 

1675 

1  079 

11  03 

861 

956 

329 

9619 

DEER  Flat  dam 

26 

1408 

94  3 

666 

461 

62 

DEER  POINT 

87 

167 

268 

827 

972 

1956 

1068 

1163 

927 

648 

348 

DIXIE 

221 

339 

503 

843 

1226 

1379 

1712 

1166 

1131 

900 

597 

420 

10436 

0R16GS 

5  0 

12  5 

251 

6  39 

1 256 

1391 

1676 

1 07  0 

1 145 

848 

195 

DUBOIS  EXP  STA 

29 

69 

208 

635 

1113 

1329 

1617 

1110 

1024 

719 

389 

1  97 

8435 

DUBOIS  CAA  AP 

7  g 

186 

1653 

1102 

972 

718 

369 

1  75 

8421 

ELK  CITY 

114 

216 

378 

699 

ELK  RIVER   1  S 

41 

141 

248 

628 

836 

923 

1256 

567 

194 

204 

EMMETT  2  E 

12 

36 

130 

463 

891 

1039 

141 1 

90 

437 

188 

69 

6211 

FAIRFIELD  RS 

6  5 

1 19 

267 

663 

1 066 

1236 

1639 

1 148 

1043 

699 

402 

2  26 

8560 

FA  I RYLA WN 

FENN  RS 

15 

29 

141 

499 

874 

Use 

1352 

882 

736 

494 

156 

69 

6235 

FORT  HALL  I  NO  AGENCY 

10 

59 

143 

544 

1023 

1171 

1515 

944 

800 

626 

310 

114 

7259 

GARDEN  VA LLEY  RS 

34 

130 

578 

983 

1192 

1482 

919 

790 

512 

?38 

120 

6999 

glenns  ferry 

36 

131 

503 

1043 

1335 

- 

670 

194 

44 

GOOD ING  CAA  AP 

503 

895 

1375 

949 

772 

574 

279 

98 

6699 

GRACE 

53 

106 

247 

639 

1125 

1384 

1597 

1041 

967 

7  36 

443 

206 

8543 

GRAND  VIEW 

1 

13 

88 

447 

887 

1054 

1262 

775 

636 

407 

101 

26 

5697 

G RANGE V I LLE 

61 

lie 

264 

708 

944 

999 

1463 

897 

827 

6  29 

334 

209 

7439 

ORASMERE 

30 

70 

160 

693 

906 

1039 

141  3 

97  5 

6  58 

682 

415 

166 

7207 

GRAY  6  NNW 

827 

1411 

GROUSE 

169 

272 

414 

613 

1214 

1410 

1843 

1236 

1107 

827 

551 

354 

10210 

HA  I  LEY  AP 

44 

101 

243 

656 

1047 

1309 

1590 

1063 

1005 

712 

4?  2 

214 

8408 

HAMER  it  NW 

23 

98 

229 

638 

1203 

1424 

1764 

1192 

928 

6  70 

346 

1 39 

8676 

hazelton 

7 

4  \ 

119 

526 

901 

1080 

1349 

878 

725 

662 

265 

89 

6532 

H I LL  C I TY 

1221 

1693 

1172 

1024 

677 

41  2 

215 

8588 

MOLLISTER 

38 

35 

lOB 

472 

942 

1059 

1316 

804 

773 

606 

317 

122 

6992 

IDAHO  CITY 

70 

12  5 

277 

1180 

1479 

1016 

927 

651 

350 

186 

20 

59 

189 

611 

1 148 

1242 

1657 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

1  5 

66 

194 

590 

1150 

1285 

1626 

1051 

868 

669 

331 

1 64 

7989 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB 

1 290 

7  0  3 

1 64 

8925 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

21 

83 

235 

673 

1178 

1375 

1797 

1161 

953 

698 

372 

161 

8707 

S596 

IRWIN   2  SE 

26 

97 

224 

582 

1173 

1310 

1505 

928 

971 

727 

421 

202 

8168 

ISLAND  PARK  DAM 

124 

213 

398 

801 

1362 

1522 

1864 

1247 

1303 

947 

587 

370 

10738 

JEROME 

7 

34 

102 

502 

884 

1072 

1351 

878 

715 

514 

219 

_ 

-  -  _ 

KE  LLOGG 

93 

915 

994 

145 1 

189 

148 

6999 

KOOSKIA 

7 

33 

128 

474 

821 

962 

1417 

82  0 

676 

435 

125 

63 

5961 

KUNA   2  NNE 

9 

166 

467 

688 

1060 

1382 

863 

681 

464 

230 

80 

15 

29 

374 

745 

822 

1325 

737 

LEW  I STON  WB  AP 

_ 

144 1 

822 

,  . 

430 

148 

57 

5463 

L  I  r  1  ijri  KUMr  i  NO  o  i  a 

86 

266 

658 

1131 

1382 

1115 

791 

446 

172 

8991 

LOWMAN 

69 

100 

333 

1262 

155fl 

1012 

896 

643 

341 

208 

MACKAY  RS 

40 

121 

193 

691 

1357 

1670 

1127 

965 

728 

440 

MALAD 

33 

110 

508 

960 

1211 

1373 

867 

812 

989 

31 1 

117 

6698 

HAlAD  CAA  AP 

41 

162 

578 

1032 

1340 

1488 

969 

839 

613 

346 

135 

7554 

1295 

175B 

1050 

930 

698 

385 

235 

MC  CALL 

89 

207 

361 

734 

1120 

1276 

1569 

1154 

1097 

841 

565 

312 

9325 

MC  CAMMON 

11 

54 

170 

605 

1020 

1206 

1416 

906 

838 

615 

349 

141 

7331 

MERIDIAN   1  W 

34 

125 

472 

872 

1043 

1375 

893 

673 

474 

200 

79 

6249 

MINIDOKA  DAM 

29 

496 

928 

1089 

1374 

925 

785 

572 

277 

88 

6648 

MONTPELIER  RS 

54 

102 

246 

649 

1415 

1685 

1170 

1113 

785 

472 

2  37 

9083 

MOSCOW  U  OF  I 

27 

80 

162 

634 

^889 

932 

1482 

917 

765 

523 

245 

134 

6790 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

7 

25 

74 

432 

884 

1050 

1273 

811 

673 

479 

226 

50 

5984 

Mill  1  AU    DACe     /*  A  A 

152 

276 

427 

898 

1121 

1262 

1689 

1203 

1223 

944 

544 

430 

10169 

NAMPA   2  NW 

12 

35 

109 

457 

871 

1046 

1391 

924 

652 

434 

192 

67 

6190 

NEW  MEADOWS  RS 

113 

276 

446 

805 

1079 

1393 

1808 

1106 

994 

NEZPERCE  2  E 

45 

95 

215 

620 

934 

1024 

1511 

992 

830 

620 

302 

204 

7392 

OAKLEY 

14 

64 

134 

491 

847 

1034 

1300 

801 

776 

614 

324 

138 

6537 

OBSIDIAN  2  NNW 

300 

355 

503 

880 

1324 

1604 

1911 

1270 

1374 

1037 

664 

495 

11717 

OLA  5  S 

19 

43 

165 

543 

932 

1083 

1529 

1069 

797 

941 

738 

126 

7085 

OROF I  NO 

1 

19 

63 

419 

771 

891 

1316 

75  0 

662 

429 

133  1 

27 

5477 

PALISADES  DAM 

32 

83 

203 

580 

1182 

1359 

1931 

984 

988 

719 

402 

179 

8238 

S*«  r«r«r«ac*  »ot«a  follovlsc  Stktio*  lad*!. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Sauonol       1956  -  1957 


StaboQ 

July 

August 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NomAl 
July-June 

PARMA  EXP  STA 

1 1 

22 

145 

510 

907 

1066 

1451 

967 

648 

436 

206 

62 

6431 

1062 

933 

772 

585 

295 

121 

6900 

PAYETTE 

8 

16 

98 

440 

877 

1067 

1411 

939 

623 

394 

157 

50 

6080 

PIERCE  RS 

S8 

116 

291 

316 

212 

POCATELLO  2 

105 

480 

953 

1066 

1420 

833 

734 

567 

276 

86 

6558 

POCATELLO  WB  AP 

7 

^3 

136 

550 

OA 

003 

616 

324 

109 

7216 

6976 

POATHl LL 

584 

1061 

1121 

1601 

1157 

35 

544 

171 

107 

7592 

POTLATCM 

50 

96 

248 

PRESTON  2  SE 

9 

35 

133 

499 

1006 

1275 

1417 

959 

797 

582 

316 

97 

7125 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

67 

103 

287 

657 

1049 

1127 

1576 

1067 

945 

627 

245 

1  71 

7921 

RICHFIELD 

25 

65 

171 

323 

150 

7452 

R1G6INS  RS 

394 

737 

892 

1180 

752 

639 

477 

RUPERT 

14 

45 

135 

529 

956 

1072 

1414 

943 

768 

573 

272 

94 

6815 

SAINT  ANTHONY 

1,2 

99 

247 

604 

1202 

1348 

1657 

1085 

968 

708 

372 

206 

6538 

SAINT  MARIES 

3  6 

84 

205 

589 

942 

1005 

1474 

939 

848 

568 

223 

1  52 

7065 

SALMON 

3 1 

100 

2  57 

629 

1090 

1735 

1071 

596 

41 

8069 

7  92  2 

SAfCPOINT  EXP  STA 

51 

92 

271 

603 

993 

1047 

1527 

1057 

924 

578 

218 

172 

7538 

SHOSHONE 

7 

58 

132 

555 

952 

1136 

1048 

762 

571 

242 

SPENCER  RS 

68 

163 

343 

767 

1275 

1438 

1762 

1216 

1160 

837 

471 

276 

9798 

ST IBN I TE 

261 

403 

817 

1 156 

1287 

1600 

1122 

1161 

926 

622 

411 

9912 

STREVELL 

18 

56 

122 

570 

1  07-^ 

171 

1 24 

7275  ■ 

SUGAR 

1213 

1677 

1088 

962 

692 

337 

SUN  VALLEY 

163 

267 

423 

608 

1226 

1426 

1768 

1206 

1167 

836 

555 

364 

10209 

SWAN  FALLS  PH 

0 

3 

31 

331 

763 

973 

1199 

727 

532 

356 

115 

24 

5054 

TETONIA  EXP  STA 

90 

172 

784 

1303 

1433 

1691 

1123 

653 

529 

313 

THREE  CREEK 

60 

181 

357 

685 

980 

1145 

1395 

904 

939 

724 

482 

242 

8094 

TWIN  FALLS  2  NNE 

6 

37 

109 

486 

881 

1045 

1272 

818 

726 

533 

219 

82 

6216 

TWIN  FALLS  3  SE 

14 

38 

121 

482 

878 

1038 

1313 

837 

724 

537 

234 

68 

6284 

WALLACE 

72 

125 

282 

637 

962 

1049 

1459 

999 

904 

617 

265 

207 

7598 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

73 

137 

286 

623 

986 

1054 

151S 

1064 

953 

666 

322 

223 

7905 

WAYAN  1  N 

1511 

1669 

1053 

nil 

887 

543 

3  36 

WEISER  2  SE 

6 

11 

121 

507 

907 

1082 

1447 

992 

661 

425 

162 

47 

6368 

WINCHESTER  1  SE 

81 

148 

276 

659 

912 

1006 

1494 

977 

920 

706 

400 

256 

7635 

S««  reference  note*  follmlDK  Station  Indei 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
OELATKD  DATA 


Temperature 


No  ol  Days 

Snow,  Sl««t 

No  ol  Ooya 

Station 

! 

Max 

Mm. 

1    lesm  Means 

1 

Moi  Depth 
on  Ground 

V 

o 

0 

g 
> 
< 

§ 

1 
< 

E 

1 
S 
2 

i 
> 
< 

1 

From  Lo 
Term  M. 

1 
£ 

1 

I 
i 

3 

1 

t 
1 

s  > 

S  > 

ki 

8  » 

hi 

0 

o 
l- 

I 

O 

1 

a 

S 

2 

o 

s 

—  o 

NOVEKBER  1956 
BIG  CREEK  1  S 

40 

.9 

6 

.5 

23. 

7 

60 

10 

-15 

19 

1229 

0 

5 

30 

12 

97 

-2.02 

.46 

13 

7.0 

18 

1+ 

3 

0 

0 

DECEMBER  1956 
DEER  POINT 

29 

8H 

U 

U 

43 

3 

0 

13 

95 

.51 

11 

17.0 

14 

7 

3 

1 

0 

JANUART  1957 
GRANGEVILLE 
THREE  CREEK 

27 
35 

.0 
.9 

8 
3 

.3 
.7 

17. 
19. 

7 
8 

- 

10.9 

45 

55 

11 

2 

-17 

-22 

27 
29 

1463 
1395 

0 
0 

18 
10 

31 
31 

10 
15 

2. 

29 
52 

.56 
-  .74 

.42 
.40 

15 
21 

24.0 
5.2 

17 
5 

23+ 
21+ 

7 
1 

0 
0 

0 
0 

FEBRUARY  1957 
BIG  CREEK  1  S 

41 

.  1 

11 

.3 

26 . 

2 

5.3 

53 

12 

-12 

10 

1079 

0 

5 

28 

8 

3 . 

81 

1 .71 

.85 

24 

15.0 

32 

1+ 

9 

2 

0 

HARCH  1957 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
SHOSHONE 

52 

U 

.2 

26 

H 

.8 

39. 

M 

5 

2.5 

61 

19+ 

3 
15 

22 
23 

782 

0 

0 

0 
0 

26 

0 
0 

91 

.13 

.31 

5 

2 

0 

0 

APRIL  1957 
CABINET  GORGE 
GRANGEVILLE 
STIBNITE 

57 
54 
44 

.1 
.1 
.9 

33 
33 
22 

.5 
.5 
.8 

45. 
43. 
33. 

3 
8 
9 

1.1 

83 
77 
64 

30 
29 
30 

28 
26 
9 

9+ 
16+ 
7 

584 
629 
928 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
14 
29 

0 
0 
0 

1. 
1. 
2. 

68 
43 
16 

-1.18 

.29 
.30 
.40 

5 
12 
13 

.0 
T 
18.2 

2 
0 
41 

1 
1 

8 
7 
7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


JAKUARY  1957 
CRANGEVILJJS 
THKEE  CREEK 


lUIICB  1»7 
lUHO  FAIJJ  2  E3B 
3H0SH0KE 

APRIL  1957 
CABIKST  GORGE 
GRANGEVILLE 
STIBNITE 


T        T  T 


.07     .01  .03 


.03     .31  .04 


.11  .09  .22 
.16  T  .05 
.25  .08 


.08     .29  .01 
.02     .16  .11 
.OS  .30 


13       14  15 


.21     .01  T 
.20     .37  .42 


.IS     .28  .14 


16       17  18 


.02     .23  .OS 


19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


T         .39  .01 


.30     .35  .85 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Tabic  5  DELAYED  DATA 


Station 

ay 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOTSMBER  1956 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

29 

36 

38 

35 

50 

44 

40 

47 

48 

60 

57 

57 

46 

30 

31 

35 

42 

35 

25 

32 

47 

42 

40 

41 

37 

38 

38 

37 

41 

49 

40. 

9 

UIN 

-10 

-  7 

2 

13 

15 

13 

24 

12 

17 

18 

23 

14 

20 

11 

-  9 

15 

27 

16 

-15 

-  7 

14 

6 

3 

0 

-  4 

-  3 

-  5 

-  5 

-  2 

0 

6. 

5 

DECEMBER  1956 

DEER  POINT 

UAX 

HIM 

40 

42 

43 

42 

15 

17 

10 

19 

29 

35 

38 

32 

34 

26 

29 

27 

28 

34 

34 

36 

33 

16 

25 

31 

29 

8 

JAKUARY  1957 

CRANCEVILLE 

UAK 

42 

34 

36 

28 

26 

34 

34 

29 

35 

38 

45 

40 

35 

28 

25 

14 

20 

25 

34 

39 

19 

29 

27 

15 

10 

5 

5 

10 

14 

26 

35 

27 

0 

KIN 

-  6 

-  7 

23 

8 

3 

THREE  CREEK 

UAX 

49 

55 

52 

36 

35 

40 

40 

40 

28 

43 

44 

44 

48 

38 

36 

35 

36 

39 

39 

38 

34 

31 

32 

28 

25 

20 

21 

20 

24 

27 

36 

35 

9 

UIN 

17 

10 

11 

12 

2 

0 

4 

19 

5 

10 

24 

24 

24 

12 

18 

-  5 

-  7 

-  9 

0 

26 

-  5 

-  4 

-10 

-  4 

-  2 

-  1 

-21 

-  7 

-22 

-21 

14 

3 

7 

FEBRUARY  1957 

BIG  CREEK  1  S 

UAX 

30 

34 

26 

30 

32 

42 

45 

40 

31 

43 

38 

53 

38 

52 

49 

47 

52 

52 

43 

36 

38 

39 

41 

40 

45 

41 

43 

5C 

41 

1 

MIN 

~  ^ 

26 

31 

31 

27 

11 

3 

VARCB  1957 

IDAHO  FALLS  2  ESB 

MAX 

47 

52 

59 

46 

39 

SO 

36 

40 

50 

47 

MIN 

23 

22 

27 

28 

19 

33 

23 

22 

30 

23 

25 

30 

3 

14 

1( 

28 

27 

24 

34 

31 

SH0SB0K8 

MAX 

53 

49 

43 

47 

54 

44 

56 

60 

56 

44 

46 

44 

42 

45 

55 

55 

52 

58 

61 

61 

58 

45 

49 

55 

55 

51 

56 

60 

58 

55 

50 

52 

2 

MIN 

20 

25 

30 

27 

31 

24 

31 

31 

36 

24 

22 

30 

19 

17 

30 

34 

27 

26 

26 

38 

25 

19 

15 

21 

30 

24 

2C 

31 

35 

36 

27 

26 

8 

APRIL  19S7 

CABINET  GORGE 

UAX 

54 

53 

53 

49 

51 

54 

50 

56 

55 

53 

49 

47 

49 

48 

48 

62 

54 

58 

56 

67 

65 

60 

58 

51 

50 

58 

65 

74 

82 

83 

57 

1 

UIN 

35 

30 

31 

32 

37 

31 

33 

31 

28 

34 

36 

33 

35 

36 

36 

28 

30 

33 

36 

29 

32 

38 

30 

3: 

35 

33 

33 

39 

38 

41 

33 

5 

GRANGEVILLE 

MAX 

38 

53 

46 

50 

46 

41 

50 

57 

63 

57 

58 

49 

58 

59 

51 

57 

51 

58 

49 

60 

51 

52 

52 

42 

44 

51 

63 

70 

77 

70 

54 

1 

UIN 

34 

32 

34 

30 

37 

32 

34 

28 

30 

38 

32 

35 

35 

36 

32 

26 

35 

30 

36 

30 

41 

38 

33 

29 

30 

26 

29 

36 

41 

45 

33 

5 

STIBNITE 

MAX 

38 

33 

44 

38 

43 

40 

34 

43 

48 

52 

47 

45 

42 

48 

45 

41 

48 

45 

46 

46 

47 

48 

48 

47 

35 

37 

42 

51 

63 

64 

44 

9 

MIN 

21 

22 

24 

12 

23 

18 

9 

17 

17 

23 

29 

30 

27 

34 

12 

10 

27 

23 

28 

27 

31 

28 

31 

25 

19 

15 

16 

25 

30 

30 

22 

8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  montli 


OtaDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOTEUBER  1956 
BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

16 

16 

12 

8 

7 

7 

4 

3 

3 

2 

4.0 

6 

1.0 

6 

5 

1.0 

6 

4 

1.0 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

JANUARY  1957 
THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

0.1 

T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

5.0 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

FEBRUARY  1957 
BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

32 

30 

29 

28 

T 
27 

26 

26 

5.0 
31 

2.0 
32 

30 

28 

26 

26 

25 

25 

25 

24 

24 

24 

1.0 

25 

25 

1.0 

25 

24 

T 
24 

23 

22 

21 

21 

APRIL  1957 
STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
41 

34 

1.6 
38 

37 

0.6 

36 

2.4 
39 

0.5 
38 

35 

33 

31 

30 

1.2 
30 

2.7 
33 

30 

29 

28 

1.7 

29 

25 

25 

0.3 

25 

1.2 

23 

1.2 

22 

18 

1.9 
18 

0.7 
IS 

0.7 

18 

16 

12 

7 

CORRECTED  DATA 


HAT  1957  CAREY  2  S  TABLES  2  and  3:     Precipitation  for  the  entire  month  should  be  as  follows:  8th, 

.58;  10th,  .64;  11th,  .11;  13th,  Trace;  18th,  .31;  19th,  .79;  22d ,  .09;  23d,  .16; 
monthly  total  2.68,  greatest  day  .79  on  19th,  and  days  with  ,10  or  more  6,  .50  or 
more  3 . 


8««  reference  notea  following  atatlon  Indai. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


_j  2JH   MERIDIAN     TIME  ZCN 

— —  —  MB 

II    I05TH    MERIDIAN  -TIME  ZON 


IDAHO 


Girl«n()  ALo««B  OSAC  Elp  StI 

i«*llOO  <fr  Lor»n  OSAC 


36-«RPC-Sr 


i^rI;i?fL»^.^^^  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
HUUNiAlNOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ISOHNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLT  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


IDAHO 
JUNE  19S7 


otation 

55 

M 
• 

3 

Uounty 

Drainage  1  1 

Latitude 

Longitude 

o 

■ss 
> 
Q 

Obser 
Tttion 
Time 

Observer 

R«lw 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vaQoo 
Time 

Observer 

Reler 

To 
Tables 

!  Temp. 

Procip. 

Temp 

Precip. 

ABtROECN  EXf>  STATION 

BINGHAM 

12 

42  57 

112  90 

9P 

5P 

EXPERIMENT  STAT I  ON 

2 

«  7 

5944 

ONE  I DA 

1 

42 

11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTMER 

2 

3  9 

C 

AFTERTHOUGHT  HINE 

0070 

OICYHEE 

7280 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

MALAO  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

1 

42 

10 

112  19 

4476 

MIO 

MID 

J  S  CIVIL  AERO  AOM 

2 

3  5 

7 

AMERICAN  FALLS  1  5W 

0227 

POMER 

4316 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

MALTA  RANGER  STATION 

9967 

CASS  I A 

12 

42 

19 

113  22 

4540 

A\0 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

ANDERSON  OAH 

2 

43  21 

119  28 

6P 

6P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

7 

9689 

6P 

J  S  FOREST  SERVICE 

43  40 

113  20 

6P 

6P 

2 

3  5 

7 

5706 

a 

44 

94 

116  07 

5025 

4P 

4P 

2 

3  5 

7 

43  36 

115  95 

BA 

8A 

2 

3  9 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42 

39 

112  12 

6P 

6P 

9  F  LINOENSCHHITT 

2 

ASmTON   1  S 

0*T0 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,   Box  1718,   Boise,    Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,   and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6, and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM       Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  ln"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 


CORRECTED  DATA  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  92. 
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IDAHO  -  JULY  1957 


WEATHER  SUMMARY 


July  precipitation  over  practically  all 
of  the  State  was  well  below  average.  Only 
a  few  small  areas  had  precipitation  in  ex- 
cess of  station  long-term  means  and  only  at 
Wallace  was  the  excess  significant.  Mean 
monthly  temperatures  were  predominantly  below 
average  running  from  fractionally  below  to 
over  5°  below  in  the  Weiser-Cambridge  area. 
A  number  of  stations  at  lower  elevations  in 
the  southern  part  of  the  State  and  in  the 
eastern  highlands  exhibited  positive  anoma- 
lies of  temperature,  generally  running  from 
a  fraction  of  a  degree  to  2°  to  3°  above 
average.  Mackay  Ranger  Station  and  Blackfoot 
were  over  4°  warmer  than  usual.  Though  thirty 
stations  recorded  no  measurable  precipitation 
for  the  month,  nevertheless  there  were  only 
two  or  three  days  during  which  rainfall  was 
not  reported  in  some  part  of  the  State.  Over 
the  southeastern  portion  of  the  State  tem- 
peratures throughout  the  month  fluctuated 
above  and  below  the  daily  average,  with  no 
excessive  departures  indicated.  In  northern 
and  western  portions,  while  no  excessive 
positive  departures  were  indicated,  there 
was  a  marked  cool  period  during  which  on 
the  17th  average  daily  temperatures  reached 
12°  below  normal  at  Lewiston  and  16°  below 
at  Boise.  Though  the  month  had  its  share 
or  wind,  hail,  thunder  and  lightning,  with 
resulting  damage  in  several  areas,  it  was 
a  favorable  month  generally  for  agriculture. 
Abundant  irrigation  water  was  still  avail- 
able. The  above  average  precipitation  during 
the  spring  contributed  to  an  excellent  growth 
of  range  feed,  and  good  grazing  was  still 
available,  this  July  being  the  best  since 
1948  from  the  point  of  view  of  the  range 
condition.  Lack  of  precipitation  in  June 
and  July ,  however ,  in  many  areas  of  the  State , 
contributed  to  a  high  fire  danger  condition. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  the 
high  of  79.8°  at  Swan  Falls  Power  House  to 
the  low  of  56.3°  at  Dixie.  The  highest  tem- 
perature recorded  was  109°  at  Swan  Falls 
Power  House  on  the  5th,  and  the  lowest  was 
21°  at  Wayan  1  N  on  the  4th. 

There  were  only  five  stations  during  the 
month  which  reported  greatest  days's  pre- 
cipitation of  a  half  inch  or  greater  and 
of  these  Wallace  with  1.32  inches  on  the 
13th  received  well  over  half  the  month's 
total  of  2.04  from  the  one  storm.  Its  to- 
tal was  the  largest  in  the  State.  The  se- 
cond largest  monthly  total  was  1.24  inches 
at  Wayan  1  N  in  the  other  end  of  the  State. 
The  adverse  effects  of  the  month's  storms 
and  precipitation  are  listed  at  the  end  of 
this  summary. 

The  protracted  rainless  period  in  few 
localities  dried  some  crops  to  the  point 
that  they  might  respond  but  poorly  if  at  all 
to  later  moisture,  and  considerable  dryland 
acreage,  especially  in  the  northern  portion 
of  the  State,  was  badly  in  need  of  rain  by 
the  end  of  the  month.  Most  grains  and  field 
crops  were  doing  well  and  fruits  developed 
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favorably.  The  average  condition  of  cattle? 
and  sheep  was  the  best  for  the  end  of  Julj 
since  1950. 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Centei 
San  Francisco,  California 

WINDSTORMS ,  THUNDERSTORMS , 
HAIL  AND  LIGHTNING 

July  1:  Wind  blew  over  the  perimeter  fences 
and  tore  part  of  the  facing  off  the  outdoor 
theatre  screen  at  Blackfoot.  Damage  was 
estimated  at  one  thousand  dollars. 

July  13:     In  the  afternoon  an  area  six^ 
miles  long  and  two  and  a  half  miles  widee 
north  of  Nezperce  experienced  thunderstorms, 
wind,    lightning  and  hail.       Peas,  barley, 
clover,  and  grass  seed  fields  were  a  com- 
plete loss, in  the  hail  path.     Summer  fallOMi^ 
was  badly  gullied  and  silt  was  carried  ontoi 
highways  and  roads.     The  maximum  hail  depth 
was  three  inches,  with  some  hail  still  onu 
the  ground  the  next  mdrning.     Average  dia- 
meter of  the  hailstones  was  one-half  inch. 

July  14:  At  5:00  p.m.  in  the  afternoon, 
Cottonwood  and  the  Camas  Prairie  were  thee 
center  of  thunderstorm  activity  with  hail, 
rain,  and  wind.  Many  grain  fields  were  badlyy| 
lodged  by  torrential  rain  and  heavy  wind 
Extensive  damage  to  barley  and  pea  crops-; 
ranged  to  70  percent  on  some  farms.  Winterq 
wheat  damage  in  the  storm  track  was  estimatedd 
at  10  percent  to  15  percent . 

July  17:  A  thunderstorm  with  accompanyingi 
wind,  rain,  and  hail  damaged  some  grain  cropss 
in  the  Pocatello  area.  In  Pocatello  a  light 
ning  bolt  disrupted  electric  service,  burnedd 
out  half  the  lights  along  Miracle  Mile. 
Streets  and  underpasses  were  flooded  fronn 
5: 00  p.m.  to  6 : GO  p.m. 

July  21:  A  windstorm  in  the  afternoom 
between  3:00  p.m.  and  5:00  p.m.  blew  downii 
a  number  of  trees  and  tore  roofs  from  two* 
machine  buildings  at  Grand  View. 

July  22:  A  thunderstorm  with  rain  andd 
hail  at  Wallace  disrupted  power  and  floodedd 
several  basements. 

July  28:  A  thunderstorm  with  accompanyingR 
hail  and  rain  flooded  Pocatello  streets  andd 
damaged  some  crops  in  the  area. 

July  29:     Several  streets  and  two  under- 
passes in  Pocatello  were  partly  flooded  as 
the  result  of  a  thunderstorm.  Lightnings 
damaged  powerlines  and  400  telephones  were« 
affected . 

A.  B.  Carpenter 
Meteorologist  in  Chargee 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 
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_ 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

90.8 

54.0 

72.4 

1.7 

98 

5+ 

45 

4+ 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.30 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

96.9 

62.7 

79.8 

0.3 

109 

5 

52 

4+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

89.7 

53.2 

71.5 

5.2 

95 

5* 

45 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.17 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

72.5 

.01 

.0 

84. 3H 

M 

M 

91 

5+ 

22 

2 

0 

2 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

88.2 

49.5 

68.9 

96 

5 

38 

4 

13 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

90.7 

62.7 

71.7 

0.4 

98 

5 

42 

le 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

.37 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 

E 
1 

Average 

Minimum 

0 
< 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Lowest 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

t   Max.  Depth  1 

on  Ground  | 

Date 

10  or  More  1 

.50  or  More  j 

1.00 

or  More 

0  % 
%  < 

5  > 

U  is 

0  > 

THREE  CREEK 

85 

•  3 

41  •2 

63.3 

91 

5 

30 

4 

80 

1 

0 

2 

0 

,13 

.  16 

.09 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

68.0 

.03 

.0 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

92 

,  2 

55.4 

73.8 

0,4 

97 

5-f 

44 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

- 

.21 

T 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

BUHL 

8  8 

(  IM 

58.9M 

73*4^^ 

0,6 

29"*^ 

5  0 

4* 

0 

0 

0 

0 

,00 

.  36 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BURLEY 

AM 

90 

56  •  5 

0,1 

99 

48 

1 

17 

0 

0 

0 

,40 

.07 

.  19 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

89 

•  4 

53  .4 

71.4 

0,8 

98 

10 

42 

4 

2 

14 

0 

0 

0 

•  14 

,08 

,09 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

90 

.5 

57  »  5 

74.0 

1,8 

99 

5 

45 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

•  30 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAZElTON 

89 

•  1 

54.9 

72,0 

_ 

3,  2 

97 

5 

44 

4 

1 

,22 

,00 

,21 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

JEROME 

91 

•  0 

55,3 

73,2 

1,2 

97 

25 

43 

3 

1 

2  0 

.20 

,00 

,09 

13 

iO 

0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

88 

.6 

58.6 

73,6 

97 

28 

47 

4 

1 

13 

0 

0 

,54 

.37 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAUL  1  E 

AM 

86 

•  4 

52,2 

69.3 

1,4 

95 

6 

45 

5  + 

7 

,64 

,  15 

.28 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

RICHFIELD 

86 

52.4 

69.5 

0,0 

92 

40 

6 

7 

0 

0 

0 

.12 

,18 

.09 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

RUPERT 

AM 

88 

'5 

55.1 

- 

0,1 

96 

43 

2 

15 

0 

0 

0 

.28 

- 

.13 

.12 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

^  2 

52,9 

72,1 

0,7 

1  R 

20 

0 

0 

0 

*  i  ^ 

' 

\'* 

'  2 

^ 

^ 

^ 

TWIN  FALLS  3  SE 

AM 

flo 

54,7 

0,7 

Q7 

14 

4^ 
45 

4  + 

17 

0 

0 

0 

*n7 
• 

.23 

.07 

2  9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

72.3 

.22 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

.3 

67.9 

•  ^ 

9 

4 

3 

0 

Q 

0 

•  47 

.12 

,23 

2  2 

,  0 

0 

1 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

J  5 

38,1 

58.8 

4  I 

g 

3  0 

186 

.60 

19 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MACKAY  RS 

fi4 

44*1  ^ 

72  .  IM 

ftQ 

28 

0 

0 

Q 

0 

*  ^ 

'  ^ 

^ 

MAY  RS 

•  4 

64.3 

*  a 

on 

5  + 

^7 

4+ 

2 

*ft^ 

.23 

1  Q 

,0 

0 

1 

0 

SALMON 

no 
89 

,  3 

47,  1 

68.2 

on 
0,0 

98 

g 

34 

1 0 

14 

.19 

,64 

,07 

26 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.3 

.24 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

88 

49,6 

_ 

1,1 

94 

37 

6 

Q 

.07 

_ 

,43 

,04 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

88 

54,9 

717 

1,5 

94 

41 

3 

.40 

.23 

.29 

29 

,0 

0 

1 

0 

0 

ARCO  3  NW 

83 

45.2 

ft4  «i 

2.3 

90 

35 

32 

1 

0 

0 

0 

.34 

.21 

.30 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

ASHTON   1  S 

84 

44,8 

A4*Q 

0.  1 

91 

28 

33 

33 

2 

0 

0 

0 

,90 

- 

.04 

,26 

10 

•  0 

0 

4 

0 

0 

BLACKFOOT 

90 

56,3 

4,2 

95 

3^ 

44 

1 

22 

0 

0 

0 

,10 

,56 

,10 

3  0 

•  0 

0 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

86 

'  ^ 

51.5 

68*8 

1,1 

92 

42 

5 

5 

0 

0 

0 

,48 

,25 

,18 

1 1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

87 

.2 

51.8 

69.5 

0,8 

93 

10+ 

37 

4 

7 

9 

0 

0 

0 

,34 

•  3 1 

,18 

1 0 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

88 

•  IM 

50, 9M 

69. 5M 

1.0 

93 

5  + 

39 

4 

5 

10 

0 

0 

0 

,94 

,35 

.55 

19 

•  0 

0 

2 

1 

0 

HAHER  NW 

90 

.3 

47  ,  8 

69.1 

1.2 

96 

9 

37 

4 

4 

^7 

0 

■  22 

,25 

,  14 

1 1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

86 

.9M 

5 1  ,6M 

69. 3M 

93 

10  + 

42 

4 

4 

,04 

,04 

18 

,  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

85 

.9 

51,1 

68.5 

0.3 

92 

10+ 

40 

4 

8 

; 

,16 

,46 

•  06 

19 

,  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

89 

.5 

47,0 

68.3 

0.2 

96 

10  + 

39 

5 

4 

ft 

° 

Q 

,14 

,  37 

,05 

14 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

87 

'  ^ 

48,7 

1.2 

93 

3^ 

35 

^ 

7 

,47 

,03 

,20 

10 

,  0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

88 

• 

53.9 

71  *4 

1.3 

95 

44 

2 

Q 

Q 

,44 

,32 

,17 

29 

,  0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

84 

47,7 

91 

in 

35 

21 

3 

0 

,62 

*.  19 

,40 

10 

,  0 

0 

1 

0 

0 

SUGAR 

85 

46  ,4 

65,9 

0.8 

90 

in 

35 

4+ 

28 

1 

0 

,11 

.  52 

,06 

20 

,  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

68.6 

.36 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

80 

•  9M 

39. 5M 

60, 2M 

1.8 

87 

28 

26 

4 

142 

0 

0 

1 

0 

,91 

.06 

,42 

29 

,  0 

0 

2 

0 

0 

CONDA 

AM 

83 

•  8 

45,8 

64,8 

1,5 

88 

20  + 

31 

4 

49 

1 

,77 

.12 

•  25 

11 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DRIGGS 

AM 

81 

•  9 

48,3 

65,1 

2.9 

87 

1 1 

33 

4 

37 

0 

0 

J: 

,24 

.97 

,08 

30 

,0 

0 

0 

0 

0 

GRACE 

82 

•  8 

47,6 

65,2 

2,1 

86 

28  + 

36 

4 

19 

^ 

^ 

,92 

.06 

.42 

29 

,0 

0 

3 

0 

0 

IRWIN  2  SE 

84 

50.2 

67,3 

2,6 

90 

9 

33 

4 

17 

1 

,35 

.62 

,j.5 

22+ 

,0 

0 

2 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

79 

*a 

*  r 

41.7 

^ e  *n 

0,4 

86 

1 0 

28 

^ 

125 

0 

0 

1 

0 

.53 

.24 

,20 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

80 

•  6 

51.1 

65,9 

1,5 

87 

3  1 

41 

4 

10 

0 

0 

0 

0 

.53 

,20 

.26 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

MALAD 

89 

52.5 

0,5 

95 

40 

^ 

4 

17 

0 

0 

0 

.23 

.76 

.16 

29 

,0 

0 

1 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

89 

'7 

48,7 

69*2 

97 

37 

5 

21 

0 

0 

0 

.14 

.08 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

88 

.7 

48.6 

68,7 

99 

9 

36 

4 

11 

13 

0 

0 

0 

,82 

,40 

11 

,0 

0 

4 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

AM 

84 

.6 

47.1 

65,8 

1,1 

90 

10  + 

33 

4 

26 

2 

0 

0 

0 

,70 

.  18 

.51 

11 

,0 

0 

1 

1 

0 

OAKLEY 

87 

•  0 

53.9 

70,5 

0,5 

94 

5+ 

43 

18 

3 

8 

0 

0 

0 

,66 

.04 

,22 

29 

,0 

0 

3 

0 

0 

PALISADES  DAM 

83 

48 

53.3 

68,6 

90 

9 

36 

4 

9 

1 

0 

0 

0 

,57 

,22 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  2 

90 

•  1 

54.7 

72,4 

97 

9 

41 

4 

2 

20 

0 

0 

0 

,99 

,59 

29 

•  0 

0 

2 

1 

0 

PRESTON  2  SE 

90 

.1 

50.3 

70,2 

0,3 

95 

31 

36 

4 

5 

21 

0 

0 

0 

,04 

.92 

,02 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SPENCER  RS 

81 

.1 

43.4 

62,3 

1,5 

86 

9+ 

35 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

,62 

.56 

•  22 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

STREVELL 

89 

.5 

52.9 

71,2 

96 

9+ 

35 

4 

6 

14 

0 

0 

0 

.33 

.16 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

81 

.1 

44,9 

63,0 

87 

9  + 

31 

4 

73 

0 

0 

1 

0 

.32 

,12 

29 

,0 

0 

1 

0 

0 

WAYAN  1  N 

78 

•  eM 

44. 7M 

61, 8M 

85 

28 

21 

4 

113 

0 

0 

1 

0 

1.24 

,35 

29 

,0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

66.5 

.57 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

3 

Day  of  month 

& 

1  1 

^1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1  8 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17  1 

18 

ia| 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29 

30 

31 

ASEROEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS   1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 
ARROWROCK  DAM 

•  07 
.40 

•  02 

•  }» 

•  00 

.03 
T 

.30 

•  04 

•  06 

•  04 

•  04 

7 

•  01 

•  29 

•  02 

ASMTON  1  S 
ATLANTA  2 
AVERY  RS 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 
SIG  CREEK  1  S 

•  90 

•  08 
■  64 

•  09 

•  48 

T 

■  14 

•  03 

•  12 

.26 

•  16 

7 

■  04 

•  24 

7 

.06 

T 

.20 
.10 

•  OS 

■  04 

•  03 

■  06 

■  08 

■  11 

•  20 

■  04 

■  20 

BLAC<POOT 
BLACKFOOT  0AM 
BLISS 

BOISE  LUCKV  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP 

//R 

•  10 

•  91 

•  00 

T 

.01 

T 

.09 

T 

•  03 

7 
7 

■  09 

T 

•  03 

■  02 

.04 

•  03 

7 

7 

.13 
7 

7 

•  42 

•  10 

.06 

80NNERS  FERRV  1  SW 
6UML 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
BURLEV 

■  10 

■  00 

•  98 
.63 

•  40 

T 

.02 

•  54 

•  09 

•  07 

.03 

7 

■  OS 

■  01 
•  10 

•  20 
■  02 

7 

.08 
.05 

7 

■  09 

T 

■  01 

.19 

7 

■  05 

.12 
.17 

7 

.01 

•  06 
7 

■  10 

■  10 

BURLEV  CAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 

•  14 
«10 

•  00 

•  20 

T 

•  03 

T 

.05 

7 

•  01 

■  04 

7 

T 

7 

.09 

.02 

•  03 

•  11 

.09 

7 

T 

7 

■  01 

CENTERVILLE  ARBAU6M 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

•  05 

•  47 

T 
T 

■  2S 

.04 

•  07 

.03 

•  04 

7 

7 

•  03 

■  08 

7 

7 

.02 

T 

T 

•  02 
■  03 

•  03 

7 

•  23 

.02 

•  09 

•  02 

■  01 

■  01 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 
COTTONWOOD 
COUNCIL 
DEAOWOOD  DAM 

.09 
■  .77 
.73 
.11 
.09 

■  01 
.01 

•  13 

T 

•  17 

•  03 

T 

•  29 

.06 
.02 

•  01 
.13 

•  09 

•  03 

•  03 

.02 

.01 

7 

.04 

■  10 

•  06 

7 

•  16 

•  02 

.17 

.03 

T 

■  13 

■  09 

7 

.03 

7 

DEER  FLAT  0AM 
OEER  POINT 
DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

•  00 

T 

•  24 

•  48 

T 

•  49 

T 

•  18 

7 

.11 

■  10 

.10 

■  05 
•  OS 

7 

•  01 

7 

7 

■  04 

■  02 

•  08 

.06 

DUBOIS  CAA  AP 
ELK  RiVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

.34 

•  47 

•  00 
.22 

•  36 

.09 
.01 

•  09 
■  28 

.  18 

.01 

7 

.03 

•  02 

•  18 

T 

.02 

.05 

■  OS 

■  03 

.01 

■  07 

7 

•  06 

.22 

FORT  HALL   INO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  flS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

.94 

T 
T 
T 

.92 

7 

.22 

7 

.01 

■  59 

■  03 

•  09 
■  12 

7 

7 
7 

7 
7 

.27 
•  42 

•  03 

7 

.03 

7 

.09 

GRAND  VIEM 
GRAN6EV1LLE 
GRASMERE 
GROUSE 
HAILEY  AP 

.00 
■  36 

•  00 

•  04 
.02 

•  34 

7 

.01 

.04 

7 

7 

■  02 

■  01 

HAMER  **  NM 

hazelton 
hill  city 
hollister 

HOWE 

.22 
.22 
.00 

T 

.18 

.04 

.01 

T 

.14 
.06 

.21 

7 

■  01 

7 

■  04 

■  08 

T 

T 

•  01 

T 

7 

7 

T 

7 

■  02 

T 
7 

7 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  S£ 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 

■  00 
.02 

•  04 
.68 

•  16 

T 

T  T 
7 

•  02 

■  06 

7 

7 

.04 
.05 

■  19 

■  06 

T 

•  01 

T 

T 

.30 

•  02 

7 

7 

7 

■  13 

■  02 

7 

T 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  MB 
IRWIN  2  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

R 
R 

•  14 

■  47 

■  53 
.20 

■  06 

T 

•  01 

•  20 

■  OS 

■  14 

T 

.03 

T 

.09 

■  04 

■  09 

■  09 

■  09 

■  05 

■  06 

■  14 

■  20 

•  01 

•  15 

.05 

■  01 

■  01 
.15 

■  09 

KAMIAH  1  NE 

KELLOGG 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 
LEWISTON  WB  AP 

//R 

.24 

■  66 

■  36 

T 

.11 

.06 

T 

•  24 

•  24 

T 

.01 

7 

•  02 

7 

■  09 

■  08 

.48 
.02 

T 

•  03 

■  10 

7 

7 

r 

■  02 

7 
7 

7 

•  02 

7 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWWAN 

MACKAV  9S 

HALAD 

MALAD  CAA  AP 

.S3 
.00 

.23 
.14 

T 

.07 

7 

T 

7 

■  13 

■  02 

■  04 

.09 

.01 

■  02 

■  26 

•  01 

7 
7 

.03  .08 

7 

■  01 

■  03 

■  16 
.08 

.06 

7 

MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMHON 
MERIDIAN  1  W 
MINIDOKA  DAM 

.39 
.20 

.03 
.94 

7 

•  12 

•  14 

.08 
.08 

.40 

.02 

■  03 

T 

.02 

.03 
.01 

•  01 

•  10 

•  03 

7 

.37 

.23 
.04 

7 

■  01 

T 

■  06 

T 

.04 

■  03 

7 

■  01 

.10 

MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 

.70 
.00 

.94 

.00 

■  07 

T  T 

7 

.91 

■  02 

.19 

•  20 

.04 

•  01 

■  08 
.04 

7 

7 

■  04 

■  08 

7 

7 
7 

NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 
OLA  5  S 
OROF I  HO 

.09 
.82 

.00 
■  47 

T 

•  06 

•  09 

•  21 

•  11 

.06 

.24 

.21 

•  OS 

7 

.09 
.05 

.02 

.10 

•  02 

.06 

T 

•  07 

■  01 

•  16 

7 

■  07 

■  22 

.09 

.02 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL   1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

■  97 
.00 

T 

.88 

T 

■  01 

7 

■  33 

•  02 

.01 
.28 

•  14 

•  03 

7 

•  10 
.09 

.12 

.09 
.08 

•  03 

7 

.10 

7 

7 

•  07 

•  02 

•01  .01 

.22 
.04 
.09 

.04 
■  18 

.02 

POCATELLO  2 
POCAT6LL0  WB  AP 
PORTHILL 
POTLATCH 
PRESTON  2  SE 

//R 

.99 
.44 

■  04 

■  02 

■  03 

•  02 

T 

■  02 
•  02 

7 

.01 

7 

.09 

•  05 
■  06 

•  02 

•  06 

.10 

■  06 

.27 

.08 

7 

7 

.08 

T 

•  12 
7 

■  02 

•  12 

•  01 

7  .05 

7  7 

7 

■  02 

.59 
.17 

.01 

■  02 

■  01 

■  06 

.02 

7 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RIRIE   12  ESE 

RUPERT 

.19 
.12 

.79 
.28 

.06 

■  10 
.49 

7 

•  14 

.19 
.12 

•  01 

7 

•  05 

7 

•  02 

■  03 

■  04 

.05 

,01 

■  03 

.09 
.03 

■  01 

■  29  7 

7 

.21 

7 
7 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
SPENCER  RS 

.62 
.  37 
.19 
.37 
•  62 

.03 

.02 
.20 

T 

7 

•  40 

T 
7 

.07 
.19 

■  04 

7 

•  01 

■  26 

7 

■  08 

.04 

7 

.16 

.08 

.06 
.22 

7 

■  09 

.01 

•  01 

■  07 

■  06 

7 

7 

■  08 

■  01 

7 

.02 

7 
7 

7 

STIBNITE 
STREVELL 
SUGAR 

•  24 

•  33 
.11 

•  01 

.01 

.11 
•  01 

•  02 

.06 

7 

.09 

•  01 
■  06 

.04 

7 

.03 

.02 

■  16 
•  04 

7 

.01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

Day  of  month 

1   1  2  I  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  I  U  I  12 

13  1 

14  {  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20 

21 

22    23  1  24 

25 

26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

SUN  VALLEV 
SVfAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 

.22 
(00 

■  32 

■  13 
•  22 

•  02 

T 

.09 

T  .01 

.01 

T 

.03 
.13 

•03  •og 

.20 

T 

T 

T  T 

.04 

T 

.12 

T 
T 

T 

.04 

TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAYAN  1  N 
WEISER  2  SE 

■  07 
2.0<. 

•  90 
1>24 

•  00 

•  09 

•  02 

•  20 

T 

T 

T 
T 

.29  .09 

1.32 

.13 

T 

T 

•  01  T 

T 

.25 

.34 

T 
T 
T 

.07 
.07 

.35 

T 

.09 

.06 

WINCHESTER  1  SE 

•  92 

•  02 

•  20 

•  06 

.60 

.0<. 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

ObMi 
vation 
date 

Amount 
nnoe 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

IDA  VADA 

// 

1956 

JUL. 

10 

31 

SO 

AUG. 

31 

20 

OCT. 

8 

10 

NOV. 

2 

1 

40 

DEC. 

4 

1 

60 

1957 

JAN. 

1 

40 

FEB. 

4 

1 

60 

MAR. 

1 

95 

APR. 

5 

2 

15 

29 

1 

20 

JUN. 

4 

5 

50 

JUL. 

5 

55 

TOTAL 

16 

45 

LOWMAJ) 

19S6 

JUL. 

1 

AUG. 

1 

16 

SEP. 

1 

15 

OCT. 

1 

11 

NOV. 

1 

4 

73 

DEC. 

1 

1 

60 

Station 

Ob««r- 
vation 
date 

Amount 
•inoe 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LOWMAN  (Cont'd) 

1957 

JAN. 

1 

4 

14 

FEB. 

1 

3 

00 

APR. 

1 

HAY 

1 

2 

26 

JUN. 

1 

3 

59 

JUL. 

1 

36 

TOTAL  .    .  . 

PUNGO  CREEK 

1956 

JUN. 

1 

JUL. 

21 

1 

69 

SEP. 

29 

2 

17 

OCT. 

20 

1 

29 

31 

2 

82 

NOV. 

17 

1 

16 

25 

02 

1957 

HAR. 

31 

9 

48 

APR. 

7 

42 

24 

75 

MAY 

4 

1 

10 

12 

95 

25 

2 

46 

JUN. 

5 

84 

TOTAL  ,    .  , 

25 

15 

Station 

Obsar  - 
vation 
date 

Amount 
aince 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

SOLDIER  CREEK  RS 

1956 

AUG.  1 

SEP.  4 

.05 

OCT.  1 

.22 

NOV.  5 

5.23 

14 

30 

.45 

14 

DEC.  31 

1.70 

1957 

FEB.  2 

3.45 

35 

HAR.  1 

31 

3.35 

31 

MAY  1 

1.85 

0 

JUN.  1 

4.95 

30 

.70 

All  storage  gage  precipitation  reports  for  this 
section  were  not  received  In  time  for  publication 
Id  this  issue.  Additional  storage  gage  reports, 
if  received ,wi 1 1  be  published  In  the  August  issue. 


BLANK  SPACE   IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

01 

tx 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

kBEROEEN  exp  ST4 

MAX 

88 

87 

83 

80 

92 

90 

84 

87 

94 

90 

84 

83 

38 

83 

85 

93 

92 

86 

88 

39 

66 

37 

88 

8! 

91 

91 

90 

92 

87 

91 

90 

e8f  1 

48 

51 

4  5 

50 

60 

62 

49.6 

MtRICiN  FALLS   1  SW 

MAX 

87 

87 

83 

S3 

93 

93 

84 

89 

92 

93 

86 

37 

91 

88 

88 

89 

89 

87 

89 

87 

86 

89 

83 

8< 

89 

68 

65 

94 

89 

90 

39 

88.4 

53 

49 

55 

51 

57 

64 

57 

61 

54.9 

NOERSON  OAri 

MAX 

88 

88 

82 

89 

98 

92 

87 

92 

95 

92 

93 

94 

93 

90 

86 

39 

81 

92 

93 

93 

93 

91 

65 

91 

97 

92 

90 

98 

94 

93 

92 

91.1 

MI  N 

59 

55 

57 

47 

52 

58 

5  5 

5  3 

56 

60 

57 

54 

52 

51 

48 

61 

56 

58 

54 

54 

52 

53 

6  2 

57 

57 

5- 

RCO  3  NW 

MAX 

81 

79 

77 

ei 

87 

82 

76 

83 

86 

89 

84 

86 

83 

61 

80 

84 

78 

85 

86 

87 

86 

85 

82 

82 

89 

36 

82 

90 

84 

65 

85 

83.3 

49 

44 

46 

40 

48 

5  2 

4 1 

33 

51 

38 

44 

49 

40 

44 

5  0 

4  5 

RROHROCK  0*M 

MAX 

92 

85 

89 

78 

89 

99 

84 

88 

92 

95 

8s 

92 

94 

90 

89 

94 

87 

79 

90 

91 

89 

89 

87 

87 

83 

98 

92 

89 

98 

95 

98 

90.1 

5g 

53 

58 

49 

52 

60 

5  3 

56 

56 

61 

50 

48 

48 

64 

55 

59 

55 

54 

54 

SHTON  1  S 

MAX 

86 

85 

76 

76 

85 

86 

84 

85 

88 

90 

87 

36 

33 

83 

85 

85 

84 

85 

36 

85 

37 

85 

87 

82 

86 

38 

83 

91 

65 

85 

83 

34.9 

Ml  N 

42 

4  3 

33 

42 

39 

40 

42 

46 

47 

44 

50 

46 

54 

45 

44.8 

TLANTA  2 

KAX 

73 

85 

82 

86 

83 

81 

63 

83 

85 

37 

85 

36 

96 

67 

88 

37 

3  3 

34 

40 

37 

36 

42 

43 

43 

46 

46 

VERV  RS 

MAX 

80 

80 

79 

82 

98 

95 

84 

84 

84 

92 

93 

92 

87 

80 

80 

77 

86 

91 

92 

93 

97 

95 

89 

3« 

93 

89 

6C 

94 

94 

88 

86 

87.9 

MIN 

1*6 

37 

39 

43 

46 

53 

39 

40 

39 

42 

50 

49 

49 

5  7 

42 

36 

35 

4  0 

4  3 

50 

54 

44.0 

AYView  MODEL  BASIN 

MAX 

75 

70 

73 

68 

81 

84 

76 

71 

79 

78 

82 

82 

79 

76 

72 

72 

72 

65 

72 

81 

80 

85 

79 

79 

73 

79 

76 

73 

76 

86 

82 

76.6 

MIN 

49 

40 

45 

39 

43 

57 

44 

36 

47 

45 

54 

45 

52 

53 

51 

45 

49 

38 

42 

47 

5  5 

47.7 

IG  CREEK  IS 

MAX 

77 

77 

68 

79 

87 

76 

77 

81 

85 

85 

84 

33 

83 

77 

78 

81 

74 

81 

60 

65 

64 

72 

80 

83 

82 

62 

30 

37 

63 

84 

83 

80.7 

MIN 

40 

33 

42 

26 

32 

40 

31 

32 

3 1 

32 

37 

32 

36 

3  5 

38 

28 

39 

26 

39 

35 

36 

36 

3  5 

31 

42 

LACKFOOT 

MAX 

90 

87 

82 

84 

95 

90 

85 

93 

95 

95 

85 

91 

96 

90 

89 

92 

88 

69 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

94 

90 

93 

94 

66 

92 

90 

90.3 

MIN 

57 

55 

60 

44 

49 

63 

6  0 

55 

56 

60 

62 

54 

60 

58 

60 

56 

60 

52 

58 

56 

51 

52 

56 

53 

51 

53 

53 

5  3 

56 

64 

64 

66 . 3 

LACKFOOT  DAM 

MAX 

82 

78 

70 

73 

82 

80 

80 

86 

84 

78 

80 

84 

85 

80 

84 

70 

79 

82 

83 

84 

83 

81 

80 

35 

83 

80 

87 

80 

84 

79 

80.9 

MIN 

39 

38 

45 

26 

33 

41 

38 

40 

35 

44 

40 

40 

45 

40 

4  0 

34 

35 

35 

LISS 

MAX 

89 

88 

82 

88 

97 

95 

89 

95 

96 

97 

95 

93 

93 

93 

36 

91 

85 

87 

96 

96 

92 

92 

89 

93 

97 

93 

92 

96 

94 

96 

95 

92.2 

63 

65 

47 

51 

46 

55 

57 

59 

53 

5 1 

49 

55 

OISE  LUCKY  PEAK  DAM 

y.AX 

93 

92 

91 

89 

101 

100 

90 

91 

94 

94 

94 

94 

96 

94 

39 

36 

87 

92 

93 

92 

94 

91 

97 

94 

95 

95 

97 

102 

99 

93 

98 

93.9 

59 

54 

59 

57 

55 

46 

54 

61 

69 

64 

60 

66 

69 

62 

6 1 

OlSE   WB  AP 

MAX 

86 

88 

78 

36 

97 

87 

87 

90 

92 

93 

92 

93 

93 

88 

31 

85 

76 

85 

86 

89 

91 

84 

86 

93 

100 

88 

33 

93 

95 

96 

69 

88.9 

MIN 

55 

44 

46 

58 

54 

68 

57  .4 

ONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

74 

77 

74 

ei 

90 

86 

82 

81 

90 

88 

89 

80 

80 

75 

74 

68 

76 

89 

90 

83 

80 

85 

91 

89 

77 

84 

86 

66 

82.6 

48 

44 

41 

46 

47 

50 

56 

45 

46 

60 

46 

UHL 

MAX 

85 

85 

83 

81 

93 

93 

85 

88 

90 

89 

91 

90 

90 

90 

86 

85 

34 

90 

90 

91 

90 

86 

86 

93 

91 

83 

39 

87 

88 

88.1 

MIN 

56 

58 

50 

50 

65 

6  5 

56 

51 

57 

61 

59 

60 

66 

57 

61 

58 

6  2 

53 

69 

62 

UNGALOW  RS 

MAX 

83 

81 

71 

83 

94 

93 

79 

86 

85 

92 

90 

91 

90 

84 

82 

78 

74 

86 

86 

91 

94 

93 

88 

66 

96 

90 

79 

91 

90 

91 

86 

66.6 

MIN 

51 

46 

5  0 

43 

48 

53 

48 

45 

48 

45 

5  3 

54 

66 

66 

55 

46 

46 

40 

48 

42 

50 

56 

54 

47 

48 

64 

48 

4  5 

59 

53 

URKE  2  ENE 

MAX 

69 

67 

66 

71 

84 

82 

66 

71 

72 

84 

32 

81 

80 

70 

62 

65 

61 

72 

75 

77 

84 

83 

79 

75 

36 

81 

67 

80 

80 

77 

74 

74.9 

MIN 

42 

42 

37 

43 

54 

36 

37 

49 

47 

51 

39 

39 

35 

42 

43 

46 

52 

49 

42 

43 

46 

54 

URLEY 

MAX 

88 

89 

84 

79 

85 

97 

89 

87 

96 

97 

98 

90 

91 

95 

89 

35 

92 

79 

39 

90 

92 

89 

92 

86 

90 

93 

89 

91 

99 

92 

95 

90.3 

52 

54 

60 

56 

57 

57 

5  1 

63 

56.5 

URLEY  CAA  AP 

MAX 

87 

84 

80 

83 

97 

87 

86 

92 

96 

98 

90 

89 

95 

89 

84 

90 

81 

36 

66 

92 

87 

92 

87 

89 

93 

68 

91 

97 

87 

93 

92 

89.4 

47 

63 

46 

57 

65 

63 

63 

56 

53.4 

ABINET  GORGE 

MAX 

74 

70 

82 

88 

86 

72 

81 

80 

87 

83 

83 

30 

75 

71 

71 

68 

77 

63 

86 

83 

85 

80 

82 

86 

66 

76 

86 

87 

86 

81 

80.6 

46 

47 

45 

58 

53 

49.4 

ALOWELL 

MAX 

87 

85 

87 

88 

97 

88 

89 

91 

93 

89 

93 

93 

94 

90 

83 

86 

77 

89 

93 

92 

85 

66 

93 

92 

68 

90 

83 

93 

96 

90 

89.6 

53 

46 

46 

64 

64 

53 

59 

60 

50 

ll 

63.3 

AHaRIDGE 

MAX 

87 

83 

85 

86 

95 

94 

87 

90 

91 

90 

91 

92 

90 

87 

82 

87 

78 

89 

90 

95 

95 

65 

89 

92 

98 

94 

97 

94 

90 

95 

88 

89.9 

MiN 

58 

47 

43 

44 

55 

62 

51 

47 

42 

47 

47 

47 

53 

47 

60 

ASCAOE  1  NW 

MAX 

81 

77 

78 

67 

79 

90 

75 

79 

83 

86 

37 

84 

86 

85 

79 

67 

76 

70 

81 

80 

83 

89 

77 

78 

81 

86 

80 

73 

91 

66 

86 

60.8 

37 

38 

37 

39 

46 

47 

4  3 

42 

42 

41 

44 

46 

42 

43 

45 

HALL  IS 

MAX 

84 

83 

83 

82 

91 

89 

83 

87 

92 

39 

90 

88 

88 

85 

85 

89 

67 

85 

79 

82 

85 

84 

85 

85 

87 

83 

86 

90 

69 

89 

90 

86.3 

46 

49 

47 

51 

48 

48 

50 

45 

50 

49 

55 

51 

54 

51 

HILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

79 

78 

76 

74 

84 

82 

75 

80 

85 

81 

80 

77 

79 

80 

79 

81 

78 

80 

76 

73 

76 

73 

76 

77 

81 

82 

83 

83 

61 

82 

83 

79.5 

33 

43 

35 

4  0 

41 

37 

36 

4 1 

36 

35 

LIFFS 

MAX 

81 

75 

82 

83 

91 

90 

86 

82 

86 

31 

79 

79 

85 

84 

85 

84 

86 

88 

89 

85 

84 

91 

64.3 

41 

37 

46 

38 

41 

25 

43 

27 

29 

QSALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

79 

74 

75 

68 

80 

82 

72 

77 

81 

81 

82 

82 

77 

77 

76 

76 

71 

70 

68 

78 

77 

77 

73 

79 

71 

78 

75 

82 

73 

82 

76.7 

48 

46 

40 

39 

36 

36 

42.6 

OEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

74 

74 

71 

80 

90 

88 

75 

SO 

82 

91 

87 

86 

84 

78 

71 

71 

70 

79 

83 

69 

93 

89 

67 

63 

86 

87 

76 

84 

88 

86 

82 

82.1 

60 

50 

60 

51.6 

QNDA 

MAX 

79 

84 

81 

78 

77 

87 

84 

77 

84 

87 

87 

81 

86 

87 

83 

83 

87 

76 

87 

88 

84 

61 

84 

65 

83 

86 

87 

86 

87 

63 

88 

63.6 

41 

46 

45 

47 

52 

54 

47 

42 

39 

45.8 

OTTONWOOD 

MAX 

70 

72 

67 

78 

92 

77 

70 

S2 

78 

84 

83 

35 

77 

72 

67 

68 

76 

77 

84 

86 

64 

79 

62 

89 

75 

77 

66 

66 

81 

74 

78.6 

M  In 

49 

46 

47 

39 

46 

5 1 

53 

47 

5  1 

54 

5  3 

48 

42 

39 

38 

52 

60 

52 

52 

50 

47 

49 

5  3 

53 

OUNCIL 

MAX 

84 

84 

83 

85 

94 

94 

88 

89 

91 

90 

91 

92 

90 

90 

83 

87 

85 

89 

90 

95 

90 

66 

89 

93 

97 

90 

94 

95 

93 

93 

93 

69.9 

66 

65 

44 

55 

64 

64 

52 

50 

46 

55 

56 

63 

55 

66 

53 

EAOWOOD  DAM 

MAX 

78 

79 

73 

75 

88 

S3 

78 

83 

85 

85 

84 

87 

86 

79 

78 

81 

73 

82 

64 

36 

36 

82 

79 

82 

69 

83 

82 

91 

85 

66 

83 

62.4 

38 

36 

42 

30 

32 

42 

38.5 

EER  FLAT  DAM 

MAX 

85 

82 

81 

82 

93 

89 

84 

87 

88 

86 

37 

88 

89 

88 

36 

82 

77 

32 

66 

34 

89 

34 

64 

90 

89 

64 

84 

90 

96 

90 

86 

86.2 

58 

62 

58 

59 

62 

52 

63 

46 

56 

61 

56 

^' 

62 

50 

54.  8 

EER  POINT 

MAX 

72 

68 

64 

68 

79 

78 

68 

71 

72 

74 

73 

73 

76 

73 

68 

66 

66 

73 

73 

76 

76 

67 

70 

74 

80 

73 

71 

30 

79 

77 

72 

72.6 

MIN 

49 

51 

41 

48 

59 

53 

54 

57 

58 

59 

56 

55 

57 

51 

45 

54 

53 

63 

59 

59 

64 

58 

56 

54.  5 

IXIE 

MAX 

72 

73 

61 

73 

84 

79 

70 

77 

79 

85 

80 

84 

82 

75 

74 

75 

66 

77 

77 

80 

85 

76 

76 

79 

84 

77 

76 

86 

61 

83 

79 

77.6 

HIN 

31 

31 

41 

27 

34 

41 

33 

34 

34 

34 

33 

36 

40 

33 

39 

26 

42 

32 

40 

36 

34 

32 

33 

34 

36 

31 

45 

34 

36 

36.0 

RIGGS 

MAX 

80 

82 

79 

77 

79 

SO 

83 

71 

81 

86 

87 

85 

85 

85 

84 

86 

63 

79 

61 

80 

85 

61 

82 

80 

SO 

79 

83 

63 

66 

82 

84 

81 .9 

MIN 

49 

55 

40 

33 

40 

60 

50 

55 

56 

51 

47 

46 

50 

51 

43 

45 

50 

41 

41 

45 

49 

44 

45 

49 

50 

49 

53 

49 

64 

62 

51 

48.3 

J80IS  EXP  STA 

MAX 

85 

83 

77 

78 

86 

87 

84 

86 

92 

90 

83 

35 

86 

85 

83 

88 

86 

84 

86 

85 

68 

86 

85 

85 

68 

89 

88 

91 

88 

90 

90 

66.0 

MiN 

54 

54 

52 

42 

47 

56 

58 

46 

50 

50 

51 

52 

55 

52 

50 

47 

62 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

51 

60 

51 

52 

60 

59 

51 

56 

51.5 

Bm  r*f«r«Bc«  iiot*B  follovlfti  atktlon  ladai. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


inAH 

JULY  195 


ay 

Ot  Month 

01 

t» 

Slalion 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  j 
1 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

— 5- 

DU30IS  CAA  AP 

MAX 

87 

84 

60 

79 

88 

90 

78 

87 

92 

93 

87 

90 

88 

86 

85 

gn 

82 

66 

88 

85 

90 

68 

89 

66 

89 

89 

90 

93 

8  5 

90 

89 

87 

MIN 

53 

54 

51 

37 

44 

54 

56 

46 

52 

54 

52 

53 

55 

55 

49 

47 

50 

50 

54 

56 

54 

51 

55 

50 

51 

53 

52 

49 

59 

54 

55 

5ll 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

77 

77 

73 

78 

90 

90 

76 

60 

80 

65 

84 

67 

86 

81 

72 

73 

69 

80 

82 

85 

90 

86 

86 

87 

62 

81 

85 

89 

89 

86 

83 

8?  t 

MIN 

49 

47 

45 

37 

34 

52 

38 

38 

41 

33 

47 

47 

53 

50 

47 

39 

38 

35 

41 

41 

48 

53 

49 

39 

43 

48 

42 

40 

37 

45 

41 

43i 

EMMETT  2  E 

MAX 

91 

89 

60 

86 

98 

90 

89 

92 

94 

92 

94 

94 

93 

90 

84 

84 

66 

91 

96 

96 

86 

90 

95 

96 

90 

90 

95 

97 

95 

91 

91  • 

MIN 

55 

54 

55 

42 

49 

61 

46 

51 

50 

54 

57 

55 

61 

54 

52 

44 

43 

43 

52 

54 

61 

51 

49 

46 

51 

51 

40 

46 

47 

47 

53 

51. 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

81 

60 

79 

83 

90 

87 

81 

85 

88 

89 

85 

86 

67 

86 

76 

64 

76 

65 

86 

87 

85 

83 

81 

84 

90 

85 

63 

90 

85 

85 

64 

84. 

MIN 

47 

44 

51 

35 

38 

52 

47 

41 

43 

47 

52 

45 

45 

46 

44 

38 

45 

37 

52 

43 

46 

41 

54 

43 

44 

44 

45 

44 

52 

51 

50 

45. 

FENN  RS 

MAX 

82 

62 

82 

65 

96 

96 

83 

86 

69 

90 

91 

92 

91 

68 

69 

80 

7  8 

89 

87 

94 

96 

90 

67 

93 

03 

86 

35 

97 

97 

93 

93 

89. 

MIN 

50 

52 

51 

43 

47 

53 

49 

47 

49 

50 

54 

55 

57 

60 

58 

49 

47 

53 

42 

49 

54 

59 

53 

49 

49 

56 

50 

46 

57 

53 

50 

51  . 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

86 

66 

31 

61 

93 

93 

89 

93 

91 

69 

90 

89 

67 

90 

91 

36 

87 

87 

87 

68 

85 

85 

91 

89 

65 

93 

65 

90 

67 

88. 

MIN 

51 

46 

55 

39 

42 

56 

50 

48 

52 

58 

50 

51 

49 

47 

52 

48 

55 

60 

47 

51 

53 

54 

45 

51 

60 

49 

60 

53 

53 

50. 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

91 

91 

85 

87 

102 

96 

87 

93 

94 

93 

93 

94 

94 

90 

91 

92 

63 

9  0 

92 

96 

94 

39 

38 

94 

99 

94 

90 

101 

95 

96 

95 

92. 

MIN 

51 

47 

53 

38 

43 

57 

44 

47 

45 

46 

44 

46 

51 

47 

45 

39 

42 

37 

46 

44 

51 

47 

44 

42 

44 

56 

46 

45 

55 

48 

49 

46. 

GLENNS  FERRY 

MAX 

90 

89 

90 

95 

96 

96 

94 

95 

96 

93 

36 

91 

80 

90 

95 

97 

94 

91 

98 

92 

91 

95 

97 

92. 

MIN 

59 

59 

55 

53 

52 

56 

65 

58 

69 

64 

59 

49 

52 

43 

61 

52 

64 

49 

49 

60 

52 

51 

60 

55. 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

88 

87 

77 

85 

99 

87 

87 

93 

95 

95 

93 

93 

93 

90 

85 

90 

79 

69 

93 

94 

91 

89 

88 

91 

96 

91 

92 

96 

94 

94 

92 

90. 

MiN 

53 

54 

56 

45 

55 

64 

62 

54 

60 

63 

63 

62 

63 

58 

56 

52 

50 

49 

63 

60 

57 

55 

53 

54 

61 

60 

59 

57 

59 

65 

60 

57, 

GRACE 

MAX 

64 

84 

79 

76 

84 

84 

76 

81 

84 

66 

82 

84 

83 

63 

33 

65 

83 

83 

81 

81 

84 

62 

81 

83 

85 

83 

82 

86 

85 

66 

65 

62. 

MIN 

45 

44 

56 

36 

40 

54 

53 

46 

46 

50 

52 

49 

49 

50 

45 

45 

49 

47 

49 

49 

45 

47 

44 

43 

45 

48 

50 

46 

51 

49 

55 

47. 

GRAND  VIEW 

MAX 

94 

94 

104 

102 

99 

102 

100 

99 

90 

92 

89 

92 

99 

98 

101 

92 

98 

99 

104 

97 

94 

100 

103 

104 

96 

97. 

MIN 

62 

57 

57 

66 

54 

64 

61 

61 

51 

50 

44 

56 

55 

57 

53 

52 

51 

52 

61 

59 

54 

57 

56 

61 

56. 

GRANGEVILLE 

MAX 

70 

77 

69 

62 

93 

78 

72 

62 

82 

84 

83 

85 

89 

82 

73 

71 

70 

79 

31 

87 

90 

66 

81 

85 

90 

76 

76 

88 

69 

34 

77 

81. 

MIN 

48 

45 

47 

39 

43 

52 

44 

46 

49 

48 

58 

50 

57 

54 

52 

44 

40 

38 

52 

48 

54 

51 

50 

47 

49 

53 

48 

44 

55 

51 

46 

48. 

GRASMERE 

MAX 

84 

87 

65 

63 

96 

95 

65 

87 

94 

93 

69 

89 

90 

88 

86 

82 

80 

65 

90 

90 

85 

88 

83 

87 

94 

91 

85 

91 

90 

90 

90 

68, 

MIN 

56 

45 

49 

36 

46 

59 

59 

48 

4b 

55 

56 

50 

56 

55 

47 

44 

40 

40 

47 

46 

46 

42 

47 

45 

51 

54 

47 

46 

56 

59 

55 

49. 

GROUSE 

MAX 

75 

74 

70 

73 

61 

77 

72 

76 

67 

83 

76 

30 

81 

77 

75 

79 

73 

77 

81 

81 

76 

79 

79 

79 

83 

87 

80 

85 

81 

82 

82 

78. 

MIN 

40 

38 

42 

28 

34 

39 

46 

35 

37 

39 

43 

37 

39 

41 

34 

32 

.39 

35 

41 

43 

36 

38 

35 

36 

35 

47 

40 

38 

51 

42 

41 

38. 

HA  I  LEY  AP 

MAX 

60 

80 

72 

77 

83 

84 

60 

85 

89 

63 

85 

82 

78 

71 

77 

83 

8  3 

65 

83 

36 

67 

64 

84 

85 

84 

61 

84 

89 

65 

87 

86 

82. 

MIN 

51 

47 

43 

36 

44 

54 

47 

43 

45 

42 

50 

41 

42 

49 

43 

41 

43 

44 

49 

50 

45 

44 

42 

47 

49 

56 

50 

51 

54 

53 

54 

46. 

HAMER   ft  NW 

MAX 

68 

85 

84 

84 

94 

92 

85 

91 

96 

94 

69 

89 

90 

89 

87 

92' 

9 1 

69 

90 

89 

92 

90 

92 

90 

92 

93 

92 

95 

86 

93 

93 

90. 

MIN 

47 

46 

48 

37 

40 

47 

56 

42 

46 

46 

51 

46 

51 

55 

42 

44 

51 

45 

51 

57 

47 

5  1 

43 

44 

42 

48 

50 

45 

59 

49 

52 

47, 

HAZELTON 

MAX 

85 

84 

88 

83 

97 

93 

84 

90 

91 

91 

90 

38 

93 

88 

87 

67 

35 

82 

90 

92 

90 

90 

89 

88 

92 

86 

37 

96 

92 

92 

91 

89. 

MIN 

5a 

55 

54 

44 

47 

64 

61 

53 

54 

60 

58 

55 

56 

54 

56 

50 

50 

47 

57 

57 

55 

50 

54 

50 

52 

61 

54 

63 

60 

58 

59 

54. 

HILL  CITY 

MAX 

83 

61 

77 

81 

93 

69 

82 

87 

89 

90 

67 

67 

91 

68 

62 

66 

82 

88 

68 

91 

89 

37 

82 

87 

93 

89 

89 

95 

90 

90 

67 

67, 

MIN 

49 

41 

50 

38 

35 

57 

44 

41 

43 

43 

44 

41 

50 

43 

42 

38 

46 

34 

53 

41 

44 

40 

51 

42 

39 

54 

41 

41 

46 

52 

49 

44. 

HOLLISTER 

MAX 

87 

85 

93 

94 

98 

90 

68 

91 

92 

96 

93 

94 

95 

64 

66 

88 

86 

91 

90 

95 

91 

91 

87 

89 

96 

92 

86 

90 

91 

91 

90 

90. 

MIN 

55 

51 

44 

44 

45 

60 

58 

56 

52 

54 

64 

62 

62 

50 

56 

45 

46 

43 

42 

52 

47 

46 

54 

50 

57 

59 

54 

54 

56 

57 

58 

52. 

IDAHO  CITY 

MAX 

85 

82 

75 

82 

94 

92 

78 

63 

92 

69 

90 

90 

89 

85 

83 

82 

79 

65 

69 

84 

90 

91 

89 

88 

95 

89 

88 

95 

92 

91 

93 

87. 

MIN 

57 

43 

49 

34 

39 

42 

41 

44 

44 

46 

46 

43 

49 

44 

41 

37 

36 

34 

47 

42 

49 

44 

42 

44 

43 

52 

46 

44 

52 

46 

42 

43. 

IDAHO  FALLS  2  E5 E 

MAX 

85 

32 

79 

89 

65 

82 

67 

90 

93 

82 

90 

90 

85 

62 

89 

87 

66 

87 

89 

90 

88 

85 

90 

88 

85 

93 

85 

38 

88 

86. 

MIN 

51 

49 

42 

43 

53 

56 

47 

50 

53 

54 

50 

56 

57 

49 

46 

56 

50 

53 

59 

49 

51 

47 

45 

53 

55 

53 

62 

50 

56 

51  . 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

87 

33 

78 

76 

88 

67 

80 

87 

91 

92 

33 

92 

89 

65 

63 

90 

73 

85 

86 

88 

68 

87 

64 

65 

90 

88 

87 

92 

62 

39 

86 

85. 

MIN 

51 

52 

54 

40 

43 

52 

58 

49 

50 

52 

53 

49 

52 

55 

52 

50 

53 

51 

53 

54 

51 

52 

50 

50 

46 

51 

52 

50 

53 

51 

54 

51. 

IDAHO  FALLS  42  NW  W8 

MAX 

90 

67 

83 

64 

93 

91 

61 

90 

95 

96 

35 

69 

92 

86 

86 

91 

83 

87 

92 

68 

89 

90 

91 

66 

94 

92 

89 

96 

66 

95 

93 

89.! 

MIN 

48 

44 

48 

40 

39 

51 

62 

42 

44 

46 

46 

45 

47 

51 

41 

40 

55 

45 

49 

54 

46 

50 

43 

43 

42 

45 

50 

46 

59 

45 

52 

47. < 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

85 

83 

78 

62 

91 

87 

32 

69 

93 

92 

85 

67 

90 

65 

83 

89 

80 

86 

88 

88 

88 

87 

87 

67 

90 

91 

69 

93 

88 

91 

90 

87.; 

MIN 

47 

48 

54 

35 

40 

49 

57 

48 

47 

47 

50 

46 

46 

53 

49 

46 

54 

50 

53 

53 

51 

53 

40 

42 

44 

49 

53 

49 

60 

49 

49 

46.- 

IRWIN  2  SE 

MAX 

86 

82 

74 

77 

88 

69 

76 

65 

90 

39 

81 

86 

88 

88 

86 

89 

75 

83 

84 

84 

64 

86 

r6 

85 

85 

65 

66 

89 

81 

86 

82 

84, < 

MIN 

56 

47 

54 

33 

41 

56 

54 

46 

51 

53 

57 

48 

49 

57 

45 

42 

46 

45 

55 

55 

47 

53 

4o 

44 

43 

54 

65 

55 

57 

55 

58 

50.: 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

78 

76 

74 

71 

79 

60 

77 

79 

34 

86 

76 

61 

32 

79 

76 

80 

79 

79 

80 

80 

61 

61 

60 

78 

63 

82 

81 

85 

84 

83 

82 

79. t 

MIN 

43 

44 

44 

28 

34 

44 

46 

39 

41 

43 

45 

46 

45 

48 

38 

38 

37 

38 

39 

33 

47 

42 

39 

39 

38 

42 

43 

41 

53 

45 

47 

41.1 

JEROME 

MAX 

88 

85 

84 

96 

95 

87 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

S3 

86 

89 

90 

68 

69 

91 

93 

91 

90 

69 

91 

97 

69 

91 

94 

92 

93 

92 

91. C 

MIN 

56 

58 

43 

51 

54 

63 

54 

53 

58 

61 

57 

61 

54 

57 

56 

50 

50 

48 

61 

55 

56 

51 

51 

50 

58 

59 

55 

52 

60 

61 

60 

55,3 

KELLOGG 

MAX 

80 

72 

77 

69 

83 

93 

77 

75 

83 

82 

94 

84 

90 

82 

78 

74 

70 

64 

66 

90 

95 

91 

80 

87 

90 

79 

77 

90 

89 

86 

62, e 

MIN 

49 

49 

54 

43 

47 

61 

43 

42 

50 

48 

55 

55 

56 

55 

51 

56 

48 

41 

49 

48 

50 

56 

57 

47 

43 

56 

51 

46 

56 

55 

50 

50, e 

KOOSKIA 

MAX 

77 

82 

76 

88 

101 

93 

82 

88 

88 

91 

69 

91 

94 

90 

30 

80 

83 

69 

95 

96 

96 

67 

92 

100 

90 

32 

97 

96 

91 

87 

88, S 

MIN 

51 

51 

53 

43 

46 

54 

48 

53 

49 

50 

54 

53 

56 

56 

57 

46 

47 

40 

51 

50 

55 

56 

50 

46 

49 

59 

50 

46 

59 

52 

49 

51,1 

KUNA   2  NNE 

MAX 

85 

85 

76 

85 

97 

88 

88 

90 

92 

93 

91 

90 

91 

33 

65 

84 

77 

66 

90 

92 

93 

66 

88 

92 

99 

65 

85 

94 

97 

92 

86 

88,7 

MIN 

54 

60 

52 

41 

50 

56 

50 

52 

49 

53 

56 

49 

57 

52 

53 

43 

43 

39 

50 

46 

54 

46 

48 

44 

51 

54 

50 

42 

55 

51 

53 

50,3 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

76 

79 

76 

88 

9af 

86 

80 

88 

67 

93 

67 

94 

89 

81 

81 

85 

89 

94 

93 

92 

86 

91 

92 

83 

83 

94 

94 

38 

82 

86.6 

MIN 

57 

57 

53 

51 

57 

61 

52 

50 

56 

55 

66 

59 

64 

58 

54 

55 

51 

46 

64 

56 

60 

61 

58 

51 

56 

60 

53 

53 

66 

59 

55 

56.  • 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

80 

82 

77 

80 

82 

80 

78 

81 

84 

60 

73 

77 

84 

60 

84 

62 

79 

79 

75 

62 

82 

79 

82 

60 

80 

81 

82 

83 

81 

83 

67 

80. e 

MIN 

51 

50 

52 

41 

46 

53 

56 

46 

50 

54 

56 

52 

58 

53 

47 

49 

^3 

50 

52 

55 

49 

49 

48 

46 

48 

49 

51 

50 

58 

52 

57 

51  .1 

LOWMAN 

MAX 

82 

83 

65 

96 

85 

68 

94 

90 

90 

66 

90 

91 

90 

31 

84 

76 

67 

89 

90 

92 

85 

82 

87 

90 

95 

89 

90 

95 

87 

88. C 

MIN 

46 

42 

39 

36 

38 

41 

40 

38 

39 

41 

39 

40 

41 

33 

33 

35 

30 

42 

37 

43 

44 

48 

40 

38 

45 

42 

40 

42 

37 

39. ( 

MACKAY  RS 

MAX 

84 

78 

84 

86 

86 

61 

81 

84 

82 

82 

83 

81 

83 

62 

32 

82 

84 

82 

84 

67 

86 

89 

87 

67 

88 

64. C 

MIN 

43 

61 

56 

60 

63 

62 

59 

62 

65 

59 

57 

60 

60 

59 

67 

57 

56 

60 

58 

56 

64 

64 

59 

67 

61 

63 

60.] 

MALAO 

MAX 

89 

86 

63 

82 

90 

90 

82 

89 

95 

37 

86 

87 

91 

90 

91 

93 

87 

90 

90 

38 

88 

90 

90 

9i 

92 

91 

93 

86 

94 

93 

89,C 

MIN 

49 

53 

54 

40 

43 

58 

60 

46 

50 

56 

56 

50 

49 

54 

53 

50 

56 

53 

54 

56 

48 

51 

50 

47 

46 

51 

54 

53 

64 

53 

62 

52.! 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

92 

92 

84 

83 

91 

90 

83 

90 

97 

86 

82 

67 

92 

90 

90 

88 

90 

91 

90 

90 

69 

90 

91 

93 

92 

94 

88 

94 

94 

89. 1 

MIN 

46 

49 

47 

37 

40 

54 

53 

46 

47 

53 

55 

48 

46 

52 

48 

45 

56 

43 

51 

52 

44 

47 

44 

45 

48 

46 

49 

56 

50 

59 

48. ■ 

MAY  RS 

MAX 

66 

79 

82 

84 

90 

67 

85 

86 

69 

62 

66 

87 

69 

84 

83 

86 

63 

83 

76 

73 

81 

77 

84 

85 

88 

84 

64 

90 

85 

87 

85 

64.' 

MIN 

52 

43 

50 

36 

41 

41 

41 

42 

42 

44 

43 

44 

42 

53 

43 

36 

46 

41 

48 

44 

43 

44 

40 

44 

41 

51 

46 

41 

46 

45 

49 

44.1 

MC  CALL 

MAX 

75 

68 

74 

76 

86 

74 

76 

80 

62 

84 

82 

82 

81 

75 

75 

75 

72 

72 

79 

62 

86 

76 

78 

81 

85 

84 

80 

87 

85 

82 

82 

79.2 

MIN 

48 

45 

45 

35 

41 

52 

42 

43 

41 

42 

47 

44 

49 

46 

44 

38 

35 

40 

50 

45 

46 

45 

42 

43 

44 

52 

44 

47 

51 

44 

44 

44.' 

MC  CAMMON 

MAX 

84 

86 

77 

82 

90 

87 

86 

90 

99 

83 

67 

89 

89 

88 

91 

93 

90 

87 

91 

93 

66 

85 

66 

88 

90 

89 

90 

92 

87 

94 

93 

68.: 

MIN 

48 

46 

42 

36 

40 

53 

46 

46 

41 

50 

54 

49 

52 

46 

47 

41 

57 

47 

55 

49 

53 

51 

46 

47 

47 

49 

44 

47 

61 

52 

58 

48.1 

8m  r«f«r«nG9  Dot«B  follcnrltic  Station  Index. 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULV  1957 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

g 

10 

12 

13  1 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MERIUIJK  1 

34 

63 

85 

y5 

94 

<)5 

88 

91 

90 

39 

91 

91 

37 

84 

64 

84 

83 

88 

88 

88 

81 

86 

90 

92 

88 

87 

93 

93 

91 

88 

88 

1 

si 

50 

P4 

46 

52 

04 

52 

55 

54 

54 

59 

54 

60 

54 

54 

47 

44 

42 

62 

50 

56 

52 

50 

47 

58 

57 

55 

49 

59 

53 

55 

53 

0 

MINIDOKA  CIK-' 

',AX 

86 

82 

96 

94 

91 

94 

93 

36 

85 

88 

85 

84 

91 

90 

86 

89 

90 

82 

88 

92 

35 

88 

87 

39 

97 

94 

94 

91 

83 

•  6 

WIN 

ie 

67 

6C 

47 

55 

66 

60 

60 

59 

64 

63 

59 

60 

55 

57 

55 

54 

65 

58 

62 

61 

58 

56 

53 

53 

62 

59 

58 

66 

62 

65 

58 

*6 

WMPELIcR  RS 

Mi-X 

83 

85 

87 

90 

80 

8 1 

83 

86 

66 

86 

34 

83 

85 

87 

87 

85 

89 

84 

.5 

M I  '^i 

44 

49 

33 

3B 

63 

53 

42 

44 

43 

55 

50 

50 

51 

42 

44 

53 

45 

47 

52 

45 

45 

45 

41 

43 

45 

48 

46 

56 

48 

53 

47 

1 

MOSCOW  0  OF  I 

■  /.% 

72 

7 1 

66 

91 

90 

7  3 

81 

81 

74 

74 

81 

84 

82 

,7 

50 

=  0 

47 

50 

50 

45 

42 

49 

47 

51 

51 

63 

52 

49 

48 

43 

39 

46 

47 

46 

55 

55 

42 

50 

53 

52 

47 

58 

53 

51 

49 

6 

houm  ain  hO"E  I  Hi 

;-iAX 

98 

94 

91 

69 

B7 

89 

96 

1 00 

94 

96 

96 

100 

98 

97 

96 

94 

6 

.■'•Ir; 

58 

53 

52 

42 

47 

63 

52 

52 

53 

59 

61 

54 

63 

54 

55 

45 

45 

41 

55 

50 

56 

52 

47 

55 

55 

50 

59 

62 

57 

53 

3 

MULLAN  PASS  CAA 

i-:ax 

59 

63 

43 

66 

76 

62 

61 

66 

55 

52 

70 

72 

72 

64 

67 

3 

■  iin 

'.5 

43 

37 

41 

54 

47 

44 

47 

51 

53 

55 

56 

54 

44 

41 

42 

37 

40 

54 

56 

60 

51 

49 

49 

56 

47 

45 

46 

49 

55 

46 

48 

2 

NAMPA   2  NU 

■lAX 

83 

87 

82 

89 

94 

93 

89 

39 

93 

95 

94 

89 

.3 

•lIN 

58 

55 

55 

45 

47 

61 

54 

55 

54 

54 

57 

54 

56 

55 

54 

48 

45 

44 

53 

53 

58 

5  3 

50 

49 

52 

57 

54 

53 

57 

55 

55 

53 

2 

Nc»  MEADOWS  RS 

VAX 

89 

80 

80 

80 

90 

86 

90 

86 

87 

86 

85 

92 

93 

93 

92 

93 

89 

90 

87 

8 

-IIW 

39 

40 

31 

35 

35 

36 

35 

37 

35 

40 

39 

44 

40 

38 

39 

36 

35 

35 

45 

35 

33 

43 

39 

40 

37 

7 

He.lPi.KCi.  2  e 

KiX 

70 

74 

68 

78 

89 

71 

79 

79 

80 

80 

82 

87 

7 1 

67 

68 

82 

73 

74 

87 

85 

81 

78 

4 

50 

50 

46 

43 

49 

52 

45 

49 

50 

53 

55 

50 

56 

54 

50 

'.7 

42 

43 

51 

51 

59 

57 

53 

50 

52 

53 

46 

43 

55 

52 

47 

50 

3 

OAKLcV 

MAX 

63 

81 

77 

89 

94 

87 

81 

90 

89 

93 

89 

90 

89 

84 

81 

86 

79 

82 

93 

85 

90 

87 

89 

36 

37 

0 

56 

51 

55 

44 

49 

57 

54 

55 

55 

62 

62 

60 

60 

52 

47 

49 

46 

43 

56 

52 

47 

50 

50 

62 

56 

55 

56 

58 

60 

60 

63 

53 

9 

OLA   5  S 

MAX 

85 

86 

88 

89 

96 

93 

91 

96 

92 

91 

91 

93 

89 

86 

85 

85 

37 

92 

98 

96 

90 

95 

93 

93 

95 

91 

1 

MIN 

5<. 

48 

47 

44 

38 

50 

47 

44 

45 

46 

48 

48 

65 

50 

46 

41 

39 

41 

40 

42 

43 

45 

45 

43 

41 

51 

49 

47 

53 

47 

49 

46 

0 

OROFINO 

MAX 

81 

79 

91 

99 

97 

91 

91 

91 

83 

82 

95 

94 

9  3 

96 

93 

98 

97 

95 

92 

0 

MIN 

55 

55 

52 

44 

50 

57 

51 

48 

50 

51 

55 

55 

59 

57 

54 

49 

48 

44 

50 

45 

54 

60 

50 

51 

55 

45 

50 

60 

54 

51 

62 

0 

PALISADES  DAi: 

MAX 

88 

87 

8  5 

64 

83 

82 

84 

86 

87 

36 

82 

83 

8 

MIN 

55 

52 

54 

36 

46 

56 

55 

50 

52 

53 

57 

53 

56 

59 

62 

52 

54 

54 

56 

56 

53 

54 

52 

49 

53 

53 

54 

54 

53 

55 

58 

53 

>3 

PARMA   EXP  STA 

■lAX 

89 

86 

92 

98 

93 

87 

33 

87 

94 

9  3 

90 

96 

96 

95 

91 

92 

0 

M I  N 

S2 

50 

54 

50 

45 

58 

54 

49 

53 

53 

54 

62 

62 

54 

51 

51 

46 

45 

55 

55 

54 

55 

51 

51 

50 

57 

52 

52 

50 

53 

50 

52 

2 

PAUL    1  E 

MAX 

91 

82 

89 

85 

93 

85 

90 

36 

4 

MIN 

50 

52 

55 

50 

45 

64 

58 

51 

49 

54 

60 

55 

52 

45 

52 

48 

48 

45 

55 

52 

65 

43 

50 

47 

48 

55 

52 

50 

59 

57 

57 

52 

2 

PAYETTE 

MAX 

86 

80 

90 

96 

95 

92 

90 

.6 

MIN 

56 

51 

56 

45 

48 

65 

53 

54 

54 

56 

58 

55 

59 

56 

58 

51 

51 

45 

58 

54 

54 

57 

50 

51 

52 

59 

52 

52 

58 

54 

53 

54 

0 

PIERCE  RS 

MAX 

78 

69 

79 

90 

90 

74 

81 

81 

89 

88 

84 

89 

79 

76 

74 

69 

82 

38 

82 

9 

MIN 

35 

47 

45 

37 

42 

48 

54 

39 

42 

43 

47 

48 

50 

51 

60 

40 

40 

33 

42 

42 

47 

51 

50 

40 

42 

49 

43 

39 

55 

46 

42 

44 

5 

POCATELLO  2 

MAX 

91 

87 

79 

85 

95 

89 

85 

90 

97 

95 

80 

90 

91 

91 

91 

90 

1 

MIN 

56 

51 

59 

41 

45 

64 

60 

59 

53 

57 

65 

52 

58 

53 

52 

49 

57 

49 

55 

60 

57 

46 

49 

43 

47 

62 

56 

52 

61 

59 

65 

54 

7 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

88 

85 

79 

82 

94 

89 

85 

92 

79 

36 

90 

89 

91 

88 

e 

MIN 

55 

50 

55 

44 

45 

65 

59 

56 

52 

58 

59 

49 

54 

53 

52 

52 

54 

48 

55 

56 

47 

55 

57 

50 

49 

56 

55 

52 

63 

56 

61 

53 

9 

PORTMILL 

MAX 

75 

68 

79 

90 

85 

80 

31 

3 

MIN 

47 

41 

49 

42 

45 

49 

40 

40 

52 

43 

52 

43 

44 

50 

46 

45 

57 

40 

44 

44 

46 

47 

52 

48 

43 

53 

52 

42 

50 

46 

50 

46 

5 

POTLATCH 

MAX 

80 

71 

65 

86 

90 

39 

89 

89 

85 

30 

84 

4 

MIN 

45 

44 

48 

48 

54 

48 

48 

44 

44 

36 

41 

43 

43 

52 

55 

39 

43 

49 

47 

49 

56 

43 

45 

46 

5 

PRESTON  2  SE 

MAX 

91 

93 

92 

91 

91 

89 

88 

90 

92 

92 

90 

93 

91 

93 

95 

90 

1 

MIN 

48 

49 

51 

36 

42 

52 

57 

47 

47 

53 

58 

49 

51 

53 

46 

46 

57 

50 

52 

57 

46 

50 

49 

44 

46 

49 

52 

47 

64 

53 

59 

50 

3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

71 

67 

84 

82 

31 

80 

79 

4 

M I  N 

46 

38 

42 

31 

38 

49 

41 

37 

50 

43 

50 

41 

42 

50 

47 

44 

41 

40 

41 

42 

46 

50 

56 

40 

41 

51 

51 

39 

52 

48 

46 

44 

3 

RICHFIELD 

MAX 

82 

79 

92 

87 

83 

83 

90 

86 

6 

MIN 

54 

50 

48 

40 

49 

55 

58 

53 

51 

57 

61 

56 

56 

53 

51 

47 

46 

44 

59 

57 

52 

50 

48 

48 

50 

60 

52 

49 

57 

60 

53 

52 

4 

RIGGINS  RS 

MAX 

84 

80 

90 

95 

98 

99 

97 

92 

3 

MIN 

57 

57 

52 

49 

57 

61 

57 

58 

56 

57 

58 

58 

61 

59 

62 

56 

51 

46 

60 

57 

66 

62 

56 

56 

60 

64 

59 

57 

65 

59 

53 

57 

8 

RUPERT 

MAX 

B5 

91 

9  0 

95 

85 

86 

92 

88 

5 

MIN 

53 

55 

59 

43 

45 

67 

52 

55 

53 

62 

62 

60 

58 

54 

54 

51 

62 

49 

56 

56 

54 

50 

54 

50 

51 

60 

55 

55 

61 

60 

62 

55 

1 

SAINT  ANTHONV 

MAX 

86 

76 

87 

87 

84 

90 

83 

87 

85 

84 

7 

M  I  N 

48 

46 

49 

35 

40 

49 

53 

43 

47 

46 

51 

48 

52 

54 

45 

44 

46 

47 

46 

56 

46 

48 

44 

43 

44 

50 

50 

47 

59 

50 

52 

47 

7 

SAINT  MARIES 

MAX 

83 

73 

71 

79 

83 

87 

82 

6 

MIN 

44 

46 

50 

41 

44 

56 

39 

38 

47 

45 

51 

51 

51 

60 

46 

43 

44 

37 

44 

45 

46 

50 

53 

42 

44 

50 

46 

41 

57 

51 

49 

46 

8 

SALMON 

MAX 

88 

87 

33 

96 

89 

3 

MIN 

58 

49 

51 

34 

42 

51 

43 

42 

42 

43 

49 

47 

47 

53 

48 

44 

52 

40 

43 

45 

50 

48 

41 

45 

48 

53 

50 

44 

57 

48 

47 

47 

1 

SANOPOINT  EXP  STA 

MAX 

71 

67 

80 

78 

2 

MIN 

50 

41 

50 

42 

44 

62 

46 

40 

50 

46 

52 

45 

50 

53 

51 

46 

48 

41 

43 

44 

48 

54 

61 

42 

43 

59 

53 

50 

42 

45 

49 

48 

1 

SPENCER  RS 

MAX 

83 

76 

81 

85 

85 

81 

1 

MIN 

44 

44 

47 

39 

35 

44 

51 

39 

40 

40 

44 

43 

43 

46 

42 

39 

49 

42 

45 

47 

47 

A3 

44 

44 

38 

41 

44 

40 

54 

42 

44 

43 

4 

STIBNITE 

MAX 

78 

73 

80 

75 

68 

78 

76 

9 

MIN 

36 

36 

33 

32 

32 

46 

36 

37 

42 

46 

43 

45 

44 

38 

35 

36 

33 

44 

39 

41 

40 

38 

36 

35 

41 

46 

36 

36 

36 

44 

45 

38 

9 

STREVELL 

MAX 

87 

89 

89 

9? 

92 

86 

89 

89 

87 

89 

5 

MIN 

54 

50 

53 

35 

44 

55 

55 

57 

54 

61 

63 

52 

56 

49 

51 

49 

57 

51 

61 

51 

45 

45 

49 

43 

49 

65 

55 

52 

62 

52 

65 

52i 

9 

SUGAR 

MAX 

85 

35 

66 

85. 

3 

MIN 

49 

46 

65 

35 

35 

35 

40 

43 

46 

59 

51 

46 

46 

54 

45 

44 

52 

45 

45 

58 

46 

47 

43 

42 

41 

47 

46 

47 

56 

47 

47 

46  < 

4 

SUN  VALLEY 

MAX 

79 

81 

81 

80 

82 

81 

80 

31 

81 

36 

34 

82 

87 

84 

81 

82 

81. 

6 

MiN 

37 

34 

41 

25 

30 

42 

38 

33 

34 

35 

40 

34 

36 

38 

32 

29 

32 

28 

40 

36 

38 

34 

33 

35 

33 

49 

36 

34 

43 

38 

38 

35 

6 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

95 

101 

10  3 

89 

88 

93 

9  0 

98 

102 

99 

92 

103 

103 

103 

99 

96 

9 

MIN 

66 

62 

59 

52 

60 

72 

62 

65 

64 

65 

68 

62 

70 

66 

61 

59 

52 

54 

66 

67 

64 

61 

60 

63 

60 

66 

63 

63 

66 

63 

63 

62 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

82 

79 

71 

72 

81 

82 

73 

82 

87 

87 

78 

82 

85 

84 

80 

85 

72 

85 

85 

81 

1 

MIN 

48 

45 

42 

31 

37 

48 

49 

46 

53 

48 

47 

44 

49 

47 

44 

43 

52 

43 

45 

47 

37 

41 

43 

41 

38 

48 

49 

47 

51 

43 

47 

44. 

9 

THREE  CREEK 

MAX 

80 

84 

86 

85 

89 

85 

82 

88 

84 

83 

88 

86 

81 

85 

80 

83 

89 

87 

86 

87 

83 

36 

89 

85 

3 

MIN 

44 

40 

43 

30 

42 

42 

53 

38 

39 

43 

53 

40 

62 

39 

41 

34 

34 

32 

55 

37 

42 

34 

36 

35 

52 

40 

38 

38 

45 

38 

38 

41 

2 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

88 

88 

85 

85 

98 

97 

88 

91 

94 

95 

93 

93 

96 

90 

90 

88 

87 

84 

92 

97 

96 

39 

88 

90 

97 

90 

89 

94 

91 

93 

92 

.  91. 

2 

MIN 

53 

55 

57 

45 

46 

61 

62 

52 

52 

53 

57 

54 

55 

52 

65 

48 

48 

43 

55 

54 

52 

48 

52 

45 

48 

60 

52 

49 

61 

58 

59 

52. 

9 

I  r«f*raM:*  ttotmm  follovlac  Station  ladci. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5-  Conlinued  JULY  1  957 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

87 
53 

87 
55 

85 
58 

79 
45 

85 
45 

95 
63 

86 
62 

87 
53 

91 
56 

93 
55 

91 
56 

94 

55 

94 
55 

97 
56 

92 
57 

54 

90 

80 
48 

86 
54 

93 
55 

96 
54 

86 
50 

69 
53 

89 
51 

89 
49 

95 
62 

91 
55 

90 
58 

94 

59 

90 
57 

92 
63 

89 
54 

6 
7 

WALLACE 

MAX 
MIN 

72 

75 
46 

64 
46 

81 
40 

91 
44 

76 
55 

73 

39 

80 
38 

80 
46 

90 
45 

80 
51 

84 

50 

78 
56 

74 
50 

70 
48 

64 

65 
4 1 

81 
38 

82 
44 

87 
44 

91 
46 

89 
54 

82 
54 

82 
43 

88 
44 

76 
46 

74 
45 

87 
43 

86 
55 

83 
49 

75 
47 

79 
46 

4 

3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

WAX 
MIN 

76 
45 

70 
41 

73 
47 

78 
44 

77 
45 

38 
50 

78 
51 

85 
52 

78 
48 

43 

61 
42 

64 

37 

79 
42 

44 

91 

66 

53 

76 
43 

81 

89 
61 

42 

86 

85 
51 

82 
47 

WAVAN   1  N 

MAX 
MIN 

77 

78 

68 

71 

81 

78 

72 

78 

82 

81 

76 

78 

81 

79 

81 

84 
40 

70 
41 

79 
3  \ 

81 

77 

82 

83 
3  2 

81 

85 

81 

83 
52 

81 

78 
44 

8 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

89 
57 

84 

51 

84 

55 

66 
45 

95 
46 

93 

60 

88 

51 

90 

52 

93 
51 

92 
60 

92 
53 

92 
53 

92 
56 

88 
59 

85 
55 

87 
49 

82 
49 

87 
49 

92 
51 

94 

52 

92 

53 

84 

51 

90 
48 

94 

55 

95 
52 

90 
64 

86 
51 

91 
58 

92 
57 

92 
62 

91 
53 

89 
53 

7 
2 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 
MIN 

68 
<.8 

71 
47 

65 
46 

78 
41 

88 
48 

85 
54 

69 
41 

78 
41 

78 
45 

81 
44 

76 
54 

85 
46 

84 
63 

82 
49 

72 
44 

68 
41 

68 
37 

76 
36 

79 
42 

84 
44 

85 
49 

65 
53 

81 

50 

81 
42 

84 
46 

78 
48 

73 
41 

85 
42 

82 
54 

79 
45 

75 
49 

78 
45 

2 
8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


amoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.27 

.32 

.50 

.55 

.08 

.63 

.35 

.18 

.26 

.42 

.25 

.20 

.26 

.41 

.34 

.30 

.43 

.19 

.24 

.29 

.32 

.20 

.36 

.34 

.27 

.31 

.37 

.27 

.24 

.25 

.24 

9.64 

WIND 

57 

95 

164 

59 

37 

151 

47 

38 

27 

65 

63 

87 

40 

44 

89 

32 

146 

18 

151 

35 

19 

30 

68 

55 

12 

50 

62 

18 

73 

46 

55 

1933 

ARROimOCK  DAU 

EVAP 

.27 

.27 

.26 

.29 

.24 

.29 

.29 

.25 

.30 

.20 

.32 

.32 

.28 

.29 

.29 

.28 

.32 

.24 

.24 

.32 

.26 

.23 

.27 

.28 

.28 

.34 

.29 

.30 

.31 

.  27 

.32 

8.71 

WIND 

20 

15 

31 

42 

t7 

29 

46 

16 

29 

34 

32 

19 

18 

54 

30 

21 

69 

26 

21 

41 

19 

24 

33 

30 

35 

41 

29 

15 

38 

12 

20 

906 

LIFTON  PU1£PING  STA 

EVAP 

.37 

.39 

.32 

.31 

.28 

.24 

.27 

.29 

.21 

.23 

.20 

.21 

.33 

.39 

.27 

.27 

.31 

.22 

.29 

.35 

.29 

.28 

.29 

.24 

.27 

.19 

.29 

.24 

.20 

.34 

.38 

8.76 

WIND 

77 

61 

95 

27 

32 

15 

36 

35 

9 

17 

56 

24 

48 

76 

31 

33 

37 

23 

30 

59 

54 

38 

33 

13 

37 

17 

32 

16 

47 

36 

45 

1189 

HIMIDOKA  DAK 

EVAP 

.34 

.35 

.48 

.45 

.39 

.68 

.40 

.44 

.43 

.54 

.20 

.30 

.49 

.37 

.40 

.37 

.45 

.50 

.17 

.30 

.22 

.30 

.35 

.37 

.50 

.40 

.38 

.31 

.50 

.42 

.42 

12.22 

WIND 

140 

90 

140 

160 

80 

210 

130 

90 

100 

160 

100 

120 

180 

130 

140 

70 

110 

190 

100 

80 

220 

100 

160 

100 

110 

110 

80 

40 

140 

140 

80 

3800 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.23 

.18 

.24 

.27 

.25 

.51 

.24 

.21 

.29 

.25 

.29 

.25 

.23 

.15 

.18 

.25 

.23 

.23 

.29 

.29 

.32 

.27 

.24 

.25 

.31 

.29 

.32 

.18 

.37 

.31 

.27 

8.19 

WIND 

51 

26 

104 

30 

42 

147 

39 

24 

40 

16 

41 

22 

28 

38 

46 

61 

78 

16 

23 

23 

23 

24 

69 

22 

30 

77 

110 

21 

34 

41 

57 

1403 

PALISADES  DAU 

EVAP 

.24 

.30 

.29 

.30 

.30 

.40 

.07 

.36 

.29 

.32 

.20 

.19 

.31 

.32 

.29 

.29 

.29 

.22 

.16 

.10 

.29 

.30 

.29 

.22 

.30 

.28 

.23 

.25 

.22 

.15 

.19 

7.96 

WIND 

112 

24 

80 

61 

78 

80 

57 

54 

67 

85 

60 

67 

61 

62 

62 

55 

55 

54 

70 

53 

70 

15 

113 

53 

71 

69 

67 

75 

61 

61 

61 

2013 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

11 

Direction 
of 

faateat  rriile 

o 

_1 
OS 

5:00A  MST 

H 

a 

s 

o 

H 
m 
a 

a 
o 
o 

in 

H 
GO 

a 

0. 

o 
o 

^ 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

siiruhine 

Average 
sky  covei 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

25 

9.2 

39 

S 

28 

52 

37 

23 

37 

7 

0 

0 

0 

0 

7 

93 

2.7 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

10.0 

32^ 

SSW 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

S 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

9.5 

33^ 

WSW 

3 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

8 

J 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

61 

35 

22 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

3.5 

FOCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

16 

10.4 

42 

S 

25 

61 

31 

22 

44 

7 

6 

1 

0 

0 

0 

14 

84 

3.5 

<f  MAXIHDll  HOURLY  AVERAGE. 
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H 

IX 

C 
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a 

2 

m 

mi 

Longitu 

> 
U 

B 
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Pr«ipJ 

To 
Tables 

A0t()OCc*t  £IP  STATION 

BING^IAM 

*2  57 

112  50 

9P 

»p 

EXPERIMENT  STATION 

2 

3  9  6  7 

MALAD 

99*4 

ONE I OA 

1 

*2  U 

112  16 

4420 

J  L  CROWTHER 

aFTEkthoucht  mine 

0070 

OWYHEE 

17 

A3  00 

1J6  *2 

7280 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

MALAD  CAA  AIRPOAT 

9899 

ONEIDA 

1 

*2  10 

112  19 

"ID 

LI  S  CIVIL  AEBO  ADM 

2  3  5      ^  C 

AMERICAN  FALLS  1  5« 

022T 

POHER 

12 

*2  47 

1 12  92 

*>16 

5P 

9P 

J  S  RUR  RECLAMATION 

2 

MALTA  RANGER  STATIC*! 

5967 

CASSIA 

12 

*2  19 

113  22 

*1*0 

xID 

J  S  FOBEST  SfRVICC 

C 

*3  21 

6P 

6P 

3  5  7 

MAY  HANGER  SlATION 

5689 

LEMMI 

11 

**  36 

9066 

QP 

J  S  FOREST  SEBVICE 

1)9  7 

*3  *0 

113  20 

7 

3  5  7 

97  08 

valley 

8 

*4  94 

116  07 

9029 

4P 

*P 

J  5  FO«EST  SERVICE 

2  3  9  7 

*3  36 

119  95 

2 

3  5  6  7 

MC  CAMMON 

9716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  17 

4774 

6P 

6P 

It  r  LlNOENSCMHITT 

2  3  9 

ASM TON   I  S 

0*TO 

FREMONT 

12 

«*  04 

111  27 

5220 

UJST  STEINMANN 

2 

MERIDIAN  1  W 

9841 

AOA 

2 

43  37 

116  29 

9P 

5P 

JAMES  w  OOSS 

ATLANTA  J 

eL**ORC 

2 

*3  *e 

115  07 

9989 

5P 

9P 

«ftS  FLORENCE  MALS 

2 

3  9      7  C 

MINIDOKA  0AM 

9980 

MINIOOKA 

12 

42  *0 

113  29 

4280 

9P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  8 

0*98 

*)  *9 

1 19  14 

VAft 

mONTPElIER  ranger  STA 

6093 

BEAR  LAKE 

1 

*2  19 

5943 

SA 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  9  5 

*T  19 

115  4a 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  9  7 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

2 

43  96 

119  40 

9990 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

C  S 

*3  39 

11*  2* 

C 

MOOSE  CREEK  RANCEB  STA 

IDAHO 

3 

114  95 

2400 

MID 

'J  5  FOREST  SERVICE 

c 

BAVVIEM    MODEL  8ASIN 

0A6T 

KOOTENAI 

9 

*7  59 

116  33 

2070 

7A 

J  S  NAVV 

2 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

*6 

117  00 

5P 

9P 

BENTON  OAH 

0Ta9 

BONNER 

*fl  21 

116  50 

26*0 

MID 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

617* 

ELMORE 

12 

*3  C8 
*T  27 

115  *2 

9180 
60)7 

9P 

9B 

4  a  GOwEN 

2  3  »  C 

*9  00 

115  20 

6P 

6P 

'(APIER  EDWARDS 

•MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

MID 

MIO 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  9  7 

«3  11 

112  21 

SARL  BODGEBS 

? 

3  9  7 

6300 

2 

*3  37 

116  35 

2*70 

SA 

AMALGAMATED  SUC*AR  CC 

2  3  5 

*)  00 

111  43 

^OBT  MALL    IB  PHOJ 

2 

3  9  C 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

11 

**  56 

116  17 

3671 

6A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BCISS 

1002 

6000 I NG 

12 

*2  56 

114  57 

3269 

«BTH  SIDE  CANAL  CO 

2 

NE2PERCE  2  E 

6*2* 

LEWIS 

116  12 

BOGUS  BASIN 

101* 

BOISE 

12 

43  4* 

t  16  06 

6196 

i/AB 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

NEI  PERCE  PASS 

6*30 

LEMHI 

11 

45  43 

114  30 

6575 

VAB 

J  S  FOREST  SERVICE 

^  '  '     '  S 

4P 

4P 

'OBPS  OF  ENGINEERS 

OAKLEY 

69*2 

CASSIA 

12 

42  19 

4600 

6P 

6P 

5P 

1ERBERT  J  HARDY 

2  3  9  7 

*3  J* 

116  1) 

2 

3  9       7  C 

OBSIDIAN  2  NNW 

CUSTER 

11 

44  02 

114  50 

6670 

5P 

ALFRED  A  BROOKS 

2  3  5  7 

BONNERS  PERRY  1  SH 

48  41 

116  19 

2 

3  9      7  C 

a 

116  17 

2962 

5P 

9P 

«S  DOROTHY  NALLY 

2  3  5  C 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  36 

114  46 

3900 

SHELLEY  HOWARD 

2 

OROFINO 

66S1 

CLEARWATER 

3 

*6  29 

116  19 

1027 

5P  1  9P 

J  S  FOBEST  SEBVICE 

buncaloi'  ramccr  station 

12«fc 

CLEARWATER 

*6  3B 

115  30 

2290 

3P 

3P 

J  S  F0BE5T  SERVICE 

? 

PALISADES  OAH 

676* 

BONNEVILLE 

12 

*3  22 

111  I* 

5392 

J  S  BUB  RECLAMATION 

2  3  9  6 

BURkC  3  CnE 

SHOSHONE 

*P 

*P 

3  9 

2 

222* 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3  9 

*2  32 

113  47 

2 

3  9 

12 

*2  37 

113  *5 

4200 

SA 

z 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

2  3  5 

burle^  factory 

*?  33 

113  4B 

C 

**  05 

116  96 

2110 

JULIAN  M  FIELD 

2  5  9  7 

burlEv  caa  airport 

1309 

CASSIA 

12 

*2  32 

1)3  46 

*1*6 

J  S  CIVIL  AEBO  ADM 

2 

3  5  7 

PIERCC  RANGER  STATION 

70*9 

CLEARWATER 

-3 

115  48 

■ 

J  5  FOREST  SERVICE 

cabinet  oorge 

1361 

BONNEB 

*a  05 

1)6  04 

2297 

9P 

9P 

WASH  WATER  POWER  CO 

2 

PI^£  1  N 

7077 

2 

*3  30 

115  18 

*270 

US  GEOLOGICAL  SUBVEt 

SS 

SS 

iAROLD  H  TUCKER 

3  5  7 

PLUMMER   3  WSW 

7188 

BENEWAH 

47  19 

7970 

MID 

J  5  OFF   IND  AFFAIBf 

C 

»*  3* 

116  *1 

STUART  DOPF 

2 

3  5 

POCATELLO  2 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,   Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  In  "^F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,   and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet, or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,  6, and  snowfall  in  Table  7,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.       The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

♦  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 

daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  la 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  interval.s,  will  be  published  in  the  July  or  Augus 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable.  ; 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


The  dry  weather  regime  of  June  and  July  over 
most  of  the  State  continued  through  August. 
Long  periods  without  rainfall  were  noted  in  all 
districts  except  eastern  highland  areas  and 
parts  of  the  Upper  Snake  River  Plains.  Though 
Panhandle  and  other  northern  areas  had  from  one 
to  eight  showery  days  from  roughly  the  4th  to 
the  11th,  a  scattering  near  the  beginning  of 
the  fourth  week,  plus  showers  over  all  the  State 
the  last  few  days  of  the  month,  totals  were  gen- 
erally small  and  prolonged  lack  of  adequate  pre- 
cipitation in  northern  Idaho  has  had  an  adverse 
affect  on  range  conditions  and  dryland  farming. 
The  dry  weather  of  the  summer  months  produced 
a  high  fire  hazard  which  became  serious  in  many 
localities.  Temperature  averages  in  the  north 
and  west  were  on  the  low  side  of  long-term  means 
and  in  the  southeast  somewhat  on  the  high  side. 
There  were  no  unusually  warm  or  cool  periods, 
and  the  month  was  favorable  for  agricultural 
pursuits.  Thundery  weather  was  especially  prev- 
alent in  the  southeast  the  latter  part  of  the 
month,  and  wind,  thunderstorms,  hail,  and  light- 
ning were  associated  in  some  degree  with  most  of 
the  month's  storms.  There  were  several  reports 
of  wind  and  hail  damage,  lijghtning-started 
fires,  and  a  few  flash  floods.  The  most  note- 
worthy damage  is  listed  at  the  end  of  this  sum- 
mary. 

Average  monthly  temperatures  ran  from  the 
high  of  76.9°  at  Swan  Falls  Power  House  down 
to  53.0°  at  Obsidian  2  NNW.  This  value,  how- 
ever, is  only  approximate,  since  the  mean  is 
based  on  record  for  24  days.  High  winds  in  July 
destroyed  the  station  and  instrumental  replace- 
ments were  not  completed  until  early  August. 
The  highest  temperature  recorded  was  107°  at 
Grand  View  on  the  4th;  the  least  was  24°  at  Sun 
Valley  the  2d,  equalled  on  three  different  days 
at  Obsidian  2  NNW  after  observations  were  re- 
sumed the  8th.  The  possibility  exists  that 
lower  values  might  have  occurred  during  the  in- 
active period. 

The  precipitation  map  near  the  end  of  this 
bulletin  depicts  the  approximate  rainfall  pat- 
tern as  inferred  from  reports  received.  Month- 
ly totals  in  excess  of  2.00  inches  could  be 
numbered  by  the  fingers  on  one  hand,  and  only 
one,  that  at  Howe,  exceeded  3.00  inches.  Half 
the  area  in  the  State  appeared  to  have  received 
less  than  one-half  inch  of  rainfall,  with  Emmett 
2  E,  Paul  1  E,  and  Weiser  2  E  recording  none  at 
all,  and  ten  other  stations  reporting  only  traces. 

Good  progress  was  noted  in  growth  or  har- 
vesting of  all  commercial  crops  during  the  month. 
Winter  grains  were  nearly  all  harvested  by 
month's  end,  with  spring  grain  continuing  in  the 
north  and  east.  Commercial  fruits  generally 
did  well,  with  harvesting  of  early  varieties  in 
progress  at  the  end  of  the  month.  Field  crops 
in  general  progressed  satisfactorily,  with  ear- 


ly potatoes  about  harvested.  The  outlook  foi 
sugar  beets  indicated  a  considerably  larger  har- 
vest than  in  1956  and  30  percent  above  average, 
Hail  damage  during  the  month  was  largely  re- 
stricted to  wheat  in  the  Arco ,  Dubois,  and 
Pocatello  areas.  Though  the  average  range  feecj 
condition  declined  seasonally  during  the  month 
it  was  still  2  points  above  the  10-year  average, 
due  mostly  to  the  lush  growth  of  the  past  spring 
and  proper  usage  during  the  grazing  season. 
Winter  ranges  appeared  to  have  ample  feed  ii 
prospect  generally,  but  would  be  much  improve< 
by  timely  rain.  Livestock  continued  in  gooc 
condition. 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Centei 
San  Francisco,  California 

RAIN,  HAIL,  AND  WINDSTORMS 

August  15:  Seven  miles  north  of  Inkom  ii 
the  early  afternoon  rain  caused  a  flash  flooti 
in  Buckskin  Basin.  Hail  about  1/8  inch  in  di- 
ameter occurred,  causing  damage  estimated  froi 
11  percent  to  48  percent  on  various  grain  fields; 
in  the  vicinity. 

August  21:  In  the  Arco-Mackay  area,  raini 
hail,  and  wind  seriously  damaged  crops.  Fieldsli 
near  Arco,  Moore,  Darlington,  Leslie,  and  Mackaj] 
were  affected.  Hailstones  as  large  as  marblet 
covered  the  ground. 

August  22:  At  Howe,  damage  estimated  a1 
$8,000  was  done  to  small  grains  and  alfalfa 
Hail  was  4  inches  deep  in  spots,  with  an  averagt« 
diameter  of  3/8  inch,  the  largest  stones  1/2  incl 
in  diameter.  Heavy  rain,  thunder,  and  lightninj 
accompanied  the  hail. 

August  26:     Inkom  experienced  rain  and  hail 
that  did  heavy  damage  to  wheat  crops,   loss  es- 
timated up  to  50  percent  on  one  farm.  Watej^ 
roared  down  Rapid  Creek  through     Inkom  aboun 
5:00  p.m.   in  the  second  flash  flood  in  elevei 
days.     Damage  to  roads  reached  at  least  $1,000 

August  28:  Hail  did  an  estimated  $15,00) 
damage  to  crops  northwest  of  Tetonia.  Th« 
ground  was  covered  by  hail  one  to  two  inches 
deep,  the  stones  averaging  about  1/4  inch  ii 
diameter,  the  largest  1/2  inch. 

August  30:  Hail  damaged  crops  on  several 
farms  near  Clementsville,  the  damage  estimate* 
up  to  30  percent  on  some  farms. 

D.  J.  Stevlingson 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 
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.0 

0 

3 

0 

0 

iAIMT  MARIES 

80.2 

43.2 
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.0 

0 

1 

0 

0 

10LLISTER 

88.3 

49,  1 

68.7 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 
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30 

.0 

0 

0 

0 

BUHL 

87.4 

56.8 

72.1 

1.7 

100 

10 

48 

31 

7 

12 

0 

Q 

0 

,80 

,63 

.48 

39 

.  0 

0 

0 

BURLEY  AM 

90.2 

54.8 

72.5 

2,1 

98 

10  + 

47 

2  + 

3 

20 

0 

0 

0 

.10 

- 

.38 

,10 

31 

.0 

0 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

88.2 

49,6 

68.9 

0,6 

97 

4  + 

41 

2 

10 

16 

0 

0 

0 

.09 

- 

.11 

.09 

30 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

88.  5 

55.7 

72.1 

2.8 

99 

4 

44 

31 

9 

17 

0 

0 

0 

.30 

,10 

.22 

29 

.0 

0 

0 

0 

HAZELTON 

88.9 

52.0 

70.5 

1.0 

97 

4 

45 

7  + 

1 8 

0 

0 

0 

,03 

JEROME 

89.7 

52.2 

71.0 

- 

0.6 

100 

5 

44 

2  + 

8 

19 

0 

0 

0 

.20 

.02 

.13 

30 

.0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

87.5 

57.5 

72.5 

96 

9 

49 

2 

1 6 

0 

0 

0 

J 

.0 

0 

PAUL   IE  AM 

86,6 

48.3 

67.5 

- 

0.9 

95 

18  + 

41 

2 

29 

14 

0 

0 

0 

,00 

.39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

RICHFIELD 

85.1 

48.9 

67.0 

0.2 

94 

22 

4  0 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

RUPERT  AM 

89. OM 

52. 4M 

70. 7M 

2.1 

96 

19 

45 

2  + 

5 

19 

0 

0 

0 

,08 

- 

.33 

.08 

31 

.0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

90.3 

51.4 

70.9 

2.2 

101 

4 

44 

3+ 

6 

20 

0 

0 

0 

.21 

- 

.01 

.19 

30 

.  0 

0 

0 

Q 

TWIN  FALLS  3  SE  AM 

88.5 

52.2 

70.4 

1.2 

99 

5 

45 

13  + 

7 

14 

0 

0 

0 

.09 

- 

.14 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.6 

.18 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

85  .4 

47.8 

66.6 

1.4 

94 

4 

40 

29 

36 

8 

0 

0 

0 

.49 

- 

.04 

.0 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

79.3 

34.1 

56.7 

- 

3.2 

85 

17 

26 

20 

251 

0 

0 

10 

0 

2.06 

1.11 

.85 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

MACKAY  RS 

82.4 

M 

M 

90 

3  + 

2 

0 

0 

2.88 

2.10 

1.10 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAY  RS 

84  .6 

42.0 

63.3 

- 

1.3 

91 

4  + 

35 

29 

77 

8 

0 

0 

0 

.61 

.11 

.42 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALMON 

88  .4 

44.4 

66.4 

0.6 

98 

15 

37 

31 

42 

17 

0 

0 

0 

.10 

- 

.57 

.06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63.3 

1.23 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

87.6 

48.1 

67.9 

0.6 

93 

10  + 

40 

2  + 

■14 

16 

0 

0 

0 

.12 

- 

,30 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

54.7 

71.0 

19 

13  + 

0 

0 

0 

.83 

29 

.0 

2 

0 

ARCO  3  NW 

82.1 

42.4 

62.3 

- 

2.5 

90 

4 

37 

27 

86 

1 

0 

0 

0 

.65 

.05 

.51 

30 

,0 

0 

2 

1 

0 

ASHTON   1  S 

81.9 

41  ,9 

61.9 

- 

1.3 

88 

13 

34 

2  + 

96 

0 

Q 

0 

1.29 

.50 

.75 

30 

,  0 

0 

3 

1 

Q 

DUBOIS   EXP  STA 

84.3 

51,0 

67.7 

0,7 

91 

5  + 

44 

7 

35 

4 

0 

0 

0 

1.13 

,26 

,32 

30 

,0 

0 

6 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

85.5 

50.8 

68.2 

0,5 

94 

20 

42 

7 

26 

10 

.61 

- 

.20 

,19 

30 

0 

2 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

37.  3M 

50. 8M 

69. IM 

1,7 

94 

5  + 

43 

14 

11 

13 

0 

0 

0 

.94 

.28 

.40 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAMER  ^  NW 

89.0 

45.8 

67.4 

2.6 

95 

g 

36 

7 

22 

20 

0 

0 

0 

.35 

- 

.45 

.13 

26  + 

0 

2 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

85.  7M 

50. 4M 

68. IM 

92 

9 

42 

14 

9 

8 

0 

0 

0 

,0 

0 

I  DA HO  FALLS  CAA  AP 

84.9 

50.4 

67.7 

1.1 

92 

45 

16 

8 

0 

0 

0 

.37 

- 

.22 

.16 

22 

.0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

86.5 

45.4 

66.0 

0.7 

95 

9 

37 

14 

42 

16 

0 

0 

0 

1.03 

.23 

.52 

21 

4 

1 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

86.1 

47.0 

66.6 

- 

0.3 

93 

9  + 

39 

13  + 

30 

13 

0 

0 

0 

.11 

- 

.53 

.05 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

87.6 

54.7 

71.2 

1.1 

96 

9 

46 

7 

11 

15 

0 

0 

0 

.60 

- 

.12 

.28 

29 

,0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

82.6 

45.5 

64.1 

90 

9 

38 

2  + 

57 

1 

0 

0 

0 

.96 

.40 

.43 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUGAR 

83.9 

43.1 

63,5 

0.4 

90 

5  + 

37 

14 

48 

2 

0 

0 

0 

.43 

- 

.09 

.22 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

66.8 

.67 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

81.0M 

39. 3M 

60, 2M 

0.4 

88 

18 

30 

2  + 

147 

0 

0 

3 

0 

1.24 

.24 

.36 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

CONDA  AM 

84.7 

47.  1 

65,9 

4.0 

91 

17 

37 

2 

38 

3 

0 

0 

0 

.81 

.21 

,  18 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

DRI6GS  AM 

81.7 

46  .3 

64,0 

3.7 

89 

7 

40 

2  + 

67 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.68 

,50 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

GRACE 

64,9 

19 

13  + 

0 

0 

0 

.53 

.0 

2 

0 

IRWIN  2  SE 

83.2 

49.9 

66,6 

4.  0 

91 

9 

35 

7 

34 

4 

0 

0 

0 

1.97 

1  .10 

.61 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

78.9 

41  .9 

60.4 

0.8 

86 

4+ 

34 

12  + 

147 

0 

1.22 

.10 

.25 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

79.8 

50.1 

65.0 

0.1 

86 

18 

45 

7  + 

37 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.43 

.39 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

MALAD 

88.4 

53.6 

71.0 

2,9 

95 

8  + 

47 

30 

7 

15 

0 

Q 

0 

.35 

.60 

.12 

26 

0 

1 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

88.5 

49.6 

69.1 

96 

18 

42 

9  + 

14 

16 

0 

0 

0 

.28 

.17 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

87.6 

48.4 

95 

41 

15 

19 

0 

0 

0 

.33 

.21 

12 

.  0 

0 

1 

0 

Q 

MONTPELIER  RS  AM 

86.1 

47.3 

66.2 

1.9 

92 

15  + 

41 

7  + 

30 

6 

0 

0 

0 

•  91 

.03 

.32 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

OAKLEY 

85.8 

52.6 

69.2 

0,1 

95 

g 

42 

3  0 

17 

8 

0 

0 

0 

,37 

.23 

.28 

21 

.0 

0 

\ 

0 

0 

PALISADES  DAM 

82.  3M 

52. BM 

67. 6M 

91 

9+ 

42 

31 

30 

3 

0 

0 

0 

1,59 

.49 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

POCATELLO  2 

89  .  3 

54.1 

71.7 

97 

19 

44 

2 

8 

18 

0 

0 

0 

,93 

.44 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

88.7 

51.2 

70.0 

2.1 

95 

3 

43 

14 

9 

18 

0 

0 

0 

,45 

.55 

.15 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPENCER  RS 

81.1 

42.8 

62.0 

0.3 

87 

4 

37 

20 

91 

0 

0 

0 

0 

1,80 

.81 

.82 

31 

,0 

0 

5 

1 

0 

STREVELL 

87.0 

51.8 

69.4 

94 

3  + 

41 

7  + 

22 

16 

0 

0 

0 

1.32 

.67 

22 

,0 

0 

4 

1 

0 

TETONIA  EXP  STA 

80.2 

43.8 

62.0 

89 

9  + 

35 

17 

99 

0 

0 

0 

0 

.60 

.36 

28 

,0 

0 

2 

0 

0 

WAYAN   1  N 

79  .0 

47.1 

63.1 

86 

18 

34 

9 

89 

0 

0 

0 

0 

1,52 

.46 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

66.1 

1.02 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

3 

Day  of  month 

& 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 
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9 

10  1 

11 

12 
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20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 
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26 

27 

28  1 

2B  1 

30 

31 

BEKDEEN  EXP  ST< 
HERICAN  FALLS  1  SW 
NOERSON  DAM 
RCO  3  N» 
RRONROCK  DAM 

.12 

•  n 
.» 

T 

.01 

•  07 

.02 

.20 

.07 
.01 

.03 
.44 

.02 
.11 

T 

.02 
.02 
.06 
.91 

.06 

T 

.03 

SHTON  1  S 
TLANTA  2 

AWIEM  MODEL  BASIN 
IG  CREEK  1  S 
LACKFOOT  DAM 

1.2« 
.10 

.67 
1.2* 

• 

• 

.09 

•  10 

•  10 

•  06 

.02 

T 

T 

.17 

.09 

T 

T 

T 

.03 

.07 

.19 

.34 

T 
T 

.09 

•  31 
•03 

T 
T 

.75 

.91 
.36 

.23 

•  01 
.10 

LISS 

OlSE  LUCKY  PEAK  0AM 
01 S£  KB  AO 
ONNERS  FERflV   1  SH 
UHL 

//R 

.20 
.01 

.94 

.ao 

•  07 

T 

.32 

.10 

.03 

T 

.01 

T 

.06 

T 

.46 

.12 

T 

.02 
.32 

T 

URKE  2  ENE 
URLEV 

URLEV  CAA  AP 
ABINET  GORGE 
ALDWELL 

.9a 

.10 

.23 

T 

T 

T 

•  46 

•  23 

•  09 

T 

•  03 

T 

T 

T 

T 

•  04 

T 

.09 

T 

.10 

T 

AHBRIDGE 
ASCADE  I  NW 
ENTERVILLE  ARBAUGH 
HALLIS 

HILLY  BARTON  FLAT 

.06 
.26 

.49 

2.06 

.01 

•  oe 

•  04 

.69 

T 

T  ■ 

T 

.06 

.02 

T 

T 

•  02 

•  la 

•  39 

.09 
.11 

.66 

.13 
.02 

•  22 

•  16 

LIFFS 

OBALT  3LACKBIR0  MINE 
OEUR  0  ALENE  RS 
ONDA 

OTTONWOOD 

.29 

•  ei 

.<4 

.13 

•  37 
.69 

•  12 

T 

.13 

T 

.04 

.09 

T 

T 

.la 

.13 

.02 
.07 

.03 
.03 

T 

.07 

T 

.16 
.19 

•  02 

.06 

T 

OUNC I L 
EAOHOOD  DAM 
EER  FLAT  DAM 
IXIE 
RIGGS 

.23 
.46 

1.2« 
2.00 

•  16 

T 

•  90 

.09 

.10 

.09 

.10 

T 

.20 

T 

.01 
.19 

.16 

T 

.26 
.40 

.24 
.06 
.43 
.90 

.07 
.07 

.oa 

.49 

UBOIS  EXP  STA 
ueOIS  CAA  AP 
LK  CITY 
LK  RIVER  1  5 
MMETT  2  E 

1.13 
.91 

.64 
.00 

T 

.  13 
.02 

.64 

•  09 

T 

T 

.09 

.16 
.01 

.21 

.02 
•  01 

T 

T 

.09 

.03 
.03 
.12 

.32 
.19 
.64 

•  15 

•  16 

•  07 

AIRFIELD  RS 
AIRYLAWN 
ENN  RS 

ORT  KALL  IND  AGENCY 
AROEN  VALLEY  RS 

.44 

.12 

.94 

.10 

•  09 

•  46 

•  01 

T 

T 

.20 

T 

•  04 

.02 

.29 
.34 

.16 
.07 

.07 

.10 

.40 

LENNS  FERRY 
CODING  CAA  AP 
RACE 

RAND  VIEV 
RANGEVILLE 

.la 

.30 

.oa 

1.34 

T 

•  49 

.10 

T 

.01 

.10 

.09 

.01 

.01 

•  09 

.04 
.01 

.04 

T 
T 

.03 

.04 
.22 
.01 
.06 
.26 

.10 

■  06 

T 

■  90 

.03 

RASHERE 
ROUSE 
AHER  4  NW 
A2ELT0N 
ILL  CITY 

.17 
.94 

.03 
.49 

T 

.04 

.06 
T 

.04 

.13 

T 

.02 
.03 

.76 
.13 

T 

.45 

.15 
.09 

OLLISTER 
0"E 

DAMO  CITY 

OAHO  CITY  11  SW 

OAHO  FALLS  2  £SE 

T 

3.33 
.01 

T 

.02 

1.66 

.96 
.16 

T 

.06 

T 

T 

.04 

T 

.04 

.57 

T 

.01 
.01 

.02 
.13 

DAHO  FALLS  16  SE 
OAMO  FALLS  CAA  AP 
DAHO  FALLS  A2  NW  WB 
OAHO  FALLS  46  W  WB 
RWIN  2  SE 

R 
R 

.92 
.37 

.11 
1.97 

T 

T 
T 

.21 

T 

.19 

.03 
.10 

T 

T 

T 
T 

.52 
.03 
.09 

T 

.16 
.12 
.01 
.11 

•  30 

T 

.02 
.60 

T 
T 

.02 
.02 

.09 
.61 

.16 
.07 
.11 
.01 

T 

.01 

■  02 

■  26 

■  01 

T 

.oa 

.10 

T 

.31 

SLAND  PARK  DAM 

EROME 

ELLOOG 

OOSKIA 

UNA  2  NNE 

1.22 
.20 

1.32 

T 

.04 

T 

.46 
.77 

•  26 

•  09 

T 

T 

•  16 

.02 

.oa 

.02 

.20 

.24 
.07 

T 

■  25 

■  13 

.20 

T 

.12 
.33 

EWISTON  WB  AP 
IFTON  PUMPING  STA 

ACKAY  RS 
ALAD 

//R 

.40 
I.IB 

2.aa 

.39 

.01 

.30 

T 

.03 

T 

.07 

1.10 

.oa 

•  20 

•  46 

T 

.19 
.12 

.39 

.10 

T 

.36 
.37 
.96 

T 

.01 
.26 
.29 
.01 

.06 

T 

.07 
.04 

ALAD  CAA  AP 
AY  RS 
C  CALL 
C  CAMMON 
ERIDIAN  1  W 

.2a 

.61 

.33 

T 

.01 

.14 

T 

.21 

.02 

T 

.17 

.04 
.06 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.02 

.oa 

.02 

.04 
.06 

T 
T 

.42 
.14 

T 
T 

•  03 

•  09 

•  06 

•  04 

INIDOKA  DAM 
ONTPELIER  RS 
OSCOW  0  OF  I 
OUNTAIN  HOME  1  NE 
ULLAN  PASS  CAA 

T 

.91 

T 

.9B 

T 

T 

•  37 

•  99 

.02 

T 

.01 

.32 

.14 

.03 

T 

.03 
.02 

.04 

T 

.22 

T 

.01 

•  10 

AMPA  2  NW 
EW  MEADOWS  RS 
E2PERCE  2  E 
AKLEY 

BSIOIAN  2  NNW 

T 

.45 
.37 

•  17 

•ao 

•  19 

.04 

T 

•  2a 

T 

.02 

.10 

.09 

T 

■  06 
.09 

T 

•  01 

•  26 

LA  5  S 
ROf INO 
ALISADES  DAM 
ARMA  EXP  STA 
AUL  1  E 

.12 
.29 
1.99 
.19 
.00 

•  02 

•  29 

•  01 

T 

.23 

•  04 

.12 

.01 

T 

.22 

.49 

T 

.01 

.10 
.08 

.06 

.14 
.19 

•  la 

AYETTE 
lERCE  RS 
OCATELLO  2 
OCATtLLO  WB  AP 
ORTMILL 

//R 

T 

.a9 

.93 
.60 
.62 

T 

T 

•  19 

•  66 

•  10 

T 

.02 

.10 

.30 

.01 

T 

.10 

.16 

T 

•  01 

.09 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

■  01 
.19 

.44 

.01 

.09 
.02 

T 

T 
T 
T 

.04 
.03 
.26 

T 

.09 
.04 

T 

•  03 

•  la 

•  11 

OTLATCH 

RESTON  2  SE 

RIEST  RIVER  EXP  STA 

ICMFIELD 

IGCINS  RS 

.12 
.49 

.22 
1.30 

•  01 

.01 

.04 

•  09 

•  46 

•  27 

•  06 
.09 

.02 

.22 

.32 

.02 

T 

T 

.01 

T 
T 

T 

.04 

.01 

.14 

.02 

.19 

.06 
.10 

.09 
.03 
.16 
.93 

•  03 

•  02 

IRIE   12  ESE 
UPERT 

AINT  ANTHONY 
AINT  MARIES 
ALAION 

l.TB 
.OB 

.70 
.10 

.17 

•  61 

T 

.03 

T 

.22 

T 
T 

.19 

•  06 

.09 

.33 
.04 
.09 

.11 

T 

.49 

.19 

T 

.03 

T 

.09 
•  43 
.03 

.11 
.22 
■  02 

•  12 

•oa 

.07 

AfOPOINT  EXP  STA 

PENCER  RS 

TIBNITE 

TREVELL 

UGAR 

.67 
1.32 
.43 

T 

T 

.01 

T 

.19 
•  02 

•  10 

.04 

.20 
.03 

T 

.06 

.26 

.13 

T 

T 

T 
T 

.32 
.67 

.03 
T 

.20 

.14 
.06 

.01 
.23 

■  22 

.12 
.26 
.24 

.06 

.11 
.a2 

.04 
.20 
.02 

UN  VALLEY 
WAN  FALLS  PH 
ETONIA  EXP  STA 

1.4a 

.03 
.60 

T 

.03 

.02 

.04 
.36 

.32 
T 

.19 

.39 
.06 

.79 
.01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  {  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  I  14  1  15 

16  1  17' 1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  24 

25  1  26  1  27 

28    29  1  30 

31 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

WAYAN  1  N 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER  I  SE 

•  29 
.21 

•  09 

•  44 

1.S2 

•  00 

•  26 

.01 

•  37 
.13 

•  26 

■02 

fit  T 

•  14 

.16 

T 

T 

•  02 

■  42 

T 

•26     .46  .06 

T  ^29 
T         (01  •lO 
.01  .07 

T  T 

T  T 

•  02 

T 

T 

.01 

T 

PREaPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


station 

Obsei  - 
Tatlon 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

ArrESTBODCBT  MINE 

// 

1956 
SEP.  1 

TOTAL. 

1957 
AUG.  20 

31 
.  31 

15 
15 

BOGUS  BASIN 

1956 
SEP.  11 

TOTAL. 

1957 
AUG.  23 

39 
.  39 

35 
35 

■EADWOCO  SDKUIT 

// 

1956 
AUG.  20 

TOTAL, 

1957 
AUG.  7 

68 
.  68 

12 
12 

GILMCRE  SUHUIT  RANCH 

// 

1956 
AUG.  25 

TOTAL, 

1957 
SEP.  7 

13 
.  13 

60 
60 

TOTAL.   .  . 
NEZ  PEHCE  PASS  // 


1956 
AUG.  2 


1957 
APR. 


UAY 
SEP. 


Obser- 
vation 
date 


1956 
AUG.  24 
NOV.  9 

1957 
SEP.  6 


Amount 
since 
last  obs. 


34.10 
3.26 
1.08 
6.96 

45.40 


26.91 
33.25 


Snow  on 
ground 


Station 

Obser  - 
ration 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

SHAKE  CREEK  RS 

// 

1956 
AUG.  27 

1957 
AUG.  28 

24.50 

TROUTDALE  GS 

// 

1956 
AUG.  31 

1957 
AUG.  29 

26.50 

VIENNA 

// 

1956 
AUG.  28 

(a)  Gage  found  empty 

1957 
AUG.  27 

-(a) 

BLANK  SPACE  IN  SNO*  ON  GROUND  COLDUN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


■m  r«t.r*ac«  aot»m  tollo«l.c  at.tla«  ImS... 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol  Month 

01 

Station 

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

BEftOEEN  EXP  STA 

MAX 

86 

68 

92 

89 

91 

62 

87 

9 1 

91 

93 

87 

92 

90 

89 

92 

93 

93 

92 

91 

87 

8  5 

9  0 

6S 

90 

84 

62 

82 

78 

75 

7^ 

67  #6 

MIN 

51 

40 

44 

50 

60 

54 

47 

47 

44 

43 

50 

46 

41 

40 

57 

45 

48 

48 

51 

45 

69 

60 

45 

48 

52 

54 

45 

43 

46 

50 

43 

48.1 

MERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

90 

88 

90 

92 

91 

90 

83 

89 

93 

93 

93 

86 

91 

91 

90 

69 

90 

93 

95 

87 

66 

65 

89 

69 

69 

86 

62 

77 

73 

73 

73 

87  a  3 

MIN 

58 

51 

48 

60 

65 

56 

51 

62 

55 

66 

56 

55 

46 

47 

67 

55 

54 

52 

56 

53 

64 

53 

61 

60 

57 

63 

52 

51 

46 

51 

90 

94.7 

NOERSON  DAM 

MAX 

85 

89 

99 

99 

93 

83 

90 

92 

96 

92 

86 

68 

92 

93 

91 

97 

93 

96 

91 

94 

92 

68 

95 

89 

90 

84 

78 

78 

78 

74 

75 

89.0 

MIN 

5lp 

48 

53 

59 

58 

69 

57 

64 

66 

56 

54 

51 

52 

53 

66 

53 

56 

55 

59 

53 

67 

61 

54 

66 

53 

59 

50 

56 

55 

65 

46 

64.8 

RCO  3  NW 

MAX 

84 

84 

86 

90 

86 

80 

80 

63 

87 

65 

83 

84 

84 

84 

84 

66 

67 

67 

85 

85 

66 

60 

85 

65 

84 

81 

76 

66 

72 

66 

67 

82.1 

MIN 

40 

43 

4  2 

49 

46 

38 

40 

43 

40 

42 

40 

39 

39 

41 

39 

43 

48 

40 

46 

48 

41 

44 

45 

45 

37 

42 

43 

39 

42 

42.4 

RROWROCK  DAM 

MAX 

90 

83 

69 

97 

99 

90 

76 

69 

91 

95 

9 1 

65 

89 

93 

92 

92 

97 

96 

96 

92 

94 

94 

89 

96 

87 

86 

79 

63 

89  5 

MIN 

56 

58 

52 

59 

64 

65 

64 

60 

62 

67 

53 

54 

62 

60 

63 

59 

54 

63 

63 

68 

59 

62 

60 

61 

59 

62 

52 

55 

54 

57 

4S 

Ss!5 

SHTON  1  S 

MAX 

85 

85 

64 

86 

87 

75 

81 

64 

66 

65 

65 

86 

88 

84 

83 

B6 

84 

86 

87 

87 

63 

6  0 

81 

64 

82 

84 

76 

74 

74 

67 

6  2 

81.9 

MIN 

••O 

34 

40 

44 

53 

55 

40 

42 

43 

42 

47 

42 

38 

40 

40 

39 

40 

41 

40 

42 

47 

46 

48 

44 

44 

40 

36 

34 

34 

44 

39 

41.9 

TLANTA  2 

MAX 

82 

85 

84 

85 

67 

87 

66 

79 

65 

64 

82 

70 

71 

70 

69 

MIN 

40 

37 

40 

42 

41 

43 

41 

49 

40 

40 

40 

46 

39 

45 

42 

AVVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

77 

75 

73 

70 

69 

72 

74 

77 

76 

75 

79 

79 

77 

80 

72 

75 

60 

60 

80 

81 

84 

75 

75 

65 

73 

75 

76 

72 

70 

73 

73 

75.9 

MIN 

43 

41 

42 

50 

47 

48 

49 

47 

49 

52 

51 

39 

42 

43 

45 

45 

50 

44 

41 

43 

42 

44 

43 

45 

37 

42 

37 

36 

42 

47 

40 

44.1 

IG  CREEK  IS 

MAX 

77 

80 

86 

89 

83 

72 

77 

62 

85 

63 

82 

79 

83 

85 

85 

67 

68 

87 

86 

67 

88 

83 

82 

81 

79 

79 

72 

66 

63 

61 

61 

60.0 

MIN 

31 

26 

29 

32 

34 

44 

28 

29 

31 

31 

30 

27 

26 

29 

26 

29 

27 

31 

30 

27 

29 

36 

34 

32 

25 

36 

29 

39 

39 

28 

36 

31.0 

LACKFOOT  DAM 

MAX 

81 

82 

85 

85 

85 

82 

66 

87 

67 

65 

78 

84 

86 

60 

86 

85 

86 

85 

85 

60 

81 

82 

64 

83 

76 

73 

71 

70 

66 

62 

81.0 

MIN 

44 

30 

36 

42 

50 

30 

42 

36 

36 

41 

40 

36 

32 

43 

37 

39 

37 

41 

41 

43 

41 

38 

40 

41 

49 

39 

37 

41 

42 

36 

39.3 

LISS 

MAX 

90 

98 

100 

93 

88 

90 

92 

96 

95 

91 

90 

95 

94 

93 

96 

96 

97 

95 

96 

95 

91 

96 

90 

68 

66 

78 

78 

75 

78 

91.1 

MIN 

43 

49 

57 

66 

58 

46 

51 

53 

52 

49 

48 

46 

46 

53 

49 

53 

62 

51 

48 

54 

62 

57 

50 

47 

46 

53 

55 

50 

41 

51.1 

OlSE   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

98 

89 

99 

101 

100 

89 

91 

92 

96 

96 

94 

69 

91 

92 

91 

96 

94 

96 

92 

92 

91 

90 

99 

101 

69 

90 

86 

62 

62 

76 

77 

91.7 

MIN 

51 

53 

59 

62 

58 

60 

55 

58 

59 

57 

52 

55 

58 

56 

60 

60 

60 

61 

61 

59 

61 

62 

67 

59 

52 

60 

55 

53 

56 

56 

51 

57,3 

OlSE   WB  AP 

MAX 

80 

67 

98 

97 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

90 

89 

89 

87 

96 

86 

83 

82 

76 

79 

78 

74 

76 

86  7 

MIN 

52 

46 

54 

62 

56 

60 

56 

56 

11 

55 

52 

50 

56 

51 

59 

55 

56 

57 

60 

55 

54 

59 

62 

55 

48 

57 

50 

51 

52 

53 

47 

64.7 

ONNERS   FERRY   1  EK 

MAX 

69 

77 

79 

81 

60 

76 

80 

79 

65 

85 

68 

88 

84 

67 

86 

68 

67 

76 

73 

75 

78 

77 

77 

60.6 

MIN 

42 

55 

52 

54 

52 

45 

41 

41 

42 

44 

46 

50 

45 

43 

42 

61 

46 

49 

41 

35 

40 

43 

41 

45.3 

UHL 

MAX 

86 

84 

90 

95 

95 

94 

65 

88 

94 

100 

90 

84 

86 

90 

87 

89 

88 

92 

90 

89 

69 

87 

91 

90 

86 

61 

80 

80 

78 

72 

74 

67.4 

MIN 

56 

51 

56 

57 

55 

54 

63 

58 

60 

60 

57 

55 

53 

52 

60 

58 

60 

58 

67 

60 

63 

60 

53 

67 

55 

64 

60 

54 

58 

51 

48 

56.8 

URkE  2  ENE 

MAX 

68 

68 

68 

72 

72 

67 

66 

70 

77 

75 

71 

68 

71 

73 

75 

80 

80 

81 

80 

81 

79 

76 

75 

77 

75 

69 

66 

66 

68 

67 

66 

72.6 

MlN 

36 

35 

41 

50 

45 

48 

42 

43 

46 

46 

41 

37 

38 

36 

43 

4 1 

46 

48 

48 

41 

46 

40 

43 

46 

34 

45 

38 

35 

38 

47 

39 

42.0 

URLEY 

MAX 

94 

84 

89 

96 

94 

95 

82 

90 

93 

98 

94 

87 

90 

96 

90 

93 

96 

93 

96 

91 

95 

89 

88 

94 

90 

92 

84 

85 

60 

83 

73 

90  2 

MIN 

60 

47 

49 

62 

64 

57 

48 

52 

64 

58 

58 

52 

47 

49 

63 

62 

57 

65 

65 

56 

55 

63 

54 

61 

53 

51 

51 

51 

50 

54I6 

URLEY  CAA  AP 

MAX 

84 

88 

94 

97 

94 

80 

87 

92 

97 

92 

66 

87 

93 

90 

91 

92 

92 

96 

91 

92 

90 

86 

93 

89 

89 

63 

82 

60 

83 

71 

74 

88  2 

MIN 

53 

41 

44 

57 

58 

52 

44 

46 

47 

53 

50 

45 

42 

44 

57 

50 

50 

46 

52 

51 

60 

65 

48 

65 

47 

52 

47 

46 

47 

49 

47 

49I6 

ABINET  GORGE 

MAX 

73 

75 

72 

78 

76 

66 

75 

77 

60 

78 

77 

79 

80 

77 

62 

84 

86 

87 

85 

83 

62 

64 

87 

82 

74 

75 

76 

75 

82 

78 

76  8 

MIN 

42 

41 

45 

51 

53 

52 

52 

47 

54 

54 

49 

44 

42 

41 

49 

43 

50 

61 

51 

45 

44 

47 

46 

52 

39 

53 

39 

40 

46 

51 

46 

47*1 

ALOWELL 

MAX 

82 

68 

93 

95 

89 

60 

67 

90 

91 

88 

64 

67 

90 

90 

91 

93 

93 

93 

93 

91 

92 

91 

94 

66 

86 

83 

61 

78 

60 

78 

79 

67.6 

MIN 

53 

44 

46 

44 

52 

55 

46 

46 

52 

52 

53 

47 

45 

50 

49 

47 

49 

47 

51 

48 

51 

52 

46 

55 

46 

50 

46 

49 

45 

49 

43 

48.7 

AMBRIDGE 

MAX 

82 

67 

95 

94 

92 

60 

87 

89 

90 

91 

65 

87 

90 

90 

93 

96 

95 

95 

93 

93 

95 

91 

94 

67 

69 

64 

61 

72 

81 

84 

80 

68  .  5 

MIN 

52 

41 

43 

44 

54 

49 

45 

43 

46 

50 

54 

45 

39 

49 

45 

44 

43 

44 

46 

42 

55 

59 

52 

54 

40 

56 

49 

53 

43 

45 

37 

47.2 

ASCAOE  1  NW 

MAX 

81 

73 

79 

87 

88 

79 

69 

77 

82 

65 

81 

76 

78 

63 

64 

83 

69 

86 

67 

61 

84 

64 

61 

86 

77 

60 

75 

71 

67 

69 

64 

79.5 

MIN 

43 

34 

38 

43 

45 

46 

38 

39 

42 

44 

41 

37 

39 

39 

39 

39 

39 

41 

42 

39 

41 

42 

40 

42 

37 

39 

39 

39 

42 

39 

37 

40.1 

MALL  IS 

MAX 

86 

85 

91 

94 

90 

87 

84 

67 

92 

91 

69 

67 

87 

69 

86 

92 

66 

66 

91 

91 

88 

82 

68 

66 

67 

84 

82 

76 

69 

64 

63 

85.4 

MIN 

48 

42 

42 

50 

60 

59 

45 

49 

50 

60 

61 

43 

45 

44 

♦7 

44 

50 

48 

54 

45 

49 

52 

48 

46 

44 

52 

44 

50 

40 

47 

42 

47. S 

HILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

80 

83 

63 

64 

83 

75 

77 

83 

84 

84 

82 

60 

80 

63 

83 

84 

65 

83 

84 

82 

84 

80 

78 

81 

76 

79 

72- 

69 

68 

65 

63 

79.3 

MIN 

29 

27 

28 

36 

36 

44 

31 

33 

34 

32 

35 

37 

34 

27 

26 

40 

39 

38 

37 

26 

28 

34 

38 

39 

36 

39 

29 

33 

37 

36 

34 

34.1 

LIFFS 

MAX 

86 

83 

90 

86 

83 

78 

7X 

73 

69 

67 

66 

MIN 

43 

43 

53 

44 

36 

37 

31 

31 

43 

41 

35 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

81 

71 

72 

63 

66 

83 

68 

70 

79 

85 

83 

81 

74 

79 

61 

81 

83 

80 

79 

62 

81 

77 

72 

79 

77 

78 

74 

69 

61 

55 

54 

76.1 

MIN 

41 

36 

40 

48 

51 

49 

36 

42 

44 

46 

46 

36 

36 

39 

41 

41 

42 

43 

48 

41 

43 

46 

42 

44 

36 

49 

38 

39 

39 

37 

38 

41.9 

OEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

75 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

78 

81 

60 

76 

77 

61 

61 

65 

86 

90 

90 

68 

83 

83 

87 

85 

85 

74 

76 

77 

60 

79 

80 

78 

80.4 

MIN 

50 

42 

49 

50 

50 

53 

49 

50 

55 

55 

52 

47 

45 

42 

49 

44 

52 

49 

54 

51 

48 

49 

50 

67 

45 

53 

40 

40 

45 

51 

90 

48.9 

ONDA 

MAX 

86 

86 

87 

89 

86 

86 

81 

85 

87 

69 

90 

87 

85 

85 

86 

86 

91 

89 

90 

85 

85 

62 

83 

85 

86 

87 

62 

76 

73 

72 

70 

84.7 

MIN 

50 

37 

39 

46 

64 

58 

38 

55 

41 

47 

53 

48 

39 

38 

60 

43 

50 

44 

50 

49 

50 

47 

47 

46 

46 

53 

47 

43 

49 

49 

41 

47.1 

OTTONKOOO 

MAX 

72 

80 

89 

76 

77 

67 

77 

77 

78 

77 

72 

75 

78 

80 

62 

87 

64 

66 

64 

SO 

81 

63 

87 

75 

77 

72 

64 

72 

71 

71 

77.5 

MIN 

45 

40 

51 

53 

54 

50 

44 

46 

52 

53 

44 

45 

45 

44 

45 

46 

52 

49 

56 

45 

45 

53 

47 

46 

37 

46 

47 

41 

39 

39 

47 

46.6 

OUNC  1  L 

MAX 

93 

88 

95 

94 

92 

86 

87 

89 

93 

90 

89 

87 

90 

90 

91 

95 

95 

94 

94 

93 

99 

93 

93 

90 

87 

62 

78 

76 

82 

79 

76 

89  0 

MIN 

56 

55 

56 

47 

44 

53 

50 

48 

57 

56 

56 

53 

50 

56 

53 

52 

60 

56 

55 

55 

61 

62 

■  60 

47 

49 

49 

66 

66 

50 

48 

43 

53.3 

EADWOOO  DAM 

MAX 

78 

63 

66 

90 

86 

65 

78 

64 

88 

91 

60 

80 

83 

66 

67 

90 

68 

86 

67 

87 

66 

62 

89 

81 

82 

78 

70 

72 

72 

61 

63 

62.1 

MIN 

36 

27 

33 

37 

37 

40 

33 

34 

36 

37 

36 

30 

31 

32 

33 

32 

34 

35 

37 

33 

34 

41 

34 

37 

30 

43 

31 

39 

34 

36 

35 

34.6 

EER   FLAT  DAM 

MAX 

83 

64 

89 

92 

90 

62 

84 

65 

66 

84 

82 

84 

86 

66 

66 

SB 

86 

69 

S7 

87 

88 

86 

90 

67 

83 

81 

79 

77 

76 

76 

76 

64.6 

MIN 

52 

50 

46 

56 

64 

48 

47 

54 

58 

57 

56 

63 

46 

55 

54 

52 

54 

54 

56 

52 

59 

52 

50 

60 

51 

54 

63 

52 

46 

53 

46 

92.7 

IXIE 

MAX 

79 

76 

64 

66 

79 

65 

71 

77 

64 

77 

76 

75 

79 

61 

81 

84 

82 

86 

82 

63 

64 

76 

63 

75 

77 

72 

65 

68 

67 

66 

62 

76.9 

MIN 

31 

26 

36 

32 

34 

44 

34 

31 

34 

35 

34 

29 

29 

29 

32 

32 

30 

33 

36 

29 

29 

41 

31 

32 

25 

39 

30 

34 

30 

30 

35 

32.9 

RI6GS 

MAX 

S3 

62 

82 

86 

66 

87 

69 

84 

81 

65 

86 

67 

85 

63 

as 

SO 

as 

66 

65 

84 

65 

85 

63 

80 

82 

83 

75 

66 

65 

70 

69 

81 .7 

MIN 

50 

40 

45 

55 

63 

63 

40 

40 

42 

47 

47 

47 

43 

40 

53 

43 

47 

46 

47 

48 

47 

45 

47 

50 

50 

43 

42 

43 

42 

40 

40 

4«.3 

UBOIS  EXP  STA 

MAX 

87 

64 

66 

89 

91 

68 

82 

87 

91 

90 

86 

66 

67 

89 

87 

87 

89 

90 

69 

88 

87 

80 

83 

87 

66 

83 

77 

73 

73 

64 

64 

84. 3 

MIN 

53 

51 

52 

56 

56 

54 

44 

51 

63 

52 

57 

50 

47 

51 

55 

65 

57 

47 

48 

60 

48 

52 

50 

53 

47 

49 

45 

46 

49 

51.0 

UBOIS  CAA  AP 

MAX 

87 

66 

9  0 

93 

91 

79 

89 

66 

88 

90 

89 

90 

91 

91 

89 

94 

85 

80 

MIN 

52 

50 

50 

59 

59 

46 

42 

49 

50 

54 

56 

51 

47 

46 

54 

56 

55 

46 

53 

60 

60 

51 

51 

53 

47 

51 

46 

49 

43 

soil 

LK  CITY 

MAX 

85 

77 

91 

69 

61 

76 

76 

78 

76 

79 

83 

81 

60 

90 

89 

90 

64 

65 

63 

62 

91 

61 

78 

72 

76 

66 

69 

65 

69 

SO  2 

MIN 

35 

29 

42 

40 

37 

49 

43 

41 

41 

42 

39 

33 

32 

31 

32 

32 

34 

36 

35 

31 

32 

41 

31 

33 

26 

38 

33 

41 

33 

42 

40 

36I3 

LK  RIVER  1  S 

MAX 

76 

76 

64 

81 

76 

78 

76 

61 

76 

77 

80 

69 

89 

69 

90 

89 

84 

64 

85 

86 

85 

77 

76 

73 

77 

75 

79 

73 

80.6 

MIN 

37 

35 

44 

44 

50 

52 

46 

46 

37 

38 

35 

32 

44 

49 

44 

45 

39 

45 

48 

40 

45 

33 

45 

42 

37 

36 

39 

41 

41,6 

MHETT  2  E 

MAX 

87 

91 

97 

96 

69 

81 

87 

89 

93 

89 

86 

90 

92 

90 

91 

95 

«4 

99 

92 

93 

93 

92 

98 

86 

86 

67 

63 

83 

85 

60 

62 

8«.9 

MIN 

49 

45 

44 

57 

51 

52 

42 

45 

48 

60 

50 

42 

45 

45 

49 

45 

45 

46 

90 

43 

45 

49 

49 

50 

40 

60 

42 

47 

46 

45 

40 

4«.6 

S*«  R«l«r«nc«  NoIm  Following  Slattou  Indak 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHi 
AUGUST  195 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

10 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

84 

83 

88 

90 

80 

"83 

8f 

85 

86 

81 

35 

36 

85 

90 

89 

89 

87 

88 

83 

84 

86 

86 

63 

77 

75 

71 

72 

67 

69 

83 

MIN 

49 

52 

37 

35 

36 

42 

41 

39 

46 

34 

40 

6 

FAIRYLAWN 

MAX 

77 

85 

87 

91 

32 

74 

84 

34 

90 

85 

60 

84 

90 

66 

38 

92 

39 

86 

37 

69 

90 

33 

64 

82 

ec 

75 

73 

70 

73 

64 

0 

MIN 

40 

49 

49 

45 

46 

48 

50 

53 

45 

42 

45 

45 

56 

48 

50 

47 

1 

FENN  RS 

MAX 

85 

86 

96 

96 

90 

89 

79 

38 

89 

90 

86 

89 

90 

92 

93 

97 

97 

96 

93 

94 

94 

97 

96 

69 

B7 

81 

76 

82 

83 

80 

89 

5 

MIN 

47 

42 

49 

50 

52 

56 

5  0 

53 

52 

53 

50 

46 

46 

45 

47 

47 

50 

5  0 

5  2 

47 

48 

52 

48 

9 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

68 

86 

91 

92 

94 

68 

86 

90 

94 

93 

83 

90 

90 

36 

91 

90 

92 

90 

91 

85 

85 

89 

38 

69 

88 

81 

78 

77 

74 

73 

87 

3 

MIN 

52 

53 

53 

53 

53 

50 

45 

50 

49 

60 

51 

44 

43 

62 

48 

52 

48 

5  3 

50 

57 

4  9 

55 

54 

62 

50 

4  5 

60 

5  0 

50 

6 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

90 

92 

100 

100 

97 

37 

36 

93 

96 

98 

93 

88 

91 

92 

92 

96 

95 

94 

95 

94 

97 

95 

90 

38 

83 

61 

63 

76 

77 

91 

MIN 

45 

37 

41 

46 

48 

52 

42 

43 

45 

45 

45 

40 

40 

40 

43 

40 

42 

5  0 

45 

5  2 

43 

6 

GLENNS  FERRY 

MAX 

99 

92 

31 

90 

93 

96 

93 

86 

90 

96 

92 

96 

93 

91 

95 

9C 

68 

83 

82 

80 

80 

79 

79 

88 

6 

MIN 

54 

66 

56 

44 

48 

50 

51 

57 

47 

44 

48 

51 

2 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

64 

89 

96 

99 

91 

79 

66 

91 

96 

92 

86 

67 

92 

92 

91 

96 

92 

92 

91 

69 

94 

9C 

86 

63 

61 

78 

80 

72 

76 

88 

5 

MIN 

54 

46 

53 

65 

62 

56 

49 

55 

60 

59 

55 

52 

52 

55 

62 

58 

56 

55 

7 

GRACE 

MAX 

85 

84 

87 

66 

65 

83 

80 

83 

86 

36 

84 

80 

86 

85 

81 

86 

87 

88 

65 

60 

78 

30 

62 

62 

80 

73 

74 

69 

67 

66 

81 

3 

MIN 

53 

43 

45 

50 

59 

58 

44 

50 

45 

43 

55 

51 

42 

42 

54 

45 

46 

4  5 

53 

50 

66 

50 

48 

48 

49 

47 

48 

5 

GRAND  VIEW 

MAX 

92 

93 

103 

107 

100 

92 

95 

96 

100 

98 

92 

93 

99 

98 

95 

95 

103 

93 

91 

92 

86 

87 

83 

74 

62 

93 

6 

MIN 

46 

47 

55 

57 

59 

47 

49 

50 

54 

56 

5C 

47 

53 

51 

3 

GRANGEVILLE 

MAX 

75 

80 

90 

80 

80 

70 

75 

79 

31 

79 

75 

79 

82 

82 

83 

90 

65 

83 

85 

65 

68 

77 

76 

68 

71 

75 

73 

72 

79 

6 

MIN 

46 

39 

46 

51 

53 

50 

45 

46 

49 

45 

44 

43 

44 

42 

47 

48 

52 

5  5 

46 

6 

GRASMERE 

MAX 

88 

85 

95 

95 

93 

69 

36 

39 

92 

92 

33 

86 

90 

90 

90 

93 

91 

94 

93 

89 

87 

85 

92 

87 

88 

85 

81 

75 

73 

71 

70 

87 

1 

MIN 

51 

40 

43 

59 

50 

48 

40 

53 

52 

54 

45 

39 

44 

40 

55 

45 

50 

45 

59 

44 

48 

5  1 

47 

58 

42 

54 

46 

49 

49 

47 

35 

47 

8 

GROUSE 

MAX 

81 

80 

83 

85 

82 

71 

73 

31 

84 

63 

61 

78 

32 

63 

82 

85 

85 

85 

82 

78 

82 

65 

78 

78 

73 

67 

68 

64 

59 

79, 

2 

MIN 

33 

29 

33 

37 

44 

43 

3  0 

36 

36 

35 

35 

35 

29 

28 

32 

30 

36 

35 

40 

3  3 

42 

42 

3  3 

37 

35 

42 

30 

40 

33 

36 

34 

35 

5 

HAMER  (•  NW 

MAX 

90 

89 

91 

92 

94 

90 

86 

92 

95 

94 

92 

90 

92 

94 

90 

94 

94 

93 

91 

85 

89 

92 

89 

68 

81 

77 

80 

74 

72 

89. 

0 

MIN 

50 

54 

52 

36 

45 

46 

5  1 

49 

54 

43 

47 

45 

8 

HA2ELT0N 

MAX 

69 

66 

95 

97 

90 

66 

90 

91 

96 

95 

92 

85 

91 

91 

88 

94 

94 

92 

66 

86 

91 

9C 

90 

86 

81 

84 

82 

78 

73 

86 

c 

MIN 

47 

47 

57 

52 

49 

57 

50 

A9 

56 

50 

50 

52. 

C 

HILL  CITY 

MAX 

81 

66 

92 

95 

92 

84 

85 

37 

92 

87 

87 

85 

88 

68 

88 

92 

89 

92 

92 

86 

92 

86 

38 

63 

77 

76 

72 

67 

77 

86 

1 

MIN 

37 

40 

46 

35 

43 

5  0 

41 

? 

MOLLISTER 

MAX 

91 

90 

93 

98 

94 

96 

85 

90 

92 

96 

85 

81 

92 

69 

89 

94 

96 

90 

86 

66 

93 

69 

65 

85 

80 

77 

78 

75 

73 

88 

3 

MIN 

53 

51 

54 

56 

5 1 

47 

51 

47 

49 

1 

IDAHO  CITY 

MAX 

82 

86 

93 

94 

92 

63 

84 

37 

92 

63 

80 

85 

83 

88 

39 

93 

89 

91 

92 

87 

91 

87 

83 

61 

77 

72 

76 

68 

71 

85 

1 

MIN 

45 

37 

37 

33 

37 

39 

42 

39 

41 

4 1 

42 

42 

38 

38 

39 

41 

45 

40 

'1 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

81 

84 

89 

91 

91 

89 

85 

87 

92 

90 

36 

85 

87 

86 

33 

90 

91 

90 

83 

84 

65 

87 

82 

76 

75 

76 

76 

85. 

MIN 

51 

47 

51 

56 

53 

47 

49 

47 

52 

54 

45 

42 

57 

48 

49 

47 

57 

49 

52 

5  1 

52 

53 

60 

48 

5  1 

49 

51 

50 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

82 

83 

89 

92 

91 

73 

85 

38 

92 

91 

87 

84 

39 

68 

86 

90 

90 

90 

82 

62 

36 

86 

67 

78 

78 

76 

79 

71 

71 

34. 

MIN 

54 

45 

49 

52 

59 

56 

46 

47 

49 

66 

52 

45 

46 

52 

47 

49 

47 

54 

48 

52 

52 

48 

51 

56 

59 

47 

50 

50 

60 

46 

50. 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 

89 

91 

94 

93 

93 

60 

67 

90 

95 

92 

90 

37 

90 

92 

90 

94 

92 

93 

90 

93 

86 

81 

86 

39 

87 

82 

73 

74 

74 

68 

62 

66. 

MIN 

39 

53 

46 

49 

54 

53 

36 

44 

43 

44 

49 

50 

39 

37 

50 

42 

45 

46 

60 

39 

48 

5  0 

43 

44 

46 

50 

40 

44 

44 

46 

42 

45. 

IDAHO  FALLS  4«  W  WB 

MAX 

65 

38 

92 

91 

91 

79 

66 

89 

93 

90 

88 

35 

90 

90 

90 

93 

91 

91 

91 

91 

85 

85 

88 

69 

88 

64 

79 

75 

73 

69 

72 

86. 

1 

MIN 

40 

43 

53 

57 

57 

41 

44 

42 

44 

50 

51 

39 

40 

57 

41 

52 

47 

55 

39 

54 

4  7 

4  3 

46 

49 

52 

41 

48 

47 

49 

4 1 

47. 

( 

IRWIN  2  SE 

MAX 

85 

85 

90 

66 

90 

82 

86 

87 

91 

90 

85 

84 

68 

88 

80 

39 

37 

32 

79 

82 

85 

64 

83 

76 

72 

72 

72 

72 

71 

83. 

MIN 

36 

51 

62 

60 

3  5 

50 

52 

53 

66 

48 

50 

5  5 

53 

53 

47 

53 

52 

54 

52 

5  3 

56 

50 

49 

46 

4  0 

49. 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

79 

78 

63 

86 

85 

83 

78 

86 

35 

83 

79 

31 

32 

84 

82 

64 

83 

85 

83 

79 

79 

81 

60 

76 

72 

71 

59 

56 

55 

78. 

MIN 

46 

43 

5  0 

36 

41. 

JEROME 

MAX 

91 

86 

94 

99 

100 

90 

89 

90 

95 

95 

39 

83 

93 

91 

90 

95 

93 

93 

91 

87 

93 

90 

68 

87 

82 

80 

63 

74 

76 

89. 

MIN 

51 

50 

5  8 

52. 

KELLOGG 

MAX 

80 

73 

80 

74 

81 

79 

66 

78 

30 

85 

33 

78 

73 

82 

65 

93 

93 

86 

85 

67 

88 

89 

76 

60 

76 

77 

81 

77 

61 

61. 

HIN 

41 

5  0 

52 

54 

5  0 

50 

45 

53 

5  1 

51 

46. 

KOOSKIA 

MAX 

61 

86 

98 

90 

86 

SO 

81 

86 

87 

86 

84 

84 

87 

90 

91 

96 

93 

89 

90 

93 

93 

89 

84 

81 

77 

72 

74 

73 

72 

65. 

1 

MIN 

48 

50 

6  0 

53 

5  5 

47 

39 

49 

50 

41 

50 

53 

46. 

' 

KUNA  2  NNE 

MAX 

60 

67 

92 

94 

83 

30 

89 

88 

91 

86 

81 

85 

88 

87 

88 

92 

39 

63 

80 

79 

80 

79 

77 

76 

85. 

1 

MIN 

38 

52 

50 

55 

50 

45 

49 

45 

45 

42 

52 

43 

46 

44 

49 

40 

46. 

1  PUTQTnu    yo  AD 

7B 

64 

92 

31 

60 

75 

81 

84 

86 

84 

81 

84 

85 

86 

90 

94 

92 

94 

39 

87 

88 

91 

91 

78 

60 

76 

80 

79 

82 

63 

80 

MIN 

55 

57 

59 

56 

54 

51 

60 

58 

57 

47 

56 

52 

5  1 

48 

52 

52 

54! 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

S4 

84 

65 

83 

82 

78 

80 

83 

84 

84 

SO 

80 

84 

34 

81 

79 

85 

86 

83 

83 

77 

76 

81 

81 

81 

77 

73 

72 

68 

68 

68 

79. 

MIN 

57 

46 

47 

53 

56 

65 

45 

52 

47 

47 

53 

50 

45 

45 

52 

49 

50 

46 

52 

53 

53 

53 

54 

47 

49 

51 

50 

45 

45 

47 

46 

50. 

LOWMAN 

MAX 

85 

94 

95 

92 

81 

82 

33 

36 

90 

89 

93 

93 

91 

38 

91 

92 

68 

91 

84 

85 

64 

75 

79 

73 

64 

72 

65. 

MIN 

32 

33 

35 

38 

32 

35 

41 

35 

37 

32 

43 

33 

39 

40 

44 

36 

36. 

MACKAV  RS 

MAX 
HIN 

84 

84 

90 

89 

38 

34 

82 

85 

36 

86 

65 

84 

35 

36 

86 

87 

87 

90 

83 

87 

87 

72 

60 

85 

83 

80 

75 

74 

67 

67 

57 

62. 

MALAO 

MAX 

92 

93 

95 

89 

90 

87 

88 

96 

94 

92 

90 

67 

92 

93 

38 

94 

96 

69 

91 

64 

87 

88 

90 

89 

64 

30 

83 

76 

76 

75 

86. 

MIN 

58 

62 

63 

54 

54 

53 

5  1 

68 

55 

5  2 

49 

47 

5  0 

53. 

HALAO  CAA  AP 

MAX 

93 

92 

95 

89 

92 

87 

39 

91 

93 

95 

90 

67 

93 

94 

37 

90 

96 

96 

88 

91 

66 

84 

89 

39 

90 

87 

33 

84 

76 

76 

73 

88. 

MIN 

54 

50 

48 

46 

53 

50 

56 

51 

60 

47 

46 

53 

52 

46 

45 

45 

46 

49. 

MAY  RS 

MAX 

86 

83 

89 

91 

89 

83 

33 

89 

90 

90 

86 

86 

86 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

68 

82 

67 

85 

86 

33 

81 

74 

70 

62 

67 

64. 

MIN 

39 

37 

40 

48 

58 

56 

4  0 

37 

37 

39 

36 

43 

42 

48 

37 

41 

47 

43 

42 

37 

51 

33 

41 

35 

44 

36 

42. 

MC  CALL 

MAX 

78 

78 

84 

84 

77 

75 

74 

79 

81 

76 

74 

76 

30 

82 

65 

85 

65 

34 

64 

65 

81 

85 

74 

77 

74 

65 

67 

70 

64 

64 

77. 

HIN 

41 

39 

38 

41 

41 

38 

43 

55 

41 

46 

34 

46 

41 

47 

41 

39 

37 

41. 

MC  CAMHON 

MAX 

8S 

90 

95 

95 

91 

82 

89 

91 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

90 

94 

91 

92 

63 

60 

90 

90 

90 

67 

86 

80 

75 

71 

71 

87. 

MIN 

46 

50 

45 

48 

50 

57 

52 

49 

49 

46 

49 

47 

49 

47 

47 

49 

46. 

MCRIOIAN  1  W 

MAX 

86 

87 

95 

96 

96 

78 

67 

87 

91 

91 

66 

86 

89 

83 

90 

92 

91 

92 

90 

90 

90 

38 

94 

90 

83 

62 

62 

80 

76 

75 

76 

87. 

HIN 

53 

42 

46 

54 

57 

57 

50 

43 

52 

50 

52 

46 

49 

47 

60 

46 

47 

49 

51 

47 

50 

51 

51 

52 

45 

55 

45 

46 

43 

48 

43 

49. 

MtNIDOKA  DAM 

HAX 

90 

86 

94 

94 

94 

92 

88 

90 

96 

93 

90 

87 

92 

94 

90 

63 

88 

95 

92 

36 

86 

62 

90 

91 

89 

60 

79 

78 

77 

75 

71 

87. 

MIN 

55 

61 

67. 

MONTPELIER  RS 

MAX 

90 

89 

88 

90 

64 

86 

82 

85 

87 

90 

91 

86 

35 

88 

92 

87 

87 

89 

92 

83 

38 

84 

62 

65 

84 

86 

82 

73 

76 

74 

72 

86. 

MIN 

54 

43 

42 

51 

56 

59 

41 

51 

41 

43 

55 

49 

42 

41 

50 

45 

45 

45 

50 

51 

51 

50 

47 

44 

46 

52 

47 

43 

45 

41 

44 

47. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

Day 

01  Month 

o> 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MOSCOW  U  OP  1 

MIN 

74 
<.7 

79 
38 

78 
47 

84 

56 

76 

56 

77 
52 

76 
46 

61 
50 

79 
60 

79 
51 

75 
50 

76 
40 

77 
40 

84 
41 

85 
42 

91 
45 

89 
49 

89 
49 

83 
51 

80 
43 

82 
44 

86 
48 

86 
47 

84 

55 

76 
38 

75 
50 

76 
43 

76 
51 

79 
46 

78 
49 

76 
46 

47a 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

MAX 
MIN 

91 
39 

91 
44 

101 
48 

102 
42 

99 
44 

89 
58 

93 
44 

96 
46 

100 
52 

97 
65 

93 
52 

95 
60 

97 
47 

96 
64 

102 
61 

99 

50 

101 
49 

96 
56 

98 
47 

94 
48 

93 
54 

100 
50 

99 
57 

92 
43 

89 
57 

88 
41 

82 
41 

82 
41 

78 
42 

76 
37 

93*6 
47,9 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 
MIN 

58 
<.0 

65 
43 

57 

50 

66 
49 

67 
48 

53 
40 

65 
42 

67 
61 

74 
62 

65 
49 

65 
44 

63 
45 

66 
47 

69 
45 

67 
53 

75 
66 

75 
56 

76 
55 

71 
66 

69 

62 

72 
54 

73 
55 

73 
52 

57 
45 

67 
41 

58 
44 

62 
45 

61 
45 

63 
44 

60 
46 

56 
46 

66*4 
48.0 

NAMPA   2  NW 

MAX 
MIN 

39 

50 

63 
46 

88 
47 

96 

53 

97 

53 

87 

57 

78 
48 

66 
48 

89 

53 

91 

56 

88 

55 

63 
47 

87 
47 

90 
50 

90 
61 

91 
49 

49 

91 

50 

93 
53 

92 
49 

90 
51 

90 
51 

89 
48 

93 
55 

66 
46 

85 
63 

83 
46 

81 
49 

80 
47 

78 

50 

77 
44 

87  •4 
50.0 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 
MIN 

84 
39 

78 
29 

85 
33 

90 
35 

90 
34 

83 
43 

72 
38 

81 
34 

83 
32 

86 
31 

89 
33 

85 
32 

79 
36 

65 
34 

79 
39 

78 

36 

74 
45 

72 
36 

78 

38 

77 

39 

NEZPERCE  2  E 

MAX 
MIN 

72 
46 

77 
43 

86 
53 

77 
50 

77 

52 

66 
51 

75 
47 

77 
50 

78 
61 

77 
52 

72 
46 

76 
46 

79 
48 

80 
48 

82 
60 

87 
54 

66 
56 

67 
56 

84 
64 

81 
51 

82 
61 

86 
58 

86 
52 

73 
50 

77 
42 

74 

60 

66 
49 

72 
46 

73 
42 

75 
44 

73 
48 

77  #9 
49.6 

OAKLEY 

MAX 
MIN 

79 
49 

83 
46 

89 

52 

94 

62 

87 

55 

91 
48 

84 

44 

91 

62 

95 
66 

87 
49 

85 
48 

86 

50 

90 
50 

87 
49 

67 
60 

89 
54 

90 
53 

91 
64 

86 

58 

90 
69 

89 
60 

63 
57 

67 
54 

85 
62 

65 
57 

79 
60 

79 

55 

78 
47 

78 
45 

69 
42 

85 
43 

OBSIDIAN   2  NNM 

MAX 
MIN 

77 

33 

82 
30 

78 
32 

77 
31 

76 

24 

78 
25 

80 
24 

80 
28 

82 
24 

83 
28 

63 
27 

81 
34 

82 
34 

82 
26 

78 
29 

80 
29 

60 
29 

60 
26 

73 
26 

70 
26 

70 
26 

62 
32 

69 
39 

70 
27 

77.2 
28.8 

OLA   5  S 

MAX 
MIN 

90 
48 

87 
47 

89 
45 

92 
45 

69 
47 

76 

50 

65 
40 

88 
42 

90 
43 

90 
47 

67 
44 

86 
42 

90 

39 

85 
41 

89 
39 

94 

36 

91 
40 

92 
42 

90 
41 

92 
40 

92 
47 

89 

52 

93 

45 

89 
42 

85 
40 

93 
42 

68 
42 

80 
53 

83 

74 
45 

79 
39 

87.7 
43.6 

OROFJ  NO 

MAX 
MIN 

93 
50 

92 
44 

92 
58 

90 
53 

66 
58 

83 
56 

63 
49 

89 
60 

69 
54 

86 
52 

86 
47 

86 
47 

91 
45 

94 
49 

96 

49 

98 
53 

94 
56 

91 

93 
48 

96 
51 

94 

49 

84 
42 

84 
51 

82 
52 

62 
47 

84 
44 

85 
49 

84 
61 

5o!l 

PALISADES  DAM 

MAX 
MIN 

85 
66 

85 
47 

89 
50 

86 
62 

64 
43 

86 
57 

91 
53 

91 
63 

90 

57 

60 
54 

66 
49 

86 
51 

86 

67 

86 
52 

86 
55 

69 
56 

87 
52 

62 
63 

62 
64 

77 

55 

80 
52 

63 
54 

86 
55 

78 
53 

73 
54 

68 
50 

74 
60 

67 
54 

61 
42 

82.3 
52.6 

PARMA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

93 
56 

90 
42 

95 
52 

97 

50 

95 
49 

80 
56 

S3 
46 

92 
47 

92 
53 

90 
56 

86 
54 

90 
47 

92 
46 

94 
46 

92 
51 

94 
49 

95 
54 

96 

52 

95 
50 

93 

52 

94 

50 

92 
56 

95 
47 

90 

56 

68 
45 

85 
49 

85 
47 

78 
52 

79 
48 

77 
47 

80 
43 

50.0 

PAUL  1  E 

MAX 
MIN 

90 
52 

77 
41 

85 
47 

69 
52 

92 
60 

90 
54 

79 
43 

66 
49 

90 
44 

94 

61 

91 
50 

84 
48 

86 
43 

92 
44 

90 
56 

88 
46 

94 
48 

95 
46 

96 
49 

90 
47 

91 
56 

88 
55 

82 
47 

87 
47 

90 
43 

86 
46 

76 
46 

78 
49 

76 
46 

80 
42 

70 
46 

46.3 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

84 

56 

91 
45 

97 
48 

96 
51 

89 
56 

83 
55 

89 

50 

92 
61 

93 

53 

91 
53 

86 
55 

89 
49 

93 
46 

93 
51 

93 
51 

97 
48 

97 
50 

95 
51 

96 
52 

96 
49 

97 
53 

94 
54 

94 
49 

90 
58 

87 
46 

85 
53 

64 
49 

76 
55 

63 
49 

79 
50 

84 
43 

90.  1 
50.9 

PIERCE  RS 

MAX 
MIN 

76 
41 

77 
34 

89 
45 

83 
43 

80 
49 

78 
51 

78 
40 

60 
40 

81 
46 

81 

45 

79 
41 

78 
37 

80 
36 

62 
35 

83 
39 

90 
44 

69 
43 

69 
43 

69 
44 

84 
36 

84 

39 

85 
48 

87 
39 

86 
41 

78 
31 

77 
41 

70 
42 

74 

35 

75 
37 

76 
43 

72 
46 

60.9 
41.2 

POCATELLO  2  * 

MAX 
MIN 

86 
54 

89 
44 

95 
47 

92 
58 

94 
70 

84 
60 

69 
48 

92 
52 

95 
65 

94 
56 

92 
66 

86 
56 

94 
45 

93 
46 

92 
65 

95 

50 

94 
52 

95 

50 

97 
56 

95 
53 

78 
66 

87 
51 

92 
47 

92 
64 

93 
51 

66 

52 

84 
57 

80 
48 

79 
49 

76 
47 

75 
48 

69  .  3 
64.1 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
57 

88 
50 

93 
49 

94 

60 

96 
67 

82 
58 

87 
46 

91 
54 

96 

55 

94 

59 

69 
64 

66 
56 

92 
48 

90 
46 

92 
66 

92 
50 

92 
54 

94 

51 

92 
62 

69 
54 

63 
63 

87 
51 

90 
47 

89 
60 

91 
54 

83 
63 

82 
53 

77 
50 

76 
50 

73 
49 

73 
48 

54!? 

PORTHILL 

MAX 
MIN 

79 
39 

78 
40 

76 
45 

70 
43 

78 

52 

74 
48 

71 
46 

72 
46 

76 
46 

78 
63 

76 
51 

78 
41 

83 
39 

78 
41 

81 
41 

85 
43 

89 
46 

87 
49 

89 
49 

87 
49 

86 
44 

87 
42 

89 
42 

63 
47 

76 
40 

73 
46 

70 
39 

76 
40 

75 
37 

78 
43 

78 
38 

44.0 

POTLATCH 

MAX 
MIN 

75 
38 

79 

33 

82 
42 

78 
52 

78 
53 

78 
60 

77 
42 

60 
46 

61 
49 

82 
47 

60 
45 

77 
38 

84 
35 

87 
36 

68 
44 

89 
,41 

88 
44 

90 
49 

85 
46 

61 
38 

66 
37 

88 
42 

66 
41 

63 
48 

77 
32 

74 
44 

76 
38 

75 
38 

79 
36 

80 
41 

78 
39 

42I1 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

94 

55 

93 
48 

95 
46 

94 

55 

90 
57 

90 
62 

86 
47 

69 
52 

91 
45 

90 
54 

92 
49 

67 
52 

90 
45 

92 
43 

90 
65 

93 
51 

92 
51 

94 
60 

92 
66 

90 
53 

86 
61 

64 

55 

68 
52 

90 
50 

88 
51 

87 
53 

63 
54 

81 
47 

81 
45 

77 
44 

78 
48 

5ll2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

74 

35 

74 

35 

74 
40 

74 
44 

76 
54 

75 
46 

73 
47 

73 
45 

80 
50 

78 
62 

76 

53 

75 
41 

88 
37 

79 
36 

82 
38 

86 
39 

87 
44 

88 
45 

83 
47 

81 
41 

63 
38 

85 
40 

64 
40 

60 
48 

74 
34 

74 
46 

74 

33 

75 
32 

77 
36 

76 
45 

75 
36 

78.5 
41.8 

R I CHF lELD 

MAX 
MIN 

87 
48 

84 
40 

90 
45 

93 
60 

69 
50 

87 
54 

63 
42 

87 
46 

90 
48 

89 
49 

86 

50 

83 
46 

88 
43 

89 
46 

86 
55 

89 
46 

68 
51 

91 
51 

86 

53 

90 
47 

84 

55 

94 
54 

86 
50 

86 
51 

64 
48 

80 
67 

74 

45 

72 
46 

75 
47 

74 
46 

70 
42 

4819 

RIGGINS  RS 

MAX 
MIN 

86 
55 

88 
49 

100 
54 

96 
58 

94 
60 

94 
56 

86 

55 

86 
54 

97 
55 

97 
56 

87 
55 

91 
63 

96 
53 

97 
53 

92 
53 

96 
62 

96 
62 

96 
59 

97 
69 

97 
56 

97 

66 

97 
54 

101 
54 

99 
54 

87 
48 

84 

58 

63 
55 

83 
52 

77 
51 

75 
50 

80 
56 

91,5 
54.3 

RUPERT 

MAX 
MIN 

94 
56 

83 
45 

90 
46 

92 
57 

94 

60 

93 
56 

79 
45 

68 
61 

93 
49 

94 

53 

93 
54 

87 
52 

86 
56 

95 
47 

92 
67 

92 
62 

91 
51 

96 
51 

91 
62 

92 
61 

65 
57 

68 

55 

92 
56 

91 
54 

90 

51 

83 
49 

83 
51 

79 
49 

80 
49 

81 
49 

69,  0 
62,4 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

81 
47 

82 
38 

86 
40 

86 
50 

88 
54 

77 
57 

82 
40 

65 
45 

90 
44 

88 
45 

65 
49 

86 
50 

85 
38 

88 
40 

65 
50 

89 
45 

87 
44 

87 
43 

68 
47 

88 
43 

83 
48 

81 
49 

63 
46 

83 
45 

84 
47 

80 
52 

76 
42 

73 
45 

74 
45 

67 
43 

63 
41 

4II5 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

76 

38 

78 
39 

77 
45 

77 
46 

74 

52 

75 
52 

75 
45 

76 
46 

60 
50 

80 
49 

78 
45 

77 

39 

80 

38 

80 
38 

63 
42 

87 
41 

87 
47 

89 
46 

68 
49 

63 
40 

65 
41 

87 
41 

87 
42 

65 
46 

76 

35 

75 
46 

77 
37 

79 
36 

80 
40 

78 
43 

76 
43 

60,2 
43.2 

SALMON 

MAX 
MIN 

90 
46 

89 

39 

97 
42 

97 
44 

95 
54 

S3 
60 

83 
40 

90 
44 

95 
44 

96 
43 

89 
50 

90 
43 

93 
41 

90 
46 

98 
41 

92 
45 

92 
41 

69 
45 

96 
47 

94 
40 

93 
42 

86 
51 

66 
49 

91 
44 

66 
40 

67 
51 

63 
41 

75 
44 

72 
38 

70 
46 

71 
37 

88  ,4 
44,4 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 
HIN 

79 
41 

75 
39 

69 
39 

76 
47 

76 

56 

71 
48 

72 
48 

78 
46 

78 
50 

77 
54 

75 
51 

76 
42 

76 
39 

76 
40 

80 
43 

82 
42 

65 
55 

85 
53 

65 
49 

82 
42 

84 
41 

84 
44 

84 
41 

81 

65 

76 
43 

71 
47 

76 

37 

75 
35 

74 
47 

76 
46 

73 
39 

45I1 

SPENCER  RS 

MAX 
MIN 

83 
42 

80 
45 

84 
45 

87 
42 

84 
49 

80 
50 

60 
38 

82 
41 

86 
40 

86 

39 

64 
42 

80 
45 

83 
39 

85 
43 

82 
43 

65 
45 

65 
42 

85 
42 

84 
49 

64 

37 

82 
42 

78 
44 

79 
42 

81 
39 

82 
43 

82 
43 

75 
49 

74 

36 

74 
44 

72 
41 

66 
43 

81.1 
42.8 

STIBNITE 

MAX 
MIN 

77 

33 

73 
25 

81 
41 

64 
41 

76 

43 

66 

33 

71 

33 

76 
42 

80 
41 

78 
37 

76 

32 

72 
37 

77 
35 

72 
34 

72 
36 

78 

36 

82 
41 

82 
44 

80 
38 

81 

39 

82 
41 

77 
40 

80 
42 

74 
32 

75 
42 

72 
34 

67 
34 

59 
34 

56 
33 

56 
34 

56 
31 

73.6 
36.7 

STREVELL 

MAX 
MIN 

90 
47 

90 
46 

94 

50 

92 
64 

90 
60 

86 
57 

86 
41 

89 
54 

91 
55 

92 
55 

91 
55 

89 
♦7 

90 
41 

92 
45 

90 
61 

91 
51 

91 

50 

94 
47 

91 
61 

90 
55 

86 
62 

80 
51 

85 
49 

86 
60 

87 
49 

86 
62 

81 
52 

76 
48 

80 
42 

76 
43 

65 
45 

87.0 
91.8 

SUGAR 

MAX 
MIN 

81 
47 

87 
40 

87 
40 

88 
40 

90 
40 

69 
40 

89 
39 

82 
40 

85 
43 

69 

*3 

90 
43 

81 
44 

84 
42 

87 
37 

85 
44 

89 
44 

87 
44 

67 
42 

88 
41 

88 
42 

83 
45 

78 
45 

83 
49 

84 
45 

84 

45 

80 
52 

80 
44 

80 
44 

75 
47 

74 
42 

67 
42 

"ll 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 
30 

82 
24 

65 
29 

87 
37 

67 
41 

80 
39 

78 
30 

81 

32 

85 
34 

8S 
34 

83 
33 

81 
32 

82 
27 

84 
27 

84 

32 

88 
27 

67 
34 

86 

31 

86 
43 

86 
29 

66 
35 

82 
40 

84 

32 

84 

36 

84 

32 

80 
38 

72 
28 

69 

37 

71 
37 

68 
42 

61 
30 

mII 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

MIN 

94 
61 

92 

56 

101 
58 

104 
56 

103 
63 

84 

61 

94 

54 

96 

66 

101 
62 

97 
62 

91 
61 

92 

68 

94 

56 

97 
61 

97 
63 

99 

58 

98 
63 

96 
59 

98 

66 

95 
61 

94 

67 

94 

62 

103 
59 

101 
66 

90 
60 

89 
64 

86 

56 

89 

65 

82 
54 

60 
59 

80 
51 

59I7 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

72 
48 

80 
42 

84 
48 

85 
48 

61 
50 

81 
47 

66 
40 

84 
44 

89 
46 

89 
47 

85 
48 

80 
44 

63 
41 

84 
42 

84 
42 

62 
41 

87 
35 

85 
45 

67 
46 

85 
44 

60 
49 

79 
49 

80 
37 

82 
41 

84 
39 

70 
47 

74 

39 

67 
43 

68 
44 

66 
44 

64 

39 

mII 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

87 
36 

85 
29 

93 
32 

91 
37 

90 
35 

SO 
37 

82 
29 

67 
35 

91 
33 

89 
36 

87 
35 

65 
29 

89 
29 

89 
29 

67 
38 

86 
34 

89 
32 

93 
28 

92 
37 

87 
30 

87 
41 

85 
44 

89 
35 

87 
40 

85 
31 

60 
49 

88 
31 

75 
38 

77 
44 

6« 
3« 

69 

27 

85.9 
34.7 

THIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

91 
56 

86 
45 

98 
44 

101 
56 

99 

62 

86 
55 

90 
44 

91 

52 

93 
48 

92 
56 

90 
54 

86 
53 

99 
45 

91 
46 

91 
53 

95 
4  7 

92 
52 

97 
45 

95 

51 

93 
50 

92 
57 

87 
66 

99 
49 

93 
58 

88 
54 

88 
58 

84 

50 

82 
49 

82 
92 

79 
48 

74 
4« 

80.3 
91.4 

TKIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

92 
55 

85 

50 

89 
54 

95 

55 

99 
61 

90 

53 

78 
48 

S« 

51 

90 

50 

95 
62 

90 
56 

85 
94 

86 
45 

92 
54 

8« 
96 

8« 

50 

95 

50 

90 
51 

94 
49 

SB 

51 

93 
56 

S« 
45 

89 

50 

99 

98 

92 
56 

88 

55 

82 
49 

61 
50 

81 
50 

81 
49 

74 
46 

88.9 
92.2 

WALLACE 

MAX 
HIN 

74 

38 

75 

37 

71 
44 

77 
52 

75 
49 

66 

52 

7* 

52 

76 
46 

60 
43 

78 
49 

71 
46 

83 
42 

77 
40 

78 
50 

80 
48 

82 
41 

85 
46 

87 
48 

84 

48 

81 
42 

82 
42 

83 
48 

85 
46 

71 
47 

77 
36 

74 
46 

74 
40 

75 
39 

73 
42 

76 
48 

70 
44 

77. 2 
44.a 

S*«  R«l«r«noa  NolM  FoUowi/ig  Slotun  Indn 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

tige 

2 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

1 S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

75 

70 

71 

75 

79 

76 

64 

74 

76 

77 

70 

62 

75 

76 

79 

6  3 

65 

68 

63 

60 

82 

83 

70 

75 

72 

85 

74 

70 

1 

MIN 

AO 

37 

42 

44 

41 

5^, 

46 

47 

48 

49 

44 

40 

39 

45 

49 

39 

44 

46 

44 

43 

42 

43 

45 

45 

34 

36 

36 

42 

43! 

0 

WAYAN  1  N 

MAX 

80 

82 

65 

83 

63 

76 

81 

63 

83 

64 

62 

81 

83 

84 

78 

83 

64 

86 

80 

81 

82 

75 

79 

79 

83 

74 

72 

70 

66 

65 

62 

79. 

0 

MIN 

50 

54 

55 

53 

59 

53 

50 

52 

34 

61 

46 

52 

37 

38 

42 

43 

44 

54 

4  1 

43 

45 

47 

5  3 

47 

53 

47 

45 

4  5 

47 

37 

42 

47 

1 

WEISER  2  SE 

81 

88 

91 

91 

92 

93 

9  0 

90 

64 

82 

84 

78 

60 

76 

80 

86 

7 

MIN 

57 

44 

47 

46 

56 

56 

49 

52 

52 

50 

56 

50 

45 

50 

46 

46 

48 

51 

49 

49 

50 

57 

47 

54 

45 

57 

47 

55 

52 

47 

43 

50 

3 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

76 

75 

64 

81 

72 

66 

72 

74 

76 

75 

71 

75 

75 

79 

80 

85 

85 

65 

60 

76 

60 

83 

63 

60 

74 

71 

72 

69 

73 

72 

66 

76 

4 

MIN 

42 

36 

44 

49 

53 

46 

41 

46 

47 

48 

41 

38 

41 

38 

42 

44 

46 

46 

46 

40 

41 

49 

45 

46 

33 

44 

42 

39 

36 

38 

45 

43 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-  ? 

ABERDEEN  EXP  3TA 

EVAP 

.24 

.40 

.30 

.36 

.31 

.40 

.25 

.34 

.29 

.25 

.39 

.35 

.30 

.28 

.33 

.29 

.42 

.31 

.29 

.30 

.17 

.28 

.27 

.34 

.37 

.31 

,30 

.11 

.29 

.24 

.38 

9.46 

WIND 

88 

71 

26 

72 

55 

133 

42 

60 

14 

51 

77 

69 

30 

15 

44 

35 

62 

38 

47 

25 

30 

65 

26 

82 

66 

76 

35 

25 

17 

58 

83 

1617 

ARDOWROCK  DAU 

EVAP 

.28 

.27 

.20 

.28 

.31 

.34 

.23 

.25 

.25 

.27 

.21 

.25 

.27 

.29 

.36 

.20 

.28 

.26 

.29 

.31 

.27 

.28 

.27 

.36 

.16 

.20 

.17 

.18 

.18 

.15 

.14 

7.76 

WIND 

27 

35 

44 

7 

26 

50 

28 

30 

8 

8 

27 

38 

24 

21 

16 

19 

17 

34 

20 

13 

11 

28 

26 

16 

19 

11 

11 

13 

27 

19 

13 

684 

LIPTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.30 

.27 

.31 

.26 

.26 

.45 

.29 

.36 

.32 

.32 

.25 

.20 

.29 

.29 

.21 

.17 

.24 

.28 

.25 

.29 

.15 

.16 

.24 

.20 

.20 

.27 

.19 

.25 

.17 

.16 

.20 

7.80 

WIND 

37 

16 

19 

56 

62 

168 

32 

63 

39 

41 

42 

46 

32 

39 

39 

34 

29 

35 

53 

47 

16 

31 

43 

20 

30 

96 

39 

76 

67 

91 

47 

1485 

UINIDOKA  DAU 

EVAP 

.48 

.41 

.33 

.57 

.45 

.54 

.26 

.40 

.42 

.50 

.46 

.36 

.38 

.40 

.37 

.34 

.40 

.26 

.44 

.36 

.41 

.20 

.34 

.45 

.22 

.53 

.32 

.25 

.25 

.39 

.29 

11.78 

WIND 

130 

100 

20 

170 

180 

210 

50 

70 

40 

110 

110 

100 

50 

60 

110 

40 

140 

50 

100 

80 

J.20 

19a 

120 

120 

80 

150 

100 

70 

90 

130 

120 

3210 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.28 

.26 

.22 

.24 

.21 

.16 

.13 

.19 

.31 

.19 

.25 

.23 

.30 

.26 

.25 

.28 

.26 

.29 

.28 

.29 

.25 

.20 

.30 

.39 

.17 

.25 

.20 

.20 

.18 

.23 

.20 

7.45 

WIND 

61 

2S 

18 

50 

42 

28 

27 

20 

25 

43 

53 

30 

13 

51 

23 

22 

16 

22 

42 

46 

30 

16 

36 

118 

18 

44 

22 

25 

28 

36 

30 

1060 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.27 

.31 

* 

.94 

.35 

.25 

.30 

.34 

.34 

.34 

.16 

.30 

.28 

.25 

.16 

.33 

.30 

.25 

.16 

.23 

.10 

.16 

.26 

.20 

.16 

.16 

.13 

.15 

.11 

.11 

7.40 

WIND 

74 

144 

* 

* 

184 

85 

38 

46 

66 

76 

94 

62 

88 

66 

58 

87 

67 

59 

78 

65 

82 

51 

70 

71 

88 

65 

51 

68 

72 

73 

35 

2163 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

1 

Station 

tp 

.S 

> 

0 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faateat 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mUe 

H 
03 

s 

o 

 IQ_ 

H 

03 

a 

< 
o 
o 

fH 

-J 

ilOOP  HST 

Ll:a0P  liSl 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

3 

0 
H 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
■ky  cover 
Bunriae  to  •( 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

22 

6.9 

30 

NW 

5 

51 

37 

24 

38 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

95 

2.5 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

9.3 

34<^ 

SSW 

6 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

5 

IDABO  FALLS  46  W  WB 

8.4 

29^ 

SW 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

56 

38 

24 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

3.4 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

14 

10.5 

38 

W 

25 

56 

32 

21 

41 

6 

2 

3 

0 

0 

0 

11 

83 

3.7 

Se«  Relftrence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


r 


AUGUST  1957 


\  1 

f-j-  I           _':_r  nirrr  ri  I  Tinr  zone  i 

'orthiu  IrJOSTH    MERIDIAN    TIME  ZONE 

Hvtalts*  ralla  ■  | 

■        ll^  -O- 

I        /Sono.r.  r«rry  1  SI                                   r„„ , 

I       /•       »          O-  ft  <                                  'or  int  1  NNE 


|f|'/^JHA^IDLE  f 

>««lah  2  s       I  ->-»C  ?! 


-o 


NORTHS  I  0"i«,vy  , 

op...ro,    l^rToT     tr^'d  7  > 
<&NORTJ;V-^rV»  '<""■  "- 

Vlnchsster  ISE  ^     ^i«Bl»h  IKE v 


 h\^4 


IDAHO 


STATUTE  MILES 


STATION  LEGEND 
O     •     9    Pncipilation  only 
O  Pnapilation.  ttoragt 

-0~  -•■   -O-  Pncipitalion  and  Tempemtun 

Pn<ripilaUon,  Temperatun  and  Evopontioa 
Typeolgagt      O  Non-recording: 
•  Recording:  4  Both  typet. 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED    METEOriOLOGICAL  DATA. 


^  I 

CANY^S  \ 


1^__J^ENTRAL  MOUNTAINS  \  / 
.7  I      \   / 


Big  Creek  I  S  ■<>- 


■O  New  Hetdawe  RS 

■O-  CouQclI      I  ' 


O  '>urke* 


ncton  yf                        ^"^^       |l              Do^dwood  Sumt* 
f      _.|                   Oeariwood  Dan 
l«er  is!      ■    I  I  y 


IC.la,.,,  c,,^  U^A^^      TrouU.1,  C8  dAtl.n?.  5^;^^  I  Su=  v.ll^^ 

Ducr  Flat  Dan    L-y      ^  -O-^olPe  LP  Dks     Piq,  i  „  |      Soldl«r  Cr  RS  „ 

>     \       '  |\       Pi-Url.  I  I     H.Ucr  AP. 

s...  r^fi.  PH      I      \^  [Wn  CM, 

"n*. .  ^-T.-Ttrr 


I05TH 


southwesti:rn  highland! 


Thr»«  Cr«eh 


M6K«ndlv«  llch 

 2  


Park  T«ll«r  ^ 


t««<i  lo-se-rwc-ar 


ISOLIKES  ARE  DRAIM  THBOUGH  POINTS  OF  APPROXIHATRLT  EQUAL,  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTEHPOL&TIKG  ON  THESE  HAPS,  PABTICDLABLT  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST  1957 


1  1 

|I20TH    MERIDIAN  I  TIME  ZON 


■O 

Mc  DerKltt  26  H  | 


 !i  ios\   

 jT'  "izo't'h^'*^™^ 


se-wRPC-sr 


ISOLINES  ARE  DRAIN  THROnGH  POINTS  OF  APPHOXIMATELT  EQDAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
HOUNTAINODS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


sutioD 


County 


i  s 


ABEtOCGM  EIP  STATIOM 

ArrcRTHouGMT  Mine 
AMERICAN  Falls  1  s« 

ANOtRSON  DAH 


MLD  IIOUNTAIN 
SAWICD  MOOCL  BASIN 
aCNTOM  DAM 
aiC  CRCEK  1  5 
BLACKFOOT 


04^ 

0*70 
049* 


0540 
0667 
0769 


aCACKFOOT  DAM 
9L1SS 

!tOCU5  BASIN 

aOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

90tSE  MB  AIRPOAT 

30NNERS  FERRY  \  SW 
BUML 

BUNCvkLOH  ftANOEff  STAT 

3URKE  2  EnE 

auRLE* 

BURLEY  FACTORY 
aURLEY  CAA  AIRKWT 
ZABINET  GORGE 
ULDHELL 
lAMBRID&E 

UREY  I  S 
:aSCAOE  1  NM 
UYVSe  CREEK 
:ENTER¥ILLE  AHBAUCH  BCM 

:hallis 


)  BIMMAM 
)  01*VHEE 

'  POWER 

ELMORE 
.  BUTTE 

ElMRE 

RE MONT 
ELMORE 
ELMORE 
SMOSMONE 

BLAIME 
KOOTENAI 
BONNER 
VALLEY 
BINGHAM 

I  CAAleOU 
I  OOOOINO 
•  BOISE 

I  AOA 

!  AOA 

I  BOUNDARY 

I  FALLS 

,  CLEARWATER 

'  5H0SM0NE 

I  CASSIA 


129B 
1303 
1363 
1360 

i4oa 


:OEU»  0  ALENE  R5 
:ONDA 

lOTTONWOOO 
:0TTON»O00  2  s« 

:OUNCtL 
>EAOWOOO  DAM 


KIBOIS  EIP  STATION 
1U80IS  CAA  AIRPORT 
:LK  CITY 
LLK  RIVER  1  S 


FIELD  RANGER  STA 


'ORT  MALL   INDIAN  AGI 

iARDEN  VALLEY  RS 
(ILMORE   SUMMIT  RANCi 

jlemns  ferry 

iOOO I NG 

iOOOiNG  CAA  AIRPORT 


1*77 
1636 
166) 

1671 
1031 
16«fl 
1038 
1956 


CASSIA 
CASSIA 
BONNER 

HASNINOTON 

BLAINE 

VALLEY 

CLEARWATER 

BOISE 

CUSTER 

CUSTER 

SHOSHONE 

OWYMEE 

LEMMI 

KOOTENAI 


23«» 
2422 
2444 
2451 
2579 


iRAND  VIEW 
iRANGEvlLLE 

masmere 

laOUSE 


lAZELTON 
ULL  CITY 
tOLLISTEB 

«>WE 

lOAMO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 

IDAHO  FALLS  CAA  All 
IDAHO  FALLS  42  NW  I 

IDAHO  Falls  *«  w  wt 

IDA  VADA 
RWIN  2  SE 

ISLAND  PAKK  DAM 
lACKSON  PEAK 
IE  ROME 
:amiah  1  NE 

:ELLOao 


CARIBOU 

IDAHO 
'  ADAMS 
1  VALLEY 

VALLEY 
KOOTENAI 
CANYON 
BOISE 
IDAHO 

TETON 
'  CLARK 
'  CURK 

IDAHO 
!  CLEARWATER 


2942  GEM 
Oa  ICAMAS 
13  lOWYHEE 
43  IDAHO 
3297  IbINCHAM 
i 

a  eoisE 

a  CUSTER 
1  ELMORE 
7  GOODING 
;  GOODING 

?  CARIBOU 
3  OWYMEE 
L  IDAHO 
13809  OWYHEE 


3662 


CUSTER 


3942  jBLAlNE 
1396*  ■JEFFERSON 
4140  JEROME 
|4?6S  CAHAS 

I  FALLS 


4364 
4442 
4450 
4455 
4456 


4670 
4T»3 
4631 


BUTTE 
BOISE 
BOISE 

BONNEVILLE 
BONNEVILLE 

r  BONNEVILLE 

i  BUTTE 

3  BUTTE 

>  OWYHEE 

)  BONNEVILLE 

»  fRCMONT 
BOISE 
JEIOME 
LEWIS 
SHOSHONE 


I  42  47 

43  21 

•  49  40 

43  16 

'   44  04 

43  46 


49  99 
I  47  »« 
46  21 
45  06 


112  52 
115  26 
119  20 

115  55 

111  27 
119  07 
115  14 

115  46 

114  24 

116  99 
116  50 

15  20 

112  21 


4>  46 
43  92 
43  3* 


42  33 
I  42  32 
I  46  05 


I  42  43 
I  40  03 
I  46  02 


t  43  35 
43  45 
45  33 


!  42  57 

42  97  : 
!  42  55 

!  42  35 
I  42  5B 
I  45  5S 

42  23 

43  42 

43  31 

43  59  ; 

42   36  : 


k  43  50 
43  32 

42  01 

43  24 


111  ' 

112  04 
112  41 
112  97 
115  19 
111  16 


WSW 


4840  BLAlNE 
5011  IIOAHO 
5036  IaOA 
5169  LEMHI 
9241  NE2  PERCE 

9275  IBEAR  LAKE 
9956  IDAHO 
5414  leOtSE 
9*62  CUSTER 


42  44 

I  46  14 

47  92 

43  37 
46  09 

43  31 

44  41 

46  23 


116  41 

113  97 
116  03 
115  04 
119  51 

114  14 
113  48 


6200 
3269 
6196 


1612 
3500 
2290 


4140 
4146 
2257 
2372 
2650 


11  33 
116  21 
116  23 
116  26 

115  38 

|115  94 

116  29 
116  45 
116  06 

115  26 

111  07 

112  12 
112  19 
119  26 

116  10 

116  28 


6097 
5452 
5122 
3979 
2910 

2900 
9069 
4900 
1580 
4460 

3147 

2569 

3696 


116  06 
116  08 
115  53 
113  37 


OboM^ 

T«tlOD 

Time 


4620 
3965 
5000 
4765 
5712 

4730  < 
4790  ' 
4993  I 
6000 
9300 

6300 
7090 
9789 
1190 


116  24 

113  22 

117  01 


8421 
1261 
2669 
6100 
1413  I 

9926 
5700 
3T94 
5697 


Obfl«rT*r 


EXPCRIHENT  STATION 
S  WCATHCR  BUREAU 

it  S  BUR  RECLAMATION 
S  BUR  RECLAMATION 

JOHN  C  TOOMBS 

suit  RECLAMATION 
GUST  STEINMANH 
«S  FLOREhCE  KALS 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
J  S  FOAEST  SERVICE 

NIELSON  BENNETT 
J  S  NAVY 

S  FOREST  SERVICE 
WPIER  EDWARDS 
EARL  ROOCERS 

FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 

CHARLES  G  HOWARD  JR 
SHELLEY  HOWARD 

S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
K  0  REOFIELO 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 
S  CIVIL   AERO  AOM 
SM  water  POWER  CO 

HAROLD  H  TUCKER 

STUART  DOPF 

DOUGLAS  PATTERSON 
S  BUR  RECLAMATION 
S  WEATHER  BUREAU 
iBEL  M  ARBAUGH 
FOREST  SERVICE 

GEORGE  A  MILLER 
r  S  FOREST  SERVICE 
iRTMUR  J  WHITBY 

CALERA  MINING  CO 
S  FOREST  SERVICE 

ANACONDA  COPPER  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 
SABI  FREI 
"ETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S  FOREST  SERVICE 
BOYCE  VAN  CUREN 
3E0RGE  E  WYNNE 
«S  ZILPHA  L  WENZEL 

ITM  STEVENS 

S  FOREST  SERVICE 

S  CIVIL  AERO  ADM 

>«RS  LORA  B  VILAS 

EMIL  KECK 


6P  WAYNE  F  HARPER 

U  S  FOREST  SERVICE 
TEX  PAYNE 

FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 


FOREST  SERVICE 
WEATHER  BUREAU 
STONE 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
J  S  CIVIL  AERO  ADM 

»  lUTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

>  |W  BILADEAU 
WB  OBSERVER 

>  [BLANCHE  PORTLOCK 

iRS  BRYAN  TAYLOR 

'  Laurence  johnson 

F  ♦  w  L  SERVICE 
M  SIDE  CANAL  CO 

>  ICARROUL  DAMMEN 

>  SALMON  R  CANAL  CO 

i  CHARLES  0  COWGILL 
'  pHEO  A  PROFFER 

.  bertha  gardner 

>  Carroll  sechist 

>  george  w  meyers 

)  j  s  civil  aero  aom 

3  |u  S  WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
I  jCHRIS  CALLEN 
.  FLEMING 


:ETCHUM  IT 

:00SKIA 

:UNA    2  NNE 

.EAOORE 

.EV15T0N  WB  AIRPORT 

.IFTON  PUMPING  STATION 
.OLO  PASS 
.OWHAN 

UCKAY  RANGER  STATION 

i       1  'bear.     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4"C0CUB  6'ALENC,  ~5  KOOTENAT,     ^6~L0ST,     7  PALOUSE,  "fl  PAYETTE,     9  PCNO  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYMEE. 


I  S  FOREST  SERVICE 
:  T  GILROY 
lARRT  U  GIBSON 
)  [RODNEY  H  TOBIAS 
}  J  S  WEATHER  BUREAU 

JTAH  PMR  ♦  LIGHT  CO 
i/AR  J  S  FOREST  SERVICE 
9P  JAMES  0  CHAPPiUN 
9P  U  S  FOREST  SERVICE 


Refer 

To 
Tables 


Statton 

Index  No. 

County 

.ge  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obeer 

vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

1  A 

1 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTMER 

2 

3  5 

C 

MALAO  CAA  AIRPORT 

5559 

MEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4476 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

9  9 

MALTA  RANGER  STATION 

CASSIA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

9689 

LEMHI 

u 

44  36 

113  55 

5066 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

9  5 

7 

MC  CALL 

5706 

VALLEY 

6 

44  54 

116  07 

9025 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

1  9 

7 

MC  CAMHON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  99 

112  12 

4T74 

6P 

6P 

R  F  LINOENSCHHITT 

2 

3  9 

MERIDIAN   1  W 

5641 

AOA 

2 

43  37 

116  25 

2620 

5P 

5P 

JAMES  W  DOSS 

2 

3  5 

MINIDOKA  0AM 

MINIDOKA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

5943 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

! 

1  9 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

43  56 

115  40 

9990 

VAR 

US  SOIL  CON  SERVICE 

C  S 

I400SE  CREEK,  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

3 

46  06 

114  55 

2460 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c  s 

MOSCOW  U  OF  I 

6192 

LATAH 

T 

46  44 

117  00 

2626 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2 

3  5  6 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

ELMORE 

R  B  GOWEN 

■MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

47  27 

115  40 

6037 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2 

I  9 

7 

NAMPA  2  NW 

6300 

CANYON 

2 

43  37 

116  39 

2470 

8A 

SA 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

2 

3  9 

NEW  MEADOWS  RANGES  STA 

6368 

ADAMS 

11 

44  96 

116  17 

3671 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

NEZPERCE  2  E 

6424 

-EWIS 

3 

46  19 

116  12 

3290 

7P 

7P 

JOHN  KOEPL 

2 

3  9 

7 

NEZ  PERCE  PASS 

LEMHI 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42  15 

113  93 

4600 

6P 

6P 

HERBERT  J  KAROY 

2 

3  5 

7 

OBSIDIAN  2  NNM 

6553 

CUSTER 

11 

44  02 

114  90 

687Q 

9P 

9P 

ALFRED  A  BROOKS 

2 

3  5 

7 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

8 

44  07 

116  17 

2962 

9P 

MBS  DOROTHY  NALLY 

2 

3  5 

C 

OROFINO 

6661 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

PALISADES  DAH 

BONNEVILLE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

*B44 

CANYON 

2 

43  47 

116  97 

2224 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2 

i  9 

PAUL  1  € 

6677 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  49 

4200 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

2 

3  5 

6B91 

44  09 

116  96 

2110 

6P 

6P 

JULIAN  M  FIELD 

2 

3  5 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

:LEAflUAT£R 

3 

46  30 

119  46 

3179 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

7  C 

PINE   1  N 

ELMORE 

US  GEOLOGICAL  SURVE> 

PLUMHEft  3  WSW 

7186 

BENEWAH 

47  19 

116  97 

2970 

410 

1  S  OFF  IND  AFFAIRS 

C 

POCATELLO  2 

72  08 

BANNOCK 

12 

42  92 

112  26 

4440 

SS 

SS 

IhARLAN  H  SMITH 

2 

3  9 

7211 

POWER 

12 

42  55 

112  96 

4444 

1ID 

HID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  9 

7  C 

POR THILL 

7264 

BOUNDARY 

49  00 

116  30 

1800 

9P 

9P 

B  E  OENHAH 

2 

1  9 

7 

POTLATCH 

LATAM 

CITY  OF  POTUATCH 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  39 

4670 

HIO 

DBA  L  ENGELMAN 

C 

PRESTON  2  SE 

7393 

42  04 

111  51 

4718 

4P 

C  M  CRA6TREE 

2 

9  9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

9 

48  21 

116  90 

2380 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

7 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

115  04 

4600 

H  EDWARD  BUDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAH 

VAR 

FORT  HALL  Ift  PROJ 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

9P 

9P 

LESLIE  F  6USHBY 

2 

3  5 

RI0GIN5  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45  25 

116  19 

1905 

4P 

4P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

T 

RIRIE  12  ESE 

7727 

BONNEVi  LLE 

12 

43  32 

111  32 

5676 

5P 

XRS  VELMA  L  SMOUT 

RUPERT 

7966 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

8A 

84 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2 

3  5 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

E  M  JERGENSEN 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  10 

116  94 

2170 

4P 

4p 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

SALMON 

6076 

LEMHI 

11 

49  11 

113  93 

3949 

MID 

MIO 

U  S  WB  OBSERVER 

2 

3  5 

SANOPOINT  EXP  STATION 

B137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2 

3  5 

7  C 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

J  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE 

LINCOLN 

9P 

LEON  B  VANSANT 

^ 

SOLDIER  CREEK  RS 

6548 

CAMAS 

12 

43  30 

114  90 

9755 

VAR 

J  S  FOREST  SERVICE 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

6604 

CUtRK 

6 

44  21 

112  11 

5P 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

7 

STIBNITE 

8736 

VALLEY 

11 

44  94 

lis  20 

6950 

eA 

BA 

BRADLEY  MINING  CO 

2 

3  5 

STREVELL 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

9260 

IDAHO  STATE  POLICE 

2 

3  5 

SUGAR 

8616 

MADISON 

12 

43  53 

111  45 

8P 

9P 

ELHER  TIMOTHY 

2 

3  5 

SUN  VALLEY 

e90« 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

9621 

9P 

EDWARD  F  SEAGLE 

2 

3  5 

7  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

AOA 

43  15 

116  23 

2323 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2 

3  5 

7 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

9904 

6P 

6P 

EXPERIMENT  STATION 

2 

3  9 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  05 

115  09 

5420 

5P 

5P 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

2 

9  5 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

TROUTOALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  36 

3475 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  26 

3770 

5P 

5P 

J  S  PUR  ENTOMOLOGY 

2 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FCT 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  29 

3770 

8A 

BA 

kmalgamateo  sugar  CC 

2 

3  5 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

6800 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  26 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHERSTONE  JR 

2 

3  5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

2958 

VERN  E  COLLINS 

2 

3  5 

C 

WAYAN  I  N 

9601 

CARIBOU 

12 

42  59 

111  22 

6430 

6P 

6P 

JOHN  C  SMITH 

3  5 

HEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  57 

2120 

5P 

5P 

i*ERVIN  V  LING 

2 

3  5 

WINCHESTER  I  SE 

9640 

LEWIS 

3 

46  14 

116  96 

3950 

4P 

'IALLACK-HOWARD  LB» 

2 

3  9 
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REFEREKCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet. or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in'Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


September  weather  was  ideal  for  harvesting , 
but  the  large  precipitation  deficiencies  re- 
corded in  all  parts  of  the  State  following  sim- 
ilar deficiencies  over  much  of  the  State  during 
summer  months  served  to  emphasize  the  depletion 
of  soil  moisture  which  was  inadequate  in  many 
dryland  areas  for  good  stands  of  winter  wheat. 
Mean  monthly  temperatures  were  above  seasonal 
averages  at  most  stations,  only  a  half  dozen 
or  so,  mostly  in  the  Eastern  Highlands,  record- 
ing small  negative  anomalies.  Freezing  weather 
occurred  at  many  stations,  but  most  stations  in 
the  larger  agricultural  valleys  in  the  southern 
portion  escaped  freezes  all  month.  There  were 
no  severe  storms  and  only  one  report  of  wind 
damage  was  noted:  blustery  winds  accompanying 
the  storm  of  the  18th  blew  trees  onto  buildings 
at  the  Golden  Age  Mine  near  Centerville. 

There  were  only  two  periods  during  the  month 
when  daily  mean  temperatures  at  First-Order 
stations  departed  more  than  10°  from  normal: 
the  19th  when  temperatures  dropped  12°  to  16° 
below  normal  following  a  cold  frontal  passage, 
and  the  last  four  or  five  days  of  the  month 
when  anomalies  up  to  18°  warmer  than  normal  were 
recorded.  Near-record  daily  maximum  ten5)era- 
tures  for  the  time  of  year  were  reported  at 
several  points  during  the  abnormally  warm  clos- 
ing days.  Monthly  mean  temperatures  ranged  from 
70.3°  at  Swan  Falls  Power  House  down  to  47.8° 
at  Obsidian  2  NNW.  Grand  View  recorded  the 
highest  temperature  during  the  month,  100°,  on 
both  the  6th  and  7th.  Obsidian  2  NNW  reported 
the  lowest,   18°,  on  both  the  10th  and  24th. 

There  were  only  two  significant  periods  of 
precipitation  during  September:  a  general 
storm  the  18th  -  19th  which  persisted  until  the 
beginning  of  the  4th  week  at  a  few  eastern 
points,  and  a  short  period  around  the  28th  dur- 


ing which  measurable  rainfall  was  largely  re- 
stricted to  northern  areas.     Several  stations 
at  high  elevations  recorded  the  first  snow  Oj 
the  season  during  the    midmonth  storm,   and  snow- 
fall was  reported  on  the  mountains  by  severa!l 
valley  stations  which  had  only  rain.     The  larg- 
est monthly  total  precipitation  was  1.25  inches 
at  Stibnite.     Coeur  d'Alene  recorded  the  great- 
est 24-hour  catch,   0.73  inch  on  the  18th.  Nine- 
teen stations  had  no  measurable  rainfall.  Th<£ 
number  of  stations  whose  percentage  of  averag<('if 
September  rainfall  was   larger  than  50  percenit 
was  small  indeed.       The  majority  of  stations 
measuring  rainfall  had  from  around  5  percenit 
to  around  35  percent  of  long-term  mean  values. 

The  average  range  feed  condition  just  equallet(j 
the  10-year  average.     However,   northern  ranges* 
were  in  poor  condition  because  of  the  prolonged 
deficiency  of  summer  rainfall,  and  winter  ranges 
were  dry  except  in  eastern  areas  where  rainfall! 
has  been  heavier.     Cattle  declined  somewhat,, (, 
but  both  cattle  and  sheep  remained  in  good  con-- 
dition.     Ample  hay  and  feed  supplies   for  thti  jj 
winter  were  assured.     Department  of  Agriculture(  f 
sources  reported  that  production  prospects  foil 
most   Idaho  crops  were  maintained  or  improvecd 
during  September.     Most  grains,   beans,  corn 
hay,   and  fruits  except  apples  were  harvestect 
under  generally  fine  weather  conditions.  Sugaii 
beet  harvesting  was  just  getting  started  neaii  J 
the  end  of     the  month.       A  general  frost  wass 
needed  to  speed  potato  harvesting,   and  apples; 
needed  more     cool  weather  at  month's  end  fori 
color . 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 
Weather  Records  Processing  Centeii 
San  Francisco,  California 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in 
each  issue  of  Climatologlcal  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients. 
This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.  A  table 
of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusu- 
al and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  conditions  in 
the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  ob- 
tained from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing- 
ton, D.  C. 
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19 

109 

3 

0 

1 

0 

•  86 

.52 

,73 

18 

•  0 

0 

2 

1 

0 

76.0 

39.1 

57.6 

3.1 

91 

6 

24 

19 

233 

1 

0 

1 

0 

■  63 

.89 

,47 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

rF^^T  RIVER   EXP  STA 

77.1 

37.8 

57.5 

3.4 

88 

15 

22 

19 

226 

0 

0 

7 

0 

.64 

_ 

1.11 

,  23 

3 

•  0 

0 

3 

0 

0 

t*jT  MARIES 

80.6 

38,6 

59.6 

2.2 

91 

6  + 

23 

19 

160 

2 

0 

3 

0 

.24 

1  .06 

,  1* 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

jnpoiNT  EXP  STA 

73.5 

41  .2 

57.4 

2.  1 

87 

6 

25 

19 

'31 

0 

0 

2 

0 

.55 

1  .19 

.  28 

3 

•  0 

0 

2 

0 

0 

D IV  IS  ION 

58.5 

.57 

.0 

IRTH  CENTRAL  PRAIRIES 

1  1  ON  "(JUL' 

75.8 

42.3 

59  . 1 

2.3 

91 

6 

25 

19 

177 

1 

0 

1 

0 

.19 

1.31 

•  12 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

^NGEVILLE 

77.0 

41.6 

59.3 

2.  2 

91 

6 

26 

19 

175 

1 

0 

1 

0 

.60 

_ 

1.10 

,53 

18 

,0 

0 

1 

1 

0 

; j*^!.)   II  nc  T 

>cnw  u  1 

80.0 

45.1 

62.6 

4.  8 

91 

25 

27 

19 

106 

1 

0 

1 

0 

.19 

_ 

1.08 

.15 

28 

•  0 

0 

1 

0 

0 

'.PPOCE  2  e 

76.2 

45.0 

60.6 

89 

6 

28 

19 

144 

0 

0 

1 

0 

.19 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

rU4TCH 

80i0 

37.7 

58,9 

2.5 

89 

15  + 

21 

19 

183 

0 

0 

5 

0 

T 

_ 

1.36 

18+ 

.0 

0 

c 

0 

0 

HCHFSTER   1  SE 

76.8 

39.3 

58.1 

3.1 

89 

6 

24 

19 

704 

0 

0 

2 

0 

.IB 

- 

1.92 

:-'  .11 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

tllV  ISION 

59.8 

.23 

.0 

)RTH  CENTRAL  CANYONS 

W  RS 

84.5 

43  2 

63.9 

2.8 

93 

38 

9  + 

^ 

0 

0 

0 

1  45 

•  39 

1 8 

.  0 

0 

0 

0 

K  I  A 

84  .9 

43.0 

64.0 

2.8 

95 

5 

33 

19 

5  3 

8 

0 

0 

0 

,  59 

•  93 

•  56 

18 

,0 

0 

1 

0 

PISTON  WB  AP  //R 

81  .8 

50.0 

65.9 

2.7 

93 

6 

32 

19 

49 

3 

0 

1 

0 

,12 

•  84 

•  12 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

3FIN0 

87. 6M 

44. 4M 

66. CM 

3,7 

97 

6 

30 

19 

35 

0 

1 

0 

T 

1  .56 

T 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

3GINS  RS 

87.  5M 

50. IM 

68. 8M 

2,4 

99 

7 

40 

19 

30 

0 

0 

0 

,06 

.  96 

•  05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

PIVISION 

65.7 

.23 

.0 

[NTRAL  MOUNTAINS 

5ERS0N  0AM 

82.5 

48  .4 

65.5 

93 

7 

39 

20 

62 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

JOWROCIC  DAW 

AM 

81.5 

48. B 

65,2 

3.0 

96 

7 

39 

20+ 

69 

5 

0 

0 

0 

,03 

_ 

.50 

•  03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

.AMTA  2 

75. 6M 

35. 4M 

55. 5M 

86 

7 

27 

10+ 

278 

0 

0 

0 

.21 

.  1 1 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

!RV  RS 

84  .3 

39.4 

61  .'J 

3.4 

95 

6  + 

27 

19 

115 

8 

0 

2 

0 

.00 

1.77 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

G  CREEK   1  S 

75  I  ? 

27.  1 

51.2 

85 

7 

19 

10 

41  0 

0 

0 

27 

0 

.90 

_ 

•  90 

•  45 

19 

•  0 

0 

2 

0 

0 

gGALOW  RS 

82. 4M 

41  .  5M 

62. OM 

2.  1 

93 

6 

31 

19 

102 

1 

0 

2 

0 

i  54 

_ 

1^31 

•  54 

18 

•  0 

0 

1 

1 

0 

JKE  2  ENE 

70.7 

38.9 

54.8 

2,6 

82 

6+ 

24 

19 

29Q 

0 

0 

3 

0 

.44 

2^17 

•  33 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

5CADE  1  NW 

AM 

73,0 

35.8 

54,4 

83 

6 

31 

21  + 

313 

0 

0 

5 

0 

.73 

•  71 

19 

•  0 

0 

1 

1 

0 

^ALT  BLACKBIRD  MINE 

AM 

64  .OM 

33.  IM 

48, 6M 

82 

8 

20 

19 

496 

0 

0 

.87 

•  67 

19 

2  •O 

2 

19 

2 

1 

0 

ADWOOD  DAM 

76.3 

30.9 

53.6 

3,0 

86 

7  + 

26 

9+ 

335 

0 

0 

19 

0 

.15 

•  84 

•  13 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

XIF 

71  .5 

27.4 

49.5 

82 

6 

19 

10 

460 

0 

0 

28 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

K  CITY 

76. 9M 

30. 9M 

53. 9M 

90 

6 

23 

11  + 

326 

1 

0 

0 

.52 

•  52 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

IK   RIVER  1  S 

8  0.0M 

36. 9M 

58. 5M 

90 

4  + 

25 

19 

193 

2 

0 

8 

0 

.33 

•  24 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

IRFIELO  RS 

77.4 

34.5 

56.0 

89 

7 

26 

21 

265 

0 

0 

11 

0 

•  26 

.26 

19 

0 

1 

0 

0 

RDFN  VALLEY  RS 

87. 6M 

40. IM 

63.9M 

4.8 

95 

30 

32 

21 

67 

16 

0 

1 

0 

,03 

_ 

,85 

.03 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

lOUSE 

71  .7 

30.0 

50.9 

84 

7 

20 

22 

417 

0 

0 

20 

0 

,21 

,40 

•  0 

0 

0 

0 

ILFY  AP 

75.8 

40.8 

58.3 

1  .  7 

89 

6 

32 

21 

204 

0 

0 

1 

0 

•  03 

_ 

,67 

.03 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ILL  CITY 

79.4 

35,6 

57.5 

3.6 

91 

7 

24 

22 

220 

1 

0 

9 

0 

,10 

_ 

,32 

•  10 

19 

■  0 

0 

1 

0 

0 

|AHO  CITY 

79.8 

36,2 

58,0 

1.1 

90 

6+ 

28 

21 

203 

2 

0 

9 

0 

•  05 

_ 

•  61 

•  05 

19 

,  0 

0 

0 

0 

0 

Illogg 

AM 

78  .8 

42.8 

60,8 

3.7 

92 

26 

28 

19 

144 

3 

0 

1 

0 

•  32 

- 

1«47 

•  18 

18 

,0 

0 

2 

0 

0 

iWMAN 

80.4M 

31  .  3M 

55, 9M 

1,0 

90 

5+ 

25 

9+ 

267 

3 

0 

18 

0 

.18 

.82 

•  11 

18 

,  0 

0 

1 

0 

0 

CALL 

74.7 

37  .  0 

55,9 

4,1 

82 

5* 

30 

22+ 

268 

0 

0 

7 

0 

.38 

- 

.72 

•  37 

18 

,0 

0 

1 

0 

0 

LLAN  PASS  CAA 

62.2 

44.7 

53,5 

4,6 

75 

6 

23 

18 

330 

0 

n 

3 

0 

.40 

1.91 

.30 

18 

3  ,0 

2 

18+ 

2 

0 

0 

W  MEADOWS  RS 

AM 

76  .9M 

31  .  1  M 

54, OM 

1.5 

91 

7 

24 

23 

327 

0 

0 

•  31 

- 

.  80 

•  28 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

SIDIAN  2  NNW 

70.8 

24,7 

47,8 

0.0 

79 

5* 

18 

10+ 

511 

0 

0 

29 

0 

,22 

.71 

.14 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ERCE  RS 

78  .9M 

35, 2M 

57. IM 

2.  3 

89 

6 

27 

19 

233 

0 

0 

0 

.48 

1  .51 

.45 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

I BNI TE 

A  M 

70.3 

32.2 

51.3 

79 

-  7 

26 

8  + 

403 

0 

0 

18 

0 

1.25 

.50 

17 

,0 

0 

3 

1 

0 

N  VALLEY 

75.0 

28,8 

51.9 

1.9 

87 

6 

21 

22 

384 

0 

0 

25 

0 

.10 

_ 

.83 

•  10 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

[llace 

75  .4 

41, 5M 

58. 5M 

2.0 

89 

6 

25 

19 

202 

0 

0 

3 

0 

•  34 

1.75 

•  18 

28 

,0 

0 

2 

0 

0 

LLACE  WOODLAND  PARK 

AM 

75.  3M 

38, 6M 

57. OM 

1.7 

88 

7 

25 

19 

243 

0 

0 

2 

0 

.  33 

1  .46 

•  21 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

56.1 

.  32 

.  2 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

»ISE  LUCKY  PEAK  DAM 

86  .3 

52,4 

69.4 

96 

6 

40 

19+ 

28 

10 

0 

0 

0 

.05 

•  05 

IB 

•  0 

0 

0 

0 

c 

USE  WB  AP  //R 

80.6 

50,0 

65.3 

2.9 

93 

30 

39 

9+ 

75 

3 

0 

0 

0 

.06 

_ 

.40 

.06 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

iLDWFLL 

82.5 

42.3 

62.4 

1.4 

93 

6* 

33 

21 

101 

4 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.45 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

iMBRIDGE 

84.9 

37,9 

61.4 

0.7 

95 

6 

28 

23+ 

131 

7 

0 

7 

0 

.07 

.59 

•  07 

IB 

.0 

0 

0 

0 

0 

lUNC  I  L 

85.3 

45,1 

65,2 

5,0 

94 

« 

34 

11 

70 

7 

0 

0 

0 

•  24 

•  69 

•  24 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

:ER  FLAT  0AM 

80.2 

45,5 

62.9 

1.6 

93 

27 

36 

20 

96 

1 

0 

0 

0 

.02 

- 

•  36 

•  02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

1METT  2  E 

84.3 

42,6 

63.5 

0.2 

95 

6* 

33 

21 

91 

8 

0 

0 

0 

T 

.58 

T 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

|.ENN"^  FERRY 

83. 2M 

42, 8M 

63. OM 

0.2 

96 

7 

34 

11 

98 

8 

0 

0 

0 

•  05 

- 

•  26 

•  05 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

!ANr>  VIEW 

90«0m 

M 

M 

100 

6+ 

31 

24 

0 

1 

0 

.19 

•  23 

•  19 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

INA  2  NNE 

81.3 

42, 3M 

61  .BM 

0.3 

97 

27* 

35 

21  + 

118 

3 

0 

0 

0 

T 

- 

.53 

T 

3+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IRIDIAN  1  W 

81  .3 

63.4 

2.2 

90 

7* 

37 

21 

86 

2 

0 

0 

0 

.04 

t  47 

,04 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

iHPA  2  NW 

AM 

80.7 

45,3 

63.0 

93 

8 

36 

21 

93 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

.A   5  S 

84.0 

40,6 

62.3 

95 

6 

30 

21 

97 

4 

0 

5 

0 

.01 

.01 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

iRMa  EXP  STA 

84.3 

43.5 

63.9 

2.  1 

96 

7 

35 

22  + 

76 

7 

0 

0 

0 

T 

- 

.44 

T 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

lYETTE 

65.0 

44,2 

64.6 

3.1 

95 

5 

35 

21 

58 

8 

0 

0 

0 

T 

•  46 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IAN  FALLS  PM 

88.0 

52,6 

70.3 

3.0 

98 

6* 

43 

2  0+ 

17 

14 

0 

0 

0 

.07 

- 

.35 

.07 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.2 

.05 

.0 

50UTHWESTERN  HIGHLANDS 

.IFFS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HRYLAWN 

77. SH 

41, 2M 

59. 5M 

92 

7 

25 

19 

176 

2 

0 

4 

0 

.01 

.01 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

<REF  CREEK 

77,3 

30,9 

54.1 

90 

7 

21 

11  + 

326 

1 

0 

24 

0 

•  36 

•  50 

.32 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

56.8 

.12 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ID/ 

SEPTEMBER  1< 


Temoerature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

o, 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

— 

is 

X 

X 

^ 

Lowest 

0) 

& 

Tegree  C^;iys 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleel 

No 

ol  Do 

Max 

Min 

_ 

0 

Max  Depth  1 

on  Ground  j 

Date 

.10  or  More  j 

50  or  More  1 

8 

1     90-  or 
Above 

o  i 

o  > 

o  * 

°  ^ 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

84i3 

44.4 

64.4 

3.2 

97 

7 

34 

20 

76 

8 

0 

0 

0 

.07 

- 

.33 

.07 

18 

•  0 

0 

0 

0 

BUHL 

81,0 

49,5 

65.3 

4.  5 

93 

7 

36 

21 

82 

3 

0 

0 

0 

.48 

,  04 

1 7 

.0 

0 

RURLEY  AM 

8  0#  7 

44  ,6 

62.7 

2,4 

95 

8 

33 

20 

117 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  51 

,  OC 

.0 

0 

0 

BURLEV  CAA  AP 

80«0 

40.3 

60.2 

1.2 

93 

7 

32 

20+ 

1  54 

0 

4 

0 

J 

■y 

1  9 

.  0 

0 

(; 

0 

GOODING  CAA  AP 

81.4' 

47,8 

64.6 

4.  7 

95 

7 

38 

19  + 

91 

5 

0 

0 

0 

.03 

- 

•  36 

.03 

19 

•  0 

0 

0 

0 

hazelton 

80.5 

42.7 

61.6 

0.6 

92 

7 

33 

21 

125 

3 

0 

0 

0 

.05 

.40 

•  05 

18 

.0 

0 

0 

0 

JEROME 

82  •? 

44,7 

63.7 

2.2 

94 

7 

33 

21 

92 

7 

0 

0 

0 

.02 

: 

.32 

•  02 

18 

.0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

79  .4 

47,5 

63.5 

95 

16 

34 

20+ 

102 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

.  0 

0 

0 

0 

PAUL  IE  AM 

77,8 

39,6 

58.7 

-  0.2 

92 

8 

29 

21 

193 

1 

0 

4 

0 

.00 

.70 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

RICHFIELD 

77,8 

41,2 

59.5 

1.4 

88 

7 

30 

21 

170 

0 

0 

3 

0 

.14 

- 

.32 

•  14 

19 

T 

0 

1 

0 

RUPERT  AM 

*^ 

61.7 

^  * 

93 

R 

21 

11^ 

0 

1 

0 

.  56 

.0 

^ 

^ 

TWIN  FALLS  2  NNE 

62.6 

94 

7 

11  + 

0 

0 

0 

•  0 

0 

TWIN  FALLS  3   SE  AM 

81  i  Z 

3,0 

62.1 

5  6 

94 

a 

34 

22 

1  in 

118 

0 

0 

0 

*  n 

.10 

•  10 

TO 

.0 

I 

DIVISION 

62.4 

.07 

T 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

77 

* 

• 

59.4 

3  3 

86 

6+ 

3  0 

19 

0 

0 

1 

0 

• 

• 

.  0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

51  .4 

0.6 

83 

7 

^4 

21  + 

0 

0 

20 

0 

*95 

•  0 

0 

MAY  RS 

56,0 

87 

7 

19 

567 

^ 

0 

10 

0 

*n3 

*66 

03 

.  0 

SALMON 

• 

35*7 
• 

57.4 

1.6 

94 

7 

22 

0 

g 

0 

*  1  Q 

.13 

.70 

•  12 

18 

0 

DIVISION 

56.  1 

.12 

.  0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

78.8 

37.2 

58.0 

0.5 

92 

7 

29 

22 

209 

1 

0 

5 

0 

T 

.67 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

77,1 

42.6 

59,9 

1.4 

89 

7 

32 

22 

159 

0 

0 

1 

0 

.00 

.71 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

ARCO  3  NW 

75  ,8 

36.9 

56.4 

1  .  1 

87 

7 

28 

22 

249 

0 

0 

5 

0 

.10 

- 

.46 

.10 

19 

,  0 

0 

1 

0 

ASHTON  1  S 

72.3 

36.4 

54.4 

0.0 

84 

30 

2  8 

14 

313 

0 

0 

3 

0 

.  57 

1 9 

•  0 

^ 

2 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

7^  '  ^ 

A^*7 

58.3 

86 

7 

19 

0 

3 

0 

*na 

• 

'no 

•  09 

1.0 

DUBOIS  CAA  AP 

58.5 

n*  7 

92 

7 

7Q 

19+ 

90n 

0 

2 

0 

* 

•  17 

19 

1.6 

19 

^ 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

80  3M 

39  4M 

59. 9M 

2  1 

90 

7 

22 

0 

5 

0 

*  11 

*69 

•  11 

1 9 

.0 

0 

0 

HAMER  4  NW 

7  8,4 

36,7 

57,6 

2.5 

92 

7 

28 

14+ 

222 

1 

0 

9 

0 

,08 

.65 

08 

1 9 

T 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

75  .9M 

39  .  3  M 

57. 6M 

88 

30 

2  8 

22 

219 

0 

0 

3 

0 

,05 

.05 

19 

T 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

76,8 

39.1 

58.0 

1,0 

90 

30 

29 

22 

216 

1 

0 

2 

0 

.02 

.80 

.02 

1 9 

T 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

76,6 

34.8 

55.7 

0.3 

92 

7 

23 

22 

272 

1 

0 

11 

0 

.07 

.52 

.07 

1 6 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

76.6 

35.7 

56.2 

0.2 

91 

7 

24 

22 

259 

1 

0 

6 

0 

.06 

_ 

.30 

•  06 

1 8 

.  0 

0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

78  ,5 

41  .3 

59,9 

0.1 

92 

7 

30 

22 

1 66 

2 

0 

2 

0 

,02 

•  68 

.02 

19 

T 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

75  .  0 

37,9 

56.5 

87 

30 

28 

22 

251 

0 

0 

4 

0 

,10 

_ 

•  98 

,06 

1 9 

.  0 

0 

0 

0 

SUGAR 

75,9 

35,8 

55.9 

1.3 

87 

30 

27 

15  + 

269 

0 

0 

9 

0 

.05 

.92 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

57.5 

.  10 

.  2 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

70.9 

30.0 

50.5 

-  0.7 

83 

7 

20 

22 

430 

0 

0 

20 

0 

.25 

- 

1.08 

.12 

19 

.0 

0 

2 

0 

CONDA  AM 

71.2 

34.2 

52.7 

-  0.2 

87 

8 

25 

22 

362 

0 

0 

13 

0 

•  84 

.75 

.63 

19 

1.2 

0 

2 

1 

driggs  am 

74.9 

38.4 

56.7 

5.1 

80 

6  + 

28 

20 

243 

0 

0 

5 

0 

.18 

- 

1.26 

•  09 

20 

.0 

0 

0 

0 

GRACE 

73.9 

37.4 

55.7 

-  0.5 

84 

7 

27 

20+ 

275 

0 

0 

7 

0 

•  60 

•  47 

•  44 

19 

2 

0 

IRWIN  2  SE 

74.8 

39,6 

57.2 

3.6 

86 

7 

29 

22 

228 

0 

0 

3 

0 

•  27 

•  91 

.19 

19 

.0 

0 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

69.8 

32.6 

51.2 

-  0.2 

81 

30 

23 

22 

409 

0 

0 

15 

0 

•  54 

1^16 

•  42 

19 

3.0 

0 

2 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

71  .3 

37.5 

54.4 

-  1.1 

82 

7 

28 

20+ 

311 

0 

0 

4 

0 

.28 

.56 

.20 

19 

.0 

0 

1 

0 

MALAD 

80.4 

41.2 

60.8 

2.1 

92 

6  + 

29 

20 

142 

3 

0 

3 

0 

.22 

.91 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

79.5 

36,7 

58.1 

92 

6+ 

27 

20+ 

208 

3 

0 

7 

0 

.15 

.15 

18 

.0 

0 

1 

0 

MC  CAMMON 

80.3 

36,2 

58.3 

92 

7 

28 

22 

200 

2 

0 

6 

0 

.02 

.02 

19 

,0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS  AM 

76. IM 

34, 6M 

55. 4M 

0.7 

88 

8 

25 

22 

282 

0 

0 

0 

.16 

.90 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

OAKLEY 

78.5 

44,7 

61.6 

2.1 

92 

7 

29 

20 

131 

1 

0 

1 

0 

•  00 

.76 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

74.6 

43.4 

59.0 

87 

28 

32 

9 

184 

0 

0 

1 

0 

.41 

.28 

19 

.0 

0 

1 

0 

POCATELLO  2 

80.7 

41.3 

61.0 

94 

7 

31 

22 

142 

3 

0 

2 

0 

.06 

•  06 

19 

,0 

0 

0 

0 

PRESTON   2  SE 

79.2 

38.6 

58.9 

0.8 

91 

6 

3u 

20+ 

185 

4 

0 

3 

0 

.81 

.19 

•  45 

19 

•  0 

0 

2 

0 

STREVELL 

78.1 

41,1 

59,6 

92 

7 

24 

20 

182 

1 

0 

5 

0 

.02 

.02 

18 

•  0 

0 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

69.8 

36,3 

53.1 

83 

7 

26 

1* 

352 

0 

0 

9 

0 

.40 

•  40 

19 

0 

1 

0 

WAYAN  1  N 

70.4 

33,0 

51.7 

81 

7 

24 

5+ 

393 

0 

0 

14 

0 

.53 

•  43 

19 

•  0 

0 

1 

0 

DIVISION 

56.4 

.32 

.3 

Precipitation 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  In  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  Issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Climatologlcal  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  Is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville,  North 
Carolina  should  be  advised. 


See  ReJerence  Notes  Following  Station  Index 
-  128  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9     10     11  12 


13  I  14  I  is" 


16     17  18 


19  .  20  I  21 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

•3 

Day  of  month 

H 

1   1   2  3 

4      5  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  30 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAVAN  1  N 

WINCHESTER  1  SE 

•  3« 

•  33 

•  S3 

•  IS 

•  02 

T 

•  03 

•  IS 

•  31 

-.07 

•  07 

.43 

•  le 

ilO 

•  II 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

a 

o 
o 

5: OOP  MST  j 

11: OOP  MST 

Trace 

01-09 

.10-.49  ! 

1  66-09 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

BOISE  IfB  AIRPORT 

SE 

23 

7.6 

47 

W 

27 

49 

34 

25 

39 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

94 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

7.0 

34cl 

SSW 

18 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

5.1 

3U 

SW 

18 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

57 

41 

25 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

16 

9.2 

36 

W 

18 

62 

36 

22 

41 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

88 

c(  MAXIMUM  BOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Momh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avef 

BERBEEN  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

77 
37 

85 
38 

85 
41 

85 

39 

85 

40 

89 

40 

92 
39 

89 
49 

69 

33 

70 
35 

77 
32 

77 
34 

70 
44 

76 
31 

82 
35 

84 
37 

80 
37 

74 
44 

95 
35 

61 
33 

68 

30 

71 
29 

80 
31 

82 
30 

83 

33 

82 
37 

83 

40 

81 
45 

83 
44 

86 
43 

78.8 
37.2 

MERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 
MIN 

77 

S3 
44 

84 
44 

86 
47 

86 
48 

88 
45 

89 
47 

80 
53 

71 
38 

69 
44 

76 
36 

76 

40 

73 
49 

70 
34 

SO 
39 

83 
40 

79 

44 

77 
52 

54 

36 

62 
35 

«4 

37 

69 

32 

7* 

34 

78 
39 

79 
40 

82 
43 

82 
52 

80 
50 

78 
49 

89 
46 

77.1 
42.6 

N06R5  0N  DAM 

MAX 
MIN 

eo 

90 
46 

85 
53 

88 
61 

89 

51 

92 
52 

93 

53 

86 

66 

74 
44 

72 
44 

80 
44 

82 
47 

79 
47 

84 
47 

87 
48 

86 
49 

84 

51 

76 
48 

53 
41 

66 

39 

79 
42 

81 
43 

89 
45 

89 
46 

87 
48 

86 
90 

88 
60 

89 
52 

82 
56 

90 
54 

S2.5 
48.4 

RCO   3  NW 

MAX 
MIN 

70 
38 

80 
39 

77 
42 

82 
38 

84 
41 

S3 
46 

87 
42 

79 

68 

39 

68 
39 

75 
34 

75 
35 

72 
43 

79 

32 

81 
36 

81 

35 

80 
40 

68 
34 

48 

33 

99 
31 

66 

35 

73 
28 

77 
32 

78 
32 

81 
34 

78 
33 

81 
33 

78 
33 

83 
49 

84 
45 

79.8 
36.9 

RROWROCK  DAM 

MAX 
MIN 

76 
••6 

83 
47 

92 
57 

SS 
55 

90 

60 

93 
67 

96 

60 

93 
54 

73 
51 

74 
49 

74 

49 

80 
52 

83 
56 

79 
46 

82 
46 

86 
52 

87 
46 

83 
50 

99 
40 

62 

39 

68 

39 

74 
41 

79 
41 

89 
42 

86 
45 

88 
48 

87 
52 

88 
48 

76 

53 

82 
66 

81.9 
48.8 

ShTON  1  S 

MAX 
MIN 

70 
42 

75 
45 

77 
42 

77 
41 

79 
40 

83 
40 

82 
41 

68 

39 

65 

30 

67 
39 

69 

33 

73 
35 

70 
35 

68 
28 

70 
33 

75 
35 

81 
34 

74 

33 

57 

33 

48 

33 

60 
34 

57 
31 

65 

33 

79 

33 

77 
34 

79 
39 

SO 
40 

81 
39 

83 
40 

84 
42 

72.3 
36.4 

TLANTA  I 

MAX 
MIN 

79 
39 

82 
39 

82 
42 

86 

40 

75 
38 

67 

29 

71 
27 

73 
29 

76 
35 

73 
37 

80 
36 

S2 
37 

SO 
38 

63 
36 

60 
33 

72 

30 

76 

27 

73 
29 

77 
33 

78 
33 

78 
35 

76 
39 

76 
39 

77 
39 

76 
41 

79 
40 

79.6 
39.4 

VtHI  RS 

MAX 
MIN 

94 
44 

87 
44 

87 
47 

83 

39 

88 
39 

99 
46 

92 
47 

78 
36 

71 

33 

81 
36 

84 
36 

83 
38 

83 
40 

87 
38 

91 
42 

92 
42 

87 
41 

75 
40 

63 
27 

70 
41 

80 
37 

83 

35 

86 

30 

89 
40 

99 
33 

91 
44 

91 
44 

78 
42 

82 
36 

93 
44 

84.3 
39.4 

AVVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 
MIN 

74 
4? 

75 
42 

73 
45 

73 

37 

70 
38 

71 

38 

88 

60 

75 
43 

71 

33 

68 

32 

68 

36 

82 
49 

78 
43 

70 
35 

82 
42 

75 

40 

83 
47 

67 
38 

48 
28 

69 
31 

69 

38 

70 
33 

68 

38 

71 

39 

70 
40 

73 
41 

71 
51 

68 
42 

69 
37 

68 
46 

71.6 
40.1 

IG  CREEK  IS 

MAX 
MIN 

71 
31 

78 
28 

78 

38 

79 
29 

84 

28 

84 

30 

85 

29 

71 

28 

66 
23 

66 
19 

76 
22 

72 
25 

72 
25 

82 
23 

82 
24 

83 

23 

82 
23 

76 
38 

53 
24 

60 
28 

63 

33 

74 

23 

79 
24 

79 
24 

77 
25 

79 
26 

80 

30 

79 

31 

80 
28 

81 
31 

79.2 
27.1 

LACKFOOT  DAM 

MAX 

MIN 

67 

30 

76 

30 

79 

32 

76 

38 

78 
36 

79 
37 

S3 

32 

69 
41 

61 
22 

63 
2S 

70 
23 

71 

27 

63 
39 

70 
22 

78 
26 

79 
29 

77 

30 

57 
38 

43 
28 

48 
28 

60 
23 

67 

20 

74 
22 

75 
23 

77 
23 

75 
30 

77 
35 

76 
39 

80 
38 

78 
36 

70.9 
30.0 

LISS 

MAX 
MIN 

B4 
44 

90 
46 

86 
46 

89 
44 

96 
46 

96 
48 

97 
52 

89 

51 

77 
36 

76 
42 

82 
38 

86 
43 

80 
46 

87 
43 

89 
44 

90 
43 

S3 
44 

72 
48 

58 
39 

69 

34 

79 
37 

79 

37 

87 

38 

90 
38 

89 
44 

87 
99 

90 
57 

84 
47 

84 
53 

90 
51 

84.3 
44.4 

OISE    LUCXY  PEAK  DAM 

MAX 
MIN 

84 
52 

94 
56 

93 

50 

90 
56 

93 
59 

96 

60 

94 

60 

94 
46 

87 
43 

81 
49 

81 
49 

63 

52 

84 
54 

83 
62 

89 
52 

88 
55 

86 

54 

83 
49 

61 
40 

69 

40 

76 
45 

83 
48 

SB 

50 

88 

51 

88 

53 

89 
66 

92 
66 

92 
49 

86 
56 

94 
61 

86.3 
92.4 

JISE  WB  AP 

MAX 
•'IN 

80 
53 

88 
51 

85 
57 

86 
54 

89 
56 

89 
57 

92 

58 

72 
46 

74 

39 

72 
42 

78 
47 

83 

50 

79 

5" 

80 
50 

83 
51 

83 
54 

82 
50 

62 
41 

99 
39 

67 
43 

74 
43 

78 
47 

82 
48 

82 
60 

S3 
51 

88 
54 

92 
59 

75 
46 

87 
93 

93 
60 

80.6 
50.0 

ONNERS  FERRY  1  ■;■■( 

MAX 
MIN 

81 
46 

84 
41 

74 
44 

79 
41 

80 
42 

89 

4 

81 

62 

70 
39 

76 
34 

77 
35 

er 

38 

82 
45 

79 
41 

65 
37 

87 
40 

87 
38 

76 
45 

55 
39 

59 
29 

69 

37 

73 
35 

77 
35 

SO 
36 

80 
38 

74 

38 

77 
47 

74 

50 

72 
48 

73 
38 

78 
37 

77.0 
40.8 

UHL 

MAX 

MIN 

79 
47 

86 
52 

SO 
56 

83 
51 

88 
55 

90 
58 

93 
58 

90 
62 

70 
46 

71 
44 

79 
44 

81 
51 

78 

55 

82 
47 

S4 

51 

87 

52 

77 

52 

72 
45 

55 
38 

67 
37 

66 

36 

70 
40 

84 
42 

85 
47 

87 
49 

89 
59 

92 
64 

90 
57 

88 
61 

86 
49 

81.0 
49.5 

UNGALOW  RS 

MAX 
MIN 

SO 
45 

84 
46 

82 
50 

83 
44 

88 
45 

93 
60 

85 
49 

85 
40 

72 
35 

78 
34 

80 
38 

83 
36 

82 
32 

86 
39 

89 
43 

88 
45 

86 
43 

81 
45 

62 
31 

67 
43 

76 
41 

80 
37 

84 

39 

89 
39 

89 
42 

89 
44 

87 
50 

85 
41 

88 
38 

82.4 
41.5 

URKE  2  ENE 

MAX 
MIN 

69 
39 

74 
42 

74 
42 

70 
38 

76 
44 

82 
47 

79 
47 

62 
34 

60 
31 

66 

32 

70 
36 

68 
46 

67 
40 

73 
37 

77 
42 

76 
42 

73 
40 

61 

33 

51 
24 

56 
36 

65 
33 

69 

34 

77 

37 

77 
40 

81 
40 

82 
45 

74 
48 

63 
39 

72 
35 

78 
46 

70.7 
38.9 

URLEV 

MAX 
MIN 

75 
43 

SI 
45 

89 
51 

85 
45 

89 
47 

91 
48 

94 

60 

95 
54 

78 
42 

74 
46 

73 
39 

79 
43 

81 
51 

73 
39 

81 
42 

86 
45 

89 
45 

80 
47 

65 
40 

51 

33 

65 
36 

71 
35 

77 
36 

83 
40 

86 
41 

87 
51 

86 
52 

87 
49 

86 
52 

85 

50 

SO. 7 
44.6 

URLEV  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
39 

86 
41 

84 

46 

88 
41 

90 
42 

91 
42 

93 
44 

73 
50 

71 
36 

71 
40 

7S 
36 

78 
40 

73 
46 

81 
35 

84 
37 

84 
43 

78 
42 

64 
42 

51 
34 

63 
32 

70 
32 

76 
32 

83 
32 

85 
36 

88 
37 

S6 
48 

88 
47 

87 
45 

89 
48 

91 
45 

80.0 
40.3 

API  NET  GORGE 

MAX 
MIN 

80 
47 

80 
45 

75 
43 

78 
40 

81 
44 

87 
49 

81 

54 

74 
43 

71 

35 

74 

35 

80 
39 

SO 
47 

78 
44 

85 
39 

86 
42 

84 
42 

76 
47 

57 
38 

58 
29 

68 

43 

73 
35 

74 

35 

77 

38 

80 
41 

84 
41 

83 
49 

74 
51 

70 
48 

74 

33 

72 
36 

76.5 
41.7 

ALDWELL 

MAX 

MtN 

82 
42 

88 
42 

87 

40 

88 
46 

91 
47 

93 
46 

93 
45 

77 
46 

75 
41 

78 
41 

80 
37 

86 
41 

82 
44 

84 
41 

86 
38 

87 
39 

82 
45 

73 
47 

63 
41 

71 
37 

79 
33 

80 
35 

82 
36 

81 
36 

83 
38 

87 
41 

91 
51 

80 
95 

82 
44 

S6 
55 

S2.5 
42.3 

AHBRIOGE 

MAX 
MIN 

83 
36 

87 
36 

88 

53 

89 
48 

94 

40 

95 
41 

93 
39 

81 
41 

77 
40 

81 

33 

84 

31 

88 
35 

87 

50 

88 
35 

92 
33 

91 
31 

89 

61 

71 

39 

67 

36 

69 

35 

80 
29 

82 

29 

86 

28 

89 
28 

84 

31 

81 
36 

90 
46 

84 

39 

88 
41 

93 
49 

84.9 
37.9 

ASCADE  1  NW 

MAX 

MIN 

63 

37 

72 
37 

SO 
39 

76 
40 

79 
40 

83 
39 

82 
40 

82 
40 

68 
36 

63 
33 

68 
32 

74 

33 

74 

38 

72 
34 

77 
36 

81 

33 

80 
39 

76 
38 

49 

33 

52 

33 

61 
31 

65 
31 

69 
31 

75 
32 

77 
34 

78 
34 

79 
38 

81 
35 

79 
38 

78 
41 

73.0 
39. S 

HALL  IS 

MAX 

MIN 

71 
38 

78 
41 

78 
47 

81 
48 

86 
43 

86 
47 

86 
46 

86 
48 

70 
36 

67 
34 

77 
35 

76 
42 

73 
46 

82 
37 

83 
41 

82 
47 

82 
43 

78 

69 

69 

33 

64 
34 

74 
34 

79 
34 

79 
37 

78 

37 

79 

82 

81 
48 

79 
45 

SO 
46 

77.8 
40.9 

HILLV   BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

70 
31 

73 
33 

70 
32 

75 
34 

76 
38 

74 
36 

S3 
37 

79 
35 

66 

37 

67 
34 

70 
30 

74 
24 

76 
26 

76 
30 

75 
33 

76 
29 

73 
31 

71 
34 

70 
30 

68 
24 

69 

22 

70 
28 

72 
23 

73 
24 

79 
24 

7* 

22 

79 
23 

76 
29 

74 
2B 

78 
32 

73.1 
2«.6 

LIFFS 

MAX 
MIN 

76 

84 

83 

85 

66 

76 

82 

80 

77 

SO 

75 

69 

76 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 
MIN 

52 

30 

70 
35 

68 
38 

72 
38 

76 
39 

78 
4  1 

82 

29 

49 

26 

59 
27 

68 
32 

63 
35 

61 
31 

75 
33 

74 

36 

72 
37 

68 
37 

44 

20 

35 
21 

44 

30 

92 

29 

62 

32 

67 

33 

99 
33 

67 
39 

70 
40 

73 
40 

71 
38 

64.0 
33.1 

OEUR  0  ALENE  RS 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 
48 

81 
50 

80 
43 

S3 
46 

90 
52 

86 

68 

74 
45 

71 
39 

76 
40 

82 
45 

82 
46 

83 
42 

87 
44 

90 
47 

90 
47 

S3 
90 

68 
36 

60 
28 

69 
41 

74 
39 

79 
43 

89 

38 

85 
42 

89 
39 

83 
49 

77 
52 

69 
46 

77 
43 

82 
39 

79.8 
44.1 

ONOA 

MAX 

MIN 

63 
34 

67 
33 

81 

39 

78 
40 

77 
36 

86 
39 

82 
40 

87 
43 

67 

28 

64 

30 

61 

28 

69 
31 

72 
39 

69 
29 

71 
31 

77 
34 

SO 
37 

76 

39 

66 

31 

42 

26 

*9 

30 

97 

25 

65 

28 

72 
28 

79 
29 

76 
34 

77 
42 

76 
43 

79 
41 

80 
40 

71.2 
34.2 

OTTONUOOO 

MAX 
MIN 

75 
41 

82 
45 

76 
50 

80 
42 

85 
43 

91 
51 

77 
48 

68 
37 

65 
42 

71 
34 

77 
39 

77 
48 

73 
46 

82 
39 

83 
43 

81 
44 

71 

39 

60 
39 

56 

25 

65 
38 

71 
46 

79 

35 

85 
43 

89 
41 

85 
42 

77 
44 

81 
49 

68 
41 

66 
46 

82 
48 

79.8 
42.3 

OUNC  I  L 

MAX 
MIN 

86 
44 

SS 
42 

89 
40 

89 
64 

93 
63 

94 

62 

92 
52 

90 
46 

84 

40 

79 
41 

82 
34 

86 
46 

85 
56 

86 
41 

92 
54 

91 
44 

88 
63 

8'2 
48 

69 
39 

70 
40 

79 
39 

80 
36 

S3 
36 

86 
36 

86 

40 

83 
40 

88 
56 

88 
53 

88 
50 

90 
42 

89.3 
49.1 

EAOWOOD  DAM 

MAX 
MIN 

71 
34 

82 
31 

78 
39 

81 

33 

85 

33 

84 

33 

86 
34 

76 
32 

66 
26 

69 
26 

74 
26 

77, 
30 

76 
34 

80 
28 

86 
28 

82 
32 

78 
SI 

99 

31 

92 

27 

S3 

27 

69 

26 

74 

27 

77 
28 

81 
26 

82 
28 

78 

30 

81 
40 

80 
35 

80 
3* 

82 
38 

76.3 
30.9 

EER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

79 
46 

86 
46 

82 
56 

85 
55 

87 
50 

89 
49 

89 

50 

75 
48 

73 
48 

74 
44 

79 
41 

84 
43 

80 
47 

81 
43 

82 
40 

86 
46 

82 
55 

74 
90 

60 
43 

70 
36 

70 
37 

76 
38 

79 
39 

80 
41 

SO 
42 

80 
4* 

93 
49 

87 
38 

80 
47 

84 
99 

80.2 
49.9 

IXIE 

MAX 
MIN 

68 

30 

75 
29 

74 
41 

76 
29 

80 
30 

82 
31 

75 

29 

60 
25 

50 
22 

65 
19 

72 
22 

70 
26 

69 
27 

76 
23 

80 
25 

81 
26 

76 

28 

98 

32 

49 

23 

57 

29 

63 

36 

70 
22 

76 

23 

77 
24 

78 

29 

7B 
26 

78 
31 

74 

30 

79 
28 

79 
31 

71.9 
27.4 

RIG6S 

MAX 
MIN 

66 
4^ 

70 
38 

76 
43 

78 
39 

75 
41 

80 
48 

77 

43 

80 

50 

80 
29 

70 
32 

70 
33 

76 
35 

75 
34 

70 
30 

80 
36 

75 
40 

79 
42 

70 
49 

69 

32 

63 
28 

73 
34 

75 
39 

79 
40 

78 
41 

79 
40 

78 
42 

78 
41 

79 
39 

77 
40 

80 
40 

74.9 
38.4 

UeOIS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

59 
43 

77 
42 

77 
49 

80 
45 

81 
51 

82 

52 

86 

51 

84 

61 

64 

39 

69 

39 

73 
35 

74 
46 

66 
42 

72 
36 

79 
43 

80 
42 

78 
46 

79 
40 

99 

28 

49 

31 

98 

35 

67 

32 

73 
39 

79 
40 

78 
41 

78 
44 

80 
49 

77 
49 

83 
90 

89 

92 

73.8 
42.7 

UBOIS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

74 
44 

81 
44 

81 

51 

83 
46 

86 
47 

84 

66 

92 
48 

72 
49 

66 

40 

66 
41 

77 
36 

71 
43 

64 
43 

75 
34 

84 
43 

82 
39 

80 
47 

33 

41 
29 

52 

33 

61 
36 

70 
29 

34 

80 
37 

81 
37 

80 
40 

S3 
49 

78 
44 

89 
93 

86 
92 

79.3 
41.7 

LK  CITY 

MAX 
MIN 

7» 

37 

82 

33 

76 
44 

78 
33 

89 

30 

90 
36 

86 

36 

65 

31 

61 
24 

71 
26 

76 
23 

74 
28 

74 
29 

82 
23 

83 
29 

82 

26 

77 
27 

68 
40 

90 
31 

62 
34 

6« 

38 

82 
30 

84 

26 

84 
29 

83 
29 

89 

33 

79 
37 

83 
34 

88 
29 

76.9 
30. « 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

Di 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

]  \ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

30 

31 

0) 
< 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

78 

83 

82 

90 

84 

90 

88 

71 

65 

75 

78 

80 

79 

82 

86 

66 

81 

74 

56 

67 

72 

64 

84 

39 

83 

79 

77 

62 

88 

60, 

42 

36 

37 

45 

3  \ 

29 

3 1 

3  2 

42 

42 

32 

37 

36 

32 

41 

25 

39 

35 

31 

34 

36 

39 

46 

41 

36 

40 

36 1 

EMMETT  2  E 

MAX 

83 

90 

86 

90 

93 

95 

95 

61 

75 

79 

80 

76 

67 

87 

66 

90 

87 

73 

66 

73 

30 

82 

85 

83 

66 

85 

91 

81 

63 

93 

84  >  ' 

50 

45 

45 

46 

4  3 

37 

36 

37 

47 

50 

50 

36 

4  1 

41 

47 

36 

37 

33 

36 

38 

37 

40 

43 

57 

42 

44 

54 

42  •  ' 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

74 

82 

79 

81 

85 

68 

69 

80 

75 

66 

75 

77 

73 

80 

82 

85 

79 

70 

50 

62 

68 

73 

62 

81 

82 

60 

82 

60 

73 

84 

77,  . 

M I N 

38 

36 

37 

36 

3  8 

34 

30 

29 

29 

34 

35 

28 

33 

35 

34 

44 

31 

32 

26 

27 

31 

29 

31 

35 

46 

41 

44 

42 

34* 

FAIRYLAWN 

MAX 

80 

84 

87 

78 

85 

90 

92 

81 

68 

69 

79 

76 

66 

57 

67 

72 

75 

60 

83 

82 

80 

76 

77 

76 

60 

77,. 

39 

40 

35 

44 

31 

25 

32 

32 

35 

39 

44 

42 

45 

46 

47 

49 

54 

41  ,; 

FENN  RS 

MAX 

85 

85 

89 

89 

89 

93 

92 

85 

76 

82 

86 

86 

68 

86 

90 

91 

89 

83 

64 

73 

77 

78 

64 

84 

85 

82 

67 

84 

S3 

85 

84,  , 

MIN 

46 

44 

52 

43 

43 

48 

48 

43 

38 

39 

36 

44 

41 

39 

4  1 

41 

44 

46 

39 

43 

47 

38 

42 

40 

40 

44 

47 

46 

44 

47 

43,: 

FORT   HALL    I ND  A6ENCV 

MAX 

74 

34 

85 

84 

86 

88 

90 

88 

70 

70 

76 

88 

78 

77 

84 

67 

82 

77 

58 

62 

66 

31 

82 

68 

82 

83 

83 

86 

89 

30,:  • 

MI  N 

3  9 

40 

42 

40 

41 

42 

4  1 

56 

32 

42 

32 

35 

47 

31 

34 

38 

39 

48 

34 

36 

33 

29 

33 

33 

37 

57 

49 

41 

42 

39, •  1 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

82 

92 

90 

90 

93 

93 

94 

91 

76 

79 

85 

85 

85 

90 

90 

93 

89 

87 

68 

73 

89 

91 

90 

90 

93 

92 

88 

95 

87,1  1 

MIN 

38 

47 

41 

41 

41 

4  3 

34 

34 

37 

41 

41 

37 

36 

39 

41 

46 

38 

37 

32 

33 

36 

39 

52 

45 

44 

47 

40,: ; 

GLENNS  FERRV 

MAX 

80 

92 

88 

89 

93 

92 

96 

84 

76 

76 

83 

85 

30 

63 

62 

71 

75 

80 

35 

87 

91 

90 

91 

82 

82 

90 

63,;; 

5  0 

42 

39 

38 

41 

5  0 

40 

35 

43 

35 

36 

37 

37 

43 

57 

50 

49 

50 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

81 

89 

64 

88 

92 

93 

95 

73 

73 

72 

79 

82 

78 

82 

66 

87 

81 

62 

54 

66 

71 

77 

83 

87 

89 

86 

90 

85 

84 

91 

81. 

MIN 

45 

50 

52 

51 

56 

56 

5  5 

49 

40 

41 

40 

44 

46 

46 

49 

53 

49 

41 

38 

38 

40 

43 

48 

47 

49 

55 

55 

46 

52 

56 

47, f. 4 

GRACE 

MAX 

71 

78 

80 

80 

82 

83 

84 

83 

65 

65 

73 

74 

72 

73 

76 

78 

79 

71 

46 

48 

60 

69 

73 

75 

76 

75 

77 

79 

83 

82 

73i!il 

MIN 

36 

37 

41 

44 

40 

42 

43 

50 

36 

40 

30 

30 

44 

29 

35 

3  9 

39 

45 

32 

27 

33 

27 

32 

33 

33 

35 

43 

44 

41 

42 

37*it 

GRAND  VIEW 

MAX 

89 

97 

97 

93 

97 

100 

100 

80 

79 

79 

86 

90 

74 

90 

68 

88 

90 

97 

94 

92 

91 

90,1  : 

MIN 

49 

47 

46 

48 

46 

47 

46 

46 

37 

41 

35 

31 

37 

42 

58 

48 

46 

SI 

GRANGEVILLE 

MAX 

76 

83 

81 

80 

87 

91 

76 

69 

65 

73 

80 

79 

76 

71 

65 

63 

74 

56 

56 

66 

73 

76 

85 

84 

86 

80 

84 

70 

77 

83 

77,(  ■ 

MIN 

4  3 

44 

52 

42 

45 

50 

50 

39 

38 

33 

36 

45 

40 

39 

43 

44 

43 

33 

26 

37 

45 

36 

40 

41 

43 

45 

47 

42 

39 

46 

41  •(<) 

GROUSE 

MAX 

68 

77 

73 

77 

79 

82 

84 

70 

65 

64 

73 

72 

66 

75 

77 

79 

75 

67 

43 

55 

61 

63 

74 

75 

76 

75 

76 

70 

7* 

78 

71. 

36 

32 

33 

3  5 

3  3 

39 

27 

37 

25 

30 

34 

25 

28 

28 

28 

27 

31 

29 

31 

20 

2  3 

25 

25 

22 

34 

32 

34 

37 

30,C  ■: 

HAILEY  AP 

MAX 

73 

81 

76 

80 

84 

89 

86 

81 

67 

68 

76 

75 

79 

66 

60 

82 

78 

65 

48 

62 

67 

71 

76 

80 

80 

78 

60 

78 

80 

63 

75.(.'! 

M I  N 

39 

43 

46 

44 

47 

48 

46 

36 

36 

36 

37 

41 

35 

40 

42 

44 

37 

38 

34 

35 

32 

34 

42 

40 

44 

45 

42 

42 

50 

49 

40.c.t 

HAMER  *  NW 

MAX 

73 

82 

81 

86 

86 

84 

92 

87 

67 

70 

79 

75 

68 

75 

83 

85 

32 

76 

60 

53 

63 

72 

60 

80 

85 

85 

34 

80 

67 

69 

78,4.{ 

MIN 

41 

39 

45 

40 

41 

44 

41 

44 

34 

36 

31 

37 

43 

28 

32 

34 

39 

33 

32 

29 

34 

26 

28 

32 

31 

35 

41 

39 

46 

42 

36.T'i 

HA2ELT0N 

MAX 

78 

86 

81 

85 

90 

90 

92 

88 

70 

71 

76 

77 

76 

81 

87 

88 

79 

72 

50 

64 

70 

76 

84 

87 

87 

86 

83 

64 

83 

69 

SO.!.) 

MIN 

45 

54 

44 

45 

46 

46 

47 

41 

37 

36 

38 

50 

40 

40 

43 

42 

4  3 

35 

34 

33 

36 

39 

36 

42 

50 

49 

49 

50 

51 

42  *7't 

HILL  CITY 

MAX 

75 

81 

85 

84 

86 

69 

91 

85 

72 

69 

76 

80 

81 

83 

85 

86 

80 

73 

53 

63 

70 

76 

60 

82 

84 

82 

84 

81 

79 

86 

79.411 

37 

38 

42 

38 

49 

29 

29 

29 

37 

34 

30 

33 

34 

34 

43 

32 

36 

35 

24 

27 

27 

28 

39 

43 

48 

46 

43 

35. 6( 

IDAHO  CITY 

MAX 

77 

88 

82 

85 

89 

90 

90 

79 

68 

70 

74 

80 

79 

63 

86 

87 

35 

68 

57 

62 

72 

72 

34 

84 

85 

83 

85 

80 

83 

67 

79.61 

MIN 

35 

37 

45 

40 

41 

40 

37 

38 

30 

31 

32 

36 

34 

36 

34 

36 

39 

39 

38 

31 

26 

31 

32 

32 

34 

32 

41 

40 

43 

44 

36.21 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

81 

79 

61 

83 

85 

86 

82 

67 

69 

72 

75 

67 

73 

61 

82 

81 

62 

47 

58 

63 

71 

78 

79 

83 

61 

82 

79 

86 

86 

75. !l 

MIN 

41 

43 

40 

43 

4  3 

44 

52 

34 

34 

35 

43 

32 

37 

39 

42 

45 

33 

36 

36 

26 

3 1 

34 

33 

36 

48 

51 

41 

46 

39.3  t| 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

75 

81 

81 

63 

86 

86 

86 

72 

67 

70 

73 

77 

67 

74 

61 

83 

31 

63 

46 

58 

69 

74 

73 

61 

85 

80 

83 

83 

89 

90 

76.6!'' 

MIN 

43 

39 

43 

40 

42 

45 

44 

40 

37 

39 

35 

38 

41 

32 

35 

39 

41 

39 

33 

35 

36 

29 

34 

35 

35 

33 

44 

49 

44 

43 

39.1 :, 

IDAHO  FALLS  42   NW  WB 

MAX 

74 

83 

81 

65 

66 

87 

92 

74 

70 

67 

78 

73 

65 

73 

83 

85 

81 

63 

43 

57 

61 

70 

79 

80 

82 

83 

63 

80 

66 

36 

76.4!, 

MIN 

3  3 

37 

44 

36 

40 

43 

39 

46 

45 

39 

27 

35 

33 

25 

31 

32 

35 

33 

32 

30 

30 

23 

26 

30 

27 

35 

43 

35 

39 

42 

34.  C  t 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

74 

83 

82 

83 

86 

65 

91 

74 

67 

68 

75 

76 

67 

79 

83 

84 

80 

63 

50 

59 

63 

72 

77 

80 

81 

60 

63 

81 

85 

86 

76. « 

MIN 

35 

35 

39 

40 

37 

40 

39 

50 

46 

35 

29 

34 

40 

27 

33 

33 

35 

37 

35 

36 

33 

24 

27 

27 

29 

37 

40 

39 

39 

40 

36.7 

IRWIN  2  SE 

MAX 

75 

81 

80 

80 

61 

81 

66 

70 

66 

69 

73 

75 

68 

76 

60 

83 

81 

63 

46 

46 

60 

71 

80 

79 

81 

60 

82 

85 

84 

64 

74.8  <i 

MIN 

46 

40 

49 

42 

41 

43 

43 

50 

30 

34 

33 

36 

42 

32 

34 

38 

40 

40 

36 

34 

35 

29 

34 

37 

36 

50 

49 

45 

46 

44 

39.6'l 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

62 

72 

73 

74 

77 

79 

80 

70 

61 

63 

66 

68 

62 

70 

76 

77 

77 

72 

52 

37 

52 

64 

71 

73 

75 

76 

76 

76 

80 

81 

69,6' 

MIN 

35 

34 

39 

36 

39 

44 

40 

36 

25 

35 

26 

31 

35 

25 

29 

31 

35 

34 

27 

31 

29 

23 

27 

27 

30 

30 

36 

31 

37 

40 

32.6' 

JEROME 

MAX 

81 

90 

85 

67 

91 

93 

94 

91 

73 

73 

78 

61 

79 

82 

66 

88 

85 

73 

55 

66 

72 

79 

85 

67 

90 

89 

90 

86 

84 

89 

82.7-'' 

MIN 

1 3 

48 

48 

46 

51 

48 

49 

5  1 

39 

40 

39 

40 

49 

43 

42 

48 

43 

46 

38 

36 

33 

39 

A  I 

45 

45 

55 

49 

49 

50 

49 

44.7  ' 

KELLOGG 

MAX 

75 

82 

84 

79 

62 

66 

91 

75 

71 

70 

76 

62 

61 

80 

65 

87 

83 

77 

47 

61 

69 

71 

60 

86 

66 

92 

91 

77 

73 

82 

76.6'' 

MIN 

47 

46 

47 

43 

45 

50 

52 

42 

36 

36 

40 

50 

49 

40 

43 

44 

46 

41 

28 

34 

38 

37 

38 

40 

41 

46 

52 

49 

40 

44 

42. 8 'i 

KOOSK lA 

MAX 

81 

84 

81 

61 

69 

95 

90 

60 

77 

82 

87 

89 

66 

86 

92 

9? 

82 

75 

66 

75 

32 

86 

92 

91 

93 

89 

83 

SO 

85 

92 

84. e> 

MIN 

48 

45 

52 

42 

44 

49 

48 

44 

36 

35 

36 

44 

46 

36 

40 

42 

44 

46 

33 

44 

48 

37 

38 

39 

40 

44 

48 

60 

41 

46 

43.0 ' 

KUNA   2  NNE 

MAX 

81 

87 

84 

85 

88 

89 

90 

74 

74 

76 

78 

85 

81 

82 

67 

87 

62 

64 

62 

68 

75 

82 

82 

83 

81 

87 

92 

78 

34 

92 

81 .3.'! 

MIN 

4  3 

44 

50 

45 

46 

47 

47 

4  3 

40 

36 

39 

39 

46 

43 

41 

41 

42 

46 

40 

37 

35 

38 

33 

40 

42 

35 

42 

50 

53 

42.3.) 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

83 

87 

84 

86 

91 

93 

80 

74 

76 

80 

85 

85 

83 

87 

91 

85 

78 

62 

63 

76 

79 

83 

39 

86 

88 

83 

76 

74 

81 

85 

Sl.ftl 

MIN 

51 

54 

56 

49 

54 

58 

58 

52 

45 

46 

47 

53 

54 

47 

51 

52 

50 

41 

32 

47 

51 

45 

52 

50 

52 

55 

52 

48 

46 

54 

60i0'l 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

67 

75 

78 

77 

81 

76 

82 

77 

65 

64 

69 

74 

69 

66 

74 

77 

79 

69 

47 

50 

60 

63 

72 

73 

73 

73 

75 

79 

77 

79 

7I.S<I 

MIN 

39 

38 

41 

43 

41 

43 

44 

45 

34 

35 

34 

35 

41 

34 

36 

36 

39 

44 

33 

28 

34 

28 

32 

32 

35 

37 

39 

41 

42 

41 

37t9il 

LOWMA  N 

MAX 

77 

85 

63 

85 

90 

90 

66 

76 

73 

72 

80 

63 

30 

84 

86 

85 

81 

55 

58 

72 

76 

82 

84 

81 

36 

86 

80 

86 

90 

60. 4< 

MIN 

35 

32 

39 

34 

34 

33 

35 

34 

25 

26 

27 

29 

32 

29 

28 

34 

32 

36 

31 

26 

26 

28 

25 

27 

30 

32 

36 

34 

39 

31 .1  1 

MALAO 

MAX 

78 

83 

87 

88 

90 

92 

92 

75 

75 

72 

77 

61 

73 

81 

84 

85 

81 

71 

71 

57 

67 

76 

80 

82 

84 

63 

84 

87 

89 

88 

60, 4> 

4  0 

40 

41 

47 

35 

29 

3 1 

31 

35 

35 

37 

40 

48 

46 

49 

47 

41.21 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

79 

85 

88 

87 

90 

92 

92 

74 

72 

71 

77 

60 

73 

79 

83 

85 

83 

67 

55 

57 

66 

75 

79 

82 

84 

83 

86 

86 

88 

88 

79, J) 

MIN 

36 

39 

39 

47 

39 

42 

41 

45 

34 

40 

31 

36 

41 

31 

34 

36 

37 

43 

34 

27 

27 

27 

30 

30 

33 

35 

41 

40 

43 

42 

36.7  ' 

MAY  RS 

MAX 

72 

80 

78 

82 

83 

85 

87 

81 

68 

68 

78 

74 

70 

82 

84 

83 

79 

67 

52 

59 

65 

75 

80 

82 

82 

SO 

84 

S2 

82 

60 

76.6  1 

MIN 

33 

36 

42 

35 

38 

39 

38 

40 

33 

28 

29 

37 

36 

30 

32 

3  5 

37 

37 

24 

29 

34 

28 

26 

29 

30 

38 

46 

44 

36 

52 

36.1 

MC  CALL 

MAX 

70 

79 

76 

77 

82 

82 

82 

78 

62 

66 

73 

75 

72 

77 

61 

61 

30 

74 

53 

60 

66 

72 

75 

79 

80 

78 

78 

72 

7S 

80 

74,7  • 

MIN 

36 

40 

3 1 

33 

37 

41 

42 

34 

32 

32 

30 

30 

30 

33 

34 

48 

39 

41 

45 

37.0  : 

MC  CAMMON 

MAX 

87 

85 

85 

67 

89 

90 

92 

66 

69 

69 

79 

78 

76 

80 

83 

84 

60 

72 

60 

61 

66 

75 

78 

81 

83 

86 

86 

86 

68 

66 

SO. J  1 

MIN 

36 

35 

43 

42 

36 

4  2 

40 

36 

3 1 

34 

38 

34 

33 

37 

37 

47 

36 

31 

36 

26 

29 

31 

32 

34 

36 

36 

37 

42 

36.2  ; 

MERIDIAN   1  M 

MAX 

79 

87 

87 

85 

89 

89 

90 

90 

74 

74 

79 

82 

79 

81 

62 

83 

82 

80 

60 

68 

75 

77 

82 

80 

81 

79 

B8 

63 

67 

88 

81.3  ' 

MIN 

45 

46 

53 

46 

49 

49 

5  1 

46 

40 

t,  1 

42 

45 

43 

44 

45 

49 

40 

39 

37 

42 

40 

41 

43 

50 

61 

46 

47 

58 

46.9  > 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

76 

88 

85 

83 

88 

90 

91 

89 

70 

68 

75 

78 

77 

77 

80 

95 

82 

79 

52 

63 

65 

71 

77 

83 

84 

82 

84 

SI 

66 

83 

79. ♦  > 

51 

52 

53 

47.9  * 

MONTPELIER  RS 

MAX 

71 

70 

80 

82 

63 

86 

67 

88 

73 

66 

68 

72 

77 

66 

76 

63 

81 

31 

67 

51 

65 

70 

77 

77 

80 

79 

81 

82 

84 

76.1 

MIN 

36 

35 

36 

40 

37 

41 

41 

41 

30 

34 

30 

31 

40 

30 

32 

34 

34 

42 

31 

26 

25 

28 

30 

32 

35 

37 

37 

39 

38 

34.6  ' 

See  Relerence  Notes  FoUowing  Stotion  Indsi 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

b 
0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 
MIN 

80 
'•A 

S3 

54 

77 

49 

83 

42 

88 
51 

87 

53 

84 

58 

70 
39 

78 

37 

77 

39 

80 
40 

83 
46 

SO 
60 

86 

40 

89 
45 

82 
43 

73 
45 

74 
39 

59 
27 

70 
45 

74 
43 

81 
39 

89 
61 

88 
43 

91 
51 

81 
50 

77 
52 

72 
44 

79 

86 
95 

80.0 
A5.1 

MAX 
WIN 

6A 

i.7 

69 

50 

62 

49 

62 
47 

70 
51 

75 
57 

61 
42 

51 

36 

53 

38 

61 
43 

61 
46 

61 
45 

63 
39 

65 
51 

68 
66 

69 
52 

99 

33 

33 
23 

41 

25 

47 

32 

58 

41 

64 

46 

70 
51 

70 
58 

72 
55 

73 
54 

69 

40 

97 

38 

68 
47 

74 
48 

62.2 
44.7 

NA"PA    2  NW 

"AX 
MIN 

7P 
<.7 

82 
45 

88 
56 

85 
4S 

87 
49 

90 
51 

92 

5u 

93 

46 

74 
42 

75 
43 

75 
41 

80 
44 

84 
47 

80 
47 

81 
42 

84 
44 

85 
46 

6  3 
53 

63 
44 

62 
39 

70 
36 

76 
41 

80 

40 

82 
40 

81 
41 

81 
45 

81 
52 

89 
45 

77 
45 

82 

50 

60.7 
49.3 

NEW  MEAOOK"; 

MIN 

83 
31 

82 

33 

64 
34 

89 
37 

91 

25 

64 

25 

72 
25 

76 
28 

72 
29 

80 
26 

84 

26 

85 

75 
40 

53 
32 

56 

31 

76 
28 

79 

24 

84 
28 

78 
26 

75 
32 

72 
35 

78 
32 

80 
44 

78 
42 

76.9 
31.1 

NEZPESCE  2  E 

'■'AX 
'IM 

75 
AS 

79 
47 

78 
53 

79 

46 

85 
48 

89 
54 

75 
65 

68 

38 

65 
38 

73 
37 

78 
42 

79 

50 

77 

50 

82 
42 

65 
48 

82 
51 

72 
43 

60 
40 

54 
28 

65 
40 

72 
45 

79 
38 

82 
42 

83 
45 

89 
47 

85 
49 

75 
53 

69 
42 

79 
49 

84 
49 

76.2 
45.0 

OAI-LEV 

'AX 
MIN 

80 
A6 

83 
44 

81 
53 

S3 
49 

86 

50 

87 

50 

92 
55 

82 
48 

69 
37 

68 

36 

76 
40 

76 
45 

70 
39 

80 
41 

82 
44 

88 
50 

80 
47 

78 
44 

49 

34 

61 
29 

67 
39 

74 
37 

84 
42 

82 
45 

87 
45 

81 
51 

S3 
57 

81 
44 

79 
56 

86 
49 

78.9 
44.7 

OBSIDIAN  2  NNW 

"AX 
MIN 

67 

25 

76 
24 

73 

29 

75 
27 

79 

77 

76 
27 

77 
26 

75 
26 

61 
19 

62 
18 

71 

20 

71 
24 

69 
26 

78 
22 

79 
22 

77 
25 

7* 
24 

53 
23 

48 
27 

96 

24 

60 
27 

71 
19 

76 

20 

74 

le 

76 
21 

72 
26 

73 
39 

74 

27 

74 

28 

76 
32 

70.8 
24.7 

OLA   5  S 

MAX 

•..[■ 

80 
38 

88 
45 

87 
49 

88 
42 

90 
41 

96 
40 

92 
41 

40 

80 
3S 

75 
36 

80 
39 

85 
37 

80 
60 

82 
4 

86 
36 

87 
33 

88 
40 

81 
51 

65 

50 

79 

49 

77 

30 

SO 
32 

82 

31 

84 

32 

87 
40 

88 
31 

88 
50 

89 
42 

87 
42 

90 
53 

40.6 

OBriF  I  NO 

MAX 
MIN 

87 
49 

90 
48 

-7 
54 

90 
44 

94 

46 

97 

53 

92 

77 

48 

75 
39 

7; 
39 

82 
39 

89 
48 

87 
45 

94 

40 

91 
46 

89 
49 

85 

30 

80 
45 

90 
40 

S6 

38 

92 
39 

92 

41 

90 
42 

89 
45 

87 
52 

84 
45 

85 
42 

93 
47 

87.6 
44.4 

OALISAP;  0AM 

MAX 
MIN 

68 
A6 

79 
44 

80 
49 

78 
46 

79 
46 

;? 

60 

86 

50 

83 
52 

67 
32 

65 

35 

70 

43 

73 
42 

69 
43 

72 
39 

78 
43 

8? 
45 

81 
41 

79 
51 

55 
36 

45 
34 

69 
38 

67 
36 

79 

40 

78 
42 

79 
41 

77 
45 

82 
48 

67 
48 

84 

50 

81 
91 

74.6 
43.4 

PAPUA   EXP  •^TA 

MAX 

MIN 

82 
A5 

38 
54 

9'- 
43 

88 
50 

92 
48 

94 

47 

96 
52 

94 
48 

77 
41 

77 
43 

82 
38 

87 
42 

84 
48 

84 
41 

92 
42 

91 
44 

88 
40 

79 
49 

63 
41 

73 
38 

79 

38 

SO 
36 

82 
35 

S3 

36 

81 
38 

81 
43 

89 
49 

83 
45 

84 
48 

86 
43 

84.3 
*3i9 

PAOL    1  E 

MAX 
MIN 

70 
37 

76 

40 

87 
45 

79 
39 

84 
42 

89 
42 

85 
43 

92 
49 

68 

35 

66 
37 

71 
34 

74 
35 

79 
47 

75 
36 

80 
35 

84 
38 

87 

38 

78 
47 

64 

38 

53 
32 

64 

29 

69 
31 

74 

32 

81 
33 

84 
39 

87 
47 

83 
46 

89 
48 

84 
49 

S3 
46 

77.8 
39.6 

PAVETTE 

MAX 
MIN 

SS 
A4 

B7 
43 

90 
43 

91 
49 

95 
49 

94 

49 

92 

50 

84 

51 

78 
41 

78 
44 

85 
39 

89 
42 

84 
48 

86 
44 

89 
40 

90 
42 

86 
49 

80 
52 

65 
42 

75 
40 

81 
35 

81 
36 

85 
36 

87 
36 

82 
39 

84 
42 

91 
52 

81 
44 

86 
49 

90 
97 

85.0 
44.2 

PIERCE  9S 

MAX 
MIN 

78 
AO 

S2 
37 

78 
42 

78 
34 

88 
36 

89 
42 

88 
42 

71 

32 

70 
28 

73 
28 

76 
29 

78 
37 

77 
38 

S3 

30 

85 
34 

83 
35 

S3 
33 

74 

40 

65 
27 

63 

38 

72 
37 

83 

28 

S3 
31 

88 
33 

88 
33 

79 
49 

75 
41 

81 
33 

87 
39 

78.9 
35.2 

POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

78 
40 

38 
41 

86 
56 

88 
43 

90 
43 

91 
43 

94 
43 

84 

56 

72 

36 

71 
41 

78 
35 

80 
39 

71 
47 

78 
33 

86 
37 

88 

40 

83 
48 

72 
51 

52 
36 

60 
34 

70 
36 

76 
31 

83 
32 

85 
35 

87 
36 

84 

38 

84 

54 

89 
48 

89 
44 

89 
44 

80.7 
41.3 

POCATELLO  Wn  AP 

MAX 
MIN 

76 
41 

S5 
43 

85 
48 

85 
45 

88 
45 

88 
45 

92 
44 

74 

51 

70 
37 

69 
41 

77 
35 

77 
39 

70 
42 

78 
33 

84 
39 

85 
41 

84 

43 

66 
45 

50 
35 

61 

36 

65 

36 

73 

30 

76 

32 

82 
38 

84 
35 

84 
40 

85 
56 

83 
53 

89 
46 

90 
46 

78.9 
41.3 

PORTHILL 

MAX 
MIN 

82 
41 

81 
45 

78 
42 

78 
37 

77 
40 

91 
46 

69 
63 

77 
41 

74 
34 

76 

35 

79 
36 

81 
41 

79 
37 

84 
36 

83 
40 

82 
38 

62 

38 

56 
37 

55 
24 

68 
34 

74 
34 

73 
33 

77 
34 

78 
36 

70 
36 

80 
40 

71 

50 

73 

50 

72 
37 

77 
37 

76.0 
39.1 

POTLATCH 

MAX 
MIN 

78 
39 

85 
45 

79 
42 

82 
36 

87 
41 

88 
46 

84 
43 

71 
33 

73 
28 

77 
31 

81 
34 

82 
41 

SO 
39 

86 
32 

69 
38 

84 

38 

76 
36 

70 

38 

69 

21 

70 
40 

76 
36 

80 
32 

78 
34 

87 
36 

89 
42 

85 
48 

80 
47 

79 
35 

81 
35 

85 
46 

80.0 
37.7 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

75 
38 

83 
38 

84 

40 

85 
46 

90 
41 

91 
41 

90 
44 

82 
45 

73 
34 

71 
35 

74 
33 

79 
35 

77 
49 

78 
34 

82 
36 

84 
38 

82 
38 

79 
49 

55 
35 

57 

30 

66 

32 

73 
30 

77 
34 

79 
34 

82 
35 

82 
38 

84 
42 

86 
45 

90 
45 

88 
44 

79.2 
38.6 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

80 
42 

77 
39 

71 
40 

77 
40 

SO 
39 

87 
47 

84 

56 

69 

36 

72 
31 

77 
32 

80 
35 

79 
40 

78 
39 

86 
36 

88 
38 

84 
37 

76 
♦1 

59 

39 

69 
22 

69 
31 

74 
31 

78 

30 

82 
32 

84 
36 

85 
38 

83 
43 

70 
50 

67 
47 

77 
35 

80 
34 

77.1 
37.8 

RICHFIELO 

MAX 
MIN 

76 
39 

85 

42 

SO 
45 

82 
45 

87 

47 

86 
46 

88 

45 

83 
43 

69 

35 

70 

36 

74 
34 

78 

38 

73 

60 

79 
38 

83 

37 

85 
44 

79 
48 

73 
31 

50 
32 

61 

35 

68 

30 

73 

36 

79 
36 

83 
37 

81 
42 

79 

50 

86 
49 

80 
42 

81 
50 

85 
53 

77.8 
41.2 

RIG6INS  RS 

MAX 
MIN 

85 
50 

90 

53 

92 
58 

92 
50 

93 
54 

97 
55 

99 
57 

85 
51 

76 
45 

79 
44 

86 
47 

87 
50 

86 
48 

89 
48 

92 
49 

92 
54 

91 
51 

80 
50 

62 
40 

75 
49 

90 
45 

90 
51 

91 
52 

91 
54 

94 
55 

93 
47 

87.9 
50.1 

RUPERT 

MAX 
MIN 

86 
54 

89 
53 

90 
41 

83 
44 

87 
43 

91 
43 

92 
47 

93 
43 

87 
39 

71 
38 

71 
36 

79 
40 

81 

50 

73 
36 

76 
37 

86 

39 

89 
41 

77 

49 

63 

39 

52 

33 

69 

32 

74 
33 

79 
34 

82 
37 

86 
42 

87 
51 

85 
49 

87 
91 

84 

50 

85 
49 

80.9 
42.4 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

70 
44 

79 
40 

78 
43 

80 
39 

82 
40 

84 

50 

86 
43 

71 
47 

68 
30 

68 
34 

72 
33 

73 
36 

66 
43 

82 
29 

79 
34 

82 
37 

81 
38 

65 

39 

46 

33 

93 

35 

63 
34 

69 

28 

77 
31 

77 
34 

82 
33 

82 
36 

82 
43 

81 
44 

89 
42 

87 
45 

79.0 
37.9 

SAINT  WRIES 

MAX 
MIN 

81 
40 

84 
42 

81 
44 

83 
38 

88 
41 

91 
46 

67 
46 

77 
37 

71 
32 

78 
31 

81 
35 

84 
44 

80 
41 

64 
35 

87 
39 

85 
40 

78 

40 

71 
39 

61 
23 

68 
36 

76 

36 

79 
33 

86 
35 

85 
36 

91 
37 

89 
42 

81 
48 

70 
45 

77 
38 

84 
40 

80.6 
38.6 

SALMON 

MAX 
MIN 

79 
37 

S2 
36 

79 
46 

85 
37 

89 
38 

88 
43 

94 
38 

74 
60 

68 
34 

73 
29 

86 
28 

76 
37 

75 
41 

87 
30 

88 
32 

87 
35 

83 
38 

57 
33 

54 
32 

99 
37 

71 

39 

79 
27 

SO 
28 

82 

30 

82 
30 

82 
35 

87 
39 

86 
41 

84 

37 

80 
37 

79.1 
39.7 

5AN0P0INT   EXP  STA 

MAX 

MIN 

77 

42 

77 
42 

72 
40 

76 
38 

76 
41 

87 
47 

81 

60 

71 
61 

70 
33 

75 
34 

82 
37 

77 
66 

75 
50 

84 

36 

77 
40 

79 
38 

70 
38 

57 
37 

57 
26 

63 
39 

72 
39 

69 
32 

75 
33 

71 
37 

75 
37 

78 
48 

70 
52 

70 
51 

71 
37 

76 
47 

73.9 
41.2 

STIHNITE 

MAX 
MIN 

65 
33 

73 
40 

70 
35 

72 
37 

77 
39 

78 
39 

79 

29 

70 
26 

68 
26 

68 
29 

71 
34 

68 
31 

70 
35 

71 
31 

74 
32 

76 

39 

70 

30 

67 
30 

62 
28 

62 
28 

98 
28 

67 
32 

73 

32 

75 
34 

70 
33 

68 

31 

69 

30 

71 
31 

70 
29 

77 
36 

70,3 
32*2 

STREVELL 

MAX 

M|N 

76 

38 

82 
43 

84 

51 

86 
45 

86 
45 

89 
47 

92 
47 

89 
52 

75 
37 

68 
35 

76 
30 

78 
37 

76 
41 

78 
34 

80 
*1 

83 
48 

SO 
48 

73 
45 

48 

30 

59 
24 

66 

30 

73 
30 

76 

37 

78 
38 

81 
42 

80 
49 

80 
58 

81 
41 

89 

50 

S3 
44 

78.1 
41.1 

SUSAR 

MAX 
MIN 

70 
42 

80 
38 

80 
40 

80 
42 

83 
38 

64 
38 

60 
40 

80 
40 

71 
29 

71 
31 

75 
30 

75 
40 

76 
41 

78 
40 

75 
27 

81 

34 

81 

36 

65 

39 

56 
32 

99 

39 

63 
34 

69 

27 

77 
29 

77 
29 

79 
31 

80 
39 

81 
37 

85 
40 

89 
40 

87 
40 

79.9 
39.8 

SUN  VALLEV 

MAX 
MIN 

70 
29 

7T 
30 

77 

33 

79 

31 

81 

32 

87 

32 

86 
31 

84 
37 

71 

26 

66 
29 

73 
24 

73 
29 

72 
34 

76 
27 

76 
27 

80 
25 

79 
28 

71 
31 

53 
31 

60 
28 

69 
26 

70 
21 

75 

23 

78 
22 

79 
24 

77 
27 

77 
31 

77 
29 

78 

33 

81 
34 

79.0 
28.8 

SWAN  PAULS  PH 

MAX 

MIN 

87 
51 

95 
54 

92 
64 

93 
58 

97 
56 

98 
57 

98 
67 

96 

55 

76 

53 

79 
51 

85 
47 

89 
63 

86 
56 

90 
62 

93 
50 

92 
51 

90 
60 

84 
49 

65 
46 

75 
43 

82 
43 

83 
46 

89 
47 

90 
48 

88 
48 

88 
94 

93 
65 

S9 
91 

sg 

99 

90 
59 

88.0 
92.6 

TETANIA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
41 

7* 

38 

76 
44 

75 
38 

75 
40 

80 
44 

83 

42 

71 
41 

61 
29 

60 
31 

67 
30 

69 
34 

62 
3S 

68 
26 

74 
34 

78 
36 

77 
40 

64 

41 

44 

31 

42 

31 

54 

32 

64 

28 

72 
30 

72 
35 

79 
34 

78 
39 

78 
40 

78 
40 

79 
41 

SO 
40 

69  .6 
36.3 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

78 
27 

85 

30 

84 

32 

85 
29 

86 

32 

69 
31 

90 

35 

86 

30 

69 
26 

6S 
26 

77 
21 

77 
28 

7* 
31 

80 
26 

S3 
28 

82 

32 

7* 

29 

66 

31 

44 

29 

50 
21 

68 
29 

77 
22 

80 
21 

82 
29 

79 

90 

82 
91 

S3 
55 

82 
28 

76 

40 

S3 
3» 

77.3 
30.9 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 
MIN 

SO 
40 

90 
43 

87 
49 

88 
45 

91 
43 

93 
46 

94 
47 

91 
51 

71 
42 

73 
38 

76 
3* 

79 
43 

76 
50 

83 
38 

87 

39 

87 
41 

78 
43 

73 
46 

54 

39 

69 
37 

73 
35 

79 
34 

85 
37 

87 
36 

90 
39 

89 
92 

91 
SO 

87 
50 

89 
90 

90 
48 

82.4 
42.8 

TWIN   FALLS   1  SE 

MAX 

MIN 

75 
43 

80 
44 

89 
46 

82 
45 

86 

46 

92 
49 

92 
48 

94 

48 

74 

43 

74 

40 

73 
36 

80 
49 

82 
49 

77 
36 

84 
41 

87 
42 

87 

42 

77 
51 

66 
36 

99 

37 

70 
36 

79 
34 

78 

35 

89 

36 

89 

37 

86 
42 

89 
63 

91 

90 

89 

50 

89 
49 

81.2 
43.0 

WALLACE 

MAX 

MIN 

76 
42 

S3 
49 

74 
44 

76 
40 

81 
41 

89 
48 

78 

50 

66 
39 

67 
32 

73 
33 

77 
38 

7S 
48 

75 
46 

80 
38 

82 
45 

79 
43 

73 
43 

56 
31 

97 
25 

64 

40 

70 

7* 

S3 

81 

89 
46 

86 
44 

71 
48 

70 
44 

78 
46 

83 
38 

79.4 
41.9 

WALLACE  WOOOLANO  PARK 

MAX 
MIN 

SI 
42 

75 
40 

77 
41 

82 
43 

88 

50 

73 
38 

67 
33 

70 
34 

7* 
33 

76 
39 

82 
42 

74 
39 

45 
25 

58 

26 

64 

35 

79 
36 

77 
39 

84 

39 

84 

39 

87 
41 

87 
49 

79 
46 

70 
37 

81 
45 

79.3 
38.6 

WAVAN   1  N 

MAX 

MIN 

68 
35 

69 
34 

74 
38 

76 

36 

78 
24 

80 
40 

81 
36 

65 
45 

62 
26 

64 

28 

68 
28 

70 
31 

66 
34 

71 
28 

77 

30 

76 
35 

77 
40 

64 
34 

43 

32 

47 

63 
29 

67 
24 

72 
28 

74 

30 

73 

32 

76 
34 

76 
39 

75 
34 

78 
38 

79 
39 

70.4 
33.0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

80 
47 

79 
46 

76 
40 

79 
37 

85 
44 

S9 
47 

82 
40 

78 
38 

74 
36 

72 
32 

76 
35 

76 
42 

75 
40 

81 

36 

83 
38 

79 
40 

73 
36 

64 
35 

53 
2* 

63 
36 

75 
36 

78 
37 

84 
34 

85 
41 

S6 
49 

ei 

44 

7* 
49 

67 
41 

75 
36 

81 
46 

76. « 
39.3 
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TobUe 


EVAPORATION  AND  WIND 


IDAHO 
SEPTEMBER  1957 


Day  of  moQth 


DUDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

0? 
< 

ABERDEEN  EXP  fTA 

EVAP 

.  17 

.  15 

.33 

.27 

.22 

.23 

.26 

.46 

.26 

.20 

.23 

.  26 

.21 

.12 

.20 

.23 

.  17 

.27 

.11 

.15 

.  16 

.  13 

.16 

.  17 

.  13 

.20 

.25 

.21 

.20 

.  14 

6.25 

WIND 

32 

20 

46 

48 

37 

9 

15 

148 

51 

67 

49 

28 

115 

38 

15 

37 

29 

156 

131 

95 

20 

23 

17 

12 

33 

27 

89 

67 

11 

25 

1490 

AHROWHOCK  DAM 

EVAP 

.21 

.20 

.22 

.20 

.22 

.24 

.21 

.32 

.  17 

.24 

.20 

.18 

.23 

.21 

.18 

.22 

.23 

.22 

.05 

.  10 

.  14 

.  14 

.  15 

.  19 

.  17 

.  18 

.23 

.27 

.  19 

.  14 

5.85 

WIND 

25 

19 

14 

21 

15 

21 

26 

37 

57 

45 

21 

13 

40 

31 

11 

32 

26 

43 

30 

44 

10 

19 

7 

18 

28 

16 

30 

51 

40 

7 

797 

LirrON  PUMPING  STA 

EVAP 

.  14 

.17 

.24 

.24 

.20 

.21 

.23 

.16 

.27 

.16 

.  15 

.23 

.20 

.18 

.15 

.27 

.18 

.14 

.10 

.05 

.09 

.11 

.  14 

.15 

.14 

.15 

.  16 

.  18 

.13 

.14 

5.06 

WIND 

45 

21 

39 

40 

15 

35 

28 

32 

37 

16 

27 

55 

31 

67 

19 

42 

28 

53 

48 

46 

23 

34 

10 

33 

13 

37 

23 

27 

24 

10 

958 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.29 

.25 

.38 

.28 

.29 

.33 

.42 

.49 

.30 

.27 

.24 

.32 

.28 

.22 

.28 

.31 

.29 

.32 

.15 

.  12 

.  16 

.24 

.21 

.30 

.23 

.35 

.42 

.30 

.25 

.46 

8.75 

WIND 

100 

80 

120 

20 

60 

SO 

60 

210 

120 

110 

70 

90 

125 

85 

70 

70 

70 

180 

230 

130 

30 

90 

100 

90 

100 

120 

150 

130 

80 

110 

3050 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.  18 

.22 

.  17 

.18 

.22 

.23 

.32 

.17 

.  16 

.  15 

.20 

.21 

.12 

.27 

.  19 

.20 

.16 

.10 

.07 

.16 

.  19 

.  16 

.20 

.18 

.27 

.16 

.  18 

.07 

.13 

.18 

5.  40 

WIND 

17 

31 

40 

16 

20 

24 

112 

52 

25 

31 

14 

IS 

19 

22 

16 

29 

28 

55 

13 

35 

26 

22 

26 

14 

33 

17 

47 

29 

13 

34 

875 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.  14 

.  17 

.  17 

.21 

.24 

.36 

.20 

.15 

.13 

.27 

.22 

.15 

.22 

.19 

.21 

.20 

.03 

.03 

.07 

.13 

.12 

.  15 

.18 

.17 

.19 

.21 

.  17 

B 

5.20 

WIND 

75 

62 

45 

69 

81 

67 

64 

126 

66 

28 

77 

78 

60 

75 

18 

• 

172 

42 

34 

27 

31 

60 

51 

59 

66 

64 

80 

77 

47 

90 

1891 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

DUBOIS  CAA  AP 

UAMER  4  N» 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

ISLAND  PARK  DAM 

MULLAN  PASS  CAA 

POCATELLO  WB  AP 

SUN  VALLEY 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
2 

T 

2.0 
2 

1.6 
1 

T 
T 
3.0 

2 

T 
T 

T 

1 

See  reference  notes  followinq  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1957 


.    iOTH   MERIDIAN  |jnM_   

"Y'""05TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 


•AlslHANdtE  5^ 


M«»port|  y-^^  "I 


Llbby  1  Nl  RS 


S^kRH  IB  AP 

® 


^o.ur  d-Al.n.  HS  J  Tho.p.oo  r.ll.  nl       U>ii.plii«  1  »»• 


 ' "  }1._/3cEntral/ \ 

 ^fKSRoICTx^^v  \ 

 C\j4:*;pBA*rs-5i 


CANYO^JS  I 


-o 

Eotvrprl 


O  Da 
'  >  torn  I 


■o 

He  Oaraiii  }«  ■  a 


•rprla*  * 

/  


«     .(T  1  ['"^'A'  I  PJigo  Creek  1  > 


  oil  s  s  « / 

Vale  f         I    '        k>  "C-  (\  \ObaliJl 

Ihaur  Ir  tip  Sii    /  Caatarvllla  Arbauab  lancbt)       .Koora  Cr  Si.««ltf>n 

lar        "'"'.^'e  "'I      -O       l»  -Idaho  crT,  Ailaatal 

Adr.a.  oJ!'°^  T'  '""'tS^A  "7-'  -o^i  ^..Yi;™  \  .'^  ^ 

■rl...  0..      If.l«al,  .d-»o  Cil,                           TrmUaleCS  (»,.,aat.  Su™,,        Sop  Van.,-'  V    '"'""^V-rS  '  1  », 

O.aKi  ,  ,.-?^"ll^a  .  Ar°aroca-£a*.              Sh.lj.  Cr  RS           /           •*,<,.t.  K.^^^"^'" 

•         •  O-           1          (3)    \l--<kyTrlnltyUke06"'                     ^  Kotcho.  1 7  WSl  ^?bo  Kalla  46  W  I 

Deer  FUt   Dajn              ^  -O-'polaa  LP  Daa     Plu  1  k'      Soldier  Cr  RS      ^  *^ 


ISOLIITES  ARE  DRAIN  THRODGB  POINTS  OF  APPKOXIHATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PABTICUIARLT  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1957 


[SOLIHES  ABE  DBAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAOTIOK  SHOULD  BE  USED  III  INTERPOLATIHG  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
HODNTAINOnS  ABEAS. 
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STATION  INDEX 


Sutton 

d 
z 

County 

D 

i 

m 

Utituda 

1  Longitude 

Elevation 

Obaer 

vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

d 
B 

Precip. 

ABCROCEN  EIP  STATION 

8IWIHAM 

12 

5P 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2 

S  3 

6  7 

AriEflTMOUIiHT  MINE 

OOTO 

4)  00 

116  42 

7280 

VAR 

S 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

0227 

42  47 

U2  52 

4316 

3P 

2 

3  5 

ANDERSON  QAM 

CP 

6P 

6P 

AMOWROCK  OAM 

ELMORE 

2 

BA 

6A 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

047  0 

FREMONT 

44  04 

111  27 

3220 

5P 

3P 

GUST  STE'NMANN 

2 

3  5 

*  7 

0*«4 

43  46 

115  07 

5583 

5P 

MRS  FLORENCE  MALS 

2 

3  5 

T  C 

ATLANTA  SUMMI T 

2 

VAR 

LIS  SOIL  CON  SERVICE 

AVERY  RAhCER  STATION 

SHOSHONE 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

BALO  MOUNTAIN 

BLAINE 

12 

<tlO 

WLSON  BENNETT 

C 

BATV I EW  MODCL  BAS I N 

OBBT 

KOOTENAI 

47  39 

116  S3 

2070 

7A 

7A 

J  S  NAVY 

2 

3  5 

OENTON  OAH 

07B« 

BONNER 

48  21 

116  50 

2640 

MID 

\J  S  FOREST  SERVICE 

C 

BIO  CREE<  1  S 

6P 

IWPItft  EDWARDS 

7  C 

blackfoot 

BINGHAM 

6P 

EARL  RODGERS 

BLACKFOOT  DAM 

CAAIBOU 

12 

6P 

6P  |fort  hall  IR  PROJ 

1002 

42  36 

114  57 

3269 

6P 

6P  InORTH  side  canal  CO 

2 

3  5 

BOGUS  BASIN 

101* 

43  46 

116  06 

6196 

US  SOIL  CON  SERVICE 

S 

BOISE  LUCkT  peak  OAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  3 

c 

BOISE  WB  AIRPORT 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7  C 

aONNERS  fERRY  1  SM 

BOUNDARY 

5 

48  41 

5P 

5P 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

1217 

42  36 

114  46 

3500 

9P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

2 

3  5 

bungalom  ranger  station 

1244 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

BURitE  2  EnE 

S HQS HONE 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2 

e* 

FRANK  0  REOFIELD 

2 

BURLEY  FACTORY 

CASS  lA 

12 

MID 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

c 

BURLEV  CAA  AIRPORT 

130J 

42  32 

113  46 

4146 

MID 

MIO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

7 

CABINET  COAGE 

48  OS 

116  04 

2257 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

2 

3  5 

SS 

HAROLD  M  TUCKER 

CAMBRIOSC 

MASHINGTON 

CAREY  2  S 

BLAINE 

12 

6P 

6P 

OOUGLAS  PATTERSON 

1514 

44  32 

116  03 

4660 

7A 

7A 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

CAVUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

46  40 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,   Box  1718,   Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,   6, and  snowfall  in  Table  7,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.       The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

♦  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days'   record  is  missi-g.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  in  the  July  or  August 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
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IDAHO  -  OCTOBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


October  weather  over  Idaho  was  characterized  by 
abundant  precipitation  in  northern  areas  and  many 
southern  sections.  Large  deficiencies  in  precipita- 
tion amounts  were  noted  only  at  a  few  valley  stations 
in  southern  Idaho  and  a  few  eastern  points.  Notwith- 
standing the  unseasonably  heavy  precipitation  over  a 
good  portion  of  the  State,  harvesting  conditions  in 
agricultural  sections  were  generally  favorable  and 
rapid  progress  in  harvesting  late  crops  was  made.  One 
of  the  storms,  that  of  the  22d  -  23d,  produced  near- 
blizzard  conditions  over  northern  Idaho.  The  report 
of  the  State  Climatologist  at  Boise  stated  that  near- 
blizzard  conditions  developed  in  the  extreme  northern 
part  of  the  State  on  the  22d,  progressing  only  about 
as  far  south  as  the  47th  parallel  with  maximum  tem- 
peratures in  the  area  on  the  23d  ranging  from  28°  to 
40°.  While  no  major  damage  was  reported,  the  snow, 
which  reached  a  depth  of  16  Inches  at  Mullan  Pass  and 
as  much  as  6  inches  at  low  elevation  valley  stations, 
caused  much  delay  in  traffic,  resulted  in  the  closing 
of  many  schools,  and  generally  disrupted  the  normal 
routine  of  communities  in  the  affected  area.  Winds, 
which  were  measured  at  32  to  38  m.p.h.  at  the  Coeur 
d'Alene  air  terminal,  produced  drifts  which  added  to 
the  troubles  at  many  points. 

Stormy  weather  generally  prevailed  over  northern 
Idaho  during  the  first  week  and  over  the  entire  State 
the  2d  to  4th.  After  the  1st,  average  daily  tempera- 
tures dropped  to  10°  to  15°  below  daily  long-term  means 
by  the  4th  or  5th,  and  after  the  cessation  of  precip- 
itation around  the  7th  or  8th  numerous  stations  re- 
corded the  monthly  minimum  before  warmer  weather  set 
in  again.  During  midmonth,  particularly  the  13th, 
14th,  and  17th,  additional  precipitation  was  recorded 
over  most  of  the  State  with  northern  portions  again 
benefiting  most.  During  the  latter  part  of  this  stormy 
period  and  during  the  open  weather  following  it,  cooler 
nights  again  prevailed  with  additional  minimum  tempera- 
tures again  recorded  at  several  points.  With  the  re- 
newed onset  of  stormy  weather  the  21st  or  22d,  average 
daily  temperatures  moderated  somewhat  to  generally 
slightly  above  seasonal  averages.  In  northern  portions 
where  the  storm  was  heaviest,  the  near-blizzard  con- 
ditions, with  snow  generally  reported  over  the  entire 
area  mentioned  earlier,  occurred.  The  next  storm  of 
consequence  began  in  northern  portions  the  26th  and 
was  general  in  southern  and  eastern  portions  the  27th 
with  temperatures  again  dropping  to  values  somewhat 
below  seasonal  daily  averages.  Numerous  minimum  tem- 
peratures were  recorded  around  the  29th.  Extreme  north- 
ern Idaho  recorded  additional  precipitation  the  30th 
with  moderate  temperatures  prevailing  and  the  month 
ended  with  temperatures  slightly  above  seasonal  values 
in  most  areas. 

Average  daily  temperatures  ranged  from  the  high  of 
54.7°  at  Riggins  Ranger  Station  to  the  low  of  34.9° 
at  Mullan  Pass.  Two  stations  recorded  the  highest  tem- 
perature of  the  month,  93°:  Boise  Lucky  Peak  Dam  and 
Grand  View  making  this  reading  on  the  1st.     The  vast 


majority  of  stations  recorded  the  month's  highest  te) 
perature  on  the  1st  with  a  few  recording  them  duri 
the  mild  weather  around  the  10th.  The  lowest  temper 
ture  recorded  in  the  State  was  10°  at  Obsidian  2  N! 
on  the  19th.  Average  monthly  temperatures  at  statio 
in  northern  Idaho  were  generally  1°  to  2°  lower  th: 
seasonal  averages  and  most  stations  in  mountain  are;  - 
were  considerably  cooler  than  usual.  Mullan  Pass  wi 
5.1°  colder  than  its  October  long-term  mean.  Soutl 
western  valley  stations  ranged  from  a  fraction  of 
degree  to  over  3°  cooler  than  long-term  means.  A  fi 
stations  in  south-central  valley  points  and  a  sea' 
tering  in  more  easterly  sections  were  warmer  than  usui; 
for  the  month.  Most  of  these  warmer  stations  were  . 
localities  where  precipitation  was  deficient.  Buh; 
3.2°  warmer  than  its  October  long-term  mean,  had  t! 
largest  positive  temperature  anomaly. 

Precipitation  amounts  at  stations  in  the  Panhand 
and  most  of  the  agricultural  areas  of  northern  Idal 
ranged  from  about  105  percent  to  180  percent  of  month! 
long-term  means.  Deficiencies,  generally  relative! 
small,  were  occasionally  noted  in  mountain  areas, 
southern  agricultural  valleys  precipitation  tota! 
ranged  from  about  175  percent  in  the  extreme  west  doi 
to  only  20  percent  at  Buhl.  In  eastern  valley  ai 
highland  areas,  while  numerous  stations  had  above  a' 
erage  precipitation,  the  majority  recorded  deficie) 
monthly  totals.  The  smallest  monthly  total  in  tl 
State  was  recorded  by  a  station  for  which  long-te: 
means  have  not  been  established:  0.07  inch  at  Grasmere^ 
Wallace  recorded  the  largest  monthly  total,  4.91  incheri 
The  largest  24-hour  catch  was  1.35  inches  at  Cliffs  i 
the  5th.  Generous  amounts  of  snowfall  for  the  time  < 
year  were  recorded  in  northern  areas  and  at  mounta:i 
stations  during  the  colder  stormy  periods. 

Most  of  October  afforded  favorable  harvesting  co); 
ditions  over  Idaho,  and  yields  generally  were  largi: 
than  had  been  estimated  earlier  except  for  commerci; 
apples.  Department  of  Agriculture  sources  reported  t) 
crop  production  index  at  136  percent  of  the  1947-19'' 
average.  Improved  moisture  conditions  benefited  rangi 
and  pastures,  and  winter  wheat  got  a  good  start  : 
northern  areas,  with  new  seedings  up  to  good  stanr 
in  many  southern  districts.  At  month's  end,  most  cro] 
were  harvested,  extensive  operations  remaining  only  fi 
some  sugar  beet  acreages  and  a  few  late  apples.  T) 
October  rains  coming  after  unusually  dry  weather  durii 
preceding  months  produced  an  improvement  in  the  averaii 
range  feed  condition  at  a  time  when  normally  a  decli: 
would  be  noted,  the  month's  end  average  being  4  poin' 
above  both  the  previous  month  and  the  1946-1955  averai. 
Slight  improvement  was  also  noted  in  the  average  co:> 
dition  of  both  cattle  and  sheep.  Hay  supplies  wea 
ample  to  excessive  in  nearly  all  areas  of  the  Statu 

H.  C.  Steffan 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cent* 
San  Francisco,  California 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue  of  Clima- 
tological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text 
will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  con- 
ditions in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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0 

2 

0 

0 

ISER  2  SE 

61.6 

36,5 

49.1 

3.  3 

71 

10 

25 

19 

487 

0 

0 

12 

0 

1.11 

.26 

.33 

3 

.  0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

49.7 

.94 

.0 

iOUTHMESTERN  HIGHLANDS 

IFFS 

54.  6M 

M 

M 

75 

1 

19 

20 

0 

0 

0 

1.98 

1.35 

5 

5 

1 

1 

See 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
OCTOBER  1957 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

S 

Dale 

Si 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

1   Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No 

ot  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 

1    on  Ground  | 

Dale 

1     10  or  More  | 

1     50  or  More  | 

1  00 

or  More 

5  % 

1     Below  1 

5  > 

u  ^ 

c  5 
o5 

59  •  0 

31.5 

45.3 

7  9 

1 

1  9 

1 9 

604 

0 

0 

15 

0 

3 

HOLL I STER 

-  1.5 

82 

22 

6 

0 

14 

0 

'92 

04 

*  50 

'  0 

; 

\ 

y^^ppfr  CREEK 

ftn*  2 

• 

i2*3 

76 

12 

8  + 

695 

0 

Q 

25 

0 

.66 

.62 

.35 

3 

1,0 

u 1 V 1 3  J 

45  1 

91 

CENTRAL  PLAINS 

RL I  S!=^ 

67,0 

35.9 

51.5 

o.e 

79 

1 

23 

29 

412 

0 

0 

12 

0 

.12 

.53 

.07 

26 

T 

0 

0 

0 

0 

RUHL 

68.3 

39.5 

53.9 

3.2 

89 

1 

30 

8 

342 

0 

0 

3 

0 

.18 

- 

.71 

.18 

27 

.  0 

0 

1 

0 

0 

RURLEY  AM 

64.3 

35.8 

50.1 

0.1 

90 

1 

28 

8  + 

462 

1 

0 

13 

0 

.59 

.23 

.26 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

RURLFY   CAA  AP 

62.0 

33.3 

47.7 

-  1^3 

78 

10 

23 

19 

5  3  0 

0 

Q 

17 

0 

.72 

.18 

.38 

3 

0 

2 

0 

0 

CAREY  2  S 

59  .  Q 

32.0 

71 

10  + 

2  2 

1  9 

583 

0 

Q 

18 

0 

.  0 

0 

GOOniNG  CAA  AP 

49.8 

0.7 

79 

10 

27 

19 

4  65 

0 

0 

10 

0 

.16 

_ 

,60 

.11 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

hazelton 

62.3 

34.1 

48.2 

-  2.6 

83 

1 

24 

29 

514 

0 

0 

14 

0 

.71 

- 

.15 

.27 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

JERO"E 

64.0 

36.3 

50.2 

-  1.0 

84 

1 

27 

29 

454 

0 

0 

10 

0 

.58 

.10 

.21 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

MINinOKA  DAM 

62.0 

37.1 

49.6 

80 

1 

25 

29 

473 

0 

0 

8 

0 

.75 

.41 

3 

3 

0 

0 

PAUL   1   E  AM 

63.1 

32,9 

48.0 

-1.4 

88 

1 

22 

19 

521 

0 

0 

16 

0 

.68 

.28 

.33 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

RICHFIELD 

60.0 

33.0 

46.5 

-  1.4 

8  1 

1 

23 

29 

565 

0 

0 

18 

0 

.72 

- 

.12 

.34 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

RUPERT  AM 

63.0 

34.2 

48.6 

-  0.6 

89 

1 

25 

29 

505 

0 

0 

13 

0 

.70 

- 

.24 

.29 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

SHOSHONE 

85 

23 

20 

0 

13 

0 

.34 

.22 

2  7 

.  0 

Q 

2 

0 

0 

TWiry  FALLS  2  NNE 

6  3.9 

35.5 

49.7 

0.0 

84 

26 

29 

469 

0 

0 

1 2 

.81 

_ 

.10 

.32 

3 

.  0 

0 

2 

0 

0 

TWIN  FALLS  3   SE  AM 

64  .  1 

35.4 

49.8 

-*  1*4 

89 

28 

8  + 

4  72 

0 

Q 

14 

0 

•  8  0 

.  06 

.25 

3 

.  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

.58 

T 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CH A  L  L ! S 

57.7 

-  0  7 

-  0  • 

8  0 

24 

3 

0 

17 

0 

1    1  3 
1*3 

56 

* 

39 

• 

27 

1  0 

0 

CHILLY  RARTON  FLAT 

0 

0 

MAY  RS 

Q 

8 1 

1  8 

B  + 

0 

21 

0 

* 

SALMON 

60.8 

30.7 

n  1 
0.1 

86 

21 

18 

0 

20 

0 

97 

* 

*  ?6 
* 

27 

Q 

Q 

n  tv  T  ^ I ON 

44  •  7 

07 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERHEEN  EXP  STA 

61  .  1 

32.1 

46.6 

-  0.4 

8  1 

22 

18  + 

561 

0 

0 

18 

0 

.52 

: 

.42 

.23 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

AMERICA?^  FALLS  1  SW 

61.2 

35.5 

48.4 

1.0 

84 

\ 

25 

8 

5  08 

0 

0 

12 

0 

.54 

.62 

.27 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

ARCO  3  NW 

57.8 

29,4 

43.6 

-  1.5 

79 

18 

19 

656 

0 

0 

20 

0 

.82 

.12 

*45 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASHTON   1  S 

1r  *? 

85 

20 

8 

0 

17 

0 

1.35 

.07 

*  34 

3  + 

.  0 

0 

0 

Q 

DUBOIS  EXP  STA 

34*2 

n*n 

81 

25 

7  + 

604 

0 

14 

0 

.89 

.11 

.33 

2  7 

J 

0 

4 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

3  3,2 

*  1 

B3 

23 

29 

0 

16 

0 

.54 

1 

Q 

FORT   HALL   IND  AOENCY 

A-^*1M 

7M 

n  *  6 

84 

21 

8 

0 

17 

0 

.67 

3 

T 

0 

2 

0 

0 

HAMFR  4  NW 

Al  A 

^9  f 

"  n  1 
0.1 

84 

18 

8 

61  n 

0 

22 

0 

'  ?8 
* 

.17 

2  7 

T 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

60. OM 

iA  7M 

85 

22 

8 

so  0 

0 

0 

*fi3 

'  f\ 

.26 

J 

Q 

0 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

59.2 

32,1 

45.7 

—  1.4 

83 

22 

29 

0 

17 

0 

^ 

Q 

IDAHO  FALLS   42  NW  W8  R 

^R*n 

I  n '  ^ 

83 

13 

8 

0 

22 

0 

'52 

.05 

*28 

27 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

^  • 

82 

17 

19 

Ac^n 

0 

20 

0 

1.03 

.36 

.65 

27 

y 

0 

2 

1 

Q 

POCATELLO  WR  AP  //R 

An  p 

-  1 . 

85 

23 

8 

^Q7 

0 

1 4 

0 

J 

0 

2 

0 

0 

SA I  NT  ANTHONY 

31  ^ 

* 

85 

22 

8  + 

0 

18 

0 

1.12 

*  32 

*44 

2  7 

.  0 

0 

3 

0 

SUGAR 

■  ^ 

^n  2 
30.2 

• 

• 

84 

19 

8 

0 

18 

0 

.41 

.60 

.  0 

1 

0 

Q 

DIVISION 

45.  6 

.  73 

T 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

55.  9M 

22. 4M 

39.  2M 

-  2.4 

85 

1 

1 3 

29 

794 

0 

0 

0 

.61 

- 

.64 

.26 

3 

2 

c 

0 

CONDA  AM 

55.7 

28.5 

42.1 

-  2.0 

83 

18 

29 

703 

0 

0 

22 

0 

.91 

.58 

.53 

4 

4.5 

3 

1 

0 

DRIGGS  AM 

60.6 

23.7 

44.7 

2.5 

82 

2  0 

29 

624 

0 

0 

22 

0 

.65 

.58 

.20 

24 

.  0 

0 

4 

0 

0 

GRACF 

58.3 

29.9 

44.1 

-  1.7 

79 

20 

29 

639 

0 

0 

22 

0 

.78 

.50 

.46 

4 

2 

0 

0 

IRWIN  2  SE 

58.4 

32.9 

45.7 

1,6 

84 

24 

29 

595 

0 

0 

17 

0 

.49 

.77 

.15 

28 

T 

0 

3 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

52.8 

28.5 

40.7 

-  2.0 

79 

16 

5 

750 

0 

0 

26 

0 

2.42 

,00 

.57 

16 

4.0 

2 

28 

2 

2 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

56,3 

29,6 

43.0 

-  2.2 

77 

1  9 

29 

675 

0 

0 

23 

0 

.46 

,67 

.23 

3 

T 

0 

2 

0 

0 

MALAD 

62,9 

34.5 

48.7 

0.8 

82 

24 

29 

496 

0 

0 

12 

0 

.97 

.28 

.60 

4 

1,2 

0 

3 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

62.5 

30,0 

46.3 

84 

19 

29 

575 

0 

0 

23 

0 

.75 

.47 

3 

.9 

T 

4 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

61.3 

30.4 

45.9 

81 

21 

29 

587 

0 

0 

20 

0 

.52 

.31 

3 

T 

0 

2 

0 

0 

MONTPELIER  RS  AM 

5  8.41-5 

27. IM 

42,8t1 

-  2.0 

84 

16 

29 

681 

0 

0 

24 

0 

.77 

.50 

.22 

4 

.  0 

0 

3 

0 

0 

OAKLEY 

63.0 

34.3 

48,7 

-  1.2 

80 

25 

19 

501 

0 

0 

14 

0 

1.11 

.  19 

.54 

3 

2.0 

0 

4 

1 

0 

PALISADES  DAM 

60.2 

35,8 

48,0 

84 

28 

8 

523 

0 

0 

10 

0 

1.07 

.28 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

POCATFLLO  2 

63.0 

34.1 

48,6 

84 

24 

a 

505 

0 

0 

15 

0 

.87 

.32 

3 

T 

0 

3 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

62.7 

33.1 

47,9 

-  0.2 

87 

23 

29 

528 

0 

0 

18 

0 

1.29 

.06 

.54 

4 

2.4 

0 

5 

1 

0 

SPENCER  RS 

53.3 

29.2 

41,3 

-  0.2 

70 

16 

29 

729 

0 

0 

22 

0 

1.70 

.26 

.63 

27 

5.1 

0 

STREVELL 

59,5 

31.7 

45.6 

80 

19 

4  + 

592 

0 

0 

18 

0 

.60 

.40 

3 

T 

1 

0 

TETONIA  EXP  STA 

53.5 

29,3 

41.4 

80 

21 

5  + 

726 

0 

0 

23 

0 

.82 

0 

0 

DIVISION 

44.7 

.93 

1.3 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

Tot 

1  1 

 L 

3 

4 

 L 

6 

1 

TT 

9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

•  <  1 

 L 

IS 

IS  1 

16 

IT  I 
17 

 L 

18 

19 

20 

21 

22 

 L 

23 

24 

25 

 L 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEROEEN  EXP  STA 

•  S2 

.21 

■  ' 

23 

03 

HERtCAN  FALLS  1  SN 

•  94 

!oi 

.23 

T 

T 

.03 

I27 

NOERSON  0AM 

•  69 

•  02 

•  01 

.12 

T 

.14 

T 

.02 

T 

T 

.06 

T 

.05 

.05 

.07 

.'>4 

.11 

7 

RCO  i  NW 

•  SZ 

.21 

.04 

•  08 

.04 

.45 

RSOMROCK  OAH 

.99 

.03 

.09 

.07 

.11 

.12 

.04 

.08 

.13 

.03 

.29 

7 

5H  T  ON  1  S 

•  02 

.34 

.  03 

.28 

10 

TLANTA  2 

1  .74 

•  05 

■  13 

•  49 

.03 

.11 

.04 

.05 

.08 

T 

T 

T 

.25 

.12 

.11 

.26 

■  *9 

.48 

.10 

.11 

.12 

.12 

.06 

.25 

.03 

.16 

T 

T 

.30 

.16 

.03 

T 

7 

.03 

.03 

.10 

AVVIEt*  MODEL  BASIN 

2  •18 

.02 

•  3S 

.28 

.28 

.16 

.25 

.09 

.83 

•  09 

.34 

.19 

.05 

.10 

.14 

IG  CREEK   1  S 

1.92 

.09 

•  31 

.31 

.09 

.09 

.05 

.06 

T 

.02 

T 

•  06 

T 

T 

.21 

.23 

.0? 

.74 

.12 

LACK'OOT  DAM 

•  05 

.26 

•  05 

■  04 

T 

05 

16 

L 1 SS 

T 

.02 

T 

T 

.03 

.07 

0 1 SE  LUCKV  PEAK  DAM 

T 

•  22 

.04 

T 

■  10 

•  01 

•  17 

T 

.08 

.09 

.04 

T 

.07 

lOISE  WB  AP 

//R 

•  42 

•  01 

•  Oi 

.03 

.03 

T 

■  04 

T 

.03 

•  05 

.04 

.11 

.04 

OWNERS  PEflRV  1  SH 

2.26 

T 

.17 

.17 

.15 

.14 

.12 

■  21 

T 

•  05 

.11 

.12 

.50 

.23 

T 

.04 

.25 

16 

UNGALOM  RS 

2*64 

.58 

• 

.12 

.17 

.12 

•  03 

.16 

.76 

.50 

.26 

.06 

.37 

.01 

.05 

URKE  2  ENC 

4^76 

•  72 

.«? 

.40 

.05 

.01 

.15 

.01 

•  02 

•  32 

.04 

.3? 

.09 

.47 

.2? 

.04 

T 

.55 

.06 

.03 

.22 

.42 

URLEV 

•  S9 

.05 

.08 

.28 

.03 

.01 

.16 

URLEV  CAA  AP 

•  72 

•  04 

.38 

T 

.03 

.01 

.26 

JIBiNET  GORGE 

3^19 

.59 

40 

.30 

.08 

.10 

.20 

•  04 

.08 

0? 

05 

04 

30 

01 

04 

ALOW  ELL 

.69 

•  27 

.03 

.14 

T 

.06 

•  05 

•  06 

•  02 

.03 

.05 

.10 

AMBR IDGE 

1  »60 

.29 

.0« 

.51 

.01 

.22 

.09 

.02 

•  10 

.09 

.05 

.06 

.11 

AREV  2  S 

.09 

ASCADE   1  NW 

1.03 

.01 

.38 

.10 

.20 

•  36 

.08 

.  10 

.14 

.14 

.05 

.11 

.02 

.01 

.13 

ENT6RVILLE  ARBAlXiH 

I  .71 

•  04 

.07 

.31 

.02 

.38 

.03 

.11 

•  07 

T 

.29 

20 

16 

05 

"MALL  IS 

1*13 

.17 

•  09 

.27 

.04 

.17 

.39 

"MILf  BARTON  FLAT 

T 

.20 

■LIFFS 

1^96 

1.35 

T 

.10 

T 

.13 

T 

T 

T 

.  16 

T 

7 

.19 

.05 

OSALT  BLACKBIRD  MINE 

1.56 

.27 

.15 

.35 

.04 

T 

."3 

.03 

.01 

.65 

.03 

OEUR  D  ALcNE  RS 

3  •?? 

.11 

.50 

.01 

.40 

•  30 

.05 

.51 

.01 

04 

04 

63 

09 

03 

07 

ONOA 

•  91 

.13 

.53 

T 

.02 

.03 

.01 

.07 

.01 

.10 

7 

.06 

OTTONWOOO 

2  •48 

•  04 

•  46 

.45 

.07 

.10 

.42 

.02 

.04 

.27 

.01 

.03 

.08 

.47 

T 

T 

OUNCIL 

2  .OS 

T 

•  07 

.85 

.06 

•  20 

.34 

•  05 

.05 

•  10 

.15 

.17 

.05 

T 

.16 

CAOHOOD  DAM 

i^r7 

•  05 

•  10 

.42 

.24 

•  28 

.01 

.18 

T 

•  04 

•  11 

.15 

.12 

.11 

T 

.03 

.03 

7 

ECR  FLAT  DAM 

•  80 

•  27 

•  03 

.10 

.02 

•  09 

.02 

•  01 

•  11 

•02 

04 

03 

06 

CER  POINT 

1  •*© 

•  02 

•  07 

.52 

.03 

.16 

.02 

.09 

•  03 

•  24 

T 

.06 

.08 

,06 

T 

•  28 

•  21 

.30 

.18 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

.10 

Rrecs 

•  69 

•01 

.04 

.10 

.10 

.05 

.20 

.15 

*J60IS  EXP  STA 

•  89 

•  12 

.07 

•  13 

.18 

.0? 

.33 

.04 

•  01 

•  01 

.10 

•  01 

T 

•  54 

.05 

.25 

LK  CITY 

2.74 

•  14 

•  03 

.58 

•  04 

•  05 

•  13 

.06 

•  11 

•  31 

.14 

.37 

.08 

.03 

.54 

.05 

.05 

.03 

LK  RIVER  I  S 

4^19 

•  02 

•  W 

.45 

.24 

•  29 

.10 

.60 

.02 

•  12 

*!'• 

.0? 

.42 

.01 

.21 

.06 

.35 

.06 

.07 

.05 

.01 

.01 

»*IETT  2  E 

.89 

•  12 

T 

.30 

.11 

.37 

AIRFIELD  RS 

.73 

•  05 

•  13 

T 

.22 

.02 

.05 

T 

.01 

.02 

.23 

7 

'VMM 

A? 

T 

•  22 

•  84 

•  18 

.08 

.10 

.02 

•  03 

.61 

.02 

02 

70 

10 

04 

noT  MAI  1    iMn  MWivv 

.38 

T 

T 

T 

T 

.29 

AROEN  VALLEY  RS 

1*11 

•  11 

.23 

• 

.  17 

.07 

.07 

•  24 

T 

.06 

.05 

.  11 

LEWNS  FTRRV 

•  32 

.05 

.04 

.03 

OODIN6  CAA  AP 

•  16 

•  03 

T 

.11 

T 

.01 

T 

T 

7 

.03 

'  * 

.24 

.46 

T 

T 

01 

.  06 

.0] 

RAND  ViEW 

•  06 

.06 

•  05 

.11 

.05 

.05 

.06 

•  11 

•  51 

.42 

.  17 

.62 

.03 

.18 

T 

.53 

.15 

7 

HASMERE 

•  07 

•  07 

T 

T 

•OUSE 

1^03 

•  08 

.15 

.02 

.12 

.41 

.25 

•  SZ 

•  21 

•  01 

.42 

.09 

.02 

.07 

CD 

•  39 

T 

.05 

T 

.03 

T 

.17 

.04 

.10 

•  71 

•  06 

•  13 

.27 

T 

.06 

T 

.19 

ILL  CITY 

1.12 

■  06 

•  03 

.13 

T 

.23 

.07 

.02 

.10 

T 

.06 

T 

T 

.06 

.36 

OLLISTER 

.92 

•  10 

.50 

T 

T 

T 

.08 

T 

.10 

.14 

7 

0  E 

.90 

.02 

.17 

T 

.16 

1? 

33 

OAMO  CITY 

1  .06 

T 

.31 

T 

.21 

T 

T 

.02 

.52 

T 

DAHO  CITY  11 

1  .fto 

•  02 

.04 

.31 

.05 

.26 

.06 

.10 

.04 

.20 

.24 

.16 

DAHO  FALLS  2  ESE 

•  63 

.28 

T 

T 

.02 

• 

.2" 

.15 

DAHO  FALLS  16  SE 

.64 

.02 

.23 

.05 

.01 

T 

T 

T 

T 

.02 

.06 

.05 

.24 

.16 

DAHO  FALLS  CAA  AP 

•  49 

.02 

.10 

T 

02 

.01 

DAHO  FALLS  *2  N*  WB 

.92 

•04 

.04 

.07 

.2! 

,07 

.02 

DAHO  FALLS  4A  W  MB 

R 

1  .03 

T 

.32 

T 

T 

.06 

T 

.65 

R«IN  2  SE 

.40 

.05 

.05 

.03 

.10 

T 

.11 

.15 

SLANT  PARK  DA" 

2.42 

•  05 

.51 

.28 

.57 

.24 

.03 

.21 

.28 

.25 

EROMc 

.58 

•  11 

.02 

.19 

^ 

3.13 

•  01 

.13 

.82 

.14 

.02 

.01 

.06 

.23 

T 

.17 

.03 

T 

.14 

.0? 

!37 

I50 

!oi 

T 

.24 

.3' 

7 

T 

7 

7 

oosk?a 

2  .61 

T 

•  02 

.82 

.07 

.12 

.18 

.03 

.05 

.45 

.13 

.23 

.05 

T 

.42 

.04 

T 

UNA   2  NNE 

•  73 

•  23 

T 

• 

.10 

T 

T 

.04 

T 

7 

.06 

•  06 

.05 

.17 

EWISTON  we 

//R 

1.80 

•  26 

•  34 

.03 

T 

T 

.02 

•  20 

.05 

T 

T 

.08 

.01 

.1? 

.14 

.03 

.01 

.51 

7 

I     OH  UMPING 

.49 

T 

.23 

■  02 

T 

02 

01 

* 

01 

10 

.03 

1  .72 

•  05 

.39 

• 

.45 

.14 

.12 

.10 

.17 

.08 

.12 

.10 

.25 

.50 

.02 

.14 

.06 

lALAO  CAA  AP 

.79 

T 

T 

.47 

.09 

T 

.01 

.05 

7 

.04 

T 

.09 

7 

AY  RS 

1.16 

•  33 

.42 

.03 

T 

T 

T 

.08 

.01 

.29 

CALL 

2  .20 

•  12 

.54 

.10 

.26 

.19 

.16 

.35 

<  CAtUtOH 

•  92 

.31 

.04 

T 

T° 

T 

.17 

CRIDIAN  1  M 

•  11 

.17 

.06 

.06 

T 

T 

.07 

.09 

.14 

INIDOKA  DAM 

.75 

.11 

.41 

T 

.05 

.16 

DWTPELIER  RS 

•  T7 

T 

.18 

.22 

.11 

.02 

T 

.08 

T 

.09 

.01 

.06 

OS COW  U  OF  I 

2^A6 

•  39 

.72 

.04 

.04 

.04 

.29 

T 

•  05 

.02 

10 

26 

02 

60 

02 

05 

02 

OUNTAIM  HOME   1  BE 

•  T3 

.02 

T 

.17 

.03 

.15 

!lO 

111 

.15 

VLLAN  PASS  CAA 

4.03 

T 

.75 

.34 

.25 

•  09 

.10 

•  14 

.19 

.05 

.07 

.33 

.03 

.28 

.55 

7 

T 

.02 

.47 

.07 

.01 

.05 

,14 

.10 

AlVA   2  NW 

•  89 

•  19 

.10 

.23 

.01 

.03 

•  04 

T 

.02 

•  07 

.04 

.01 

.05 

.04 

.06 

EV  MEADOWS  RS 

2^36 

•  03 

.56 

.25 

• 

• 

•  66 

•  26 

.05 

.09 

.07 

• 

.35 

iCtPcwCc  2  E 

2a55 

•  07 

.47 

.29 

.08 

.12 

04 

•  37 

.03 

.12 

•  20 

07 

.08 

.12 

.42 

.04 

,01 

1  •!! 

•  13 

.14 

.54 

•  03 

.02 

.07 

.18 

^SIDIAN  2  W 

•  91 

•  14 

.08 

.07 

.08 

.0? 

.10 

.04 

tA  9  S 

1  »99 

•  01 

.06 

.68 

.43 

T 

•06 

.29 

•OFINO 

3.20 

•  45 

.25 

.25 

•  30 

•  85 

.05 

.05 

.01 

.06 

■  05 

.01 

.13 

T 

.18 

.17 

.04 

T 

.41 

.02 

.03 

,05 

.04 

AL  1  S  AWS  DAM 

1  sOT 

.01 

.26 

.18 

01 

03 

•  06 

.06 

.03 

.02 

.09 

.20 

AMIA  ttP  STA 

1*34 

•  16 

T 

.25 

.18 

•  06 

.12 

•  28 

.05 

!oe 

.04 

.06 

.06 

Ai^  1  e 

•  66 

•  06 

.08 

.33 

.01 

.02 

.18 

Arrrrf 

1  •ll 

•  32 

•  12 

.19 

.08 

.10 

T 

.08 

T 

.08 

•  03 

.03 

.06 

.04 

7 

!E»Cf  RS 

3.U 

T 

•  40 

.98 

.32 

.11 

•  10 

•  22 

.01 

• 

• 

.39 

.09 

.18 

.30 

.03 

7 

• 

• 

.69 

7 

.01 

.07 

vCATcLLO  2 

•  87 

.02 

.52 

.03 

01 

.  13 

OCA  TFU.0  •  B  *  P 

//R 

•  97 

T 

•02 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

l26 

wthila. 

2^5« 

.07 

•  16 

.16 

.21 

.14 

.13 

•  17 

7 

.04 

.06 

.50 

.25 

.06 

7 

7 

.60 

1>n.AT01 

3^91 

•  53 

•  7« 

.84 

.03 

.03 

•  35 

.05 

•05 

.08 

.29 

.15 

.39 

.02 

.65 

.07 

7 

.02 

«ESTO«  2  SE 

1.2« 

•  11 

.16 

.54 

.01 

.24 

.21 

• IC$T  RIVER  EtP  STA 

3.29 

09 

•  27 

01 

16 

46 

01 

10 

.25 

.06 

.16 

.04 

.03 

.09 

.52 

ICHFTELO 

.77 

•  03 

•  11 

.20 

T 

•  04 

T 

T 

.34 

l««1N$  RS 

1  .57 

•  01 

T 

.80 

.01 

.16 

.23 

.08 

.10 

.36 

WERT 

.70 

•  06 

.11 

.29 

T 

T 

.04 

7 

.16 

AIMT  AirmONY 

1.12 

.25 

AlHT  MARIES 

3.83 

,17 

.47 

.03 

.09 

•  13 

.01 

•  64 

.01 

.02 

.04 

.17 

.08 

.52 

.44 

.06 

.65 

.16 

.02 

.03 

.09 

ALMOM 

.93 

.18 

.02 

.22 

.06 

.05 

T 

T 

.04 

.36 

AWPOINT  EIP  STA 

3.13 

•  03 

.76 

.09 

.24 

.16 

.27 

•  27 

.12 

T 

.09 

.56 

.08 

T 

T 

.10 

7 

7 

.32 

HOSHOME 

•  92 

•  06 

.04 

.15 

.01 

.01 

.01 

.02 

.22 

PEHCER  RS 

l^TO 

•  01 

•  01 

.53 

7 

.63 

.50 

TIBMITE 

1.70 

•  11 

•  36 

.25 

.03 

.08 

.04 

T 

.01 

.02 

.06 

.10 

.14 

.22 

.30 

.06 

f-TREVEU. 

•  60 

T 

.40 

.03 

T 

I 

.08 

.09 

U«AR 

•  41 

.29 

.08 

.04 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  OCTOBER  19; 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17  18 

19 

20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28    29  30 

1  1 

31 

SUN  VALLEV 

1  (66 

•  3A 

•  67 

•  07 

.09 

•  02 

T 

T 

.01 

T 

•  09 

.23 

.14 

SWAN  FALLS 

•  73 

•  29 

•  OA 

.  06 

•  01  T 

.33 

TETON lA  EXP  STA 

■  82 

.30 

.07 

•  le 

.02 

.02 

THREE  CREEK 

.66 

.05 

•  35 

T 

T 

T 

.01 

.15 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  el 

•  09 

•  04 

•  32 

•  01 

.02 

T 

T 

•  oe 

.04 

.20 

T 

TWIN  FALLS  3  SE 

•  so 

.16 

•  25 

•  OS 

T 

T 

.06 

.05 

.61 

.16 

.06     T  .66 

WALLACE 

A. 91 

T 

.59 

•  60 

.20 

.20 

•  OS 

•  23 

.03 

T 

.34 

.11 

.62 

.31 

.09 

T 

T 

.11 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

A. 36 

T 

.n 

•  59 

.63 

•  07 

.11 

•10  .14 

•  02 

•  19 

.02 

.14  ,11 

.42 

.33 

.03 

T 

.30 

.34 

.05     .02  .03 

.5! 

WEISER  2  SE 

Ull 

•  26 

•  11 

•  33 

•  16 

.02 

.09 

.02 

•  01 

.06 

.02 

.03 

.04 

.02 

WINCHESTER  1  SE 

3^31 

•  19 

.A5 

•  50 

.02 

•  03 

.66 

•  06 

.11 

.15  .10 

.10 

.13 

.05 

.55 

.12 

•o;- 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  directioii 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

StAtion 

O" 

a 

"5 
> 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

f" 
m 
a 

< 

o 
o 

-1 

CO 

a 

0. 

o 
o 

a 

11: OOP  MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2.00 
and  over 

1 

o 
o 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

25 

8.3 

43 

W 

2 

75 

59 

48 

69 

2 

9 

1 

0 

0 

0 

12 

67 

7 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

7.7 

29(1 

S 

4+ 

0 

S 

1 

0 

0 

0 

6 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

6.3 

SW 

22 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

87 

76 

62 

5 

7 

5 

1 

0 

0 

18 

8. 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

19 

9.0 

W 

22 

80 

57 

44 

69 

7 

2 

2 

0 

0 

0 

11 

59 

7. 

<i  HAXIUUU  HOURLY  AVERAGE. 


Sm  r*rar«BC«  t»l..  follorlnl  St.tloa  Iw^mn. 
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ible  S 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1957 


Day    Oi  Month 


EROEEN  EXP  ST» 

MAX 

Bl 

67 

59 

50 

59 

57 

54 

60 

71 

73 

68 

69 

67 

62 

60 

63 

61 

60 

61 

61 

59 

56 

62 

60 

59 

59 

50 

5n 

53 

63 

60 

61 

.1 

MIN 

45 

42 

32 

32 

26 

27 

29 

23 

34 

29 

35 

36 

39 

47 

35 

?5 

31 

27 

22 

30 

3? 

38 

35 

3" 

79 

30 

35 

30 

24 

25 

31 

37 

•  1 

(ERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

Bi 

67 

64 

50 

66 

68 

53 

58 

69 

74 

72 

66 

69 

58 

58 

S9 

62 

59 

56 

59 

56 

55 

61 

59 

57 

57 

55 

50 

53 

61 

56 

61 

•  2 

MIN 

49 

44 

33 

35 

30 

29 

33 

25 

38 

35 

42 

45 

44 

48 

40 

32 

28 

29 

36 

37 

32 

46 

40 

33 

35 

30 

30 

28 

30 

30 

35 

•  5 

IDERSON  0«x 

MAX 

83 

64 

58 

52 

47 

56 

54 

63 

75 

77 

72 

69 

62 

60 

57 

6? 

63 

60 

59 

64 

66 

58 

55 

60 

61 

59 

55 

66 

57 

65 

57 

61 

.5 

MIN 

55 

47 

41 

33 

38 

34 

37 

33 

45 

44 

49 

50 

47 

46 

35 

35 

35 

33 

31 

34 

38 

4  2 

40 

4( 

40 

*^ 

40 

35 

33 

36 

4  1 

30 

CO  J  NK 

MAX 

79 

62 

54 

44 

52 

52 

53 

57 

66 

69 

64 

67 

63 

60 

51 

58 

58 

59 

60 

61 

59 

57 

58 

60 

55 

55 

48 

47 

5? 

55 

55 

67 

•  8 

MIN 

40 

39 

40 

27 

23 

20 

23 

19 

32 

34 

35 

40 

35 

39 

37 

30 

^' 

21 

18 

30 

25 

24 

79 

32 

26 

23 

3! 

26 

?4 

22 

2? 

20 

ROW ROCK  0AM 

MAX 

69 

68 

63 

51 

52 

54 

44 

53 

61 

73 

60 

70 

69 

70 

58 

57 

62 

61 

57 

57 

50 

60 

56 

51 

57 

63 

55 

64 

51 

56 

60 

60 

.1 

MIN 

54 

45 

42 

34 

37 

31 

35 

30 

33 

41 

43 

42 

46 

44 

36 

3? 

32 

79 

31 

33 

41 

39 

39 

39 

40 

41 

31 

20 

31 

34 

36 

*  6 

MTON   1    S  * 

MAX 

85 

67 

57 

59 

60 

55 

52 

60 

69 

71 

74 

70 

67 

66 

52 

55 

59 

60 

59 

62 

56 

46 

50 

60 

56 

54 

39 

46 

42 

56 

63 

56 

,7 

MIN 

40 

40 

37 

34 

25 

25 

30 

20 

31 

31 

34 

34 

34 

36 

38 

30 

33 

28 

25 

25 

20 

34 

38 

31 

25 

30 

3C 

34 

25 

26 

32 

31 

.3 

LANTA  2 

MAX 

71 

70 

46 

49 

40 

41 

43 

50 

63 

67 

63 

60 

60 

48 

52 

57 

51 

51 

52 

55 

46 

46 

45 

51 

50 

52 

42 

52 

.6 

MIN 

39 

37 

34 

29 

30 

23 

24 

23 

32 

32 

33 

37 

38 

42 

34 

29 

22 

21 

23 

26 

34 

30 

3! 

30 

31 

34 

25 

30 

ERV  RS 

MAX 

85 

70 

66 

60 

58 

56 

52 

63 

66 

76 

72 

67 

75 

56 

64 

64 

54 

53 

55 

64 

65 

51 

41 

55 

51 

50 

53 

53 

53 

60 

58 

60 

.2 

MIN 

50 

47 

41 

43 

34 

22 

33 

38 

32 

38 

36 

36 

41 

47 

41 

*' 

34 

20 

18 

29 

28 

33 

34 

37 

39 

38 

37 

44 

36 

36 

■* 

WIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

72 

72 

72 

50 

44 

45 

49 

44 

56 

58 

59 

58 

56 

57 

55 

56 

55 

51 

50 

58 

50 

53 

33 

35 

42 

48 

44 

47 

50 

52 

60 

52 

.6 

MIN 

53 

51 

43 

36 

35 

37 

39 

36 

37 

38 

38 

35 

39 

46 

38 

29 

33 

29 

30 

34 

30 

28 

27 

3C 

33 

37 

36 

39 

38 

41 

39 

36 

■  6 

G  CREEK  IS 

MAX 

71 

50 

46 

41 

38 

42 

43 

51 

65 

62 

60 

54 

57 

51 

55 

56 

52 

52 

49 

57 

54 

53 

50 

54 

52 

46 

48 

50 

46 

55 

45 

61 

•  8 

MIN 

33 

32 

35 

26 

27 

26 

24 

16 

29 

26 

23 

22 

33 

39 

34 

10 

2  ? 

19 

1 3 

16 

19 

26 

74 

26 

22 

3? 

31 

71 

20 

26 

JCKFOOT  DAM 

MAX 

85 

67 

56 

42 

52 

52 

54 

56 

62 

70 

65 

65 

58 

50 

57 

59 

59 

58 

55 

52 

55 

48 

50 

52 

44 

45 

45 

55 

53 

55 

,9 

MIN 

45 

37 

26 

22 

17 

17 

20 

15 

21 

21 

30 

25 

25 

21 

17 

23 

1  8 

30 

25 

71 

1 5 

33 

1 5 

1  6 

10 

75 

1  3 

1 0 

1  i 

77 

•  4 

ISS 

MAX 

79 

76 

65 

65 

65 

63 

60 

65 

77 

76 

75 

77 

70 

65 

65 

66 

68 

63 

65 

65 

67 

65 

67 

66 

66 

68 

58 

60 

59 

68 

60 

67 

.0 

M  IN 

42 

40 

42 

26 

40 

25 

39 

26 

44 

43 

5  2 

45 

44 

48 

33 

29 

31 

27 

27 

25 

32 

37 

40 

33 

34 

45 

40 

29 

23 

31 

40 

35 

i9 

ISe  LUCItv  PEAK  0AM 

MAX 

93 

67 

67 

55 

55 

56 

36 

65 

75 

82 

72 

75 

76 

62 

61 

66 

66 

62 

59 

.  62 

68 

64 

58 

61 

66 

66 

56 

57 

60 

63 

60 

64 

.9 

MIN 

36 

45 

41 

35 

41 

36 

40 

38 

49 

49 

50 

49 

49 

46 

34 

40 

36 

36 

45 

43 

42 

43 

45 

36 

32 

" 

39 

39 

40 

.6 

ISE  WB  AP 

MAX 

«« 

66 

53 

55 

52 

56 

55 

63 

71 

71 

66 

73 

62 

61 

59 

64 

59 

58 

54 

62 

63 

60 

58 

59 

66 

55 

55 

53 

58 

61 

53 

60 

.2 

MIN 

48 

43 

37 

33 

36 

37 

38 

38 

46 

46 

48 

48 

51 

40 

34 

39 

36 

30 

29 

30 

34 

47 

45 

40 

43 

44 

33 

29 

34 

34 

33 

38 

■  8 

INHERS  FERRV  1  SW 

MAX 

74 

65 

52 

41 

46 

54 

45 

59 

58 

57 

58 

46 

47 

58 

59 

42 

39 

30 

36 

43 

46 

47 

57 

53 

59 

52 

51.0 

MIN 

50 

52 

41 

36 

34 

39 

34 

41 

47 

37 

30 

34 

38 

36 

26 

26 

23 

72 

28 

28 

35 

36 

35 

37 

44 

3  5 

35 

HL 

MAX 

89 

80 

79 

77 

76 

72 

70 

69 

75 

81 

80 

78 

65 

62 

65 

63 

65 

65 

65 

65 

64 

62 

65 

64 

65 

66 

56 

55 

55 

65 

60 

68 

3 

MIN 

50 

44 

42 

32 

34 

36 

33 

30 

45 

44 

50 

46 

47 

45 

39 

33 

45 

4 1 

34 

33 

33 

42 

46 

42 

38 

39 

40 

36 

31 

34 

39 

39 

•  5 

NBA  LOW  RS 

MAX 

86 

55 

45 

50 

51 

68 

70 

58 

60 

61 

50 

57 

50 

MIN 

50 

45 

31 

35 

31 

36 

35 

32 

34 

38 

40 

40 

40 

RKE   2  ENE 

MAX 

75 

60 

45 

38 

40 

45 

40 

43 

54 

63 

65 

65 

58 

50 

49 

54 

49 

44 

46 

52 

48 

44 

39 

45 

49 

46 

41 

41 

60 

47 

44 

49 

.3 

MIN 

46 

41 

33 

31 

30 

30 

28 

28 

38 

33 

34 

35 

39 

41 

28 

34 

28 

28 

29 

38 

22 

34 

30 

36 

36 

34 

33 

41 

24 

32 

*6 

RLEV 

MAX 

90 

77 

69 

48 

53 

62 

59 

57 

63 

74 

80 

71 

71 

68 

61 

60 

66 

67 

61 

62 

64 

62 

57 

66 

62 

62 

64 

54 

55 

60 

68 

64 

.3 

MIN 

51 

43 

39 

34 

34 

30 

34 

28 

32 

37 

42 

43 

44 

47 

38 

28 

36 

30 

28 

30 

42 

39 

*^ 

30 

3  2 

'* 

31 

29 

30 

32 

35 

8 

RLEV  CAA  AP 

MAX 

74 

68 

52 

52 

61 

56 

54 

63 

75 

76 

71 

69 

62 

61 

56 

64 

65 

59 

61 

65 

60 

57 

66 

60 

62 

66 

54 

53 

59 

65 

64 

62 

•  0 

MIN 

46 

40 

35 

32 

33 

25 

30 

24 

41 

35 

40 

40 

46 

43 

31 

26 

40 

41 

26 

3 1 

30 

28 

27 

28 

30 

33 

»3 

BINET  GORGE 

MAX 

73 

65 

50 

44 

45 

50 

43 

51 

58 

65 

58 

62 

56 

54 

56 

58 

47 

48 

57 

61 

48 

43 

34 

36 

46 

42 

48 

48 

50 

57 

54 

51 

.9 

MIN 

53 

46 

42 

35 

37 

38 

38 

35 

41 

38 

41 

41 

44 

44 

36 

32 

39 

35 

32 

30 

26 

24 

30 

34 

36 

40 

39 

38 

44 

4 1 

37 

6 

LOWELL 

MAX 

76 

65 

61 

56 

51 

56 

60 

63 

71 

72 

68 

72 

65 

62 

62 

63 

61 

60 

55 

6C 

63 

62 

55 

59 

63 

66 

57 

57 

59 

61 

56 

61 

9 

MIM 

52 

44 

40 

31 

39 

30 

35 

29 

37 

34 

35 

36 

45 

43 

37 

29 

26 

26 

28 

42 

4 1 

33 

35 

44 

33 

29 

25 

30 

35 

34 

7 

MSRIOGE 

MAX 

81 

61 

52 

55 

50 

54 

55 

59 

78 

74 

73 

72 

67 

65 

64 

67 

63 

57 

62 

61 

64 

64 

50 

65 

64 

50 

59 

59 

61 

63 

63 

62 

2 

MIN 

51 

43 

36 

30 

31 

27 

36 

23 

33 

27 

29 

33 

42 

39 

37 

25 

24 

22 

24 

38 

30 

37 

32 

31 

33 

43 

26 

2? 

22 

24 

34 

31 

7 

REV  2  S 

MAX 

61 

65 

56 

49 

53 

55 

52 

60 

70 

71 

71 

69 

60 

65 

63 

67 

60 

56 

60 

61 

58 

53 

54 

61 

56 

55 

53 

57 

52 

60 

51 

59 

9 

MIN 

34 

37 

38 

26 

32 

23 

31 

30 

41 

44 

42 

46 

42 

40 

37 

28 

28 

29 

22 

30 

29 

3 1 

3  0 

27 

35 

30 

31 

35 

35 

23 

30 

32 

8 

SCAOE  1  N« 

MAX 

83 

64 

51 

43 

42 

»0 

42 

42 

49 

65 

64 

60 

64 

52 

48 

52 

54 

53 

47 

50 

59 

52 

53 

49 

52 

52 

45 

47 

47 

53 

36 

51 

9 

MIN 

45 

41 

35 

29 

30 

26 

29 

24 

24 

30 

29 

33 

38 

43 

37 

27 

26 

26 

22 

23 

26 

26 

3  5 

36 

30 

32 

34 

24 

25 

26 

78 

30 

3 

MUlS 

MAX 

80 

73 

56 

47 

51 

50 

50 

52 

63 

65 

65 

65 

72 

61 

57 

55 

60 

57 

52 

55 

54 

56 

59 

57 

55 

56 

56 

45 

46 

57 

67 

57 

7 

MIN 

44 

39 

42 

27 

33 

26 

26 

24 

36 

32 

36 

39 

44 

38 

40 

30 

30 

26 

30 

28 

42 

37 

35 

29 

29 

39 

28 

27 

30 

32 

33 

1 

ILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

56 

57 

55 

58 

54 

53 

55 

50 

54 

49 

48 

56 

50 

53 

MIN 

'* 

20 

3 1 

32 

33 

22 

2 1 

38 

21 

20 

24 

26 

IFFS 

MAX 

75 

69 

42 

47 

57 

65 

61 

55 

57 

47 

55 

57 

56 

56 

55 

57 

52 

52 

54 

57 

48 

46 

50 

57 

44 

54 

6 

MIN 

41 

34 

36 

25 

30 

31 

34 

34 

40 

25 

31 

19 

36 

35 

41 

32 

28 

23 

BALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

74 

70 

49 

37 

32 

39 

37 

37 

44 

54 

58 

57 

57 

54 

45 

41 

46 

47 

40 

42 

43 

48 

43 

46 

43 

46 

47 

35 

32 

39 

49 

46 

2 

MIN 

41 

32 

34 

24 

22 

11 

20 

16 

19 

30 

30 

33 

34 

38 

31 

23 

^* 

28 

29 

30 

33 

33 

27 

30 

31 

22 

21 

27 

30 

27 

4 

•EUR  D  ALENE  RS 

MAX 

80 

69 

50 

47 

44 

54 

52 

57 

60 

67 

67 

68 

65 

56 

55 

59 

59 

54 

60 

61 

61 

50 

34 

39 

45 

44 

48 

48 

55 

59 

56 

55 

3 

MIN 

55 

49 

43 

36 

37 

43 

34 

33 

40 

36 

40 

45 

48 

50 

32 

31 

39 

33 

28 

31 

32 

26 

24 

35 

32 

38 

40 

36 

36 

45 

40 

37 

0 

NOA 

MAX 

83 

77 

63 

47 

40 

54 

55 

48 

57 

67 

70 

68 

64 

55 

49 

51 

58 

60 

57 

60 

53 

54 

45 

57 

46 

46 

45 

50 

46 

45 

56 

55 

7 

MIN 

43 

36 

43 

27 

26 

24 

24 

20 

27 

27 

36 

35 

33 

33 

30 

23 

27 

26 

25 

31 

29 

26 

35 

36 

21 

29 

20 

20 

18 

10 

23 

78 

5 

TTOMKOOO 

MAX 

69 

56 

56 

47 

48 

50 

45 

50 

67 

69 

57 

70 

57 

51 

53 

60 

50 

49 

53 

54 

51 

56 

50 

57 

53 

47 

45 

45 

50 

58 

46 

53 

9 

MIN 

46 

40 

35 

31 

29 

30 

31 

31 

38 

35 

35 

37 

43 

43 

35 

28 

35 

29 

26 

27 

27 

37 

37 

44 

37 

40 

38 

29 

29 

37 

29 

34 

5 

UNCIL 

MAX 

88 

64 

50 

53 

52 

50 

51 

63 

73 

77 

73 

70 

67 

61 

64 

67 

62 

62 

67 

65 

63 

64 

53 

64 

57 

54 

62 

60 

56 

58 

66 

62 

0 

MIN 

60 

48 

40 

35 

34 

32 

33 

32 

40 

34 

38 

37 

40 

36 

43 

30 

'* 

38 

45 

41 

40 

36 

37 

34 

32 

26 

30 

3  7 

37 

2 

AOWOOO  DAH 

MAX 

73 

60 

49 

42 

39 

40 

40 

49 

67 

69 

68 

65 

59 

48 

54 

56 

55 

52 

54 

61 

60 

55 

48 

54 

53 

52 

49 

52 

54 

64 

53 

54 

3 

MIN 

36 

35 

33 

27 

29 

27 

29 

24 

32 

26 

27 

22 

41 

41 

36 

26 

26 

19 

19 

21 

24 

39 

32 

36 

27 

34 

35 

25 

27 

26 

32 

29 

6 

E«  FLAT  0AM 

MAX 

75 

64 

62 

59 

50 

56 

56 

61 

69 

70 

66 

70 

60 

62 

62 

64 

61 

60 

64 

60 

62 

64 

61 

59 

64 

57 

57 

56 

57 

58 

65 

61 

3 

MIN 

54 

44 

43 

35 

41 

34 

38 

34 

39 

36 

39 

39 

39 

48 

40 

33 

31 

34 

31 

35 

32 

45 

45 

34 

37 

47 

36 

31 

29 

31 

37 

37 

8 

E*  MINT 

MAX 

64 

43 

39 

28 

28 

32 

32 

43 

55 

58 

56 

53 

46 

36 

40 

44 

41 

42 

41 

52 

48 

41 

39 

42 

43 

39 

36 

40 

49 

47 

38 

43. 

2 

MIN 

40 

34 

27 

21 

25 

24 

25 

26 

42 

49 

46 

42 

37 

33 

31 

31 

35 

31 

ie 

36 

37 

31 

37 

32 

35 

32 

29 

20 

3? 

35 

26 

37. 

6 

XIE 

MAX 

68 

68 

45 

39 

42 

40 

40 

44 

62 

69 

65 

65 

56 

49 

51 

57 

39 

41 

50 

56 

54 

48 

46 

51 

51 

43 

44 

43 

47 

54 

43 

50. 

5 

MIN 

39 

32 

32 

26 

21 

20 

26 

21 

29 

22 

24 

26 

29 

37 

27 

17 

20 

23 

15 

20 

17 

32 

30 

32 

23 

34 

33 

37 

21 

26 

26 

26. 

2 

IGGS 

MAX 

82 

79 

65 

65 

70 

65 

63 

65 

70 

65 

70 

72 

70 

65 

57 

60 

55 

56 

54 

56 

55 

56 

57 

56 

57 

56 

55 

57 

40 

42 

45 

60. 

6 

HIN 

43 

43 

35 

24 

23 

21 

21 

26 

30 

30 

35 

32 

35 

35 

33 

25 

25 

26 

27 

25 

30 

32 

35 

36 

23 

24 

25 

22 

20 

23 

25 

28. 

7 

leOIS  EXP  STA 

MAX 

81 

76 

57 

43 

50 

53 

SO 

53 

66 

69 

67 

66 

62 

66 

47 

55 

57 

56 

54 

53 

55 

54 

55 

55 

53 

53 

51 

51 

40 

50 

50 

56. 

4 

MIN 

53 

43 

36 

31 

29 

26 

25 

25 

37 

37 

40 

43 

40 

40 

40 

34 

32 

30 

34 

36 

36 

36 

36 

35 

31 

31 

30 

26 

25 

30 

32 

34. 

2 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ID  4 
OCTOBER  1 

Station 

Day 

Ol  Month 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

OUPOIS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
52 

64 
43 

50 
36 

47 
27 

56 
24 

53 

25 

53 
24 

55 
24 

70 
42 

72 
37 

70 
42 

68 
36 

63 
38 

57 
46 

52 
40 

5n 

35 

61 
31 

58 
29 

58 
34 

57 

39 

57 
34 

57 
33 

57 

31 

56 

34 

56 
28 

56 
29 

39 
32 

48 

25 

42 

23 

54 

25 

52 

30 

57 
33 

ELK  CITY 

MAX 
MIN 

79 

42 

57 
39 

53 
32 

57 
32 

50 
29 

49 

30 

45 
25 

49 

29 

70 
32 

77 
29 

73 
26 

70 
32 

62 
36 

53 
42 

56 
36 

25 

27 

49 
34 

56 
25 

59 

20 

56 

21 

48 

35 

49 
34 

55 
3? 

59 
28 

53 
37 

46 
38 

44 

33 

49 

28 

51 
34 

47 

33 

56 
31 

ELK   RIVER    1  S 

MAX 

MIN 

86 
48 

63 

47 

49 

39 

48 

33 

45 
34 

49 
34 

54 
31 

56 
29 

70 
38 

77 
31 

75 
31 

69 
35 

63 
31 

35 

29 

49 
26 

57 
27 

61 
29 

60 
39 

49 

35 

57 

39 

56 
42 

54 

32 

56 
42 

54 
44 

47 

38 

55 
33 

57 
42 

53 
35 

57 
35 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

77 
50 

66 
55 

59 
40 

57 
34 

50 
40 

56 
31 

58 
40 

67 
30 

74 
38 

77 
34 

70 
36 

75 
38 

65 
44 

65 
45 

66 
35 

31 

30 

63 
25 

59 
25 

70 
25 

67 
41 

67 
45 

60 

62 
48 

64 

57 
44 

60 
29 

59 
26 

63 
28 

60 
30 

60 
34 

63 
36 

FAIRFIELD  RS 

MAX 
MIN 

80 
40 

68 
37 

52 
32 

45 

23 

47 

28 

52 

20 

50 
30 

60 
22 

70 
39 

75 
39 

73 
40 

67 
42 

59 
39 

62 
30 

55 
30 

19 

22 

58 
17 

60 
14 

63 

28 

60 
22 

55 

26 

59 

30 

6r 

28 

58 
26 

58 

32 

53 
22 

54 

22 

55 

21 

61 

23 

59 
2? 

59  i 
77  i 

FENN  RS 

MAX 
MIN 

84 

52 

70 

50 

58 
42 

55 
40 

51 
36 

52 
36 

52 

37 

58 
35 

71 
40 

74 

39 

68 
40 

68 
45 

69 
47 

59 
48 

64 
45 

35 

38 

60 
37 

58 
34 

62 

32 

55 
37 

56 
37 

56 

36 

61 
42 

55 
37 

54 
44 

53 
45 

55 
42 

53 
38 

58 
42 

60  1 
40  i 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

MAX 
MIN 

84 
45 

75 
41 

65 
32 

50 

33 

60 
28 

64 

21 

75 

32 

76 

27 

73 
33 

72 
38 

65 

40 

58 
46 

59 
36 

26 

30 

62 
25 

61 
25 

62 
36 

61 
34 

55 

27 

64 
44 

60 
37 

62 
25 

62 
24 

49 

37 

52 
35 

54 

23 

64 

25 

58 
28 

63 

32. 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

91 
51 

67 
44 

57 
41 

53 
34 

52 

30 

51 

32 

56 

29 

71 

36 

72 
31 

72 
34 

68 
41 

62 
36 

62 
32 

31 

26 

58 

23 

67 
26 

56 
28 

65 

28 

61 

38 

49 
47 

51 
41 

55 

35 

59 
29 

52 
27 

55 
27 

56 
35 

6S,  , 
33.  . 

GLENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

79 
49 

70 
41 

60 
44 

56 
26 

59 
40 

60 
40 

63 
37 

66 

27 

80 
41 

63 
34 

25 

26 

65 
24 

51 
22 

65 
25 

65 

28 

GOODING  CAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
51 

67 
44 

55 
37 

53 

30 

59 
37 

57 

28 

56 

36 

64 

31 

76 
46 

79 
49 

73 
49 

72 
43 

61 
49 

62 
43 

58 
34 

32 

32 

59 
30 

61 
27 

66 
32 

61 
34 

61 

38 

65 

39 

61 
36 

65 
39 

65 
42 

55 
37 

54 

28 

56 
28 

65 

33 

56 
34 

62.  \ 
37,  . 

GRACE 

MAX 

MIN 

79 
42 

74 

42 

60 

32 

43 

27 

55 
24 

56 
27 

54 

30 

58 
22 

66 

30 

71 
29 

67 
36 

67 
38 

63 
34 

55 
43 

54 

29 

75 

36 

59 

29 

60 
27 

60 

29 

57 

31 

53 

25 

56 
37 

52 
35 

54 

23 

56 
24 

52 
27 

49 
27 

46 

20 

54 
25 

56 
23 

56,  i 
29,' 

GRAND  VIEW 

MAX 
MIN 

93 
54 

80 
44 

68 
41 

63 

33 

58 

32 

62 
24 

63 

35 

67 

26 

81 

37 

83 
33 

80 
40 

75 
43 

74 
43 

66 
41 

66 
36 

26 

26 

65 
26 

61 
25 

64 

30 

66 
31 

66 
45 

59 
40 

67 
34 

67 
36 

63 
34 

60 
32 

60 
31 

61 

22 

65 

25 

62 
39 

67.^ 
34.  ! 

GRANGEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
49 

58 
40 

53 

32 

45 

33 

50 
33 

67 
40 

71 

35 

60 
38 

71 
38 

60 
49 

51 
43 

50 
37 

31 

34 

49 

29 

53 
30 

57 

29 

50 

30 

56 
40 

56 

36 

58 
39 

55 

36 

46 
41 

46 

40 

49 

32 

50 
30 

60 
43 

50 
34 

55.  J 
36,  . 

GRASMERE 

MAX 
MIN 

79 
41 

61 

39 

55 
35 

47 
25 

54 

27 

52 
25 

51 

30 

61 

20 

73 
35 

73 
38 

69 
42 

66 
34 

58 
42 

54 

40 

54 

35 

23 

30 

59 
25 

52 
19 

53 
28 

58 
36 

56 

39 

59 
35 

61 
35 

61 

30 

57 
40 

50 
27 

51 

21 

59 
20 

64 

26 

56 
34 

59.  ,' 
31., 

GROUSE 

MAX 

MIN 

74 

39 

58 

33 

46 

37 

42 

23 

47 
17 

49 

18 

48 
22 

54 

13 

65 
27 

67 
20 

62 
26 

62 

35 

58 

38 

53 
36 

45 
34 

25 

20 

48 
15 

55 
14 

57 
32 

56 
21 

54 

27 

55 
31 

57 
21 

50 
22 

53 

IS 

47 

32 

47 
17 

57 
18 

52 
21 

54 
27 

5*.. 
?5.5( 

HAILEY  AP 

MAX 
MIN 

78 
48 

80 
42 

50 
37 

43 
24 

43 

31 

50 
24 

50 
30 

50 
27 

68 

35 

71 
37 

60 
41 

65 
44 

60 
43 

58 
35 

56 
37 

30 

30 

57 
21 

58 
24 

65 

35 

67 
38 

55 

39 

57 
29 

58 
26 

65 
31 

52 

32 

52 
36 

50 
26 

52 
25 

58 
26 

57 
24 

58.t. 
32.< 

HAMER  4  NW 

MAX 
MIN 

84 
48 

77 
42 

63 

38 

48 

30 

58 
19 

56 

22 

55 
25 

59 

18 

70 
35 

74 

26 

70 
35 

72 
37 

68 
32 

58 
45 

54 
40 

28 

25 

62 
19 

62 
19 

61 
31 

61 
24 

58 
28 

60 
37 

60 
28 

56 

20 

58 

25 

48 

32 

44 

28 

56 
19 

57 
21 

55 
30 

61.1J 
29.4 

HA2ELT0N 

MAX 
MIN 

83 
49 

66 
42 

57 

38 

51 

32 

60 
33 

58 
27 

54 

32 

62 
25 

73 
40 

79 
40 

72 
45 

71 
41 

65 
44 

60 
45 

57 
36 

26 

27 

59 

27 

60 
27 

62 
34 

60 

25 

55 

35 

63 

35 

60 
38 

61 
30 

63 
33 

57 
39 

53 
27 

58 
24 

62 
30 

60 
31 

62.;, 
34.i( 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

79 
45 

61 

34 

59 
36 

47 
24 

43 

29 

52 
21 

51 

28 

57 
15 

70 
32 

73 

32 

70 

38 

67 
43 

64 
38 

58 
39 

57 
34 

16 

20 

58 
17 

58 
13 

63 
22 

62 
22 

55 
30 

61 

30 

61 
33 

59 

25 

58 

33 

55 
33 

55 
24 

59 

22 

60 
23 

56 
35 

59.>l 
28.  1 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

82 
40 

66 

37 

59 
33 

52 
30 

56 

30 

56 

22 

54 
30 

59 
23 

72 
42 

77 
46 

72 
53 

71 
40 

61 
40 

61 
42 

55 
33 

27 

30 

58 
26 

55 
24 

59 
27 

58 
34 

59 

35 

63 
43 

59 
38 

62 
37 

62 
33 

56 
38 

52 
26 

58 
24 

66 
31 

55 
29 

61, 
33. 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

68 

38 

60 
36 

58 
36 

48 

29 

44 

33 

52 
26 

47 
26 

55 
24 

73 
36 

75 
31 

73 
35 

66 
40 

60 
40 

54 
39 

55 
33 

28 

27 

56 
22 

54 
21 

65 
22 

63 
27 

53 
31 

55 
34 

59 
32 

55 
40 

54 

36 

55 
25 

58 

25 

62 
26 

52 
35 

47 
19 

57.  , 

30.  .1 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

MAX 
MIN 

85 

52 

64 
44 

62 

32 

47 

31 

56 

26 

54 

29 

51 

28 

60 
22 

70 
33 

74 
28 

69 
35 

68 
38 

64 

35 

58 
45 

54 
38 

27 

31 

65 
26 

61 
23 

61 
33 

57 

25 

53 
31 

62 
43 

56 

38 

59 

27 

58 
36 

43 

33 

60 
23 

47 

29 

60.  , 

32.  ,1 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
51 

63 
44 

57 
33 

46 

30 

56 
26 

54 

30 

51 

31 

59 

23 

71 
36 

75 
31 

69 
37 

69 
41 

63 
36 

53 
44 

54 
36 

26 

34 

59 
26 

62 

23 

62 
33 

57 

29 

52 
32 

62 
36 

56 
31 

60 
26 

62 
27 

43 
34 

51 

28 

48 
22 

59 
26 

55 
33 

59, 

32. 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 

MIN 

83 
45 

63 

39 

48 

35 

47 

20 

57 
16 

54 

20 

54 
21 

56 
13 

69 

30 

71 
22 

66 

30 

68 
35 

64 

29 

54 
44 

52 
41 

34 

24 

58 
18 

58 
21 

59 
38 

60 
29 

58 
26 

57 

37 

57 
28 

56 
18 

56 
24 

40 
30 

48 
26 

46 
16 

50 
21 

54 
31 

57. 
27. 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 
MIN 

82 
45 

63 
39 

47 
34 

46 

26 

56 
23 

53 
27 

53 
29 

58 
18 

69 
32 

69 
24 

66 
31 

68 
38 

63 
37 

55 
44 

53 
36 

30 

26 

59 

18 

59 

17 

60 
39 

61 

23 

55 

39 

61 

35 

58 
27 

56 
25 

56 
26 

44 

26 

46 
24 

49 

21 

60 
24 

56 
35 

56. 
29. 

IRWIN  2  se 

MAX 
MIN 

84 
51 

66 

48 

59 
34 

46 

30 

56 

29 

56 

25 

54 

29 

60 

25 

70 
34 

72 
33 

62 
40 

68 
41 

59 
37 

49 
42 

52 
39 

29 

35 

58 
26 

64 
28 

59 
29 

56 
26 

48 

28 

58 
43 

55 
40 

57 
2' 

58 
29 

52 
30 

50 
33 

45 
24 

60 
28 

53 
29 

58. 
32. 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 
MIN 

79 
40 

73 
42 

53 
31 

35 

26 

48 
16 

49 

25 

50 
23 

51 
19 

62 

30 

68 
28 

60 
29 

64 

30 

60 
32 

52 
36 

46 
33 

27 

27 

54 

23 

54 
29 

55 
32 

52 
28 

46 

30 

51 

33 

49 

33 

51 
25 

52 
24 

48 

25 

40 

30 

34 
23 

49 

23 

45 
30 

52. 
7B. 

JERQUE 

MAX 
MIN 

84 
49 

67 
42 

61 

40 

55 

29 

62 
34 

58 
28 

56 
36 

65 

31 

75 
45 

78 
43 

71 
47 

73 
43 

65 
42 

62 
46 

58 
35 

30 

32 

60 
29 

62 
28 

65 

31 

61 
34 

61 

38 

67 
37 

62 
39 

67 
34 

68 
40 

56 
39 

54 

29 

56 
27 

67 
33 

58 
35 

64. 
36. 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

88 
50 

73 

53 

55 
43 

46 

40 

48 

38 

43 

38 

53 
36 

42 
34 

55 

38 

63 
36 

72 
37 

65 
39 

68 
44 

57 
49 

54 
40 

33 

35 

52 
37 

52 
32 

52 
32 

62 
31 

49 

31 

35 
28 

42 
35 

49 

35 

50 
42 

47 
43 

49 
41 

49 
40 

57 
42 

57 
43 

54. 
38. 

K005K  lA 

MAX 
MIN 

80 
55 

65 

51 

58 
43 

60 
40 

54 
34 

60 
38 

54 

36 

55 

37 

71 
40 

75 

35 

69 
38 

72 
40 

68 
44 

60 
48 

65 
43 

36 

36 

57 
33 

61 
33 

53 
32 

59 
42 

51 

39 

66 
42 

62 
36 

54 

43 

53 
44 

53 
45 

57 
43 

54 
33 

60 
42 

58 
40 

60. 
40. 

KUNA  2  NNE 

MAX 
MIN 

67 
47 

66 
43 

30 

52 
39 

58 
31 

59 
36 

65 

30 

70 
41 

70 

38 

68 

39 

74 

40 

63 
46 

63 
47 

61 
32 

30 

29 

60 
20 

55 
21 

63 
27 

65 

29 

63 
40 

55 
42 

60 
33 

65 
40 

56 
46 

55 
30 

55 
26 

62 
28 

62 
32 

55 
23 

61. 
3*. 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 

56 

62 
48 

52 

43 

58 

37 

55 
36 

58 
38 

52 
41 

55 
37 

70 
46 

69 
43 

66 
43 

69 
45 

60 
49 

63 
49 

64 

40 

38 

43 

55 
38 

59 

38 

61 

32 

50 
33 

55 
42 

52 
43 

66 
47 

57 
44 

49 
46 

52 
45 

55 
37 

58 
37 

63 
49 

57 

39 

59. 
42.' 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 
MIN 

77 
41 

71 

43 

62 

39 

43 

29 

59 

27 

57 

28 

54 

30 

58 

23 

66 

27 

66 
28 

66 

31 

64 
34 

61 

35 

55 
42 

55 
28 

27 

30 

54 

30 

51 
29 

51 
40 

54 
31 

48 
27 

57 
30 

53 
33 

47 

20 

49 
24 

48 
26 

46 

22 

50 
19 

56 
22 

54 
24 

56.: 
29.1 

LOWMAN 

MAX 
MIN 

71 
39 

56 
36 

47 

30 

45 
31 

54 

28 

70 
31 

72 
27 

67 
30 

65 

38 

56 

39 

55 
43 

57 
35 

31 

28 

56 
19 

53 
18 

65 

20 

62 

22 

57 

35 

51 
35 

56 

38 

58 
31 

57 

28 

58.- 

31.1 

MALAD 

MAX 
MIN 

82 
48 

70 
43 

64 

37 

49 

32 

60 

26 

62 

32 

64 

35 

64 

26 

73 
34 

75 
33 

67 
45 

70 
39 

68 
36 

62 
49 

64 

32 

33 

35 

64 

36 

66 
34 

64 

40 

64 
41 

51 

30 

62 
35 

54 

38 

61 

30 

60 
29 

50 
33 

52 
29 

55 
24 

60 
28 

62 
29 

62.(. 
34.! 

MA LAD  CAA  AP 

MAX 

MIN 

84 
42 

70 
42 

59 
33 

50 

30 

62 

25 

61 

29 

57 

30 

65 

23 

71 

30 

75 
29 

68 
40 

69 
35 

69 

31 

60 
36 

62 
28 

28 

31 

65 
33 

64 
31 

63 

33 

63 
32 

54 

25 

62 
30 

55 
32 

60 
25 

60 
26 

50 
27 

52 
27 

55 
19 

61 
23 

62 
24 

62.!. 
30.( 

MAX 
MIN 

81 

37 

70 
37 

50 
36 

51 
28 

56 
27 

51 

23 

50 
23 

54 
18 

58 
26 

64 

28 

62 
34 

65 
34 

62 
40 

64 
45 

60 
38 

54 

24 

60 
21 

61 

20 

57 
18 

57 
23 

59 

20 

58 
36 

61 
33 

60 
26 

55 
24 

57 

27 

45 

30 

43 

22 

46 

22 

57 

25 

57 
26 

57,t 
?S.1 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

64 

42 

48 
40 

40 

32 

37 

29 

36 

32 

40 

29 

39 

30 

50 

24 

65 
35 

68 

30 

60 
30 

58 
34 

48 

42 

48 
43 

53 
38 

56 
26 

51 

28 

52 
24 

50 
25 

56 

30 

52 
27 

50 
34 

43 
35 

52 
38 

48 

29 

42 
36 

45 
28 

48 

23 

50 
27 

51 
30 

46 

33 

49.?  . 
31.1 

MC  CAMMON 

MAX 
MIN 

80 
43 

81 
41 

57 
34 

50 
32 

57 

28 

59 
26 

60 

22 

63 

32 

75 
33 

74 
29 

66 
36 

70 
36 

65 

34 

55 
35 

63 

37 

55 
29 

67 

31 

64 

29 

62 
27 

63 
27 

57 
24 

51 
25 

62 
35 

58 

39 

59 

25 

56 
26 

49 

31 

52 
26 

51 

21 

60 
25 

60 
23 

61.!  ' 
30.1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

C 

2 

5 

6 

7 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MERIDIAN  1  W 

MAX 

a* 

65 

62 

56 

53 

55 

55 

61 

69 

69 

68 

70 

65 

60 

60 

6? 

62 

58 

55 

63 

60 

61 

55 

57 

62 

60 

55 

53 

58 

60 

58 

61 

.0 

"IN 

5? 

45 

42 

32 

40 

33 

39 

35 

44 

41 

42 

42 

47 

45 

36 

25 

24 

28 

71 

45 

41 

36 

37 

47 

34 

27 

27 

36 

47 

37 

.2 

MINI  OOtC  A  DA  M 

80 

68 

63 

58 

61 

56 

96 

66 

68 

72 

70 

70 

65 

59 

98 

60 

64 

63 

57 

60 

60 

57 

63 

59 

57 

60 

58 

57 

95 

64 

62 

62 

.0 

MIN 

51 

46 

33 

36 

34 

35 

34 

42 

49 

46 

45 

48 

37 

31 

78 

30 

42 

37 

47 

38 

35 

39 

41 

79 

26 

30 

29 

37 

.1 

montpelier  rs 

84 

78 

57 

45 

61 

60 

54 

62 

70 

71 

65 

69 

61 

52 

55 

61 

6? 

59 

56 

55 

58 

46 

59 

48 

52 

52 

41 

49 

51 

59 

58 

•  4 

MIN 

37 

41 

28 

23 

19 

22 

26 

32 

33 

34 

42 

26 

27 

28 

37 

79 

75 

79 

34 

70 

71 

25 

17 

16 

18 

23 

77 

.1 

MOSCOW  U  OF  I 

75 

59 

99 

52 

50 

54 

46 

58 

70 

74 

64 

71 

64 

94 

59 

61 

54 

57 

61 

60 

54 

50 

51 

61 

55 

52 

47 

50 

51 

56 

49 

57 

.3 

HIN 

53 

46 

40 

37 

36 

36 

39 

36 

46 

42 

36 

42 

44 

44 

33 

35 

29 

27 

26 

29 

40 

42 

46 

43 

42 

41 

41 

38 

47 

38 

38 

•  9 

MOUNT A  I N  HOME  1  NE 

90 

67 

57 

54 

68 

60 

62 

79 

79 

78 

79 

65 

68 

61 

68 

67 

60 

61 

65 

64 

63 

63 

66 

62 

59 

67 

60 

66 

.0 

MIN 

49 

37 

23 

33 

27 

23 

28 

44 

42 

47 

46 

50 

48 

34 

30 

25 

22 

75 

26 

40 

46 

35 

35 

45 

28 

33 

38 

35 

.5 

MULLAN  Pass  caa 

64 

48 

31 

31 

30 

34 

31 

34 

44 

55 

55 

58 

48 

42 

40 

47 

34 

36 

35 

47 

40 

32 

34 

41 

37 

38 

32 

30 

41 

43 

34 

40 

.0 

MIN 

46 

31 

27 

25 

24 

^' 

28 

27 

30 

39 

42 

45 

41 

32 

30 

27 

27 

30 

30 

14 

15 

31 

78 

31 

29 

27 

28 

33 

24 

79 

.8 

NAMPA   2  NW 

86 

67 

65 

93 

56 

91 

58 

98 

63 

72 

73 

67 

74 

62 

62 

61 

66 

62 

60 

55 

64 

64 

61 

55 

59 

66 

56 

67 

57 

62 

60 

62 

.3 

MIN 

54 

47 

43 

33 

34 

34 

37 

32 

36 

40 

38 

39 

42 

47 

38 

30 

77 

26 

76 

30 

32 

45 

35 

36 

43 

36 

30 

30 

31 

35 

36 

.1 

NEW  MEADOWS  RS 

60 

48 

42 

40 

38 

39 

90 

64 

63 

51 

58 

45 

50 

49 

48 

49 

50 

51 

49 

40 

S2 

43 

48 

46 

55 

49 

45 

49 

.0 

MIN 

41 

32 

34 

36 

26 

27 

30 

23 

23 

24 

28 

22 

21 

20 

19 

71 

37 

34 

28 

74 

71 

22 

25 

26 

28 

76 

.3 

NEZPERCE  2  E 

67 

57 

43 

50 

48 

50 

43 

49 

63 

68 

60 

69 

57 

50 

56 

5') 

48 

50 

53 

55 

49 

50 

50 

57 

52 

47 

47 

48 

48 

59 

46 

53 

.0 

MIN 

51 

42 

39 

34 

33 

32 

40 

36 

40 

39 

47 

ft 

39 

33 

28 

34 

30 

39 

36 

41 

37 

41 

40 

38 

33 

41 

32 

37 

.3 

OAKLEY 

80 

70 

57 

92 

61 

65 

64 

71 

72 

76 

70 

71 

65 

59 

56 

67 

66 

57 

58 

60 

63 

56 

64 

60 

65 

66 

53 

56 

54 

66 

66 

63 

.0 

MIN 

44 

40 

33 

30 

23 

30 

32 

28 

36 

45 

44 

42 

46 

33 

31 

25 

28 

37 

36 

39 

40 

32 

34 

33 

30 

28 

36 

32 

34 

.3 

08  S I D I  AN  2  NNW 

70 

50 

46 

38 

36 

38 

44 

49 

61 

64 

62 

57 

60 

55 

48 

51 

52 

57 

50 

56 

56 

51 

50 

51 

50 

62 

47 

48 

55 

57 

53 

51 

.9 

MIN 

29 

29 

32 

21 

26 

19 

13 

26 

19 

27 

21 

33 

35 

34 

13 

10 

11 

16 

33 

31 

32 

22 

76 

32 

17 

30 

22 

26 

74 

■  0 

OLA  5  5 

85 

65 

97 

55 

50 

52 

56 

59 

70 

71 

73 

70 

63 

60 

62 

61 

61 

61 

60 

57 

67 

65 

60 

62 

60 

64 

57 

59 

60 

61 

57 

61 

•  6 

MIN 

50 

44 

40 

31 

39 

29 

29 

25 

30 

32 

31 

34 

37 

48 

37 

30 

28 

21 

33 

39 

36 

35 

32 

35 

27 

29 

28 

24 

32 

33 

.2 

OROF I  NO 

85 

84 

81 

59 

51 

60 

72 

71 

67 

73 

65 

65 

67 

64 

62 

65 

58 

57 

55 

66 

63 

66 

53 

54 

55 

66 

62 

64 

.3 

MIN 

50 

45 

38 

36 

41 

38 

40 

40 

46 

49 

40 

37 

30 

30 

42 

40 

45 

39 

44 

45 

43 

35 

43 

36 

40 

0 

PAL ( SAOES  dam 

84 

80 

61 

46 

55 

95 

93 

60 

68 

70 

66 

69 

63 

57 

92 

50 

61 

58 

61 

57 

55 

53 

59 

59 

69 

57 

61 

51 

57 

58 

52 

60 

.2 

MIN 

51 

44 

38 

32 

29 

29 

28 

39 

39 

44 

44 

43 

45 

39 

32 

30 

33 

35 

35 

35 

36 

32 

33 

34 

34 

31 

34 

33 

35 

.8 

PARMA   EXP  STA 

79 

67 

60 

56 

92 

54 

59 

62 

72 

71 

69 

72 

64 

64 

64 

64 

64 

61 

58 

65 

60 

59 

57 

61 

63 

57 

56 

58 

59 

58 

61 

62 

.1 

MIN 

54 

44 

42 

31 

43 

30 

36 

33 

37 

38 

46 

37 

37 

28 

28 

31 

30 

45 

43 

33 

37 

37 

32 

28 

26 

27 

37 

35 

4 

PAUL  1  E 

88 

T3 

66 

48 

94 

61 

57 

94 

63 

74 

80 

71 

69 

63 

61 

57 

65 

64 

59 

63 

65 

62 

57 

65 

60 

62 

65 

53 

53 

57 

66 

63 

1 

MIN 

43 

40 

39 

33 

31 

28 

29 

25 

29 

36 

40 

38 

41 

46 

37 

76 

22 

29 

39 

36 

41 

39 

29 

31 

33 

27 

25 

28 

29 

37 

9 

PAYETTE 

77 

66 

62 

99 

53 

58 

82 

61 

71 

72 

68 

76 

67 

66 

67 

65 

65 

63 

59 

68 

67 

61 

57 

62 

63 

59 

62 

61 

62 

59 

59 

63 

8 

MIN 

56 

47 

43 

34 

43 

33 

32 

39 

36 

38 

37 

47 

47 

43 

29 

27 

36 

33 

43 

42 

36 

39 

49 

31 

79 

77 

30 

40 

37 

7 

D  t  COf C  DC 

79 

60 

91 

47 

44 

50 

44 

98 

69 

64 

71 

96 

59 

53 

52 

59 

49 

48 

58 

64 

50 

50 

54 

51 

55 

4 

MIN 

46 

43 

37 

32 

28 

30 

29 

33 

29 

34 

33 

25 

25 

38 

35 

40 

30 

37 

30 

37 

34 

33 

0 

84 

67 

60 

90 

60 

99 

58 

65 

77 

77 

69 

72 

71 

58 

62 

65 

68 

63 

63 

64 

58 

53 

63 

61 

63 

61 

50 

56 

55 

63 

60 

63 

0 

MIN 

52 

42 

35 

34 

30 

26 

24 

33 

30 

39 

44 

43 

47 

42 

27 

26 

29 

33 

32 

42 

40 

30 

33 

36 

36 

27 

28 

32 

34 

1 

S5 

67 

59 

48 

60 

95 

93 

62 

73 

79 

69 

70 

64 

58 

59 

61 

63 

59 

61 

62 

56 

54 

63 

69 

61 

62 

49 

49 

5? 

63 

55 

60 

8 

MIN 

49 

41 

33 

33 

30 

30 

23 

35 

31 

39 

43 

44 

47 

38 

77 

26 

34 

36 

31 

43 

40 

29 

78 

38 

79 

77 

28 

33 

34 

1 

KUK  1  ni  LL 

73 

68 

55 

43 

91 

50 

94 

56 

93 

65 

66 

63 

59 

59 

98 

57 

57 

49 

61 

98 

49 

39 

28 

38 

41 

48 

51 

49 

60 

61 

51 

53 

5 

MIN 

47 

51 

41 

32 

^* 

33 

32 

29 

28 

29 

28 

32 

40 

49 

27 

27 

31 

34 

27 

24 

22 

20 

24 

27 

34 

37 

34 

37 

37 

25 

3? 

2 

pQf L A  TCN 

80 

60 

59 

90 

48 

55 

46 

98 

70 

73 

65 

71 

61 

54 

59 

60 

54 

55 

60 

62 

55 

51 

52 

60 

58 

52 

47 

50 

61 

58 

65 

58 

0 

MIN 

51 

44 

38 

39 

29 

31 

42 

37 

32 

36 

42 

43 

29 

29 

31 

29 

26 

76 

29 

40 

36 

41 

42 

36 

34 

46 

38 

35 

5 

DDccTnu  ■>  ce 
KKt  b ' UN    £  3t 

87 

78 

69 

48 

62 

62 

58 

64 

71 

73 

67 

67 

65 

60 

60 

67 

64 

64 

62 

62 

63 

61 

61 

58 

58 

60 

58 

49 

63 

68 

59 

67 

7 

MIN 

45 

43 

37 

30 

26 

28 

29 

26 

31 

31 

39 

39 

37 

48 

30 

37 

34 

30 

38 

37 

29 

35 

41 

27 

28 

32 

31 

23 

27 

28 

33 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

70 

63 

50 

44 

42 

46 

41 

94 

61 

67 

67 

61 

53 

92 

97 

56 

52 

49 

60 

63 

47 

42 

33 

37 

43 

44 

45 

49 

50 

66 

51 

51 

8 

MIN 

51 

48 

41 

35 

29 

33 

31 

33 

33 

29 

29 

35 

41 

45 

35 

33 

31 

26 

26 

23 

73 

29 

32 

35 

39 

38 

38 

42 

31 

33 

9 

R ICMFI ELO 

ei 

62 

55 

47 

97 

94 

92 

60 

71 

73 

67 

69 

64 

60 

56 

60 

61 

58 

60 

62 

59 

56 

62 

69 

60 

60 

57 

51 

52 

62 

54 

60, 

0 

MIN 

47 

40 

38 

27 

32 

26 

32 

26 

37 

41 

44 

43 

39 

44 

29 

25 

24 

30 

32 

31 

36 

30 

31 

36 

38 

26 

23 

29 

34 

33. 

0 

R IGGI NS  RS 

89 

74 

64 

61 

94 

96 

60 

54 

79 

77 

75 

66 

66 

62 

61 

69 

66 

59 

56 

62 

62 

68 

68 

70 

70 

68 

67 

65 

59 

66 

60 

65. 

4 

MIN 

61 

52 

40 

50 

46 

39 

48 

38 

39 

42 

44 

42 

42 

42 

35 

37 

32 

36 

52 

48 

49 

68 

56 

56 

38 

38 

58 

38 

44. 

0 

RUPERT 

89 

72 

69 

48 

92 

62 

58 

55 

61 

70 

80 

70 

70 

68 

61 

59 

64 

65 

60 

61 

63 

60 

56 

65 

61 

61 

60 

61 

53 

57 

66 

63. 

0 

MIN 

47 

42 

39 

34 

28 

28 

27 

33 

38 

33 

42 

44 

46 

39 

28 

27 

31 

34 

36 

39 

38 

30 

36 

36 

78 

25 

30 

28 

34, 

2 

SA I  NT  ANTHONY 

85 

73 

67 

46 

97 

90 

52 

59 

69 

74 

71 

69 

67 

99 

90 

60 

61 

59 

66 

63 

59 

51 

60 

57 

69 

58 

44 

50 

44 

57 

63 

59, 

5 

MIN 

46 

47 

35 

32 

23 

26 

22 

35 

29 

35 

36 

34 

46 

39 

26 

22 

29 

74 

33 

37 

37 

23 

78 

31 

33 

23 

26 

32 

31, 

6 

81 

69 

99 

56 

45 

52 

47 

61 

66 

70 

67 

66 

62 

56 

57 

67 

58 

56 

57 

62 

57 

50 

38 

54 

50 

48 

48 

50 

53 

60 

65 

56, 

9 

MIN 

51 

47 

41 

36 

30 

32 

40 

35 

36 

41 

43 

46 

34 

37 

32 

24 

27 

30 

29 

33 

32 

4? 

41 

38 

36 

45 

33 

36, 

4 

SALWN 

86 

67 

56 

94 

58 

97 

54 

98 

71 

69 

66 

71 

70 

62 

57 

67 

57 

60 

61 

61 

62 

64 

63 

64 

56 

66 

45 

51 

46 

61 

51 

60. 

8 

MIN 

35 

41 

40 

31 

28 

28 

29 

22 

34 

26 

26 

32 

3' 

48 

31 

27 

21 

23 

36 

35 

40 

34 

37 

23 

79 

34 

28 

25 

27 

30 

30. 

7 

SAMDPOINT   EXP  STA 

73 

68 

49 

45 

44 

48 

42 

92 

55 

58 

62 

60 

54 

53 

57 

56 

49 

48 

58 

55 

46 

40 

30 

35 

43 

43 

44 

49 

92 

58 

61 

50, 

9 

MIN 

53 

50 

38 

34 

36 

34 

40 

41 

41 

35 

42 

47 

32 

35 

36 

36 

27 

7? 

71 

29 

34 

36 

36 

38 

41 

44 

38 

36. 

5 

SHOSHONE 

85 

65 

60 

51 

61 

96 

96 

63 

74 

78 

73 

73 

69 

62 

59 

61 

64 

60 

65 

64 

60 

60 

65 

61 

62 

64 

64 

62 

55 

60 

68 

63. 

5 

MIN 

47 

40 

39 

29 

35 

24 

35 

30 

41 

43 

48 

42 

41 

43 

30 

27 

24 

23 

35 

34 

38 

34 

31 

37 

37 

77 

24 

32 

33 

34. 

1 

SPEMCER  RS 

70 

66 

43 

40 

38 

90 

46 

92 

64 

68 

66 

64 

65 

54 

59 

57 

55 

55 

58 

55 

57 

50 

53 

52 

53 

52 

34 

43 

37 

49 

48 

53. 

3 

MIN 

40 

42 

33 

32 

26 

27 

25 

19 

33 

28 

30 

32 

30 

40 

37 

25 

29 

28 

30 

33 

35 

36 

19 

27 

29 

21 

16 

73 

29 

79. 

2 

STiBNI TE 

66 

S3 

48 

35 

37 

39 

37 

47 

62 

65 

60 

61 

60 

61 

98 

99 

50 

52 

49 

50 

54 

55 

52 

48 

47 

49 

42 

46 

48 

52 

49 

51  . 

3 

MIN 

34 

28 

22 

25 

22 

28 

18 

28 

28 

31 

31 

32 

33 

34 

31 

30 

18 

21 

22 

78 

30 

32 

76 

79 

18 

71 

27 

24 

18 

76. 

5 

STREVELL 

80 

88 

66 

46 

59 

98 

53 

62 

68 

69 

68 

65 

62 

98 

97 

67 

64 

60 

56 

60 

60 

94 

56 

59 

58 

56 

50 

50 

52 

56 

58 

69. 

5 

MIN 

51 

37 

38 

19 

30 

26 

29 

23 

29 

39 

46 

44 

35 

44 

34 

28 

27 

25 

26 

37 

27 

38 

36 

27 

35 

27 

22 

19 

32 

27 

31. 

7 

SUGAR 

MAX 

84 

84 

83 

66 

60 

98 

53 

60 

69 

74 

74 

69 

65 

99 

96 

53 

61 

60 

64 

64 

63 

52 

99 

54 

56 

56 

69 

59 

53 

52 

52 

62. 

2 

MIN 

48 

45 

43 

28 

22 

22 

19 

24 

26 

32 

33 

33 

49 

41 

74 

22 

22 

74 

33 

33 

37 

35 

36 

21 

28 

23 

23 

23 

30. 

2 

SI*  VALLEV 

MAX 

78 

99 

54 

41 

47 

47 

94 

66 

68 

67 

66 

63 

63 

59 

55 

56 

56 

59 

56 

62 

61 

95 

54 

55 

53 

55 

92 

50 

52 

97 

56 

57. 

2 

MIN 

35 

36 

36 

21 

12 

27 

11 

27 

22 

24 

26 

34 

34 

34 

36 

20 

20 

14 

12 

24 

20 

27 

25 

20 

21 

22 

33 

17 

18 

21 

25 

24. 

3 

SKAH  FALLS  PM 

MAX 

90 

69 

65 

59 

54 

61 

62 

64 

80 

80 

77 

78 

69 

63 

64 

68 

65 

62 

58 

62 

70 

63 

60 

64 

65 

64 

99 

60 

63 

63 

59 

65. 

8 

MIN 

56 

51 

45 

38 

41 

34 

43 

36 

47 

47 

47 

47 

48 

49 

41 

36 

39 

36 

35 

37 

41 

47 

48 

39 

44 

44 

39 

38 

33 

37 

43 

42. 

0 

TETOMIA  EXP  STA 

MAX 

80 

61 

53 

41 

51 

90 

47 

96 

63 

71 

68 

63 

61 

48 

44 

54 

99 

53 

57 

55 

91 

45 

57 

46 

52 

52 

38 

42 

40 

59 

48 

53. 

5 

MIN 

40 

42 

32 

29 

21 

26 

26 

21 

33 

30 

37 

35 

33 

41 

32 

27 

32 

27 

24 

25 

25 

77 

34 

30 

21 

26 

28 

26 

23 

29 

30 

79. 

3 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  195  7 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0} 

> 
< 

MIN 

■76 
31 

56 

25 

50 
31 

46 
18 

59 
30 

60 
23 

55 

23 

62 
12 

74 

26 

72 
36 

70 
41 

65 
30 

57 
27 

55 
34 

54 

35 

62 
1? 

64 
24 

58 
15 

55 
13 

57 
16 

60 
28 

55 
24 

62 
27 

60 
34 

64 

21 

65 
33 

62 
27 

53 
17 

59 

12 

65 
16 

55 
12 

60.2 
24.4 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

SA 
49 

69 
42 

63 
39 

52 

32 

60 
32 

58 
28 

55 
35 

64 

27 

75 
40 

81 
38 

73 
46 

74 
40 

64 
46 

62 
47 

58 
38 

66 
?R 

64 

30 

60 
27 

61 
29 

65 

30 

62 
38 

61 
35 

66 
37 

61 
40 

64 

33 

66 
34 

58 
4? 

52 
32 

56 
26 

65 
26 

62 
34 

63.9 
35.5 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

39 
51 

68 
41 

69 
40 

52 
33 

58 
32 

62 
29 

60 
30 

58 
28 

62 
26 

74 
36 

eo 

37 

72 
43 

75 
47 

61 
45 

63 
38 

59 
29 

65 
32 

65 
33 

61 

30 

60 
31 

64 

38 

61 
41 

63 
42 

66 
42 

62 

35 

63 
32 

64 

32 

57 

35 

54 

30 

56 

29 

62 
28 

64.1 
35.4 

WALLACE 

MAX 
MIN 

70 
36 

60 
45 

48 

39 

46 

37 

43 
34 

50 
33 

40 
31 

52 

30 

60 
40 

66 
37 

67 

38 

65 
36 

56 
41 

54 
39 

56 
40 

53 
39 

51 
37 

50 
33 

51 

30 

58 

30 

48 

29 

44 

27 

39 
25 

47 

33 

49 
32 

45 

39 

46 

39 

46 

38 

55 
35 

55 
42 

46 

32 

52.1 
35.4 

WALLACE  WOODLAND  7ARK 

MAX 
MIN 

86 
50 

73 
48 

52 
41 

42 
36 

44 

31 

47 
34 

50 
33 

41 

30 

52 
31 

59 
40 

65 
39 

66 
37 

67 
37 

55 
47 

50 
36 

50 
30 

60 
31 

51 
32 

59 
26 

49 

32 

33 
26 

36 
30 

49 
34 

46 
41 

45 
41 

45 

38 

46 

38 

56 
4C 

55 
39 

52.9 
36.3 

WEI5ER  2  SE 

MAX 
MIN 

65 

57 

65 
46 

61 
43 

56 
33 

52 
42 

54 

32 

58 
40 

6 1 

32 

70 
37 

71 

37 

67 
37 

70 
34 

63 
47 

66 
46 

65 
40 

61 
37 

62 

30 

28 

25 

32 

31 

41 

40 

33 

37 

44 

30 

28 

27 

26 

39 

61.6 
36.5 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

76 
49 

57 

40 

41 

33 

47 

29 

47 

30 

48 

29 

42 

30 

49 
29 

68 
35 

75 
35 

62 
34 

68 
36 

60 
43 

51 
41 

65 
31 

58 
28 

50 
35 

49 
27 

52 
27 

53 
26 

51 
27 

51 

36 

50 
37 

51 
40 

55 
35 

51 
40 

40 
37 

43 
35 

54 
30 

56 
40 

56 
35 

53.7 
34.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


c>iaDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Total! 

«l 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.28 

.17 

.03 

.04 

.15 

.09 

.14 

.07 

.12 

.13 

.06 

.04 

.12 

* 

.21 

.07 

.12 

.08 

.17 

.10 

.05 

.14 

.07 

.09 

.07 

.00 

.09 

.04 

.09 

.08 

B 

3.01 

WIND 

96 

83 

183 

61 

41 

60 

108 

27 

26 

37 

23 

37 

57 

133 

82 

5 

49 

17 

40 

151 

55 

86 

103 

119 

54 

36 

98 

47 

18 

27 

107 

2066 

ARROWROCK  DAU 

EVAP 

.18 

.02 

.14 

.05 

.05 

* 

.06 

.05 

.10 

.12 

.02 

.06 

.08 

.05 

.03 

.05 

.05 

.05 

.01 

.05 

.02 

.00 

.02 

.03 

.05 

.02 

.01 

.02 

B 

1.44 

WIND 

30 

22 

45 

31 

23 

11 

17 

19 

10 

29 

6 

7 

9 

22 

39 

25 

12 

14 

16 

14 

23 

9 

6 

16 

5 

12 

16 

28 

5 

9 

10 

540 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.16 

.17 

.18 

.07 

.08 

.13 

.12 

.08 

.07 

.14 

.08 

.12 

.11 

.06 

.07 

.08 

.10 

.02 

.03 

.10 

.05 

.03 

.07 

.04 

.04 

.10 

.04 

.02 

.03 

.05 

.06 

2.50 

WIND 

21 

66 

148 

59 

42 

49 

33 

26 

8 

11 

32 

14 

58 

59 

14 

25 

30 

15 

36 

109 

27 

42 

21 

44 

31 

69 

31 

20 

23 

24 

20 

1207 

HINIDOKA  DAU 

EVAP 

.27 

.20 

.05 

.15 

.11 

.08 

.16 

.13 

.18 

.16 

.19 

.13 

.19 

.12 

.13 

.09 

.13 

.14 

.11 

.22 

.11 

.12 

.12 

.10 

.09 

.14 

.08 

.08 

B 

4.19 

WIND 

100 

90 

130 

190 

160 

80 

90 

80 

170 

150 

120 

40 

60 

150 

120 

40 

40 

40 

70 

190 

130 

50 

210 

100 

90 

120 

160 

60 

40 

110 

SO 

3260 

PALISADES  DAU 

EVAP 

.23 

.12 

.11 

.04 

.07 

.10 

.02 

.07 

.11 

.13 

.14 

.12 

.04 

.02 

.01 

.12 

.02 

.06 

.05 

.10 

.06 

WIND 

93 

43 

102 

32 

59 

52 

34 

29 

49 

61 

65 

64 

31 

23 

10 

39 

43 

44 

18 

63 

53 
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Tibia  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
OCTOBER  1957 


Day  oi  month 


Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

O.l 

T 
T 

T 

0.2 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

O.S 

0.5 

T 

~ 

BONKERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.3 
5 

1.8 
S 

T 

2 

T 

BUHLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

CENTERVILLE  ARBAUCH  RGB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 

3 

- 

- 

O.S 
1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

7.0 
7 

5 

3 

2 

- 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3.8 
4 

T 

T 

DEADWOOD  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
T 

2.7 
1 

T 

T 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

T 

T 

T 

FAIRTIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

BAUER  4  N» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  *  KB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 
2 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.9 
T 

MAT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.4 
1 

2.S 
5 

1.0 
6 

1.0 
7 

1.4 
7 

7 

4 

1 

T 

0.5 

3.3 
1 

0.3 
1 

1 

1 

3.0 
T 

5.5 
6 

12 

11 

8 

2.6 
6 

0.7 
4 

0.1 
4 

3 

T 

2 

1.0 
2 

KEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

POCATELLO  »B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FORTH ILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2.0 
6 

4 

2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 

2 

1.0 
2 

- 

- 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

0.5 
5 

3 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.1 

2.0 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
3 

T 

2 

T 

T 

T 

S—  referanc*  notaa  foUowiog  StAbon  Indax. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1957 


'20TH    MERIDIAN  J/^j,"  ^-J  ^  ^ 


iO-  Cliffy 


-O- 

Mc  Deraltt  26  M  • 


/Grand  View 


O-Vu^ain  Ho.,  1  "re  /.  T  !       \     |   r'ojt   11.11    Ij.d"^«gne^  .t 

Gooding  r*/^ *p  *.  Hi 


^ALLEY^ 


'  j     Gooding  CaTap 

 .  U«.  T.ln  P.ll,  JSeH     Burlejl    ,  ^  I 


S  )UTHW^SJi:RN^Hfl^HLAND|; 

r  i  Three  C 

—  J       I20TH     J     o^h.e®  I 


Gai-lmnd  AUoir»n  IBAC  1 

-thwell  OO  .  V  Logao  USAC 


SOLINES  ABE  DRAWH  THRODGH  POINTS  OF  APPBOXIMATELY  EQUAL  VALDE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PAKTICTJLARLT  IN 
HOONTAINOOS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1957 


ISOLIRS  ASS  DRAWH  THBOOGH  FOIRTa  OF  APPBOXIHATELT  EQIUL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  IMTEBPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLT  IN 
■ODnAINDDS  ABBAS. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainaae  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp.  1 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

42  57 

112  50 

4400 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2 

3  5 

6  7 

AFTERTHOUGHT  MINE 

0070 

OWYHEE 

12 

*3  00 

116  42 

7280 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

AMERICAN  FALLS  1  SH 

0227 

POWER 

12 

*2  47 

112  52 

4316 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

ANDERSON  DAM 

02S2 

ELWRE 

2 

43  21 

115  26 

3662 

6P 

6P 

U  S  eUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

7 

ARCO  3  NW 

BUTTE 

43  * 

113  20 

5300 

6P 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

^ 

3  5 

'' 

ELMORE 

2 

115  55 

3239 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  6 

6  7 

ASHTON   I  S 

tH70 

FREMONT 

12 

4*  04 

111  27 

5220 

6P 

SP 

GUST  STEINMANN 

2 

3  5 

ATLANTA  2 

43  *B 

115  07 

55B5 

5P 

5P 

1 

3  5 

7  C 

ATLANTA  SUMMIT 

0*«fl 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2*92 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  5 

Bald  mountain 

0540 

BLAI NE 

12 

43  39 

114  24 

8700 

^10 

NELSON  BENNETT 

C 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0067 

KOOTENAI 

9 

47  59 

116  33 

2O70 

U  S  NAVY 

2 

3  5 

senton  dam 

07  B9 

BONNER 

9 

48  21 

lie  50 

2640 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

816  CREEK  I  S 

083S 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

5686 

6P 

5P 

NAPIER  EDWARDS 

2 

3  5 

BLACKFOOT 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  2 

4503 

6P 

6P 

EARL  ROOGERS 

3  5 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

*3  00 

111  43 

6P 

5P 

FORT  HALL    IR  PHOJ 

2 

3  6 

c 

BlI  ss 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

ep 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2 

3  5 

BOGUS  BASIN 

lOU 

12 

43  4« 

116  06 

6196 

US  SOIL  CON  SERVICE 

s 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

lOlS 

ADA 

2 

*3  32 

116  04 

283  3 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  5 

c 

BOISE  HB  AIRPORT 

1  22 

ADA 

^ 

43  3* 

116  13 

2842 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

fiONNERS  FERRY  I  SW 

1079 

BOUNDARY 

5 

*a  41 

116  19 

1812 

5P 

5P 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2 

3  6 

7  C 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

*2  36 

114  46 

3500 

5P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

2 

3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

12*>«> 

CLEARWATER 

3 

*6  36 

115  30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

eURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

* 

*7  32 

115  46 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2 

3  5 

1288 

CASSIA 

*2  32 

113  47 

4180 

BA 

BA 

FRANK  0  REDFIELD 

^ 

3  5 

BURLEY  FACTORY 

12QB 

CASSIA 

12 

*2  33 

113  4S 

4140 

MID 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

c 

8URLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  45 

4146 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

7 

CABINET  GORGE 

13*3 

BONNER 

9 

4B  05 

116  04 

2257 

5P 

5P 

2 

3  5 

CALDWELL 

1360 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

SS 

SS 

HAROLD  H  TUCKER 

2 

3  5 

7 

CAMBRIDGE 

1*08 

WASHINGTON 

**  34 

116  41 

2650 

eP 

6P 

STUART  OOPF 

^ 

3  5 

CAREY  2  S 

IMl 

BLAINE 

12 

43  17 

113  57 

4755 

6P 

6P 

DOUGLAS  PATTERSON 

2 

3  6 

CASCADE  1  NW 

15U 

VALLEY 

8 

4*  32 

116  03 

4860 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

7  C 

CAVUSE  CREEK 

1577 

C(.EA  RMATER 

3 

lis  04 

3714 

MID 

C 

CENTERVILLE  ARBAUGM  RCH 

1»36 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4300 

6P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

CMALLIS 

CUSTER 

4*  30 

114  14 

5171 

5P 

5P 

JS  FOREST  SERVICE 

3  5 

CMILLV  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

44  00 

1  13  48 

6175 

5P 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2 

3  6 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2600 

kllD 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

CLIFFS 

1898 

OWYHEE 

13 

42  40 

117  00 

5197 

4P 

4P 

ARTHUR  J  WHITBY 

2 

3  5 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

11 

46  07 

114  21 

6810 

BA 

BA 

CALERA  MINING  CO 

2 

3  5 

7 

COEUR  D  ALENE  RS 

KOOTENAI 

47  41 

116  45 

2152 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

^ 

'  ^ 

2071 

CARIBOU 

42  43 

in  33 

6200 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2 

3  5 

COTTONWOOD 

2154 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

2 

3  5 

7 

COTTONWOOD  2  SW 

21Sfl 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

t^ID 

SABI  FREI 

C 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116  26 

2936 

5P 

5P 

PETER  E  WEST 

2 

3  5 

C 

DEAOWOOD  DAM 

VALLEY 

4*  19 

H5  36 

5375 

4P 

CLIFFORD  S  CODE 

3  5 

OEADWOOO  SUMMIT 

VALLEY 

11 

**  32 

115  34 

7000 

VAR 

US  SOIL  CON  SERVICE 

s 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

116  29 

3060 

•tio 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  *6 

2510 

7P 

2 

3  6 

DEER  POINT 

!451 

BOISE 

12 

43  45 

116  06 

7150 

5P 

6P 

GEORGE  E  WYNNE 

2 

3  5 

c 

IDAHO 

45  33 

115  28 

6610 

SP 

MRS  ZILPHA  L  WENZEL 

^ 

3  5 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  4* 

111  07 

9A 

EDITM  STEVENS 

2 

3  6 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

44  15 

112  12 

5452 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

c 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

6 

44  10 

112  13 

5122 

MID 

HID 

2 

3  5 

ELK  CITY 

!a75 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

4P 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2 

3  5 

Elk  river  1  s 

CLEARWATER 

EMIL  KECK 

3  6 

EmMETT  2  E 

2942 

OEM 

2 

43  52 

116  26 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2 

3  5 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

310e 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

FAlRYLAWN 

3113 

13 

42  33 

116  58 

4900 

8P 

ap 

TEX  PAYNE 

2 

3  5 

fenn  Ranger  station 

3143 

IDAHO 

3 

115  33 

1560 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

I 

3  5 

c 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

43  02 

FORT  MALL   IR  PROJ 

GARDEN  VALLEY  RS 

34*8 

115  55 

3147 

6P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

GILMORE  SUMMIT  Ranch 

3576 

11 

44  19 

113  31 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  18 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2 

3  5 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

42  57 

114  43 

3569 

US  SOIL  CON  SERVICE 

c 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GOODING 

MID 

V  S  CIVIL  AERO  ADM 

3  5 

3732 

CARIBOU 

12 

42  35 

111  44 

5400 

5P 

5P 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

3  5 

c 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

5P 

5P 

W  BILADEAU 

2 

3  5 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  08 

3J55 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

2 

3  5 

GRASMERE 

3809 

OWYHEE 

12 

V2  23 

115  53 

5126 

5P 

5P 

BLANCHE  PORTLOCK 

> 

3  6 

GROUSE 

CUSTER 

113  37 

6100 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

3  5 

HAIlEY  AIRPORT 

39*2 

BLAINE 

12 

43  31 

114  18 

5322 

6P 

6P 

LAURENCE  JOHNSON 

2 

3  5 

7 

3964 

JEFFERSON 

43  59 

112  15 

4796 

5P 

5P 

U  S  F  +  W   L  SERVICE 

2 

3  5 

7 

HAZELTON 

4140 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

5P 

3  5 

MILL  CITY 

4268 

:ama5 

12 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAMMEN 

\ 

3  5 

HOLLISTER 

TWIN  FALLS 

42  21 

114  39 

4550 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

3  5 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

4*42 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3955 

5P 

5P 

FRED  A  PROFFER 

3  5 

7 

IDAHO  CITY  11  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

5P 

'4RS  BERTHA  GARDNER 

7 

IDAHO  FALLS  2  eSE 

•455 

L2 

43  29 

112  01 

4765 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

3  5 

c 

IDAHO  FALLS   Ifi  SE 

BONNEVILLE 

43  21 

111  47 

5712 

3E0RGE  W  MEYERS 

WIDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4*57 

JONNEVI LLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

«ID 

HIO 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

Idaho  falls  *2  nw  wb 

44  59 

43  50 

112  41 

4790 

MID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

IDAHO  FALLS  1,6  W  WB 

446  0 

JUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

mo 

yiD 

J  5  WEATHER  BUREAU 

3  5 

7  C 

I OA  VADA 

OWYHEE 

:mris  CALLEN 

*58S 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

5300 

5P 

5P 

INNA  FLEMING 

2 

3  5 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

4P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

7 

JACKSON  PEAK 

*«12 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

s 

JEROME 

4670 

12 

42  4* 

114  31 

3785 

5P 

5P 

^RED  BEER 

2 

3  5 

KAMI AH   1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

BA 

IRS  MARY  £  LUNOERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  06 

2305 

9A 

9A 

RVING  H  LASKEY 

2 

3  5 

KETCHUM  17  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43  37 

114  41 

8421 

^10 

J  S  FOREST  SERVICE 

K005KIA 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

*P 

3  5 

KUNA   2  NNE 

5036 

ADA 

2 

43  31 

116  2* 

2685 

8P 

6P 

lARRY  U  GIBSON 

7 

3  5 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

AlO 

JODNEY  H  TOBIAS 

c 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NE2  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

110 

mo 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

7  C 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  IQ 

5926 

5P 

JTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

2 

3  6 

6 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

3 

46  36 

114  33 

6700  1 

J  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOWMAN 

5414 

BOISE 

44  05 

115  3B 

3794 

5P 

5P 

;AMES  D  CHAPMAN 

Z  ■ 

3  5 

7  S 

MACKAY  RANGER  STATION 

5*62 

CUSTER 

43  55 

113  37 

5897 

»P 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

3  5 

7  C 

Station 

1  Index  No. 

1  

County 

,nage  \ 

Latitude 

Longitude 

a 
o 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

ElevaH 

Precip. 

MALAO 

ONEIDA 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTMER 

2 

3  5  C 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6559 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4476 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5  7 

MALTA  RANGER  STATION 

5667 

12 

42  19 

113  22 

4540 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

5565 

.EMHI 

11 

4*  36 

113  55 

5066 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

! 

3  5  7 

MC  CALL 

5708 

44  54 

116  07 

5025 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

6P 

«P 

R  F  LINOENSCHMITT 

2 

3  5 

MERIDIAN  1  W 

5841 

ADA 

2 

43  37 

116  25 

2520 

5P 

9P 

JAMES  W  DOSS 

2 

3  5 

5980 

12 

42  40 

113  29 

4280 

5P 

5P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

MONTPeLIER  RANGER  STA 

i053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

594  3 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6067 

IDAHO 

3 

46  06 

114  55 

2480 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  1 

6162 

.AT  AH 

46  44 

117  00 

2528 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2 

3  5  6 

6174 

12 

43  06 

115  42 

jieo 

5P 

5P 

2 

3  5 

VMULLAN   PASS  CAA 

5237 

SHOSHONE 

47  27 

115  40 

6037 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

'. 

3   5  7 

NAMPA  2  NW 

5300 

CANYON 

43  37 

115  35 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

11 

44  58 

116  17 

3871 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

NEZPERCE  2  E 

LEWIS 

3 

46  15 

116  12 

3250 

7P 

7P 

JOHN  KOEPL 

2 

3  5  7 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

11 

45  43 

114  30 

5575 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

^542 

CASSIA 

12 

42  15 

113  53 

4600 

6P 

5P 

HERBERT  J  HARDY 

2 

3  5  T 

OBSIDIAN  2  NNW 

CUSTER 

44  02 

11*  50 

6670 

5P 

5P 

ALFRED  A  BROOKS 

3  5  7 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

8 

4*  07 

116  17 

2962 

6P 

5P 

MRS  DOROTHY  NALLY 

2 

3  5 

OROFINO 

5681 

CLEARWATER 

46  29 

116  15 

1027 

5P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

6764 

12 

43  22 

111  14 

5392 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

PARMA   EXPERIMENT  STA 

6844 

CANYON 

2 

43  47 

116  57 

2224 

6P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

; 

3  5 

PAUL   1  E 

6877 

MINIDOKA 

42  37 

113  45 

4200 

eA 

AMALGAMATED  SUGAR  C< 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

a 

44  05 

115  56 

2110 

6P 

JULIAN  M  FIELD 

2 

3  5  7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  46 

3175 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5      7  . 

7077 

2 

43  30 

115  16 

4220 

PLUMMER   3  WSW 

7188 

3ENEWAM 

*■ 

47  19 

116  57 

2970 

HID 

J  S  OFF   INO  AFFAIRS 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  28 

4440 

SS 

SS 

1ARLAN  M  SMITH 

^ 

3  5  ^ 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

42  55 

112  36 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  6       7  . 

PORTHILL 

7254 

BOUNDARY 

5 

49  00 

115  30 

1800 

6P 

R  E  OENHAM 

2 

3  6  7 

7301 

46  55 

115  54 

2520 

6P 

6P 

CITY  OF  POTLATCH 

2 

3  5  7 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  36 

4670 

■IID 

ORA  L  ENGELMAN 

PRESTON  2  SE 

FRANKLIN 

4P 

C  M  CRABTREE 

3  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

23?0 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  5  7 

kUNGO  CREEK 

7*33 

VALLEY 

11 

44  46 

116  0* 

M  EDWARD  8UDELL 

7465 

81 NGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

VAR 

FORT  HALL    1 R  PROJ 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  0* 

114  09 

4306 

5P 

5P 

LESLIE  F  BUSHBY 

2 

3  5 

RIGGINS  HANGER  STATION 

IDAHO 

116  19 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIRIE   12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

43  32 

111  32 

5576 

5P 

MRS  VELMA  L  SMOUT 

3 

RUPERT 

7966 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

MINIDOKA   IR  PROJ 

3  5 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4966 

7P 

E  M  JEPGENSEN 

2 

3  5 

SAINT  MARIES 

8052 

BENEWAH 

47  19 

116  34 

2170 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

SALMON 

LEMHI 

11 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

6137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2 

3  5  7 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

6303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

U  S  FOREST  SERVICE 

8360 

12 

42  57 

114  24 

3960 

5P 

6P 

2 

3  6 

SOLDIER  CREEK  RS 

8548 

CAMAS 

12 

43  30 

114  50 

6755 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

66  04 

44  21 

112  11 

5883 

"p 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  7 

STIBNITE 

6738 

VALLEY 

11 

44  54 

115  20 

6550 

eA 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

2 

3  5  7 

STREVELL 

8786 

CASS  lA 

12 

42  01 

113  13 

5280 

6P 

6P 

IDAHO  STATE  POLICE 

2 

3  6 

8818 

12 

43  53 

111  45 

4890 

BP 

BP 

2 

3  6 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

5P 

5P 

EDWARD  F  SEAGLE 

2 

3  5       7  . 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPAMY 

2 

3  5  7 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

6P 

EXPERIMENT  STATION 

2 

3  5 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  05 

115  09 

5420 

5P 

5P 

IRS  GEORGE  CLARK  JH 

2 

3  5  7 

9202 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

116  38 

3475 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

11*  28 

3770 

5P 

5P 

J  S  RUR  ENTOMOLOGY 

2 

3  5  7 

TWIN  FALLS  3  SE  5UG  FCT 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

SA 

eA 

ttMALGAMATEO  SUGAR  CC 

2 

3  5 

VIENNA 

94  22 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

115  55 

2770 

5P 

W  FEATHERSTONE  JR 

2 

3  5  7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

2950 

VERN  E  COLLINS 

2 

3  5 

9601 

CARIBOU 

12 

42  59 

111  22 

6430 

6P 

JOHN  C  SMITH 

2 

3  5 

NEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  57 

2120 

5P 

MERVIN  V  LINO 

2 

3  5 

WINCHESTER    1  5E 

9840 

LEWIS 

3 

45  14 

116  36 

3950 

4P 

4P 

HALLACK-HOWARD  L6R 

2 

3  5 

t       1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER.     4  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI 


AlOUSE,     B  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE, 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  tttis  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   tjut  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  Table  2  became  effective  wich  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet. or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6, and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

-f      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
In  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August 
Issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  NOVEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


This  month  was  numbered  among  the  ten  coldest 
Novembers  of  record  in  Idaho.  Temperatures  rose 
to  slightly  above  average  seasonal  values  during 
only  a  few  short  periods  of  the  month,  persisting 
for  the  most  part  below  or  well  below  seasonal 
daily  averages.  Precipitation  was  deficient  gen- 
erally over  the  northern  part  of  the  State,  only 
a  few  stations  in  southern  highland  and  plains 
areas  receiving  more  than  the  usually  to  be  ex- 
pected amounts.  The  deficiencies  in  northern 
Idaho  and  central  mountain  areas  were  large. 

Practically  all  remaining  crops  were  harvested 
under  generally  favorable  conditions,  some  field 
corn  in  southwestern  Idaho  still  remaining  in  the 
field  at  the  end  of  the  month.  The  favorable  ef- 
fects of  the  abundant  October  precipitation  were 
reflected  in  the  generally  good  condition  of  win- 
ter wheat  seedings  and  the  average  range  feed  con- 
dition. Damage  attributable  to  weather  during 
the  month  was  limited  --  reports  received  from 
the  Boise  Weather  Bureau  Office  giving  only  two 
instances  of  troublesome  weather  conditions.  On 
the  evening  of  the  25th,  strong  winds  occurred, 
in  Kootenai  and  Shoshone  Counties  with  gusts  es- 
timated up  to  50  m.p.h.  at  Kellogg  and  40  m.p.h. 
at  Coeur  d'Alene.  Utility  poles  were  toppled, 
and  trees  were  blown  across  lines  with  disruption 
of  power  and  telephone  service.  Some  damage  to 
roofs  and  windows  occurred,  and  one  automobile 
accident  was  caused  by  a  tree  blown  across  the 
highway.  Over  northern  counties  during  the  night 
of  the  27th-28th,  considerable  disturbance  to 
power  and  communications  was  caused  by  snow  and 
wind.  Heavy  snow  which  began  the  evening  of  the 
27th  caused  power  and  telephone  line  trouble  in 
the  Coeur  d'Alene  belt  and  the  Newport  and  Bonner's 
Ferry  sectors.  Crews  worked  16  hours  restoring 
service.  At  the  Lewistown  Airport  winds  reached 
57  m.p.h.   in  the  early  morning  of  the  28th. 

Temperatures  during  the  first  nine  days  of 
the  month  over  most  of  the  State  were  from  near 
normal  to  considerably  below  normal,  and  during 
the  first  four  days  precipitation  occurred  in 
restricted  areas  mostly  at  southern  highland  and 
central  plains  points.  No  further  precipitation 
of  consequence  occurred  until  the  11th  when  a 
front  moved  in  from  the  Pacific,  Temperatures 
moderated  to  near  or  somewhat  above  normal.  At 
higher  elevations  precipitation  fell  as  snow,  A 
second  frontal  series  beginning  the  13th  contin- 
ued the  storm  series,  and  these  storms  were  truly 
of  Statewide  proportions.  By  the  16th  precipi- 
tation was  falling  off  to  widely  scattered,  in- 
termittent occurrences,  and  temperatures  again 
fell  to  the  cold  side  of  normal,  particularly  in 
the  southeast.  Another  storm  front  brought  State- 
wide precipitation  beginning  in  most  areas  the 
18th  and  lasting  through  the  19th.  After  the  20th 
unseasonably  cold  weather  again  prevailed  under 
the  influence  of  a  high  pressure  system.  There 


was  some  moderation  around  the  24th  and  25th  wit 
intermittent  precipitation  beginning  in  norther 
areas  and  at  a  few  southeastern  points,  Precipi 
tation  in  these  same  localities  was  fairly  gen 
eral  the  28th,  Excluding  the  periods  of  storm 
or  cloudy  weather,  temperatures  during  the  latte- 
portion  of  the  month  were  well  below  average  sea 
sonal  values  except  in  the  northern  portion. 


Mean  monthly  temperatures  ranged  from  40.5°  a 
Swan  Falls  Power  House  down  to  19.0°  at  Obsidia 
2  NNW.     On  a  Statewide  basis,  stations  in  the  ex 
treme  north  had  mean  monthly  temperatures  clos 
to  seasonal  averages  though  most  of  them  were  o 
the  cool  side.     The  farther  south  one  progresse 
the  larger  the  negative  anomalies  became,  until 
reaching  the  Wyoming  border  region,     they  wer 
feequently  in  excess  of  5°,     Driggs  and  Montpelie.C 
Ranger  Station  were  respectively  8,4°   and  8,22 
colder  than  their  long-terra  raea  ns .     The  highesa^j 
temperature  in  the  State  was  69°  at  Riggins  Rangeapo 
Station  the  1st,     The  lowest  was  -25°  at  Obsidiaa 
2  NNW  on  the  21st,     While  both  extremes  are  well 
within  the  range  of  values  recorded  during  earlie 
years,  the  fact  that  a  State  maximum  as  low  as  o 
lower  than  69°  has  been  recorded  only  14  times  ii|«i 
65  years  of  record  reflects  the  generally  coo 
character  of  the  month's  weather.  itsi 

Precipitation  deficiencies  over  northern  Idah  ' 
and  mountain  areas  usually  exceeded  an  inch. 
Burke  2  NNE  the  month's  total  was  4.22  inches  les 
than  average.  At  Mullan  Pass,  3.02  inches  less 
than  usual.  Over  southern  portions  the  deficiecr 
cies  were  smaller,  consistent  with  the  fact  thaa 
average  falls  are  lower  there  as  well.  In  tbt 
sections  in  the  highland  areas  and  easteni  plait 
which  were  favored  by  above  average  precipitation »' 
the  excesses  were  usually  moderate  but  exceeded 
a  half-inch  at  Ashton  1  S,  Sugar,  and  Montpelie 
Ranger  Station.  Snowfall  during  the  stormy  poi 
tions  of  the  month  added  up  to  30.5  inches  a 
Irwin  2  SE,  27.4  inches  at  Mullan  Pass,  27.0  inche 
at  Island  Park  Dam,  and  23.2  inches  at  Conda^i^ii 
Small  to  moderate  monthly  snowfall  totals  wei 
recorded  at  higher  elevations  over  most  of  th:  i 
State.  The  largest  precipitation  total  was  4.(!i||; 
inches  at  Elk  River  1  S.  Council  reported  tht 
largest  24-hour  catch,  1.42  inches  the  13th,  Th 
least  precipitation  for  the  month  was  0.14  inc 
at  Mackay  Ranger  Station. 


m 

[!!(' 
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The  average  range  feed  condition  at  the  en 
of  the  month,   though  2  points  below  the  previovif*" 
month,  was  5  points  above  a  year  ago,  and  2  pointi 
higher  than  the  1946-55  average.    Cattle  and  sheei 
did  very  well  during  the  month. 


H.  C.  Steffan 
Climatologist 
Weather  Records  Processing  Cent€^'« 
San  Francisco,  California 
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A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in 
each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipi- 
ents. This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue. 
A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  when- 
ever unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  con- 
ditions in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY 
WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D,  C. 
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30 

7 

*  1  I 

*  OR 

*20 

1 5 

Q 

( 

MACKAY  RS 

* 

14  7 

26.7 

4  9 

5 

30 

Q 

g 

30 

* 

.3 

.10 

19 

I 

0 

( 

MAY  RS 

13. 

27.0M 

10 

21 

1  1  3A 
1136 

30 

SA  LMON 

42  .y 

16.4 

29.7 

10 

1055 

30 

^ 

.21 

.35 

.09 

- 

2 

19 

n  TV  T  ^  T  On 

26.8 

.22 

3.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

41.7 

19.6 

30.7 

3.3 

56 

1 0 

5 

1024 

0 

1 

28 

0 

.51 

.22 

.16 

0 

( 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

40.0 

23.5 

31.8 

3.1 

53 

1 0 

7 

991 

0 

3 

27 

0 

.42 

- 

.74 

.24 

14 

$•5 

2 

1 9 

0 

( 

ARCO  3  NW 

39  .  6 

15.0 

27  .  3 

4.1 

3  0 

1123 

5 

30 

1 

*  3  8 

.22 

14 

]^ 

( 

ASHTON   1  S 

12  .eM 

24. 4M 

~1 0 

?^ 

Q 

12 

30 

8 

^  *  a! 

.58 

15^0 

10 

19+ 

^ 

( 

DUBOIS   CAA  AP 

^    *  cu 

:  • 

- 

9*  R 

5 

29 

1116 

7 

30 

0 

*  9^ 

13  + 

3^9 

14 

2 

Q 

t 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

30  3M 

A*  i 

10 

21 

2 

29 

0 

'79 

• 

*  30 

14 

^ 

15  + 

2 

0 

1 

HAMER   4  NW 

39.2 

13.2 

26.2 

4.  1 

54 

5 

—  5 

29 

1156 

y 

30 

5 

.36 

.01 

.25 

14 

n 

1 

14  + 

1 

Q 

( 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

M 

M 

M 

~  3 

21 

2 

.71 

•  55 

14 

2 

!" 

i 

IDAHO  FALLS   CfiA  AP 

38.5 

17.5 

28.0 

5.  5 

54 

10 

~  1 

21 

1103 

28 

.56 

•  23 

.  27 

14 

6  •  7 

3 

19  + 

2 

( 

IDAHO  FALLS   42   NW   W8  R 

36  •  1 

13*1 

25.6 

- 

3.3 

57 

5 

~  3 

23 

1176 

3  0 

•  45 

•  14 

•  20 

14 

2 

- 

( 

IDAHO  FALLS   46  W  WB  R 

39.9 

14.6 

27.3 

2.7 

54 

~  2 

112  5 

.39 

.17 

•  23 

2^5 

1 

1 9 

j 

POCATELLO  WB  AP  //R 

40  « 1 

20.6 

30.4 

5.5 

55 

10 

5 

2 1 

1032 

0 

97 

.79 

■  27 

•  36 

1  4 

5  •  8 

3 

1 5 

3 

_ 

SAINT  ANTHONY 

38.0 

1  5  ■  1 

26.6 

5  5 

1147 

^ 

n 

9Q 

1.34 

*in 

1 4 

1 9+ 

1 

1 

SUGAR 

39.0 

12.7 

25.9 

5.8 

3  + 

- 

?1  + 

1167 

9Q 

1.45 

.76 

•  40 

1  4 

• 

Q 

OIVIS ION 

27,9 

.  74 

6.4 

BLACKFOOT  DAM 

M 

M 

M 

48 

1 0 

0 

CONDA  AM 

33.8 

11.2 

22.5 

6.4 

54 

1 

-14 

2 1 

1266 

0 

14 

30 

7 

1.71 

- 

.31 

•  55 

14 

23^2 

1 

DRIGGS  AM 

34.  1 

7.4 

20.8 

8.4 

52 

-16 

2  2 

1318 

0 

16 

30 

13 

.39 

.79 

•  IS 

15 

2 

0 

35.2 

15.  3M 

25. 3M 

7.0 

49 

-  8 

1184 

0 

30 

1.26 

.09 

.53 

7.0 

6 

10  + 

1 

IRWIN  2  SE 

37.6 

15.8 

26.7 

4.8 

58 

-12 

95 

1143 

11 

3  0 

^ 

1.37 

.22 

•  31 

1  i+ 

30»5 

ISLAND  PARK  DAM 

34.  1 

10.9 

22.5 

4.2 

53 

-20 

2  9 

1268 

0 

15 

30 

8 

2.04 

1.05 

•  78 

1 3 

27^0 

15 

28 

1 

L I  FT ON   PUMP I NG  STA 

33.6 

15.3 

24.5 

7.6 

47 

-  6 

1212 

0 

15 

30 

3 

1.05 

•  41 

•  35 

2 

10^5 

6 

2 

2 

0 

MAL  AD 

41  .1 

21  .9 

31.5 

3.5 

54 

8 

27 

996 

0 

3 

27 

0 

1.23 

•  06 

•  42 

1.5 

1 

19 

0 

MALAD  CAA  AP 

41.7 

19.9 

30.8 

54 

g 

6 

3  0 

1020 

0 

29 

0 

1.14 

•  3« 

14 

3.1 

3 

19 

^ 

0 

MC  CAMMON 

40.3 

18.6 

29.5 

52 

8+ 

-  1 

21 

1057 

0 

2 

29 

1 

1.10 

•  34 

15 

4^5 

2 

19  + 

5 

0 

MONTPELIER  RS  AM 

35.1 

11.7 

23.4 

8.2 

47 

9 

-11 

22 

1241 

0 

11 

30 

8 

1.91 

•  94 

•  55 

14 

19.0 

9 

20  + 

7 

1 

OAKLEY 

43.3 

23.6 

33.5 

- 

5.0 

55 

7+ 

9 

29 

938 

0 

1 

28 

0 

1.09 

•  32 

.49 

14 

2^0 

T 

19 

3 

0 

PALISADES  DAM 

35.9 

19.5 

27.7 

53 

-  5 

1109 

0 

14 

29 

2 

1.89 

.47 

14^4 

10 

28 

g 

0 

POCATELLO  2 

42«3 

22.0 

32.2 

56 

10 

21 

978 

0 

2 

27 

0 

1.53 

•  42 

15 

13^8 

4 

15 

4 

0 

PRESTON   2  SE 

41.3 

22.0 

31.7 

2.9 

55 

1 

8 

30 

992 

0 

3 

27 

0 

1  .09 

.35 

•  47 

14 

3^1 

1 

19 

4 

0 

SPENCER  RS 

33-6 

9.9 

21.8 

6.  0 

54 

5 

-  8 

9 

1291 

0 

12 

30 

7 

.98 

.33 

•  28 

12 

9^e 

0 

STREVELL 

37.2 

20.1 

28.7 

49 

1 

5 

27 

1084 

0 

7 

30 

0 

.89 

.51 

4 

8.0 

8 

4 

3 

1 

TETONIA   EXP  STA 

35.1 

12.1 

23.6 

51 

4 

-12 

21 

1233 

0 

12 

30 

6 

.80 

•  24 

15 

8 

15 

3 

0 

WAYAN   1  N 

35.7 

14.7 

25.2 

54 

1 

-19 

21 

1188 

0 

15 

30 

5 

1.19 

•  46 

14 

17.1 

11 

15  + 

4 

0 

DIVISION 

26.8 

1.26 

12.2 

Precipitation 
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Station 

Total 

Dor  of  month 

1 

A 

_ 
3 

^  1 

0 

1  ft 
/  0 

9 

1 

10 

1 

11 

12 

13  1 

14 

15 

1 

17 

18 

19 

20 
 X 

21 

22  1  23  1  24 

25 

 1 

 1 

26 

....  I 

27 

 r 

28 

1 

29 

30 

31 

lERDEEN  EXP  STA 

•  16 

•  01 

.08 

.16 

•02 

.07 

lER (CAN  FALLS  1 

T 

•  09 

.01 

T 

.02 

.24 

.09 

.05 

T 

lOERSON  0AM 

T 

T 

T 

■  08 

.66 

.32 

T 

T 

.26 

•  01 

CO   3  NW 

•  3( 

T 

.09 

•  06 

.17 

.04 

ROWROCK  0AM 

1 

.73 

.02 

.09 

.69 

•  92 

.27 

.22 

MTON  1  S 

.21 

■  34 

•  16 

■  96 

T 

.15 

.12 

■  13 

1.10 

•  26 

.11 

FRY  RS 

01 

.09 

.32 

.00 

•  37 

•  16 

•  33 

•  30 

•  03 

•  42 

_ 

YVieW  MODEL  BASIN 

2 

.10 

•  03 

.41 

■  5( 

.  57 

■  27 

•  31 

•  02 

* 

G  CREEK  I  S 

1 

.29 

.29 

« 

•  02 

.35 

■  29 

•  05 

.14 

•  11 

•  08 

ACKFOO  0AM 

* 

* 

* 

•  07 

•  11 

■  08 

•  33 

~ 

■ 

~ 

" 

" 

~ 

■ 

" 

- 

■ 

•  14 

T 

.40 

.47 

T 

.12 

ISe  L.UCKV  PEAK  DAM 

T 

T 

T 

■  07 

.18 

ISE  WB  AP 

//R 

.61 

.01 

T 

•  21 

T 

•  08 

T 

NNERS  FERRV   1  SW 

.99 

•  07 

•  10 

.0! 

•  42 

.01 

T 

T 

•  06 

24 

•  46 

T 

.04 

•  02 

.26 

•  08 

•  46 

■  14 

•  21 

.01 

T 

•  03 

•  15 

•  01 

01 

* 

07 

* 

RLEY 

92 

.22 

•  06 

.01 

■  90 

.01 

•  12 

RLEY  CAA  AP 

I 

.17 

T 

T 

.32 

.10 

T 

•  02 

T 

•  29 

•  33 

.02 

•  13 

BINET  GORGE 

2 

.02 

T 

.01 

•  06 

■  27 

.11 

.54 

•  22 

•  19 

.02 

T 

•  13 

.01 

^90 

LOWELL 

■  09 

.53 

.18 

.08 

MOBIDGE 

, 

•  14 

.97 

.04 

.  14 

REV  2  S 

.13 

.06 

.05 

SCAOE  1  NW 

.81 

T 

.04 

.03 

•  61 

.09 

.03 

•  01 

NTERVILLE  ARBAUGH 

1 

.74 

T 

•  04 

■  03 

■  03 

•  84 

•  31 

•  02 

•  43 

T 

T 

ALLIS 

•  07 

•  15 

•  07 

T 

T 

ILLV  PARTON  FLAT 

?i 

T 

T 

T 

T 

T 

•  20 

T 

T 

T 

•  03 

IFFS 

• 

1^45 

T 

8ALT  BLACKBIRO  MINE 

46 

.02 

.07 

T 

T 

■  10 

•  05 

T 

.09 

.04 

.02 

•  07 

EUR  D  ALENE  RS 

1 

64 

•  01 

.06 

.12 

•  28 

•  34 

•  34 

T 

.06 

•  06 

NOA 

•  02 

.01 

•  01 

■  09 

•  01 

•  03 

•  05 

.21 

•  55 

•  34 

.01 

.01 

•  23 

•  09 

.02 

.07 

TTONWOOO 

AA 

.14 

■  09 

•  27 

•  03 

.01 

.03 

•  10 

•  02 

.01 

16 

* 

UNCIL 

•  14 

1  ^42 

.02 

.14 

AO WOOD  0AM 

1 

50 

T 

.03 

.06 

.92 

•  24 

T 

•  16 

T 

•  07 

ER  FLAT  OAH 

56 

.10 

.20 

•  20 

.02 

.04 

XIE 

\o 

•  90 

T 

.39 

■  19 

T 

T 

.52 

T 

T 

.18 

•  46 

IGGS 

•  10 

.15 

.04 

.09 

.09 

BOIS  CAA  AP 

44 

T 

T 

T 

T 

.16 

.18 

T 

.03 

T 

.04 

T 

01 

T 

K  RIVER   1  S 

4 

07 

•  02 

.64 

•  16 

1  .24 

.38 

.44 

.12 

.52 

•  53 

METT   2  E 

93 

T 

.50 

.28 

.15 

IRFIELC  RS 

OA 

.09 

T 

T 

•  59 

•  15 

.11 

■  08 

NN  RS. 

, 

T 

•  45 

■  09 

.49 

•  22 

.23 

.22 

.51 

.53 

.49 

RT  HALL    INO  AGENCY 

79 

T 

•  05 

.09 

T 

■  04 

.04 

.30 

•  24 

.03 

T 

ROEN  VALLEY  RS 

1 

22 

T 

.16 

.94 

•  25 

T 

.25 

.02 

ENNS  FERRY 

S6 

.08 

T 

.30 

.37 

T 

.11 

OOtNG  CAA  AP 

: 

.27 

T 

T 

•  52 

•  30 

.01 

•  06 

ACE 

26 

T 

•01 

■  06 

.08 

.13 

•  09 

.53 

•  17 

T 

T 

.15 

•  02 

T 

.02 

AND  VIEW 

44 

•  04 

.10 

•  30 

ANGEVILLE 

94 

T 

•  11 

.06 

.01 

•  16 

.03 

.03 

.02 

.37 

T 

.07 

.05 

.01 

ASMERE 

94 

T 

T 

.22 

.10 

T 

•  16 

•  44 

OUSE 

.15 

•  07 

.03 

•  12 

•  09 

•  06 

ILEY  AP 

•  14 

.03 

.01 

•  30 

•  07 

.04 

.01 

MER   t,  NW 

T 

T 

T 

•  06 

•  25 

T 

T 

•  05 

T 

2ELT0N 

1 

13 

.03 

•  25 

•  06 

•  01 

•  19 

•  46 

•  04 

.11 

LL  CITY 

1 

26 

T 

■  14 

•  08 

■  05 

.54 

.27 

.16 

\t 

•  08 

.27 

.17 

T 

T 

.08 

.19 

•65 

T 

T 

■  12 

T 

•  07 

.09 

.20 

T 

T 

T 

AMO  CITY 

31 

•  01 

.06 

•  62 

.41 

T 

T 

.21 

T 

T 

AMO  CITY    11  SW 

2 

.06 

■  14 

1^19 

.44 

T 

•  26 

T 

•  01 

AMO  FALLS  ?  ESE 

.71 

•  11 

.55 

1 

.05 

AMO  falls   16  SE 

•  05 

•  04 

.08 

.04 

.02 

•  18 

■  38 

•  02 

•  19 

.04 

.07 

.06 

AHO  FALLS  CAA  AP 

\a 

.02 

T 

•  01 

T 

.01 

.03 

.06 

•  27 

.03 

T 

T 

■  10 

T 

.03 

T 

AHO  falls  42  NW  WB 

•  03 

.02 

.18 

•  20 

.02 

AHO  FALLS  46  W  WB 

.39 

T 

T 

.02 

T 

.00 

•  23 

.05 

T 

T 

WIN  ?  SE 

I 

.37 

T 

T 

T 

.10 

.19 

•  31 

.16 

.31 

.04 

.26 

onur  ^*'* 

•  05 

T 

•  76 

•  36 

* 

•  39 

'oB 

.02 

•  15 

T 

T 

.28 

.46 

T 

!o7 

T 

03 

•  23 

•  04 

.30 

.19 

•  42 

.15 

.39 

T 

.07 

.07 

.12 

.09 

I 

64 

•  03 

•  13 

.06 

.14 

.23 

■  34 

■  12 

T 

.06 

.01 

T 

•  52 

0S«  U 

1 

73 

.23 

.03 

.26 

•  25 

■  25 

.22 

.35 

T 

.09 

.09 

80 

T 

T 

.07 

.32 

•  35 

T 

■  06 

T 

T 

.06 

.06 

.22 

•  07 

T 

•  20 

■  06 

T 

•  10 

FTON  PUMPING  STA 

1 

05 

•  39 

.07 

.08 

T 

•  02 

.01 

•  04 

T 

.07 

.06 

■  01 

T 

01 

90 

.03 

.88 

•  44 

.10 

0.40 

•09 

CKAY  RS 

14 

T 

T 

.10 

T 

.06 

■  13 

.05 

.41 

•  42 

T 

■  14 

•  02 

LAD  CAA  AP 

T 

.07 

.13 

.07 

.  34 

.36 

■02 

T 

•  02 

.13 

T 

T 

T 

Y  RS 

.02 

•  01 

.01 

•  02 

•02 

.04 

.04 

T 

CALL 

1 

39 

■  10 

•  18 

•  60 

•  10 

•  08 

.29 

CAMMON 

1 

10 

T 

T 

.10 

.  12 

.09 

.21 

•  34 

•  24 

T 

T 

HIOIAN   1  W 

T 

T 

.09 

.31 

.27 

T 

.05 

- 

NIOOKA  OAM 

.10 

T 

•  21 

.30 

.02 

.06 

NTPELIER  RS 

91 

T 

•  33 

•  26 

.08 

T 

T 

•  10 

.55 

.16 

T 

.17 

.16 

.03 

.01 

SCOW  U  OF  I 

1 

92 

•  03 

•  21 

.  23 

•  58 

•  06 

.09 

.01 

T 

.28 

UNTAIN  HOME  1  NE 

91 

.23 

.56 

.01 

.02 

T 

.09 

T 

LLAN  PASS  CAA 

2 

99 

.04 

•  04 

.27 

.28 

.31 

•  10 

''' 

''' 

.10 

.12 

T 

.01 

.16 

.03 

.49 

.16 

MPA  2  NH 

T 

T 

.49 

.17 

T 

.09 

T 

W  MEADOWS  RS 

9S 

•  15 

T 

.07 

.31 

•  04 

.02 

ZPERCE  2  E 

1 

66 

- 

Il5 

.  12 

•  30 

•  41 

•  19 

T 

■  22 

•  04 

.05 

.03 

.19 

KLEY 

1 

09 

.09 

•  24 

■  OS 

•  02 

•  16 

•  49 

T 

T 

.06 

T 

StOIAN  ?  NNW 

5fi 

T 

.33 

•  08 

T 

.18 

|A  )  S 

99 

•06 

OF  INO 

2 

20 

•  14 

'  53 

.52 

•  11 

.04 

•  0? 

.46 

T 

.06 

.19 

LISAOES  OAM 

1 

S9 

* 

* 

* 

.47 

•  17 

.10 

T 

•  02 

■  14 

.24 

.01 

.03 

* 

RHA  EIP  STA 

73 

•  08 

.47 

.11 

•  07 

UL  1  E 

96 

.25 

T 

■  01 

•  61 

T 

.11 

VETTE 

.69 

•  11 

.31 

.07 

.12 

ERCE  RS 

3 

.57 

08 

.01 

■  42 

•  77 

•  49 

.07 

T 

T 

•  53 

.03 

•  03 

.09 

.03 

60 

CATELLO  2 

I 

■  93 

06 

.02 

!o4 

•  08 

,02 

•  37 

•  42 

T 

T 

.16 

T 

'01 

CATELLO  WB  AP 

//R 

.79 

•  10 

.02 

•  39 

•  09 

T 

.02 

OTHILL 

.09 

•  03 

•  20 

.12 

.20 

TLATCM 

0  1 

•  72 

•  04 

.30 

.  IS 

•  36 

•  13 

•  04 

.05 

•  D.35 

ESTON  2  SE 

•  01 

.09 

•  05 

•  09 

.  06 

•  15 

•  47 

.11 

.10 

T 

lEST  RIVER  EXP  STA 

2 

.40 

•  01 

* 

•  32 

•  81 

•  06 

.29 

T 

.05 

.01 

* 

* 

CMP] ELD 

.86 

T 

•  22 

•  14 

•  36 

.14 

GGlNS  RS 

•  10 

•  03 

•  08 

•  06 

•  20 

.10 

.07 

RIE  12  ESE 

I73 

•  02 

•  05 

•  03 

.07 

•  31 

■  25 

T 

T 

PERT 

1 

■  14 

•  01 

.01 

T 

•  63 

•  02 

.12 

INT  ANTHONY 

1 

•  34 

•  07 

.02 

.21 

.27 

■  96 

T 

•  20 

•  01 

INT  MARIES 

2 

.97 

.  60 

•  31 

■  22 

■  09 

T 

T 

.08 

.02 

LHON 

.21 

.09 

.03 

T 

.08 

.01 

WPOINT  EXP  STA 

2 

.54 

•  07 

•  56 

■  22 

.98 

.09 

•  14 

.05 

T 

T 

.45 

ENCER  RS 

.98 

•  25 

.28 

•  07 

T 

.07 

.11 

T 

.20 

IBNITF 

1 

.41 

•  06 

•  54 

.41 

■  14 

.10 

•  14 

REVf LL 

.89 

T 

•  12 

■  91 

T 

T 

•  26 

T 

T 

T 

T 

«AR 

1 

.45 

.29 

•  09 

•  13 

.20 

.20 

.40 

•  04 

.14 

N  VALLEY 

.44 

.02 

•  25 

.06 

.07 

T 

•  04 

AN  FALLS  Ph 

.42 

.02 

T 

•  05 

•  02 

•  30 

•  01 

.0? 
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DAILY  PRECIPITATION 

IDAHO 

Table  3— Continued  NOVEWER  1997 


Station 

3 

Day  of  month 

1   1  2 

3 

4  I  5  1  6 

7  1  e 

9 

10  1  11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  27 

28  1  29  1  30 

31 

TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

.BO 
1.19 
l.Oi 
1.42 

2.63 

T 

.07 

.02 

'.2°  .02 
.27  .06 

.06  .37 

.06 

T 
T 

.24 

.06 

T 

.12 
.04 
.71 

.06 

•  97 

•  46 
.77 

•  17 

•  24 

•  07 

•  19 

.02 

T 

.01 
.03 

.19 

.15 
.19 

T 

.12 

.17  7 

.19 

T 

.66 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAYAN  1  N 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

1 .94 
1.19 
.55 
1 .66 

.08  T 

T 

.10  .10 
.25 
.06 
.22 

.21 
.09 

.09 

.30 
.14 
.27 
.42 

.32 

•  46 

•  13 

•  08 

•  99 

•  IS 

.06 

.02 

T 

.02 

T 

.09 

.09 
.40 

.01 

.30 

.03 

.01 
.09 

.61 
.05 

.20 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

5:00A  MST 

11:00A  MST 

5 : OOP  MST 

11: OOP  MsJ 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

66I-00-I 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

29 

9.3 

32 

W 

28 

76 

62 

54 

71 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

68 

4.8 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

7.4 

37CI 

NNW 

28 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

5 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

5.8 

Sid 

SW 

13 

5 

3 

I 

0 

0 

0 

9 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

_ 

84 

72 

70 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

10 

6.8 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

24 

10.3 

39 

W 

28 

87 

74 

69 

81 

3 

6 

3 

0 

0 

0 

12 

54 

6.1 

<S  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

o 

Stotion 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

BEROEEN  EXP  ST» 

MAX 

46 

42 

46 

ft7 

*3 

46 

31 

50 

60 

56 

51 

46 

44 

ftft 

39 

38 

34 

35 

38 

34 

26 

33 

34 

36 

42 

41 

36 

ft2 

36 

40 

ftl 

7 

MIN 

2B 

21 

32 

22 

29 

35 

18 

1 8 

1  ft 

1 8 

31 

29 

33 

32 

27 

16 

IS 

18 

25 

12 

° 

22 

21 

6 

19 

* 

aERICSN  FALLS  1  S« 

MAX 

30 

41 

44 

44 

ftO 

44 

50 

ft7 

ft6 

53 

30 

4ft 

45 

ft5 

37 

35 

33 

34 

36 

30 

27 

34 

32 

37 

38 

40 

36 

37 

34 

36 

ftO 

0 

29 

" 

26 

29 

34 

22 

36 

32 

^' 

32 

28 

19 

24 

14 

19 

16 

26 

12 

13 

23 

•JDERSON  DAM 

MAX 

30 

51 

43 

54 

33 

50 

56 

53 

56 

ft9 

32 

43 

46 

ft5 

*2 

39 

37 

36 

41 

36 

35 

38 

47 

ftS 

41 

41 

37 

37 

38 

39 

ftft 

6 

MIN 

26 

26 

36 

'* 

30 

26 

30 

26 

35 

35 

3ft 

26 

19 

18 

27 

31 

19 

13 

19 

27 

30 

30 

18 

SCO   3  NW 

MAX 

«3 

37 

37 

48 

57 

43 

47 

47 

ft7 

49 

31 

44 

39 

40 

33 

32 

36 

33 

39 

33 

31 

27 

36 

ftO 

43 

39 

35 

36 

32 

31 

39 

6 

MIN 

25 

25 

27 

24 

21 

21 

14 

1 5 

16 

15 

22 

22 

18 

29 

21 

15 

13 

'* 

° 

0 

" 

»l»OWROCK  0AM 

MAX 

33 

46 

46 

43 

46 

48 

49 

52 

ft9 

46 

ft8 

46 

42 

43 

ftO 

39 

35 

34 

37 

39 

33 

31 

35 

39 

41 

41 

39 

36 

38 

31 

41 

7 

MIN 

25 

25 

27 

27 

26 

25 

25 

26 

2  5 

27 

26 

34 

35 

36 

27 

22 

19 

30 

23 

^' 

26 

16 

19 

16 

^* 

* 

5HT0N  1  S 

MAX 

32 

SO 

32 

32 

52 

41 

44 

46 

ft7 

50 

39 

40 

39 

42 

33 

35 

29 

26 

25 

23 

21 

21 

29 

36 

38 

30 

23 

25 

12 

26 

36 

1 

MIN 

2B 

24 

27 

22 

20 

28 

24 

2  0 

19 

16 

29 

26 

31 

29 

20 

7 

0 

* 

-10 

5 

° 

IC 

-  3 

* 

-10 

-  5 

12 

rLANTA  2 

MAX 

32 

30 

34 

33 

27 

15 

31 

31 

26 

31 

MIN 

5 

2 

21 

20 

5 

* 

8 

* 

-  3 

5 

l/EHV  US 

MAX 

37 

52 

51 

52 

47 

46 

ft6 

44 

41 

ftl 

ft3 

43 

36 

35 

35 

37 

42 

ft2 

41 

45 

36 

38 

33 

34 

42 

5 

MIN 

32 

20 

21 

34 

27 

2 1 

36 

34 

34 

34 

32 

28 

22 

22 

28 

'* 

26 

3 1 

20 

26 

«VVIEH  MODEL  BASIN 

MAX 

50 

48 

49 

43 

46 

50 

49 

43 

ft2 

40 

ft2 

46 

45 

43 

ftl 

39 

44 

40 

36 

40 

34 

38 

38 

45 

49 

51 

42 

ft3 

38 

34 

42 

9 

MIN 

23 

24 

26 

26 

22 

22 

22 

19 

20 

24 

3  3 

35 

37 

31 

33 

31 

30 

29 

20 

14 

^' 

22 

30 

21 

26 

IG  CREEK  IS 

MAX 

37 

35 

38 

45 

49 

51 

30 

45 

ft5 

49 

ft2 

41 

41 

36 

37 

35 

36 

32 

35 

32 

32 

31 

42 

56 

45 

42 

31 

33 

29 

43 

39 

8 

MIN 

20 

1 3 

1 1 

10 

3 1 

26 

26 

23 

20 

6 

5 

^' 

-10 

21 

-12 

-11 

-  2 

10 

LACKFOOT  DAM 

MAX 

45 

47 

41 

36 

45 

ft6 

48 

ft2 

36 

33 

MIN 

10 

1 2 

24 

25 

1 2 

° 

16 

19 

25 

-ISS 

MAX 

52 

51 

47 

49 

53 

53 

58 

58 

55 

56 

56 

52 

47 

45 

41 

ft3 

42 

40 

44 

41 

37 

40 

45 

60 

50 

44 

43 

ft2 

40 

44 

47 

3 

MIN 

22 

23 

35 

26 

25 

25 

23 

2ft 

21 

33 

28 

31 

35 

36 

29 

20 

17 

22 

18 

19 

24 

10 

20 

23 

'' 

31 SE   LUCItY  PEAK  DAM 

MAX 

53 

51 

55 

51 

52 

53 

57 

57 

58 

56 

5ft 

56 

52 

53 

45 

ft5 

43 

42 

44 

43 

37 

44 

46 

46 

49 

48 

43 

ft3 

44 

45 

48 

9 

MIN 

22 

28 

29 

33 

30 

28 

37 

3  3 

4 1 

33 

26 

26 

24 

24 

51 SE   WB  AP 

MAX 

31 

50 

42 

51 

51 

32 

55 

55 

57 

56 

51 

47 

52 

42 

43 

ftl 

41 

41 

43 

37 

35 

37 

45 

43 

47 

42 

40 

*3 

40 

45 

45 

8 

MIN 

2ft 

24 

29 

31 

29 

27 

29 

29 

29 

37 

3  2 

40 

42 

31 

26 

23 

21 

34 

30 

22 

23 

24 

23 

19 

2ft 

18 

20 

3NNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

53 

48 

47 

36 

ft5 

ft5 

42 

42 

43 

ftO 

39 

36 

42 

37 

33 

39 

50 

47 

63 

46 

39 

ftl 

29 

35 

42 

1 

MIN 

26 

22 

19 

23 

38 

38 

36 

31 

36 

30 

28 

29 

16 

18 

28 

28 

33 

22 

2ft 

17 

27 

UHL 

MAX 

53 

51 

47 

44 

51 

50 

50 

55 

57 

56 

53 

52 

50 

61 

46 

ft6 

41 

38 

42 

36 

36 

40 

42 

50 

51 

40 

40 

38 

36 

45 

46 

ft 

MIN 

30 

31 

29 

29 

28 

27 

35 

30 

27 

38 

30 

30 

36 

36 

27 

26 

22 

19 

23 

30 

19 

2ft 

16 

16 

26 

° 

IRKE  2  ENE 

MAX 

37 

36 

40 

49 

45 

45 

48 

36 

40 

47 

36 

37 

36 

36 

34 

33 

32 

31 

30 

28 

25 

34 

38 

42 

41 

41 

33 

32 

28 

33 

36 

7 

MIN 

26 

21 

21 

20 

23 

23 

2  2 

2  0 

20 

26 

32 

32 

33 

3 1 

30 

29 

27 

16 

JRLEY 

MAX 

55 

46 

44 

44 

ftl 

43 

49 

5ft 

55 

53 

59 

51 

46 

48 

40 

ftO 

40 

40 

37 

40 

38 

34 

39 

47 

4E 

51 

40 

ftl 

38 

39 

4ft 

7 

MIN 

29 

26 

28 

27 

30 

2ft 

26 

26 

23 

25 

30 

32 

35 

33 

29 

22 

23 

18 

JRLEV  CAA  AP 

MAX 

*6 

45 

4ft 

42 

42 

47 

53 

53 

53 

60 

50 

46 

50 

40 

ftO 

38 

36 

37 

38 

34 

32 

38 

45 

46 

51 

39 

ftO 

37 

38 

47 

43 

7 

MIN 

27 

23 

29 

28 

30 

23 

27 

2ft 

21 

25 

32 

30 

38 

32 

26 

20 

21 

12 

IBINET  GORGE 

MAX 

52 

50 

ft5 

49 

50 

45 

ft7 

46 

37 

ftl 

ftO 

ftl 

40 

38 

ftl 

36 

33 

36 

38 

35 

37 

42 

46 

4S 

60 

39 

ft2 

33 

34 

ftl 

7 

MIN 

26 

24 

20 

25 

23 

23 

2  1 

23 

29 

34 

35 

38 

33 

32 

33 

31 

30 

19 

ILDWELL 

MAX 

32 

50 

52 

55 

55 

56 

60 

56 

58 

56 

50 

57 

56 

50 

ft8 

ft3 

41 

38 

47 

40 

40 

41 

44 

45 

44 

46 

ftl 

ft5 

40 

40 

ft8 

3 

MIN 

25 

20 

25 

27 

20 

1 8 

29 

2  0 

19 

24 

35 

39 

38 

36 

26 

17 

17 

18 

22 

tMBRIOGE 

MAX 

57 

55 

53 

56 

57 

57 

60 

52 

51 

55 

48 

51 

ft7 

54 

ft2 

46 

44 

38 

42 

44 

ft2 

40 

45 

49 

41 

45 

ftft 

ftft 

42 

42 

ftB 

4 

MIN 

18 

25 

2ft 

21 

1ft 

11 

1ft 

1  2 

12 

22 

3ft 

35 

30 

28 

20 

14 

6 

" 

12 

19 

8 

»REV  2  S 

MAX 

5* 

42 

45 

49 

ftS 

44 

50 

50 

51 

52 

51 

ft7 

ftl 

40 

35 

41 

38 

41 

40 

33 

28 

31 

42 

36 

3C 

23 

ft6 

ftl 

39 

41 

ftl 

6 

MIN 

21 

23 

30 

2ft 

25 

24 

22 

20 

2  2 

25 

25 

26 

23 

31 

1 5 

22 

12 

" 

10 

12 

tSCAOE  1  NW 

MAX 

ft6 

41 

44 

49 

50 

52 

51 

ft7 

48 

51 

ftl 

ftO 

40 

37 

33 

34 

33 

33 

34 

33 

26 

30 

35 

35 

36 

37 

33 

31 

31 

31 

36 

8 

MIN 

27 

27 

22 

25 

19 

20 

2  0 

16 

18 

23 

3  3 

31 

32 

28 

22 

13 

9 

10 

26 

2ft 

11 

19 

HALLIS 

MAX 

52 

36 

40 

42 

ft5 

45 

ft6 

ft5 

42 

46 

ft6 

ft2 

ft3 

ftO 

3ft 

30 

30 

28 

34 

31 

22 

27 

40 

42 

ftC 

40 

31 

31 

35 

30 

36 

0 

MIN 

23 

26 

22 

22 

1 8 

18 

20 

1  5 

1  5 

17 

35 

31 

30 

30 

1 5 

15 

U 

7 

<ILLV  BARTON  FLAT 

MAX 

*3 

3ft 

33 

42 

ft9 

50 

ft7 

ftS 

ft6 

ftft 

ft6 

ft3 

39 

ftS 

29 

26 

30 

30 

33 

27 

27 

39 

ft8 

37 

37 

33 

26 

2ft 

27 

28 

37 

0 

MiN 

22 

23 

21 

22 

Ift 

12 

16 

8 

6 

10 

25 

21 

22 

26 

6 

1 

-  3 

" 

1ft 

-  ft 

^ 

.IFFS 

MAX 

ftft 

ft5 

46 

39 

24 

36 

36 

30 

MIN 

10 

23 

1 1 

22 

10 

11 

)BALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

ftl 

26 

26 

26 

35 

ftl 

ft2 

35 

36 

39 

ft3 

35 

35 

36 

30 

29 

25 

24 

26 

25 

20 

18 

31 

43 

43 

41 

25 

26 

23 

21 

31 

7 

MIN 

21 

15 

1 0 

1 1 

16 

16 

1 7 

1  ft 

1 3 

1 3 

1 9 

8 

10 

8 

14 

1 0 

0 

1 7 

1 9 

0 

0 

>EUR  0  ALENE  RS 

MAX 

51 

*9 

ft9 

55 

51 

50 

ft7 

ft7 

43 

ft5 

46 

ft6 

ft6 

48 

ftO 

36 

42 

42 

40 

39 

36 

41 

ft9 

60 

6C 

49 

ftl 

ft2 

42 

36 

ft5 

0 

MIN 

26 

2ft 

20 

22 

27 

27 

27 

2  6 

25 

27 

35 

38 

38 

33 

32 

32 

28 

22 

>NDA 

MAX 

5ft 

38 

32 

41 

44 

ft5 

36 

ftO 

ft6 

ft7 

47 

ftl 

37 

35 

3ft 

30 

23 

28 

25 

30 

23 

18 

21 

26 

26 

36 

37 

24 

25 

26 

33 

6 

MIN 

2ft 

12 

21 

21 

21 

2ft 

26 

22 

1  5 

1ft 

19 

28 

30 

30 

23 

1 

1 

-1ft 

-13 

-  6 

^ 

JTTONWOOO 

MAX 

39 

42 

ft3 

46 

47 

ft7 

ft7 

ft7 

48 

56 

45 

ft6 

ft5 

37 

ftO 

37 

39 

39 

36 

35 

33 

36 

*5 

52 

45 

42 

ftl 

33 

35 

38 

ft2 

1 

MIN 

27 

26 

19 

20 

22 

21 

2  1 

IB 

18 

27 

32 

29 

35 

31 

3  0 

25 

23 

24 

16 

18 

28 

36 

2ft 

23 

JUNCIL 

MAX 

52 

48 

ft9 

57 

55 

55 

58 

56 

55 

55 

52 

ft6 

ft9 

49 

45 

45 

46 

46 

40 

40 

ftO 

37 

ft2 

42 

47 

43 

ft5 

41 

42 

ftl 

ft7 

3 

MIN 

26 

32 

31 

36 

22 

2ft 

28 

23 

24 

23 

19 

36 

32 

33 

27 

23 

21 

20 

18 

19 

16 

22 

EAOMOOD  DAM 

MAX 

ftS 

41 

ft7 

50 

53 

53 

50 

ft7 

51 

50 

40 

ft9 

39 

34 

35 

3ft 

34 

32 

32 

30 

29 

29 

ftO 

ftft 

42 

42 

29 

29 

26 

32 

39 

7 

MIN 

17 

22 

1  6 

25 

17 

17 

16 

1ft 

1 6 

18 

3  1 

22 

32 

7 

4 

2 

' 

EES  FLAT  DAM 

MAX 

53 

53 

ft6 

52 

54 

56 

60 

55 

53 

5ft 

57 

ft9 

56 

48 

50 

45 

41 

38 

42 

41 

39 

40 

ft5 

46 

44 

47 

ftl 

46 

41 

ftft 

ft7 

9 

MIN 

?e 

20 

31 

36 

23 

2ft 

33 

2ft 

22 

37 

33 

39 

ft2 

39 

21 

20 

26 

tXIE 

MAX 

36 

36 

39 

46 

51 

51 

ftS 

ftft 

50 

ft9 

39 

39 

36 

33 

35 

35 

33 

29 

32 

30 

30 

32 

ft6 

51 

4C 

34 

26 

29 

29 

33 

38 

1 

MIN 

21 

12 

8 

10 

10 

10 

1  0 

6 

6 

1ft 

26 

27 

27 

22 

1ft 

12 

4 

1 0 

-  ft 

10 

tICGS 

MAX 

45 

45 

50 

52 

45 

50 

ftS 

ft5 

45 

ft9 

43 

ftO 

ftO 

39 

30 

23 

20 

20 

24 

30 

24 

22 

25 

23 

3? 

26 

25 

24 

23 

25 

3ft 

1 

MIN 

20 

23 

25 

26 

25 

25 

20 

2  0 

22 

2ft 

20 

21 

15 

10 

1 

0 

-  2 

-11 

JKOIS  CAA  AP 

MAX 

41 

39 

36 

ft3 

53 

ft7 

ft6 

46 

48 

ft9 

42 

37 

39 

39 

35 

35 

34 

26 

39 

34 

26 

21 

30 

41 

43 

35 

27 

33 

25 

31 

37 

5 

MIN 

25 

26 

25 

27 

23 

23 

20 

21 

17 

19 

25 

23 

28 

25 

25 

18 

13 

10 

4 

15 

7 

11 

16 

16 

ft 

16 

1 

6 

17 

6 

,«  RIVER  1  S 

MAX 

38 

53 

ft9 

ft9 

47 

53 

51 

49 

ftl 

ftl 

40 

ftl 

41 

35 

34 

37 

36 

35 

ft2 

6 

MIN 

17 

16 

18 

18 

17 

17 

2ft 

34 

32 

36 

31 

32 

30 

26 

31 

18 

14 

24 

26 

27 

33 

31 

20 

30 

6 

17 

2ft 

0 

•«TT  2  E 

"AX 

55 

57 

55 

52 

57 

56 

61 

59 

60 

53 

57 

60 

53 

ft6 

ft9 

ft6 

46 

41 

47 

41 

39 

42 

ft7 

47 

47 

47 

45 

45 

43 

ftl 

49 

5 

MIN 

23 

25 

2ft 

30 

23 

22 

26 

23 

22 

28 

30 

38 

ft2 

37 

29 

2ft 

21 

33 

31 

22 

17 

26 

7ft 

27 

24 

7B 

19 

31 

20 

25 

26 

5 

See  Relarence  Notes  Following  Stotton  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ID 

NOVEMBER  1 


Station 

Day 

01  Month 

[ 

2 

3 

4 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1 J 

12 

13 

16 

17 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tl 

•I' 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

55 

53 

49 

53 

44 

53 

51 

49 

52 

58 

53 

46 

38 

37 

40 

40 

34 

34 

34 

31 

29 

31 

34 

36 

40 

35 

33 

32 

31 

39 

MIN 

21 

23 

17 

20 

20 

16 

14 

12 

20 

20 

19 

20 

31 

27 

10 

"  1 

-  1 

21 

3 

-  8 

-  2 

1 

1 

6 

19 

-  4 

12 

-  3 

14 

11) 

FENN  RS 

MAX 

49 

52 

50 

51 

51 

51 

47 

48 

50 

47 

44 

45 

46 

46 

46 

45 

44 

38 

37 

36 

41 

39 

44 

46 

45 

44 

42 

42 

35 

4Sl 

MIN 

36 

32 

22 

22 

23 

22 

26 

22 

21 

23 

30 

35 

39 

37 

35 

35 

32 

29 

30 

30 

28 

26 

27 

30 

32 

28 

26 

28 

26 

281 

FORT  HALL   INO  4GENCV 

MAX 

51 

41 

47 

SO 

49 

43 

49 

52 

53 

56 

61 

44 

42 

40 

36 

34 

32 

39 

35 

30 

33 

37 

42 

45 

41 

36 

42 

39 

421 

MIN 

26 

17 

30 

25 

22 

32 

21 

17 

16 

15 

29 

33 

32 

26 

10 

19 

16 

25 

14 

1 

8 

5 

9 

12 

20 

10 

« 

11 

ISl 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

50 

53 

54 

57 

54 

55 

52 

52 

52 

41 

51 

40 

47 

45 

43 

39 

37 

3« 

41 

34 

31 

34 

38 

43 

36 

41 

34 

41 

32 

38 

43  j 

MIN 

22 

23 

19 

26 

21 

19 

21 

20 

19 

10 

29 

33 

37 

34 

29 

1  8 

14 

24 

28 

21 

5 

14 

14 

17 

23 

28 

10 

24 

8 

12 

20  1 

GLENN5  FERRY 

MAX 

53 

55 

54 

62 

58 

59 

57 

59 

53 

48 

48 

48 

45 

42 

42 

45 

41 

40 

40 

46 

54 

30 

46 

42 

44 

41 

48 

48  i 

MIN 

27 

27 

16 

20 

19 

16 

26 

35 

34 

37 

37 

29 

16 

16 

26 

31 

20 

14 

16 

18 

21 

18 

23 

11 

19 

13 

15 

22  1 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

49 

46 

42 

43 

46 

50 

55 

55 

34 

54 

53 

46 

45 

42 

43 

42 

37 

49 

40 

37 

31 

35 

42 

48 

49 

41 

36 

40 

36 

42 

44  .( 

MIN 

25 

26 

32 

26 

28 

26 

25 

25 

26 

31 

32 

34 

32 

30 

25 

2 1 

17 

24 

28 

20 

16 

17 

19 

26 

28 

23 

15 

22 

14 

19 

24  i 

GRACE 

MAX 

46 

37 

43 

43 

45 

38 

40 

49 

49 

48 

48 

39 

33 

33 

31 

27 

26 

23 

32 

29 

22 

21 

30 

36 

39 

30 

29 

30 

29 

28 

39 

MIN 

24 

14 

26 

17 

26 

32 

24 

24 

17 

16 

27 

31 

31 

29 

24 

5 

° 

22 

13 

-  6 

-  6 

1 

6 

13 

6 

-  1 

17 

-  2 

19 

GRAND  VIEW 

MAX 

55 

52 

45 

51 

55 

56 

63 

60 

59 

52 

60 

64 

56 

53 

46 

47 

49 

47 

50 

49 

41 

38 

45 

SO 

50 

4« 

44 

48 

44 

47 

50  ( 

MIN 

30 

20 

35 

32 

26 

18 

32 

21 

17 

33 

27 

34 

39 

35 

26 

24 

1  7 

26 

28 

18 

16 

16 

15 

17 

15 

21 

14 

23 

11 

20 

23 

GRANGEVILLE 

MAX 

40 

43 

45 

50 

49 

49 

48 

4S 

46 

58 

48 

52 

46 

39 

43 

39 

37 

37 

37 

36 

30 

35 

49 

47 

46 

40 

37 

37 

34 

40 

42 

MIN 

30 

22 

21 

21 

22 

24 

22 

21 

22 

31 

36 

33 

35 

32 

29 

25 

24 

16 

13 

20 

27 

30 

36 

33 

22 

27 

19 

24 

29  ■ 

GRASMERE 

MAX 

41 

37 

35 

33 

50 

50 

52 

52 

53 

56 

50 

46 

45 

42 

36 

32 

32 

37 

35 

34 

32 

37 

49 

65 

53 

46 

35 

37 

36 

46 

42; 

M  I  N 

18 

15 

25 

25 

17 

25 

32 

26 

23 

27 

30 

26 

31 

30 

21 

1 6 

16 

22 

26 

14 

6 

17 

30 

25 

24 

31 

10 

16 

10 

9 

21  . 

GROUSE 

MAX 

47 

37 

39 

46 

54 

46 

45 

43 

45 

45 

46 

40 

39 

43 

36 

33 

33 

32 

38 

34 

31 

30 

41 

43 

39 

45 

33 

31 

32 

29 

391 

MIN 

22 

22 

26 

27 

17 

11 

11 

8 

8 

10 

21 

21 

21 

23 

16 

-  5 

-12 

-  4 

-  6 

-  5 

-13 

-  9 

-  4 

4 

6 

2 

-  9 

-  7 

-  8 

-  6 

81 

HAILEY  AR 

MAX 

65 

42 

40 

53 

50 

42 

46 

47 

46 

50 

49 

47 

47 

41 

46 

37 

34 

36 

42 

34 

28 

26 

37 

44 

42 

36 

30 

34 

30 

36 

411 

MIN 

16 

17 

26 

22 

17 

11 

14 

18 

16 

18 

16 

23 

28 

26 

15 

8 

8 

11 

8 

5 

4 

1 

5 

11 

15 

2 

8 

11 

4 

6 

131 

HAMER  4  NW 

MAX 

51 

41 

41 

50 

54 

49 

46 

46 

49 

51 

45 

40 

41 

43 

35 

38 

33 

28 

42 

33 

26 

22 

26 

37 

42 

34 

31 

35 

30 

32 

39  i 

MIN 

23 

29 

26 

25 

18 

26 

15 

14 

9 

10 

25 

18 

27 

30 

19 

16 

1  5 

13 

14 

5 

-  3 

2 

-  1 

4 

5 

6 

-  2 

14 

-  5 

0 

13  i 

HAZELTON 

MAX 

47 

45 

42 

40 

44 

45 

53 

52 

52 

60 

51 

61 

46 

42 

40 

36 

38 

37 

39 

35 

32 

39 

39 

40 

47 

41 

39 

30 

37 

45 

43  i 

MIN 

29 

25 

31 

26 

28 

24 

29 

23 

21 

26 

33 

32 

36 

32 

28 

2  3 

20 

22 

29 

19 

16 

16 

16 

22 

23 

32 

19 

16 

16 

13 

24  > 

HILL  CITY 

MAX 

46 

42 

41 

48 

62 

46 

52 

52 

47 

46 

49 

45 

41 

41 

34 

34 

34 

32 

33 

30 

26 

36 

32 

36 

40 

37 

32 

32 

30 

31 

391 

MIN 

IS 

16 

31 

19 

24 

23 

21 

16 

17 

16 

12 

21 

31 

29 

15 

-  2 

-  3 

14 

26 

2 

-12 

-  1 

1 

6 

4 

20 

-  6 

13 

-  5 

-  6 

12! 

HOLLISTER 

MAX 

45 

43 

38 

38 

41 

46 

52 

52 

50 

57 

50 

46 

46 

45 

37 

35 

36 

37 

36 

34 

32 

42 

46 

46 

46 

41 

39 

38 

37 

42 

42  ) 

MIN 

29 

20 

27 

21 

22 

22 

25 

27 

23 

31 

35 

26 

35 

31 

25 

29 

18 

29 

16 

14 

12 

25 

19 

25 

25 

13 

11 

17 

20 

231' 

IDAHO  CITY 

MAX 

47 

48 

45 

53 

53 

52 

50 

53 

52 

49 

46 

41 

41 

41 

41 

41 

37 

37 

40 

33 

33 

36 

45 

46 

46 

39 

36 

35 

36 

40 

43! 

MIN 

19 

19 

24 

24 

16 

18 

20 

21 

18 

20 

26 

31 

33 

32 

23 

10 

23 

26 

7 

2 

12 

15 

20 

19 

26 

7 

16 

3 

2 

181 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

53 

46 

41 

41 

34 

29 

32 

33 

31 

25 

26 

32 

40 

43 

32 

37 

29 

MIN 

17 

25 

36 

30 

20 

10 

20 

20 

11 

-  3 

1 

11 

14 

-  1 

20 

1 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

42 

40 

46 

52 

45 

45 

45 

46 

50 

54 

46 

39 

41 

40 

31 

37 

30 

31 

33 

33 

24 

27 

29 

39 

40 

38 

30 

39 

29 

30 

38! 

MIN 

29 

23 

28 

28 

22 

30 

21 

19 

18 

18 

34 

27 

35 

29 

18 

14 

16 

17 

19 

5 

-  1 

10 

4 

10 

14 

11 

4 

16 

5 

4 

17! 

IDAHO   FALLS   U2  NW  WR 

MAX 

44 

39 

39 

46 

57 

45 

47 

46 

47 

49 

49 

38 

36 

42 

34 

36 

34 

30 

41 

34 

26 

22 

30 

38 

40 

32 

27 

36 

26 

26 

38. 

MIN 

29 

26 

28 

25 

18 

22 

15 

14 

5 

10 

19 

18 

22 

24 

19 

22 

9 

6 

18 

4 

2 

3 

-  3 

3 

4 

14 

6 

8 

2 

-  2 

13 '( 

IDAHO  FALLS   46  W  V/B 

MAX 

43 

39 

41 

49 

54 

45 

48 

46 

47 

50 

50 

46 

41 

41 

35 

35 

36 

34 

39 

32 

32 

26 

34 

37 

45 

41 

33 

36 

32 

30 

39  1 

MIN 

28 

26 

29 

26 

21 

27 

15 

12 

10 

11 

28 

25 

32 

27 

20 

16 

° 

10 

11 

2 

-  2 

3 

1 

6 

6 

16 

6 

13 

2 

-  2 

14  ( 

IRWIN   2  SE 

MAX 

46 

40 

46 

56 

54 

40 

49 

49 

53 

54 

46 

40 

41 

40 

33 

26 

29 

28 

36 

29 

15 

21 

21 

37 

40 

41 

26 

28 

28 

27 

37  ( 

MIN 

29 

25 

26 

28 

22 

28 

30 

23 

17 

21 

31 

31 

31 

26 

21 

10 

9 

9 

25 

8 

-  5 

-12 

-  1 

6 

20 

25 

-  1 

8 

-  6 

-  9 

19  1 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

43 

32 

35 

45 

53 

46 

38 

42 

44 

45 

38 

32 

32 

36 

32 

32 

29 

22 

33 

26 

25 

18 

29 

39 

42 

40 

24 

24 

21 

24 

34') 

MIN 

16 

22 

16 

20 

21 

25 

25 

17 

17 

12 

24 

26 

28 

27 

20 

14 

15 

-12 

-13 

-  6 

-  9 

0 

16 

20 

-13 

14 

-20 

-13 

10 

JEROME 

MAX 

49 

49 

43 

47 

46 

54 

55 

54 

53 

55 

53 

50 

49 

44 

43 

40 

36 

39 

42 

37 

34 

38 

44 

49 

52 

42 

40 

39 

39 

41 

4SI 

MIN 

27 

26 

32 

25 

29 

24 

27 

24 

22 

30 

32 

33 

35 

32 

28 

19 

19 

25 

30 

23 

15 

17 

16 

23 

25 

27 

14 

21 

12 

18 

24  > 

KELLOGG 

MAX 

50 

47 

49 

49 

56 

53 

49 

47 

46 

47 

46 

43 

42 

44 

40 

39 

41 

40 

36 

40 

37 

33 

36 

45 

41 

50 

41 

42 

40 

31 

431 

MIN 

32 

27 

24 

21 

24 

24 

24 

22 

22 

25 

34 

36 

37 

36 

33 

34 

34 

30 

30 

23 

17 

18 

29 

30 

32 

36 

25 

26 

10 

11 

281 

KOOSK lA 

MAX 

52 

48 

55 

54 

52 

46 

46 

46 

49 

42 

46 

47 

53 

45 

50 

41 

50 

43 

40 

40 

44 

41 

60 

63 

46 

49 

46 

47 

40 

35 

464 

MIN 

31 

28 

21 

19 

22 

22 

24 

22 

19 

22 

35 

35 

38 

34 

34 

33 

29 

26 

31 

29 

26 

26 

23 

28 

31 

34 

23 

30 

23 

21 

2Tt 

KUNA    2  NNE 

MAX 

55 

52 

46 

52 

52 

54 

58 

57 

56 

55 

55 

50 

63 

47 

45 

42 

42 

38 

46 

3C 

36 

39 

46 

47 

50 

45 

42 

43 

40 

44 

47' 

M  I  N 

23 

18 

28 

32 

24 

20 

23 

21 

22 

35 

24 

36 

37 

37 

25 

19 

17 

29 

30 

1" 

15 

19 

21 

20 

19 

20 

14 

26 

11 

16 

23) 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

50 

50 

51 

50 

49 

48 

45 

46 

47 

54 

55 

53 

55 

46 

49 

40 

44 

44 

46 

39 

35 

42 

43 

54 

50 

47 

44 

46 

44 

46 

47' 

MIN 

31 

25 

25 

22 

25 

25 

24 

25 

22 

37 

41 

39 

37 

37 

32 

32 

30 

34 

29 

25 

22 

30 

31 

34 

41 

33 

29 

29 

26 

40 

30 : 

LIFTON  PUMPING  5TA 

MAX 

45 

30 

37 

36 

39 

37 

40 

47 

4p 

44 

40 

39 

36 

40 

32 

26 

27 

27 

33 

27 

21 

20 

31 

31 

30 

40 

27 

28 

25 

26 

33- 

MIN 

23 

17 

22 

22 

23 

29 

25 

27 

18 

22 

24 

27 

28 

30 

22 

1  3 

12 

8 

13 

13 

-  6 

-  5 

1 

7 

19 

18 

3 

5 

3 

-  5 

19! 

LOWMAN 

MAX 

45 

47 

50 

52 

52 

52 

50 

48 

48 

40 

47 

40 

40 

39 

40 

34 

30 

35 

39 

37 

27 

34 

35 

41 

40 

32 

37 

32 

33 

40. 

M  1  N 

l(i 

17 

14 

16 

15 

15 

15 

14 

12 

16 

26 

25 

31 

30 

25 

1 1 

11 

20 

14 

-  3 

9 

6 

17 

18 

2 

21 

-  2 

-  5 

14> 

MACKAY  RS 

MAX 

46 

42 

34 

45 

52 

46 

48 

49 

45 

49 

48 

45 

44 

36 

37 

37 

29 

30 

35 

29 

26 

27 

35 

34 

40 

41 

33 

30 

31 

32 

381 

MIN 

22 

21 

24 

?5 

24 

26 

25 

17 

18 

15 

15 

23 

22 

14 

13 

1 1 

12 

16 

13 

10 

4 

4 

10 

10 

12 

6 

9 

6 

0 

14« 

MALAD 

MAX 

47 

42 

46 

40 

44 

46 

45 

52 

54 

53 

46 

42 

40 

40 

39 

37 

36 

32 

36 

37 

30 

27 

39 

45 

49 

42 

36 

35 

34 

37 

41. 

MIN 

21 

23 

30 

23 

27 

34 

24 

27 

21 

22 

32 

34 

35 

32 

28 

24 

20 

17 

26 

21 

14 

10 

11 

17 

20 

25 

8 

10 

11 

10 

21! 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

45 

40 

49 

42 

45 

47 

45 

54 

53 

53 

50 

49 

40 

42 

38 

37 

36 

33 

37 

36 

32 

29 

40 

46 

47 

43 

36 

36 

36 

36 

41 

24 

19 

29 

20 

25 

31 

25 

21 

IB 

15 

30 

32 

34 

30 

27 

22 

16 

17 

27 

17 

11 

7 

9 

14 

16 

17 

8 

20 

9 

6 

19  ' 

MAY  RS 

MAX 

40 

39 

40 

45 

47 

50 

49 

49 

46 

51 

47 

42 

43 

36 

36 

34 

32 

31 

32 

31 

27 

27 

39 

46 

44 

40 

23 

20 

13 

15 

13 

14 

13 

11 

10 

13 

25 

24 

28 

26 

14 

1  3 

7 

16 

10 

0 

2 

5 

12 

11 

13  1 

MC  CALL 

MAX 

41 

44 

40 

46 

49 

48 

48 

47 

48 

42 

37 

37 

40 

33 

36 

34 

32 

30 

34 

35 

31 

30 

42 

46 

36 

32 

27 

30 

32 

33 

381 

25 

26 

26 

24 

10 

1  9 

20 

16 

16 

20 

30 

30 

32 

30 

26 

10 

8 

20 

26 

5 

-  1 

11 

10 

20 

22 

22 

2 

22 

-  1 

6 

18  • 

MC  CAMMON 

MAX 

50 

42 

47 

43 

40 

45 

46 

52 

52 

51 

42 

38 

39 

39 

36 

38 

33 

34 

40 

34 

26 

26 

36 

46 

45 

40 

44 

35 

33 

36 

40 

MIN 

21 

16 

30 

26 

29 

31 

21 

21 

21 

23 

32 

33 

32 

32 

26 

1  2 

17 

19 

26 

14 

-  1 

3 

5 

11 

14 

19 

6 

5 

5 

7 

18  ' 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

5? 

50 

49 

50 

51 

53 

55 

53 

56 

55 

53 

50 

55 

48 

45 

41 

42 

40 

45 

MIN 

26 

21 

26 

30 

22 

20 

25 

22 

22 

33 

27 

38 

41 

37 

27 

22 

18 

29 

29 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

40 

43 

45 

45 

40 

46 

51 

50 

50 

57 

49 

47 

48 

44 

39 

37 

36 

36 

37 

37 

31 

36 

45 

38 

40 

39 

38 

37 

43 

40 

42 

MIN 

24 

22 

24 

29 

24 

15 

1  3 

19 

23 

24 

27 

15 

26 

13 

20 

26 

MOflTPELIER  RS 

MAX 

45 

40 

32 

36 

42 

44 

39 

38 

47 

41 

44 

42 

41 

36 

40 

37 

26 

26 

28 

33 

30 

22 

21 

28 

33 

34 

40 

25 

28 

30 

35 

MIN 

21 

13 

20 

17 

18 

25 

27 

26 

16 

19 

18 

27 

27 

29 

21 

3 

9 

2 

9 

15  - 

-  7 

-11  - 

1 

8 

11 

-  2 

-  1 

0 

-  4 

11 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  162  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 
MIN 

46 
25 

51 
26 

54 

20 

52 
23 

51 
21 

48 

29 

52 
24 

51 
25 

51 
26 

52 
38 

49 
40 

45 
38 

46 

40 

42 

33 

42 
31 

43 

■  30 

42 
32 

38 
32 

36 

30 

36 
26 

33 
16 

36 
26 

46 

32 

48 

37 

47 

40 

45 

32 

39 
23 

40 
25 

35 
14 

40 
30 

44.6 
26>8 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

MAX 
MIN 

51 

31 

92 

26 

48 

33 

50 
36 

94 

24 

94 

21 

58 

23 

58 

23 

57 
21 

55 

30 

54 

30 

53 
36 

48 
40 

46 

35 

44 

22  ■ 

42 
12 

42 

16 

42 

28 

43 

30 

40 

20 

36 

12 

37 
18 

47 

22 

56 
16 

51 

23 

47 
25 

40 
16 

42 
18 

40 
16 

47.8 
24.2 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

MIN 

28 
21 

28 

19 

29 
17 

39 
27 

39 
33 

35 
25 

31 
24 

32 

20 

39 
23 

40 

30 

31 
27 

31 
28 

30 
26 

28 
24 

25 
21 

24 

20 

22 
17 

24 

19 

23 
16 

18 

12 

16 

10 

30 
14 

36 
30 

39 
32 

35 
27 

26 
19 

24 
17 

21 
15 

22 
14 

28 
19 

29.2 
21.5 

NAMPA    2  NW 

MAX 
MIN 

55 
26 

53 
23 

53 
24 

49 

30 

92 

29 

92 

23 

59 
25 

59 

23 

54 

23 

98 
29 

93 

25 

96 

27 

50 
40 

55 
39 

47 
28 

47 
21 

43 
21 

45 
21 

39 

30 

48 
24 

40 

20 

39 

20 

41 

21 

47 
21 

49 

19 

46 

19 

46 

14 

43 

15 

45 

15 

42 
16 

48.6 
23.4 

NEW  MEACOMS  RS 

MAX 
MIN 

41 

17 

34 

17 

34 

13 

33 

12 

46 

12 

50 
11 

47 

11 

49 

9 

47 

10 

45 

10 

37 
16 

35 
26 

32 
31 

38 
28 

29 
26 

3? 
16 

33 
13 

31 
17 

24 
17 

32 
2 

24 
-  8 

24 
-  7 

24 

2 

37 
3 

32 
12 

31 
-  2 

28 
-  6 

36.0 
11.5 

NE2PERCE  2  E 

MAX 
MIN 

40 
28 

43 

27 

44 

25 

51 
24 

50 
25 

47 
24 

45 

25 

49 
24 

48 
23 

48 
29 

45 
35 

46 
32 

47 
36 

37 
31 

39 

30 

35 

28 

35 

25 

34 

28 

35 
25 

32 
19 

31 
15 

33 
21 

46 

25 

52 

32 

44 

37 

43 

30 

36 
24 

36 
27 

34 
19 

38 
24 

41.3 
26.6 

OAKLEY 

MAX 

MIN 

45 

27 

41 

14 

39 
28 

38 
27 

40 
28 

48 

26 

55 

28 

94 
31 

53 
25 

55 
29 

51 
33 

45 
28 

41 
34 

41 
31 

41 
25 

36 
21 

39 
17 

37 

22 

39 

29 

37 
16 

34 

16 

43 

15 

44 

20 

55 

20 

90 

27 

45 

22 

40 
16 

32 
21 

36 
9 

44 
21 

43.3 
23.6 

OBSIDIAN  2  NNW 

MAX 

MIN 

39 

13 

38 
14 

36 

14 

49 

15 

90 

10 

90 

9 

49 

9 

46 

5 

42 

5 

49 

17 

40 
24 

39 
26 

40 
23 

36 

23 

30 
-  3 

25 
-  A 

32 
-13 

33 
-10 

30 
-10 

32 
-13 

21 
-25 

25 

-12 

37 
-  3 

42 

-  8 

40 
-  2 

35 
-15 

23 
-18 

30 

0 

27 
-20 

40 
-12 

36.7 
1.3 

OLA  5  S 

MAX 
MIN 

55 

20 

50 
19 

53 
19 

54 

17 

96 

16 

57 
16 

55 
19 

50 
16 

51 
18 

52 
19 

50 
24 

49 
25 

47 
29 

44 

20 

46 
17 

46 

15 

40 
27 

42 
17 

43 
15 

38 
14 

39 
19 

43 
16 

45 
16 

42 
16 

39 
10 

41 
16 

42 
25 

39 
9 

43 
14 

46.6 
18.0 

OROFINO 

MAX 

MIN 

53 
29 

95 
26 

56 

22 

55 
21 

50 
23 

46 
22 

50 
22 

52 
21 

42 

26 

48 

35 

47 
36 

49 
40 

45 
36 

48 
34 

43 
34 

45 

33 

40 
36 

40 
31 

40 
31 

39 
26 

52 

27 

51 
37 

50 
36 

45 
24 

44 

20 

37 
22 

47.2 
28.8 

PALISADES  0AM 

MAX 

MIN 

47 

29 

38 
25 

45 

30 

53 
30 

51 
26 

42 

31 

44 
34 

45 

28 

46 

27 

52 

25 

41 

32 

41 

32 

36 

32 

41 

30 

32 
25 

26 
12 

28 
12 

26 
11 

33 

23 

29 
11 

16 

0 

20 
-  5 

27 
11 

32 
13 

32 
21 

43 
24 

28 
6 

27 
6 

27 

2 

22 
3 

35.9 
19.5 

PARMA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

54 

26 

48 

24 

54 

26 

55 
23 

54 

19 

96 
23 

96 

33 

57 
23 

52 
19 

50 
26 

57 

38 

53 
38 

58 
41 

48 
38 

49 
29 

44 

20 

40 
30 

39 
31 

48 

26 

42 
19 

39 
15 

41 

20 

42 
18 

44 

17 

45 

17 

46 

16 

48 
14 

47 
15 

47 

12 

48 
15 

48.8 
23.8 

PAUL   I  E 

MAX 
MIN 

53 
26 

48 
26 

45 
28 

45 

28 

43 

30 

41 

22 

47 

24 

52 

22 

53 
21 

52 
22 

59 

29 

51 
32 

47 
34 

47 

32 

40 

28 

42 

22 

36 
20 

38 
21 

36 
29 

38 

20 

35 
16 

33 
16 

38 
15 

45 
15 

46 

20 

51 
23 

41 
15 

40 
17 

37 
12 

39 
12 

44.0 
22.6 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

54 
24 

55 
24 

55 
27 

59 
25 

59 
19 

57 
IS 

62 
28 

58 
22 

57 
19 

51 
27 

60 
25 

56 

40 

59 
43 

51 
35 

47 
26 

49 

20 

46 

18 

40 
30 

50 
28 

43 

19 

43 

15 

42 

21 

43 
17 

46 

19 

46 

18 

47 

22 

43 
14 

46 
24 

42 
11 

43 
19 

50.3 
23.2 

PIERCE  RS 

MAX 
MIN 

51 
27 

44 

22 

45 

18 

49 

16 

62 
16 

49 

17 

48 
17 

47 

15 

48 
16 

50 
12 

36 
25 

39 
29 

41 

30 

42 
29 

34 

30 

36 

29 

37 
28 

36 
24 

34 

25 

33 

16 

34 

20 

36 

18 

35 
24 

41 
24 

41 
29 

38 
27 

35 
20 

37 
20 

31 
5 

31 
9 

40.9 
21.3 

POCATELLO  2 

MAX 

MIN 

48 

29 

40 
18 

47 

31 

48 

26 

47 

33 

43 

28 

50 
27 

52 
23 

52 
20 

56 
20 

52 
36 

44 

30 

45 
36 

45 
32 

41 
27 

36 
13 

36 
22 

33 
21 

38 

28 

35 
16 

31 

5 

30 
11 

38 
9 

42 

13 

47 
14 

44 

25 

37 
13 

37 
26 

36 
11 

38 
15 

42.3 
22.0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 
MIN 

44 

29 

41 

17 

47 

31 

45 

26 

40 
32 

44 

33 

46 

26 

50 
21 

50 
19 

55 
19 

49 

33 

44 

32 

43 
37 

40 
30 

35 
20 

35 
10 

32 
19 

33 
21 

36 
25 

33 
15 

26 
5 

33 
12 

34 

8 

40 
12 

43 
15 

39 
20 

36 
14 

39 
18 

33 
9 

37 
8 

40.1 
20.6 

PORTHI LL 

MAX 
MIN 

51 
25 

47 
23 

47 

21 

50 
23 

47 

20 

44 

21 

46 

20 

42 
20 

37 
22 

40 
25 

50 
31 

46 

32 

44 

36 

45 

30 

44 

29 

41 

29 

38 
27 

36 

28 

38 
23 

35 
14 

32 
14 

33 
24 

46 

26 

40 

30 

46 

29 

48 

35 

38 
20 

42 
21 

37 
10 

32 
14 

42.1 
24.0 

POTLATCH 

MAX 

MIN 

49 

22 

46 

20 

51 

17 

56 
18 

51 
18 

48 
22 

50 
21 

46 
21 

50 
23 

55 
22 

49 

38 

45 

36 

45 
39 

41 
33 

41 
33 

4? 

29 

42 

30 

36 
19 

34 

9 

30 
37 

45 

29 

48 

33 

48 
37 

46 

38 

39 
35 

41 

29 

36 
10 

44 

33 

45.1 
26.8 

PRESTON  2  SE 

MAX 

MIN 

55 
24 

40 
20 

44 

31 

43 
24 

40 
28 

40 
34 

43 
24 

93 
26 

52 
20 

52 
20 

50 
27 

47 
32 

40 
35 

41 
35 

38 
28 

35 
18 

35 
25 

32 
19 

36 
27 

37 
22 

32 
11 

30 
9 

38 
11 

43 
15 

48 
19 

48 
24 

37 
13 

37 
21 

35 
10 

35 
8 

41.3 
22.0 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

51 

25 

49 

20 

52 
15 

49 

19 

50 
22 

46 

25 

36 

24 

44 

16 

43 

20 

37 
23 

40 

32 

40 
34 

40 
36 

40 
32 

38 
33 

38 
30 

36 
26 

33 
26 

36 

26 

31 

15 

28 
14 

34 
24 

37 

20 

37 
29 

43 
30 

45 

29 

35 
18 

37 
24 

33 
11 

30 
19 

39.6 
23.9 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

47 

26 

43 
25 

46 

33 

46 

26 

43 
24 

47 

24 

50 
21 

50 
22 

51 
21 

92 

28 

49 
26 

48 
27 

42 

30 

40 
31 

40 

23 

38 
16 

34 
12 

35 
18 

37 
24 

32 
11 

29 
8 

29 

10 

37 
13 

43 

20 

47 

22 

40 
24 

35 
9 

36 
18 

34 
6 

36 
11 

41.3 
20.3 

RIGGINS  RS 

MAX 

MIN 

69 

32 

90 
32 

48 

24 

48 

22 

50 
22 

55 
24 

54 
24 

54 

29 

60 
44 

56 
42 

58 
46 

60 
25 

49 
35 

47 
32 

47 

32 

46 

30 

42 
34 

44 
34 

38 

28 

36 

20 

37 

30 

44 

28 

48 

32 

47 

35 

49 

33 

47 

22 

46 

28 

46 

20 

44 

26 

48.9 
29.9 

RUPERT 

MAX 
MIN 

53 
27 

47 

26 

46 

29 

40 
27 

44 

31 

41 

22 

47 
23 

52 
23 

52 
21 

51 
23 

52 
27 

53 
30 

46 
34 

47 
32 

40 
29 

4n 

21 

38 

20 

36 
23 

37 

28 

38 
22 

33 
15 

31 

15 

38 
16 

42 
17 

45 
18 

50 
24 

40 
15 

39 
14 

38 
12 

38 
11 

43.2 
22.5 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

48 
27 

40 
24 

45 
27 

55 
25 

52 
18 

46 

32 

46 

20 

46 
18 

48 
16 

52 
18 

42 
26 

38 
26 

39 
33 

40 
31 

45 
24 

33 
10 

31 

6 

29 
10 

34 

21 

28 
-  1 

22 
-  7 

25 
-  2 

31 
1 

38 
1 

41 

12 

33 
19 

26 
-  2 

30 
16 

26 
-  6 

30 
1 

3S.0 
19.1 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

45 

27 

49 

25 

50 
17 

55 
16 

50 
20 

91 
21 

47 
21 

46 
17 

48 
20 

45 
26 

44 
35 

41 

32 

42 
37 

44 

33 

40 
32 

43 
32 

43 

30 

34 
26 

39 
31 

37 
18 

34 

15 

37 

27 

50 
26 

47 

27 

45 

33 

47 

33 

40 
22 

39 
31 

36 
12 

35 
20 

43.4 
25.5 

SALMON 

MAX 

MIN 

43 

27 

45 

22 

44 

18 

51 

23 

51 

15 

50 
14 

53 

16 

49 
12 

48 
11 

55 
13 

50 
24 

47 
25 

45 

27 

44 

28 

44 

20 

44 

18 

42 

13 

30 
15 

41 

18 

36 
16 

34 
4 

27 

10 

41 

10 

45 
13 

42 
14 

40 
18 

34 
9 

39 
18 

37 
9 

37 
9 

42.9 
16.4 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

MIN 

50 
25 

47 

33 

40 
29 

47 

29 

51 

23 

48 
24 

46 

23 

42 
19 

42 
20 

37 
25 

42 
33 

42 
37 

41 
38 

40 
34 

37 
31 

41 

3? 

36 

26 

34 

27 

38 
22 

35 
17 

30 
18 

36 

28 

43 

30 

44 

31 

50 
32 

47 

35 

40 

25 

41 

32 

41 
0 

37 
17 

41.6 
26.9 

SPENCER  RS 

MAX 
MIN 

39 
21 

39 
21 

40 
26 

38 
20 

94 

21 

38 
12 

42 
16 

34 
-  6 

30 
-  8 

39 
6 

45 
U 

35 
19 

34 

26 

35 
22 

35 
17 

28 

10 

32 
11 

25 
15 

33 
18 

24 
7 

23 
2 

20 
-  5 

27 

0 

37 
2 

41 

7 

37 
7 

26 
-  5 

29 
13 

24 

25 
-  6 

33.6 
9.9 

STIBNITE 

MAX 
MIN 

38 
18 

40 
10 

39 
14 

43 
15 

49 

16 

46 

17 

37 

18 

37 
13 

30 
-  6 

31 
-  2 

30 
-  9 

31 
-  4 

31 
10 

46 
16 

49 

15 

49 

15 

27 
-  7 

30 
-10 

36 

STREVELL 

MAX 
MIN 

49 
24 

36 
14 

33 
20 

33 
18 

33 

10 

36 

10 

41 

21 

46 
24 

47 

21 

45 
28 

47 

31 

42 
26 

41 

30 

40 
28 

36 
27 

30 
18 

32 
10 

30 
16 

36 

25 

31 
21 

29 
15 

29 
7 

36 
18 

38 

25 

41 

26 

42 

26 

34 
5 

32 
21 

35 
6 

33 
20 

37.2 
20.1 

SUGAR 

MAX 

MIN 

54 
28 

54 

23 

95 

24 

55 
19 

55 
19 

44 

33 

48 
21 

48 

12 

49 
15 

49 
15 

45 

25 

52 
26 

38 
31 

40 
30 

33 
27 

33 
6 

32 

7 

32 
7 

33 
15 

28 
-  1 

20 
-  9 

24 
-  9 

30 
-  2 

35 
6 

38 

10 

32 
17 

30 
-  3 

27 
-  6 

28 
-  6 

28 

0 

39.0 
12.7 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 
14 

37 
16 

41 

24 

49 

25 

54 

IS 

52 

12 

46 

12 

47 

7 

49 
7 

49 
11 

46 
18 

44 
19 

52 
25 

34 
23 

36 
2 

29 
-  8 

31 
-  6 

32 
1 

36 
13 

32 
-  7 

30 
-10 

31 
-  3 

40 
1 

46 
10 

44 

10 

41 
11 

32 
-  5 

32 
12 

31 
-  7 

36 
-  4 

40.4 
8.0 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 
MIN 

53 

35 

53 
28 

50 
36 

53 
34 

55 
33 

58 
28 

62 
39 

57 

30 

56 
28 

55 
38 

59 
47 

53 
42 

58 
43 

57 
38 

52 
32 

45 
26 

46 
26 

43 

33 

49 
34 

46 
26 

41 

23 

40 
23 

46 

23 

50 
27 

48 
24 

47 
29 

44 
21 

46 

30 

43 
20 

45 
24 

50.3 
30,7 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

MIN 

40 
24 

36 
13 

45 

19 

51 
24 

49 
19 

36 
25 

41 

22 

43 
17 

46 

17 

49 

20 

50 
15 

36 
27 

42 
26 

36 
29 

35 
24 

30 
0 

30 
3 

25 
7 

28 
17 

30 
2 

21 
-12 

20 
-  9 

30 
0 

39 
5 

39 
8 

35 
18 

24 

0 

26 
4 

20 
-  4 

25 
4 

35.1 
12.1 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

44 

12 

39 
11 

34 
22 

36 
20 

45 

3 

46 

13 

53 
26 

53 
15 

56 
10 

55 
19 

48 
26 

47 
29 

45 

25 

42 

27 

36 

20 

31 
5 

36 
11 

37 
16 

35 
24 

33 
6 

32 

2 

40 
0 

53 

27 

56 

19 

57 
16 

42 
14 

39 
6 

37 
14 

37 
3 

51 

3 

43,2 
14.8 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

MIN 

48 

28 

48 

27 

43 

32 

43 

25 

47 
28 

47 
24 

54 

30 

51 

26 

53 

22 

57 
25 

54 

36 

50 
31 

50 
38 

45 

32 

41 
29 

38 

20 

38 

23 

38 
26 

41 

32 

36 

24 

34 
10 

41 

IS 

42 

IP 

48 

21 

49 

22 

43 

70 

39 

16 

38 
21 

39 
16 

43 
12 

44,6 
25.1 

TWIN  FALLS  J  SE 

MAX 

MIN 

57 
29 

49 
26 

48 

32 

39 
26 

43 

26 

48 

28 

49 

30 

56 

30 

54 

24 

93 

23 

57 

28 

54 
35 

49 
37 

49 

32 

42 
29 

43 

20 

41 

21 

40 

39 

41 

37 

35 

42 

39 

48 

49 

40 

39 

37 

40 

10 

45.2 

WALLACE 

■^AX 
"IN 

44 

44 

?? 

45 

21 

51 

IB 

47 

23 

44 

27 

41 

22 

45 

21 

40 
21 

52 
29 

42 
34 

43 
33 

41 

32 

40 
32 

38 
31 

38 
31 

39 
27 

36 

26 

32 
18 

32 
11 

41 

25 

43 
27 

51 
31 

46 
28 

49 

30 

47 

33 

39 
24 

36 

20 

35 
10 

42 

20 

42.1 
24.9 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

WIN 

45 
31 

42 

22 

45 
21 

48 

20 

54 
21 

50 
23 

45 

22 

44 

21 

55 

42 
35 

40 
33 

40 
33 

39 
33 

38 
31 

38 
27 

35 
27 

34 

20 

34 

12 

31 

1  2 

46 

28 

46 

31 

54 
34 

48 

32 

37 
24 

39 

23 

35 
6 

42 
24 

5 
9 

WAYAN   1  N 

MAX 
MIN 

54 

16 

31 
14 

45 

22 

49 

25 

53 
19 

45 

29 

36 
27 

44 

28 

47 

14 

50 
16 

36 
31 

35 

30 

32 
27 

32 
24 

29 
21 

75 
-  5 

30 
5 

25 

1 

28 
20 

30 
7 

18 
-19 

24 
-12 

32 
-  5 

36 
-  1 

38 

9 

39 
17 

34 
12 

30 
22 

31 
24 

32 
22 

35 
14 

7 
7 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

56 
22 

53 
34 

56 
24 

55 

23 

54 

20 

52 
18 

58 
24 

53 
22 

55 

19 

52 
27 

51 
38 

58 
43 

50 
35 

45 
26 

44 

7? 

42 
20 

40 
30 

47 
29 

43 
19 

40 

15 

41 

22 

41 
17 

45 
19 

43 

IB 

46 

77 

42 
14 

48 

26 

39 
13 

40 
17 

48 
73 

0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

39 

26 

42 

21 

42 
16 

49 

18 

49 

20 

49 

22 

48 
20 

45 
21 

55 
24 

50 
37 

44 
34 

43 
29 

44 
33 

40 
30 

40 
28 

38 
23 

34 

23 

35 
25 

35 
27 

33 
13 

30 
5 

41 

17 

48 

29 

54 

37 

48 

35 

43 

29 

36 
22 

33 
26 

35 
16 

38 
27 

42 
24 

0 
5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


:>unoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

0  0  ► 

ARROWKOCE  DAM 

EVAP 
WIND 

.01 
41 

28  1  29 

 ■ 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


ANDERSON  DAH 
ARROVnOCK  DAH 
ASHTON  1  S 
ATLANTA  2 
AVERY  RS 
BIG  CREEK  1  S 
BOISE  WB  AP 


SNOWALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 

2 


3.0 

5 


4.0 

9 


0.6 
8 


1.0 

10 


3.9 

9 


2.0 

9 

3.8 


2.0 

5 


BONNERS  FERRT  1  SW 
BURLEY  CAA  AP 
CASCADE  1  NW 
CENTERVILLE  AHBADGB  RCH 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D'ALENE  RS 
COTTONWOOD 
DEADWOOD  DAH 
DUBOIS  CAA  AP 
FAIRFIELD  RS 
GABDEir  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.5 
1 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.7 
1 


4.6 

3 


0.5 
1 


4.9 
7 


1.3 
4 


2.5 
2 


2.0 

3 


1.0 

2 


5 

0.5 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
R  19S7 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

2.0 
2 

0.1 

0.6 
1 



IIAILEV  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.5 

HAMER   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
1 

1 

1.0 
1 

1 

I 

1 

1 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

3.S 

T 

4.0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

1 

0.7 

T 

1 

T 

T 

T 

2.7 
1 

0.4 
2 

T 

2 

T 

2 

2 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

1.5 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 

6.0 
11 

9.0 

4.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

- 

8.0 
8 

4.0 
10 

- 

_ 

- 

4.0 

13 

2.0 
13 

_ 

_ 

2.0 
13 

_ 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

- 

- 

4.0 
4 

4 

3 

3 

MAUD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 

0.3 

T 

2.6 
3 

T 

2 

1 

UAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

0.8 
T 

T 

T 

T 

0.7 
T 

T 
T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

5.0 

UULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
3 

3 

3 

2 

2 

1 

0.4 

4.1 

2 

3.1 
4 

4.4 
7 

3.1 

10 

1.0 
13 

T 
13 

T 
13 

1.0 
13 

1.2 
14 

T 
14 

14 

14 

14 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

T 
T 

2.0 
1 

T 

1 

T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 
T 

OBSIDIAN  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

1 

7 

5 

4 

3 

3 

POCATELLO  ITB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E9UIV 

1 

1 

T 

3 

0.2 

1 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

PORTH I LL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

POT  LATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

3.0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

0.5 
T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

3.0 

0.1 

T 

0.1 

2.3 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
4 

1.0 
4 

4 

4 

3 

3 

2.0 

5 

5 

5 

5 

4 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
1 

3.0 
3 

1 

T 

0.5 

2.5 

2 

2 

1 

1 

T 

1 

0.3 
1 

1 

1 

1 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  OID 

2.5 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
0.5 


4.5 
18 

l.O 


1.8 
19 


4.5 

5 

3.2 


1.0 
4 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1957 


ISOLINKS  ARE  DRA?rN  THBOUGH  POINTS  OF  APPROXIHATELT  EQUAL  VALDB.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICDLAKLT  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEKBER  1957 


I90LINES  ARE  DRAWM  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIIUTELY  EQUAL,  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOOITTAIHOnS  AREAS. 
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STATION  INDEX 

IDAHO 
NOVEI«ER  1957 


Station 

Index  No. 

County 

< 

i 
1 

Q 

Latitude 

Longitude 

•s 

> 
0 

u 

Obser 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

« 

.a 
s 

Q 

Latitude 

Longitude 

on 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp.  1 

Precip 

•s 

> 
e 
u 

Precip.  1 

ABERDEEN  EXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

*2  57 

112  50 

4*00 

5P 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  9  6  7 

MALAO 

5*44 

ONE IDA 

1 

42  11 

112  1« 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3  9  C 

AFTERTMOUOHT  MINE 

0070 

OWYHEE 

12 

43  00 

116  *2 

7260 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MALAO  CAA  AIRPORT 

5959 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  5  7 

AMERICAN  FALLS  1  5W 

0227 

POWER 

12 

*Z  *7 

112  52 

*316 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  9 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

45*0 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

ANDERSON  OAm 

6P 

U  S  aUR  RECLAMATION 

2  3  9  7 

5066 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCO  3  NM 

0375 

43  40 

113  20 

5300 

6P 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

2  3  5  7 

MC  CALL 

5708 

44  54 

116  07 

5029 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARROwHOC  K  OAM 

*3  36 

115  55 

3239 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6  7 

MC  CAMHON 

5716 

lANNOCK 

42  39 

112  12 

4774 

6P 

5P 

t  F  L 1 NDEN5CHM1 TT 

ASHTON  1  S 

0*70 

FREMONT 

12 

**  0* 

111  27 

5220 

5P 

5P 

MERIDIAN  1  W 

5841 

2 

43  37 

116  25 

2620 

5P 

9P 

JAMES  W  DOSS 

•   3  5 

ATLANTA  2 

ELMORE 

43  48 

U5  07 

5505 

5P 

SP 

MRS  FLORENCE  MALS 

2  3  5       7  C 

MINIDOKA  DAM 

5900 

MINIDOKA 

*2  40 

113  29 

4280 

9P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

ATLANTA  SUHMI T 

7590 

US  SOIL  CON  SERVICE 

S 

MONTPELIER  RANGER  STA 

5943 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  6 

AVERY  RANCER  station 

0525 

SHOSHONE 

*7  15 

115  *6 

2492 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

43  56 

115  40 

5990 

VAR 

US   SOIL  CON  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

0540 

43  39 

11*  24 

6700 

NELSON  BENNETT 

C 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

*6  06 

114  55 

MID 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0567 

KOOTENAI 

9 

47  59 

116  33 

2070 

7A 

7A 

MOSCOW  U  OF  1 

6152 

LATAH 

7 

46  44 

117  00 

2628 

9P 

5P 

JNIVERSITY  OF  IDAHO 

2   3  5  6 

BENTON  OAM 

0789 

BONNER 

*8  21 

116  50 

2640 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

ELMORE 

12 

43  oe 

115  42 

3160 

5P 

R  B  GOWEN 

2  3  5  C 

BIG  CREEK  1  S 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  5       7  C 

"MULLAN  PASS  CAA 

i237 

SHOSHONE 

5037 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

BLACHFOOT 

0915 

B INGHAH 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

6P 

CLARENCE  W  HILL 

2  3  5  7 

43  37 

116  35 

8A 

6A 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

oLACKrOOT  DAM 

092  0 

CARIBOU 

43  00 

111  43 

OP 

6P 

FORT  HALL    IR  PROJ 

2   3  5  C 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

4*  56 

116  17 

6A 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLISS 

1002 

GOOD  1 NC 

12 

42  56 

11*  57 

3269 

ap 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

NEZPERCE  2  E 

6*24 

.EWIS 

3 

*6  15 

116  12 

JOHN  KOEPL 

2  3  5  7 

BOGUS  BASIN 

101* 

BOISE 

12 

43  *6 

116  06 

6196 

VAR 

US  SOIL  CON  SERVICE 

S 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

LEMHI 

11 

45  43 

114  30 

6576 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

2833 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  C 

4600 

iERBERT  J  HAHOY 

BOISE  HB  AIRPORT 

1022 

43  3* 

116  13 

2842 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5       7  C 

6953 

44  02 

114  50 

5P 

5P 

ALFRED  A  BROOKS 

bonncrs  ferry  1  S« 

1079 

BOUNDARY 

48  41 

116  19 

1812 

5P 

5P 

ARLO  T  GRUNERUD 

2  3  5       7  C 

OLA  S  S 

6590 

4*  07 

116  17 

2962 

5P 

5P 

*(>S  DOROTHY  NALLY 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  36 

11*  46 

3500 

5P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

OROFINO 

6661 

:learwater 

3 

46  29 

116  19 

1027 

5P 

5P 

V  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

12** 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

PALISADES  OAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111  14 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

BURKE  2  ENE 

SHOSHONE 

MONTANA  POWER  CO 

2   i  5 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

222* 

5P 

9P 

STATE  EXP  STATION 

izea 

12 

42  32 

113  47 

4160 

6A 

aA 

FRANK  0  R60FIELD 

2   3  5 

PAUL   1  E 

iB77 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  49 

*200 

6A 

64 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

2   3  5 

BURLEY  FACTORY 

1296 

12 

42  33 

113  48 

4140 

MID 

AMALGAMATED  SUGAR  CC 

C 

PAYETTE 

6691 

PAYETTE 

44  05 

116  56 

2U0 

6P 

JUL  IAN  M  F IELD 

2   3  5  7 

6URLEY  CAA  AIR70RT 

1303 

CASS  I A 

12 

42  32 

113  46 

MID 

MIO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

PIERCE  RANGER  STATION 

7040 

CLEARWATER 

3 

46  3D 

115  48 

3175 

8A 

6A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2   3  S       7  C 

CABINET  GORGE 

1363 

BONNER 

46  05 

116  04 

2257 

5P 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

2  3  5 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43  30 

115  16 

JS  GEOLOGICAL  SURV£> 

S 

2372 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5  7 

PLUMMER   3  WSW 

BENEWAH 

2970 

CAMBRIDGE 

1*08 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2650 

6P 

6P 

STUART  DOPF 

2  3  5 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

42  52 

112  26 

*440 

SS 

'ss 

1*«1 

12 

43  17 

113  57 

4756 

6P 

DOUGLAS  PATTERSON 

2  3  5 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

»2  69 

112  36 

HID 

MID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

CASCADE  I  NH 

151* 

VALLEY 

8 

4*  32 

116  03 

U  S  BUR  RECLAMATION 

7264 

SOUNOARV 

6 

49  00 

116  30 

1600 

5P 

5P 

R  E  DENHAM 

2   3  5  7 

CAVUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

3 

*6  *0 

115  04 

371* 

^ID 

U  S  WE>THER  BUREAU 

C 

POTLATCH 

7301 

.ATAM 

46  59 

116  54 

2520 

:iTY  OF  POTLATCH 

2  3  6  7 

CENTERVILLE  AR8AUQ1  RCH 

*300 

MABEL  M  ARBAUGH 

3  7 

PRAIRIE 

M*0 

3RA  L  ENGELMAN 

16«3 

11 

44  30 

11*  1* 

5171 

5P 

6P 

US  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

PRESTON  2  SE 

7353 

42  04 

111  51 

4P 

4P 

C  M  CRABTREE 

CHILL"  BARTON  FLAT 

1671 

113  50 

5P 

5P 

MRS  K  L  ROBINSON 

2  3  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

30NNER 

48  21 

116  50 

5P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

110  IS 

2600 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

11 

4*  46 

115  04 

VAR 

H  EDWARD  BUDELL 

S 

CLIFFS 

1898 

OWYHEE 

13 

*2  40 

117  00 

5197 

*P 

ARTHUR  J  WMITBV 

2  3  6 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

FORT  HALL  IR  PROJ 

COBALT  Blackbird  mine 

8A 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5  7 

R  ICHFI ELD 

4306 

5P 

5P 

1956 

KOOTENAI 

47  41 

116  *5 

21SB 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5       7  C 

RIOGINS  RANGER  STATION 

7706 

46  25 

116  19 

4P 

2071 

CAR IBOU 

42  43 

111  33 

0200 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

7727 

BONNEV I LLE 

*3  34 

111  33 

9P 

COTTONWOOD 

215* 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3*1 1 

6P 

6P 

.OUIS  KLAPPRICH 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

BA 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2    3  5 

COTTONMOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

>41D 

SABI  FREI 

C 

SAINT  ANTHONY 

6022 

FREMONT 

12 

*3  58 

111  40 

4968 

E  M  JERGENSEN 

2   3  5 

5P 

PETER  E  WEST 

2  3  6  C 

SAINT  MARIES 

2170 

4P 

4P 

2385 

*4  19 

115  38 

4P 

4P 

CLIFFORD  S  CODE 

2   3  5       7  C 

SALMON 

6076 

45  11 

113  53 

MIO 

MIO 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395 

44  32 

115  3* 

7000 

VAR 

US  SOIL  CON  SERVICE 

S 

SANOPOlNT  EXP  STATION 

8137 

*8  IT 

116  34 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

DECEPTION  CHEEK 

2*22 

KOOTENAI 

47  fc* 

116  29 

4ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

US  10 

4730 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

DEER  FLAT  DAM 

2*** 

CANYON 

12 

43  35 

116  *5 

2510 

7P 

7P 

HOYCE  VAN  CUREN 

2    3  5 

SHOSHONE 

6360 

LINCOLN 

12 

42  57 

114  24 

SP 

SP 

LEON  B  VANSANT 

2    3  5 

DEER  POINT 

7150 

GEORGE  E  WYNNE 

2   3  5  C 

SOLDIER  CREEK  RS 

CAMAS 

12 

S755 

U  S  FOREST  SERVICE 

2575 

45  33 

115  26 

5610 

5P 

5P 

MRS  ZILPHA  L  WENZEL 

2   3  5 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

4*  21 

112  11 

6683 

5P 

5P 

26T6 

TETON 

12 

43  4* 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

STIBnITE 

6738 

VALLEY 

44  54 

116  20 

6550 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CURK 

6 

44  15 

112  12 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

STREVELL 

8766 

12 

42  01 

113  13 

6280 

6P 

6P 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  3  6 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

44  10 

112  13 

5122 

MID 

41D 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

SUGAR 

8816 

MADISON 

12 

43  53 

111  49 

4690 

ep 

BP 

ELMER  TIMOTHY 

2   3  6 

2875 

3 

3975 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3  6  7 

SUN  VALLEY 

BLAlNE 

12 

5821 

EDWARD  F  SEAGLE 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

46  47 

116  10 

2910 

4P 

*P 

EMIL  KECK 

2  3  5 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

6926 

ADA 

12 

*3  15 

116  23 

2323 

5P 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

29*2 

43  52 

116  26 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2    3  6 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

43  51 

111  16 

6P 

EXPERIMENT  STATION 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

31  oe 

:amas 

12 

*3  21 

11*  46 

5005 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  06 

116  09 

5P 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

2   3  5  7 

FAIRYLAMN 

3113 

OWYHEE 

13 

42  33 

116  58 

4900 

8P 

ep 

TEK  PAYNE 

2   3  6 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

31*3 

U  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5  C 

TROUTOALE  GUARD  STATION 

3475 

VAR 

3297 

31 NGHAM 

43  02 

112  26 

5P 

5P 

FORT  HALL   IR  PROJ 

2   3  S 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

42  36 

114  26 

5P 

SP 

3**8 

44  04 

115  55 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FCT 

9299 

42  32 

114  25 

8A 

8A 

GILMOBE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

^  '  ^      ^  S 

VIENNA  MINE 

9422 

BLAINE 

U 

43  49 

114  51 

VAR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

S 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  IS 

2S69 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2   3  5  7 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

US  56 

2770 

6P 

6P 

H  FEATMERSTONE  JH 

2   3  5  7 

3677 

US  SOIL  CON  SERVICE 

C 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

2950 

7A 

7A 

36S2 

GOOD ING 

42  55 

114  46 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2   3  5  7 

9601 

42  59 

111  22 

6P 

6P 

3732 

lARtBOU 

42  35 

111  44 

5P 

5P 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

2  3  5  C 

WEISER  2  SE 

9636 

WASHI N6T0N 

44  14 

116  57 

SP 

5P 

GRAND  VIEW 

376  0 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

5P 

5P 

W  BILAOEAU 

WINCHESTER   1  SE 

96*0 

LEWIS 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

MLLACK-HOWARO  LBR 

2  3  5 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  OB 

3355 

MID 

U  S  W6  OBSERVER 

2  3  5 

3809 

"sp 

BLANCHE  PORTLOCK 

2  3  5 

3882 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  6 

MAILEY  AIRPORT 

39*2 

43  31 

114  18 

5322 

6P 

6P 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5  7 

HAMER  «  NW 

JEFFERSON 

*3  59 

112  IS 

4790 

5P 

5P 

HAZELTON 

♦  1*0 

JEROME 

12 

42  36 

114  OS 

4060 

5P 

5P 

WRTH  SIDE  CANAL  CO 

2    3  6 

12 

5000 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

NOLL ISTER 

*295 

42  21 

L14  35 

4550 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2   3  5 

*3e* 

43  47 

113  00 

'MARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

***2 

tOISE 

2 

43  50 

115  50 

3965 

5P 

5P 

FRED  A  PROFFER 

2   3  5  7 

IDAHO  CITY  11  SW 

**50 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

5P 

MRS  BERTHA  GARDNER 

3  7 

lONNEVI LLE 

5P 

CARROLL  5ECRIST 

2   3  5  C 

**56 

43  21 

III  47 

5712 

5P 

jEORGE  M  MEYERS 

3 

**57 

lONNEVI LLE 

43  31 

112  04 

MID 

mo 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

**59 

ByTTE 

6 

43  50 

112  41 

*790 

UD 

MID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  46  W  MB 

**«0 

BUTTE 

43  32 

112  57 

4933 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2   3   5       7  C 

**75 

42  01 

115  19 

6000 

l/AR 

-HRIS  CALLEN 

S 

^586 

lONNEVI lLE 

43  2* 

111  18 

5P 

5P 

«»S  MARY  J  FLEMING 

2   3  5  7 

<>59e 

■REMONT 

4*  25 

111  24 

6300 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  7 

JACKSON  PEAK 

*«12 

30ISE 

e 

44  03 

115  27 

f  AR 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  4* 

114  31 

3785 

5P 

5P 

■RED  BEER 

2  3  5 

4793 

116  01 

1190 

eA 

4RS  MARY  E  LUNDERS 

3 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

RVING  H  LASKEY 

2  3  6 

KETCHUM  17  HSW 

48*0 

9LAINE 

12 

43  37 

11*  41 

8421 

MID 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

KOOSKI* 

5011 

IDAHO 

3 

*6  09 

115  59 

1261 

4P 

T  GILROY 

?   3  5 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

6P 

lARRY  U  GIBSON 

?   3  5 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

11 

113  22 

6100 

410 

ODNEY  H  TOBIAS 

C 

LEWISTON  we  AIRPORT 

52*1 

i*EZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1*13 

410 

S  WEATHER  BUREAU 

i   3  5       7  C 

lifton  pumping  station 

5275 

SEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  IB 

5926 

5P 

5P 

TAH  PWR  +  LIGHT  CO 

;  3  5  6 

LOLO  PASS 

S356 

DAHO 

3 

^6  38 

11*  33 

5700 

MR 

S  FOREST  SERVICE 

S 

LOWMAN 

5*1* 

901 SE 

e 

44  05 

115  36 

3T9* 

5P 

SP 

AMES  D  CHAPMAN 

3  5      7  S 

MACKAY  RAflGER  STATION 

5*62 

aiSTER 

43  55 

113  37 

5  897 

»P 

SP 

S  FOREST  SERVICE 

3  5       7  C 

1       1  BEAR,     2. BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUB  O'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     B  PAYETTE,     9  PENO  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 


REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  In- 
cluded in  this  Issue. 

Divisions,   as  used  In  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperatures  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In 
Inches,  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65° F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  Ice. 

Data  In  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  tor  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  In  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  HST. 

-      No  record  In  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  In^ex.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
Issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  ln"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

li      One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days'  record  Is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
dally  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
In  "Hourly  Precipitation  Data".) 

Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  in  the  July  or  August 
Issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

'AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  DECEMBER  195  7 


WEATHER  SUMMARY 


In  marked  contrast  to  November,  December  was 
a  mild  month.  Only  a  few  stations  in  east -central 
mountain  areas  and  the  northern  and  southern  ex- 
tremes of  the  Eastern  Highlands  averaged  a  little 
colder  than  their  long-term  means.  In  other 
areas,  monthly  mean  tenperatures  4°  to  6°  warmer 
than  average  were  frequent.  Precipitation  was 
abundant  over  most  of  the  State.  Less  than  av- 
erage amounts  occurred  generally  only  over  most 
of  the  upper  Snake  River  Plains  and  some  adjacent 
localities  and  northeastern  valley  points,  with 
a  small  scattering  of  below  average  totals  in 
highland  areas  in  the  southwest  portion,  and  in 
the  general  vicinity  of  Lewiston.  Except  for 
some  valley  fog,  mostly  during  the  second  week; 
occasionally  icy  roads  in  a  few  localities;  a  few 
cases  of  blustery  winds  with  minor  local  damage; 
and  instances  of  trees  broken  down  by  the  weight 
of  heavy  snow  followed  by  rain;  the  month's  weath- 
er was  favorable  for  agriculture  and  most  other 
seasonal  pursuits.  There  were  no  severe  storms 
during  the  month. 

There  were  two  stormy  periods  the  first  two 
weeks  of  the  month,  the  first  two  days,  with  pre- 
cipitation restricted  to  northern  localities,  and 
the  5th  -  8th.  During  the  latter  period,  pre- 
cipitation was  practically  statewide  the  6th  and 
7th.  Temperatures  were  mild  during  these  storms, 
dropping  below  daily  averages  only  locally  and 
by  a  few  degrees  during  or  following  the  first 
storm,  and  generally  rising  appreciably  above 
during  the  second.  Mostly  open  weather  followed 
for  a  week  or  so,  with  temperatures  lowering  to 
somewhat  below  daily  averages  the  11th  -  13th 
preceding  the  next  series  of  storms.  With  the 
onset  of  these  storms  about  the  14th,  tempera- 
tures began  to  rise,  and  on  the  16th  and  17th 
daily  averages  at  First-Order  stations  ranged 
from  10°  to  20°  above  normal.  Storm  followed 
storm  thereafter  until  the  28th  to  30th  in  such 
close  succession  that  they  merged  one  into  another 
in  northern  portions  and  most  mountain  areas,  pro- 
tracted open  weather  during  the  period  occurring 
generally  only  in  the  areas  previously  mentioned 
as  deficient  in  precipitation  for  the  month.  Daily 
mean  temperatures  remained  warmer  to  much  warmer 


than  average  during  this  period  except  local!; 
during  some  of  the  open  weather  in  the  southeast 
then  lowered  to  about  average  in  the  north  an< 
west  and  appreciably  below  in  the  southeast  ai' 
the  end  of  the  month  when  clearing  occurred.  Sub- 
stantial amounts  of  snowfall  were  reported  an< 
much  of  the  snow  had  a  high  water  content.  Thi 
mountain  snowpack  appeared  about  normal  for  th( 
time  of  year  despite  deficient  snowfall  in  No 
vember . 

Mean  monthly  temperatures  ranged  from  39.6 
at  Lewiston  Airport  to  15.9°  at  Obsidian  2  NNW» 
The  latter  station  also  reported  the  month's  min 
imum  for  the  State,  -28°  on  the  31st.  The  high 
est  was  63°  at  Grand  View  on  the  21st.  Neithe: 
extreme  is  unusual  for  December. 

Precipitation  extremes  ranged  from  Wallace':' 
monthly  total  of  8.82  inches   (3.08  inches  abovw 
average)   down  to  Chilly  Barton  Flat's  total  oi 
0.14   inch.     Excesses  in  mountain  areas  not  in 
frequently  ran  from  more  than  2  inches  to  over  3 
Deficient  precipitation  was  mostly  in  areas  thai 
normally  are  much  drier  in  any  case;   in  these  lo 
calities  the  negative  anomalies  ranged  from  jus- 
a  few  hundredths  to  around  half  an  inch.  Larges 
daily  amounts  were  measured  the  6th  or  7th,  dur- 
ing the  period  from  the  15th  to  21st,  especialll 
the  17th  and  19th,   and  the   28th.     Largest  daill 
catch  was  1.68  inches  at  Arrowrock  Dam  measuree 
the  20th. 

The  month's  weather  was  favorable  for  fall-sow« 
grains,  and  the  mild  temperatures  were  decidedl 
favorable  for  livestock.  Supplemental  feedin 
of  stock  became  necessary  in  most  areas  becaus 
of  snow,  though  the  condition  of  range  and  pastun 
feed  in  use  at  month's  end  was  above  average  an 
much  above  a  year  ago. 


H,  C.  Steffan 
Climatologist 
Weather  Records  Processing  Cente« 
San  Francisco,  California 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in 
each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipi- 
ents. This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue. 
A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  when- 
ever unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  con- 
ditions in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY 
WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C. 
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Station 

Tempera 

ure 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

< 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

s 

X 

i! 
& 

Lowest 

& 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

>- 
S 

Q 

i 

1 

o 

* 

i 

Snow.  Sleet 

No  ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

5 

Q 

0 
0 

0 
0 

1  00 

or  Moro 

11 

s  > 

8  * 

g  > 

o  5 

PANHANDLE 

AYVIEW  MODEL  BASIN 

AM 

41.5 

28,7 

35.1 

54 

10 

1  1 

31 

918 

0 

0 

24 

0 

2.51 

.45 

26 

8 

0 

0 

0NNFR5  FERRY  1  SW 

39  •  S 

26,2 

33.9 

6.2 

48 

8+ 

18 

3 1 

960 

0 

1 

26 

0 

3.03 

•  03 

.56 

25 

16.5 

6 

1 

11 

1 

0 

ABINET  GORGE 

37,8 

28.5 

33.2 

48 

8 

10 

31 

976 

0 

1 

27 

0 

4.93 

.57 

6 

19.5 

5 

6  + 

15 

1 

0 

OEUI?  0  ALENE  RS 

5.6 

56 

1 6 

881 

0 

0 

0 

3.08 

•  57 

.45 

6 

11.5 

3 

24 

11 

0 

0 

ORTHILL 

39.6 

25.2 

32.4 

4,8 

47 

8 

9 

31 

1004 

0 

3 

30 

0 

2.86 

.56 

.54 

26 

25.3 

5 

1* 

12 

1 

0 

RieST  RIVER  EXP  STA 

36.1 

26.5 

31.3 

4.7 

43 

20  + 

11 

31 

1036 

0 

4 

31 

5.37 

1  .06 

.68 

28 

27.7 

13 

30  + 

15 

5 

0 

AINT  MARIES 

''0.6 

28,1 

34.4 

3.6 

48 

8 

11 

31 

942 

0 

1 

26 

0 

4.64 

.96 

.66 

6 

11.3 

9 

6 

15 

1 

0 

DIVISION 

33.8 

3.77 

16.6 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

OTTONWOOD 

39.8 

25,7 

32,8 

4.2 

52 

16 

8 

31 

993 

0 

1 

29 

0 

2.30 

.52 

.53 

20 

6.3 

2 

2  + 

6 

1 

0 

DA  l.ir  C\/  T  1  1  C 
KA  NOb  V 1  LLC 

57 

1  2 

9  25 

0 

1 

26 

1  .42 

-  .26 

•  41 

20 

T 

5* 

5 

0 

0 

OSCOW  U  OF  I 

41,8 

31,5 

36.7 

5.9 

50 

9 

22 

31 

873 

0 

1 

21 

0 

2.92 

.18 

.85 

6 

4.0 

11 

1 

0 

EZPFRCE  2  E 

39.2 

28,0 

33.6 

53 

16 

16 

31 

966 

2.10 

•  33 

21 

4,0 

3 

2 

£ 

0 

INCHESTER   1  SE 

40.2 

26,2 

33.2 

3.1 

51 

9 

8 

31 

980 

0 

1 

29 

0 

2.39 

.40 

.42 

2 

12.5 

6 

2 

9 

0 

0 

DIVISION 

34.3 

2.23 

5.4 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

ENN  RS 

40.8 

29,2 

35.0 

3.4 

50 

9+ 

21 

12+ 

924 

0 

0 

27 

0 

4.81 

.85 

•  84 

20 

6.5 

2 

28  + 

15 

3 

0 

00^  K I  A 

42.  1 

28.7 

35.4 

3.6 

57 

1 7 

18 

910 

0 

1 

23 

0 

2.20 

.21 

•  43 

21 

.5 

T 

27  + 

9 

0 

0 

EWISTON  WB  AP  //R 

46.  5 

32.6 

39.6 

5.6 

55 

9 

25 

11  + 

782 

0 

0 

11 

0 

1.16 

-  .14 

•  37 

1 

T 

T 

29  + 

5 

0 

0 

ROFINO 

42, OM 

29. 5M 

35. 8M 

3.7 

50 

IB 

21 

31 

898 

0 

0 

26 

0 

5.53 

2.47 

1.58 

21 

1 

IGGINS  RS 

44,  7M 

31. 2M 

38. OM 

0.1 

53 

20* 

22 

31 

835 

0 

0 

20 

0 

.0 

0 

DIVISION 

36.8 

3.43 

i.a 

CENTRAL  MOUNTAINS 

NDERSON  DAM 

38,7 

25.2 

32.0 

45 

8+ 

8 

31 

1017 

0 

5 

26 

0 

4.11 

1.11 

19 

31.5 

17 

29 

10 

2 

1 

RROWROCK  DAM 

AM 

37.5 

25.6 

31.6 

4.0 

53 

17 

9 

31 

1030 

0 

4 

27 

0 

4.95 

2.38 

1.56 

20 

21.8 

11 

20 

10 

3 

1 

TLANTA  2 

M 

M 

M 

0 

5,61 

VERY  R"; 

37. IM 

27. 2M 

32. 2M 

3.3 

43 

10+ 

11 

31 

1009 

0 

2 

29 

0 

5.16 

1.04 

.78 

22 

0 

IG  CREEK   1  S 

34.5 

11.5 

23.0 

44 

3 

-22 

31 

1294 

0 

10 

31 

5 

3.95 

1  .21 

.70 

21 

60.5 

36 

22 

0 

URKE   2  ENE 

33,8 

24.4 

29.1 

6.1 

39 

8+ 

6 

31 

1107 

0 

7 

31 

0 

8.02 

2.32 

1.03 

26 

74,5 

45 

30 

19 

6 

1 

ASCAOE   1  NW 

32.6 

17.9 

25.3 

44 

16 

-  9 

31 

1225 

0 

14 

31 

1 

3.92 

.59 

28 

37.7 

23 

28 

12 

2 

0 

obalt  blackbird  mine 

AM 

30.1 

12.9 

21.5 

40 

17 

-  5 

31 

1340 

0 

20 

31 

3 

3.19 

.75 

7 

42.  1 

24 

29 

10 

2 

0 

EAOWOOD  DAM 

31.9 

13.8 

22.9 

3.4 

39 

1  + 

-19 

31 

1297 

0 

16 

31 

2 

7.37 

1.15 

1.01 

26 

86.8 

48 

28 

14 

7 

1 

EER  POINT 

31.5 

19. 7M 

25. 6M 

48 

9 

7 

2 

1211 

0 

20 

30 

0 

3.81 

.85 

7 

36 

26  + 

3 

0 

IX  IE 

34,5 

8,3 

21.4 

47 

16 

-14 

23 

1346 

0 

11 

31 

8 

5.22 

.91 

20 

46 

22 

11 

5 

0 

LK  RIVER  1  S 

38.3 

25,6 

32.0 

48 

4+ 

2 

31 

1018 

0 

0 

31 

0 

7.00 

1.05 

21 

22 

30 

16 

6 

1 

AIRFIELD  RS 

35,3 

13. IM 

24. 2M 

45 

8 

-21 

31 

0 

7 

31 

3 

2.64 

.60 

28 

20.8 

12 

28  + 

10 

1 

0 

[ARPFN  VALLEY  RS 

34,  9M 

22.  2  M 

28. 6M 

2  ■  9 

44 

16 

0 

30 

1125 

0 

11 

30 

1 

5.53 

2  .22 

.81 

19 

28.0 

17 

29 

15 

4 

0 

ROll^F 

34,3 

2.6 

18. 5 

43 

7+ 

-22 

23 

1435 

0 

9 

31 

15 

1.64 

.71 

.58 

21 

12.0 

5 

1 

0 

AILEY  AP 

35,9 

14.8 

25.4 

3.  1 

46 

7+ 

-  1 

23 

1221 

0 

8 

31 

2 

1.63 

-  .45 

•  36 

16 

6 

16 

7 

0 

0 

ILL  CITY 

34.  IM 

12, 9M 

23. 5M 

3.3 

43 

8 

-20 

31 

1280 

0 

9 

31 

5 

2.66 

.40 

•  60 

28 

14 

28 

9 

2 

0 

DAHO  CITY 

36.7 

18,3 

27.5 

1  .  3 

45 

16 

-  8 

31 

1155 

0 

5 

31 

2 

5.86 

2.60 

1.16 

19 

42.0 

24 

28 

12 

5 

1 

ELLOGG 

AM 

40.4 

28,8 

34.6 

5,4 

50 

26 

11 

31 

935 

0 

0 

23 

0 

3.80 

.16 

.59 

7 

9.7 

3 

24 

13 

1 

0 

bwMAN 

M 

M 

M 

43 

16 

0 

0 

C  C«LL 

32.2 

18,0 

25.1 

3.2 

40 

16 

-  7 

31 

1233 

0 

14 

31 

1 

4.26 

,66 

.92 

7 

44,0 

27 

28+ 

12 

2 

0 

ULLAN  PASS  CAA 

28.6 

20.2 

24.4 

2.5 

42 

9 

11 

30+ 

1250 

0 

25 

30 

0 

8,30 

3.01 

.89 

18 

63.7 

79 

30  + 

19 

8 

0 

EW  MEADOWS  RS 

AM 

28. 2M 

12. 4M 

20. 3M 

1.6 

36 

9 

-17 

31 

1377 

0 

25 

31 

2 

BSIDIAN  2  NNW 

29.5 

2.3 

15.9 

_ 

0.1 

41 

1 

-28 

3  1 

1616 

0 

20 

31 

12 

2,51 

,59 

.  29 

28 

33 

29  + 

12 

0 

0 

lERCE  RS 

AM 

33.9 

20.1 

27.0 

_ 

0.3 

38 

17 

0 

31 

1168 

0 

5 

31 

1 

6,91 

1.78 

1.29 

7 

34,5 

29 

30  + 

17 

4 

2 

TI BN ITE 

AM 

34,3 

11.3 

44 

-  8 

1  300 

0 

13 

31 

3 

3,68 

.68 

6 

51,5 

33 

28 

12 

2 

0 

Un  VALLEY 

34.5 

5.2 

20.4 

_ 

0.6 

45 

10 

-23 

23 

1380 

0 

9 

31 

11 

2,68 

.28 

.45 

26 

40,0 

22 

28  + 

9 

0 

0 

ALLACE 

38,4 

27.3 

32.9 

3.7 

44 

11 

10 

31 

989 

0 

2 

30 

0 

8.82 

3.08 

.97 

19 

23,5 

9 

30 

18 

7 

0 

ALLACE  WOODLAND  PARK 

AM 

39.  OM 

25. 9M 

32. 5M 

3.4 

50 

10 

5 

31 

1002 

0 

1 

29 

0 

6.59 

1.60 

.62 

26 

20.2 

5 

0 

DIVISION 

25.9 

4.81 

40.3 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

DISE  LUCKV  PEAK  DAM 

43,5 

27.9 

35.7 

59 

16 

14 

31 

9  00 

0 

2 

26 

0 

2.76 

,54 

19 

7 

2 

0 

OISE  WB  AP  //R 

40,  7 

28.0 

34.4 

3.4 

59 

16 

IS 

31 

942 

0 

4 

25 

0 

2.08 

.79 

.56 

19 

5.1 

3 

19 

6 

1 

0 

»LDWELL 

42,6 

26,0 

34.3 

3.9 

57 

16  + 

1  5 

3  + 

945 

0 

1 

26 

0 

2.08 

.94 

8  .6 

0 

»MBRI06E 

35.7 

18. 9 

27.3 

1.3 

48 

20 

-  9 

31 

1162 

0 

12 

31 

1 

4.83 

2.05 

1.25 

19 

9 

19 

10 

4 

1 

JUNC I L 

35,8 

2  3.9 

29.9 

2.3 

47 

17 

-  9 

31 

1080 

0 

8 

25 

1 

4  .89 

1.00 

.81 

19 

29.0 

12 

28 

12 

3 

0 

EER  FLAT  DAM 

42.5 

28.2 

35.4 

4.7 

59 

21 

16 

4 

911 

0 

4 

25 

0 

1  .84 

.84 

.36 

17 

8,0 

7 

0 

0 

MMETT   2  E 

M 

M 

M 

60 

16 

0 

0 

0 

LENNS  FERRY 

M 

M 

M 

59 

16 

0 

0 

0 

1.35 

.36 

.45 

19 

0 

0 

RANH  VIEW 

46.0 

25.9 

36.0 

5.2 

63 

21 

12 

3 

893 

.90 

.17 

.  30 

7 

0 

4 

0 

UNA   ?  NNE 

42  .0 

26.6 

34.3 

4.0 

59 

16 

16 

1  + 

944 

0 

4 

26 

0 

1.15 

.04 

.33 

7 

7.0 

T 

6+ 

6 

0 

0 

ERiniAN   1  w 

43. 7M 

29.  6M 

36  .  7M 

6.1 

58 

6+ 

17 

31 

872 

0 

2 

23 

0 

1  .88 

.54 

.43 

7 

0 

OUNTAIN  HOME   1  NE 

43.  3M 

25. 4M 

34.  4M 

4.8 

59 

16 

15 

31 

942 

0 

1 

26 

0 

1.00 

-  .11 

.27 

19 

5 

0 

0 

flMPfi   2  NW 

42,7 

27,1 

34.9 

58 

1  7 

17 

3+ 

927 

0 

3 

28 

0 

1.53 

.  32 

16 

3 

19 

6 

0 

0 

LA   5  S 

39.7 

21.3 

30.5 

53 

17 

-  9 

31 

1062 

0 

3 

30 

1 

4.48 

.89 

17 

9 

4 

0 

41,2 

27.3 

3.7 

58 

14 

948 

0 

3 

24 

0 

2,43 

1.43 

.82 

15 

5.5 

1 

24 

7 

1 

0 

(kYETTE 

41  ,1 

28.2 

34.7 

4.6 

60 

21 

14 

4  + 

933 

0 

2 

22 

0 

1  ,90 

.45 

.42 

19  + 

6.0 

2 

28 

6 

0 

)<AN  FALLS  PH 

45,2 

30.8 

38.0 

2.4 

61 

21 

19 

31 

827 

0 

0 

20 

0 

.80 

.12 

.25 

19 

T 

0 

3 

0 

0 

EISER  2  SE 

40,2 

26.0 

33.1 

3.5 

5? 

21 

9 

31 

983 

0 

2 

24 

0 

1.10 

-  .50 

.21 

16 

5 

0 

0 

nf  \/l  ^  TDM 

2.16 

8.7 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

LIFFS 

40, 8M 

20. 3M 

30, 6M 

52 

8 

4 

31 

1048 

0 

0 

2.31 

1.10 

26 

4.0 

1 

MSMERE 

43.6 

22.1 

32.9 

59 

9 

3 

23 

991 

0 

2 

28 

0 

.41 

•  14 

26 

2 

0 

0 

5LLISTER 

42.3 

23.3 

32.8 

3.8 

54 

8+ 

10 

23 

992 

0 

1 

27 

0 

1,35 

.56 

.50 

19 

3 

26 

4 

1 

0 

^REF  CREEK 

4  5.4M 

18. 7M 

32. IM 

60 

9 

-  8 

23 

1011 

0 

0 

2S 

3 

.77 

-  .14 

.26 

26 

9.6 

4 

26 

2 

0 

0 

DIVISION 

32.1 

1.21 

6.8 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


IDA 

DECEMBER  19 


Temperolure 


Station 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

• 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

& 

8 
1 

o 

Date 

Snow.  Sleet 

Max 

Min 

Total 

!   Max.  Depth  1 

on  Ground 

Date 

o  t 

0  * 

k£ 

ks 

o  > 

hi 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

41.5 

26.3 

33.9 

3.8 

54 

16 

1  3 

23 

956 

0 

2 

25 

0 

D  1.55 

.56 

.55 

19 

7.8 

5 

19 

BUHL 

45.  1 

27.2 

36.2 

5.6 

50 

16 

1 6 

23 

887 

0 

1 

27 

0 

.85 

.04 

.30 

19 

BUR  LEV 

A  M 

4  3.2 

g 

2  3 

0 

1 

25 

0 

*qI 

*?i 

^"l 

f  *? 

DItDICV    ^Ai  AD 

42.2 

2  3.8 

33.0 

1.9 

33 

1 6 

(f 

2  3 

QRA 

0 

3 

27 

0 

* 

.  18 

ti 

i^nr^PiTM^  rfii  AD 
uUUUIiNo  Mr 

4  0.2 

23.7 

12 

31 

0 

4 

29 

0 

.50 

1  Q 

01 

3 

U  A  7  EI  1  T  rtM 
n  A  1. 1  L  1  UN 

41.7 

24.7 

33.2 

4.1 

55 

16 

12 

23+ 

976 

0 

2 

26 

0 

1  32 

*  16 

.25 

28 

4*6 

26  + 

JEROME 

43.3 

25.5 

34.5 

4.  7 

56 

16 

10 

31 

938 

Q 

1.17 

.25 

.34 

19 

7.3 

1 

19  + 

MINIDOKA  0AM 

40.4 

25.9 

33.2 

50 

16 

13 

31 

980 

^ 

27 

Q 

.70 

.20 

28 

2.0 

1 

28  + 

PAUL   1  E 

AM 

42.6 

23.3 

33.0 

0.7 

55 

17 

10 

23 

983 

0 

I 

27 

0 

.74 

.33 

.14 

15 

1.7 

1 

22  + 

RICHFIELD 

37.7 

19.8 

28.8 

4.1 

50 

8 

-  4 

31 

1  116 

0 

3 

3 1 

1.23 

.04 

.32 

19 

9.0 

5 

19  + 

RUPERT 

AM 

43.  3M 

22. 8M 

33. IM 

5.4 

55 

17 

1  0 

3 1 

984 

0 

1 

29 

0 

.79 

_ 

.18 

.  29 

16 

2.0 

1 

28 

SHOSHONE 

40.  IM 

22.4 

31. 3M 

4.8 

49 

16 

3 

3 1 

1028 

0 

30 

0 

1.31 

.18 

.  42 

19 

6.5 

TWIN  FALLS  2  NNE 

1 3 

2  3 

of? 

0 

2 

26 

0 

.40 

28 

3.9 

1 

Va* 

TWIN  FALLS  3  SE 

AM 

43*6 

* 

34*4 
* 
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* 

'  * 

' 

PARMA  EXP  STA 

2.4^ 

.11 

.36 

!62 

•  01 

•  14 

•  oe 

.41 

•  12 

•  38 

PAUL    1  E 

.74 

•o: 

■  11 

.07 

PAYETTE 

1.90 

T 

•  03 

•  19 

•  03 

•  o: 

T 

.26 

'ot 

**7 

*fti 

•?! 

*tERCF  RS 

6.91 

■  15 

•  30 

T 

.21 

1 . 29 

12 

'ftC 

OA 

POCA'^ElLO  2 

.  61 

T 

•  Ol 

* 

' 

POCATELLO  W8  AP 

//S 

.74 

T 

•  04 

•  01 

T 

T 

T 

T 

.04 

•  10 

T 

•  23 

•  0] 

■  02 

T 

T 

T 

T 

T 

•  10 

•  02 

90RTHILL 

2.86 

•  30 

.2C 

•  04 

10 

20 

12 

»RE5T0N  2  SE 

1  .78 

T 

.1 

•  19 

•  23 

•  96 

•  2! 

T 

•  09 

•  12 

.02 

•01 

.19 

•05 

T 

S'RIEST  RIVER  EXP  STA 

9.97 

■  39 

•  0« 

.01 

•  5* 

.11 

•04 

•  05 

•ICMf lELO 

1.23 

•  03 

.Of 

.04 

T 

.06 

•  30 

•02 

>IGGIN5  RS 

1*06 

• 

• 

• 

• 

.60 

»1BIF  1?  ESE 

.9C 

•  1( 

■  05 

* 

*29 

•  10 

•  16 

■  19 

BuPE  R^ 

SAINT  ANTHONY 

.75 

•  14 

T 

.02 

*0' 

•  06 

.02 

.01 

•  09 

2,1: 

.30 

.1 

.05 

•  02 

•  02 

•  23 

■  07 

•  11 

•  24 

.07 

•  50 

•  96 

T 

T 

T 

SAINT  "ARIES 

4.6< 

•  46 

•  OA 

.09 

■  6< 

•  14 

•  03 

.17 

•  14 

•  31 

•  25 

•  31 

•  02 

.45 

•  05 

.39 

•  20 

•  35 

•  15 

•  24 

•  IT 

SALMON 

.4< 

.1 

.07 

.09 

•  08 

•  01 

.03 

T 

T 

•03 

T 

•  10 

SMOSMONE 

1  .91 

T 

.07 

.01 

•05 

•  15 

•  03 

•  14 

•  12 

•  42 

■  01 

•  03 

•  01 

•  27 

SPENCER  RS 
STIBNITE 

1.91 
3.6i 

.11 

•  04 

T 
•  6 

.16 
■  01 

•03 

•  06 

•  06 

•  36 

•  06 

•  26 

•  34 

•  24 
■  26 

■  13 
.19 

T 

.50 

•  30 

■  16 

.02 

•  06 

T 

•  30 

.10 
•  10 

•  34 

•  20 
.18 

.01 

STRfVELL 

.3 

T 

T 

T 

T 

•  10 

■  03 

T 

T 

■  03 

T 

•  10 

•05 

SUGAR 

1.4( 

.3 

•  01 

•  20 

•  08 

•  07 

■  07 

.02 

.19 

.40 

.05 

SUN  VALLEY 

2.6! 

T 

.35 

T 

•  14 

•  33 

•  43 

•  25 

•  06 

•  22 

.14 

■  10 

.05 

T 

•  09 

•  49 

•03 

.04 

SWAN  PALLS  PH 

.8 

.13 

.01 

■  01 

•  01 

•  15 

•01 

•  04 

•01 

•  25 

•  01 

.06 

•  03 

.06 

•02 

TETONIA  EXP  STA 

1  .64 

T 

.2 

•  26 

T 

T 

•  12 

•  to 

•  11 

.04 

■  39 

.41 

•02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  December  19 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  I  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  I  11  I  12 

13  I  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

3 

THREE  CREEK 
TKIN  FALLS  2  »NE 
TWIN  PALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

WAVAN  1  N 

WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

tTT 
1.0« 
1.2« 
BtS2 
«.5« 

1<1« 
1.10 
2.39 

•41     112  i03 
•         ■}!  .01 

.10  >42 

■  03 
T  .0! 

•OA  .02 
,0t 

•o:  .12 

.09 
•02  120 

;09 
•  OA 

.11  .03 
,06  .00 
.71  .07 

■  13 

.09  .04 

■  25 

T 

T  T 

.10  .02 

•  12 

•  32  T 

•  26 

•  14 

.00  .04 
.07  .11 
•07  •lO 
.11     •»«  .71 
•09     •AS  •97 

.10     .JO  .OS 
.21     .17  .03 
.30 

.03 
.10 

.07     .0»  .01 
■97     ^37  ■el 
•39     •34  •AS 

.09  •Oi 
•15     .15  .30 

.23 

.01  .06 
.02  T 
■36     .11  ■Sfi 
.65     .02  .09 

.12 
.04 

■  26 

■  03 

■06  ■OO 
■67     .36  .40 
■36     .62  .22 

.01 

.OS     .22  .04 

•40  .07 
.27  .26 
.46     .03  .25 
■17     .27  ,11 

■  41 

■  13 

.09  .03 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

StAtion 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

a 
< 
o 
o 

5: OOP  MST 

t- 
n 
s 
a 
o 
o 

1-* 

Trace 

.01-09 

.10-49 

Ol 

<!> 

in 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

BOISE  VfB  AIRPORT 

SE 

33 

10.5 

50 

S 

23 

82 

76 

73 

82 

9 

7 

5 

1 

0 

0 

22 

32 

8.8 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

7.0 

30  el 

SSW 

20 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

9 

IDAHO  FALLS  46  *  WB 

6.3 

30  (j 

wsw 

6 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

78 

71 

70 

5 

8 

5 

0 

0 

0 

18 

8.0 

POCATELIX)  WB  AIRPORT 

SW 

21 

13.0 

46 

s 

26 

84 

77 

77 

79 

12 

6 

3 

0 

0 

0 

21 

42 

7.8 

i  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


a««  raferance  ootaa  folloalnc  StalloB  tndai 
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DAILY  TEMPERATURES 


I  MHO 
DECEWEH  1»S7 


Day 

01  Month 

0 

Station 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

v 

> 

^BEt^OEEN  EXP  STA 

MAX 

40 

41 

45 

41 

34 

37 

41 

5C 

^; 

39 

42 

3* 

3; 

"~40 

51 

48 

39 

31 

49 

43 

45 

33 

34 

— jJ 

41 

36 

1— ^ 

MIN 

9 

17 

12 

16 

24 

20 

32 

33 

26 

19 

14 

IC 

14 

12 

23 

29 

20 

30 

29 

24 

8 

11 

25 

23 

14 

25 

26 

12 

2o!o 

iMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

32 

40 

43 

36 

37 

37 

43 

49 

46 

35 

35 

34 

37 

49 

46 

39 

32 

49 

46 

49 

31 

3' 

43 

42 

39 

39 

36 

33 

26 

38  9 

MIN 

14 

23 

22 

26 

25 

27 

32 

33 

28 

21 

19 

16 

le 

19 

29 

31 

25 

30 

39 

29 

12 

n 

29 

28 

17 

27 

32 

22 

1 

24«6 

iNOEPSON  DAM 

MAX 

40 

43 

41 

37 

41 

36 

43 

45 

41 

4] 

45 

45 

39 

34 

40 

38 

42 

29 

27 

44 

40 

3; 

40 

38  7 

MIN 

21 

33 

21 

22 

28 

29 

33 

32 

21 

24 

24 

21 

26 

26 

31 

31 

28 

29 

34 

12 

10 

20 

29 

31 

18 

24 

26 

16 

i 

29«2 

,RCO   3  NW 

MAX 

3e 

42 

37 

37 

35 

35 

40 

43 

42 

42 

39 

31 

39 

39 

42 

37 

31 

40 

39 

35 

29 

23 

32 

34 

2" 

MIN 

7 

13 

8 

6 

19 

13 

25 

18 

4 

3 

7 

3 

10 

11 

11 

28 

29 

22 

-  2 

19 

19 

14 

-  4 

-  1 

3 

19 

13 

10 

'7 

1 

-V. 

I0I4 

RROWROCK  DAM 

MAX 

36 

4X 

41 

36 

38 

36 

36 

40 

93 

44 

39 

36 

39 

47 

36 

37  •9 

MIN 

21 

25 

22 

22 

25 

25 

26 

31 

24 

23 

23 

2: 

l« 

25 

30 

33 

29 

29 

35 

31 

17 

!• 

27 

32 

2; 

24 

28 

21 

29«6 

SHTON   1  S 

MAX 

30 

35 

37 

34 

34 

31 

35 

35 

35 

40 

27 

2( 

29 

41 

42 

33 

32 

36 

36 

32 

25 

2' 

36 

24 

MIN 

-  3 

0 

10 

6 

12 

21 

25 

29 

10 

5 

2 

2 

5 

10 

25 

29 

13 

25 

23 

21 

-  2 

0 

22 

20 

-11 

20 

22 

'3 

lile 

TLANTA  2 

MAX 

34 

36 

35 

MIN 

10 

20 

9 

VEPV  RS 

MAX 

40 

36 

36 

35 

33 

38 

36 

35 

43 

40 

40 

42 

37 

36 

39 

41 

36 

35 

32 

34 

36 

38 

3( 

38 

36 

33 

3( 

MIN 

30 

31 

28 

26 

29 

31 

31 

29 

23 

19 

20 

23 

23 

20 

32 

30 

32 

33 

32 

21 

27 

30 

29 

29 

31 

26 

26 

11 

AWIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

39 

37 

40 

42 

38 

36 

39 

45 

50 

54 

40 

38 

40 

43 

39 

46 

47 

42 

36 

39 

42 

52 

3f 

39 

36 

41  9 

MIN 

Zi 

33 

33 

27 

27 

29 

30 

31 

25 

25 

25 

24 

31 

29 

25 

35 

26 

31 

32 

32 

26 

30 

33 

33 

29 

33 

26 

29 

li 

2«l7 

IG  CREEK  IS 

MAX 

43 

40 

44 

34 

36 

37 

39 

34 

36 

40 

34 

32 

36 

36 

36 

29 

30 

36 

39 

26 

34 

32 

33 

2! 

34*  9 

MIN 

23 

25 

4 

0 

11 

10 

22 

8 

4 

-'5 

^2 

'I 

11 

11 

20 

15 

29 

30 

16 

-12 

9 

24 

20 

11 

22 

16 

8 

-22 

11«9 

LI  SS 

MAX 

46 

47 

46 

47 

42 

40 

48 

40 

50 

54 

50 

43 

37 

40 

47 

46 

33 

31 

43 

39 

36 

36 

38 

37 

3] 

41  •9 

MIN 

20 

27 

17 

32 

28 

26 

33 

30 

23 

29 

24 

23 

23 

22 

31 

33 

26 

33 

34 

29 

13 

21 

29 

32 

16 

28 

27 

23 

14 

2«>3 

OISE   LUCKY  PEAK  0AM 

MAX 

47 

46 

49 

45 

40 

43 

59 

98 

48 

40 

48 

91 

92 

42 

38 

49 

53 

47 

40 

39 

MIN 

27 

27 

28 

27 

25 

23 

32 

30 

27 

25 

23 

le 

11 

25 

29 

40 

36 

35 

30 

34 

38 

29 

22 

29 

30 

26 

30 

31 

28 

21 

l< 

27I9 

01 SE   W6  AP 

MAX 

42 

45 

46 

36 

39 

46 

34 

29 

30 

99 

47 

46 

39 

47 

94 

39 

40 

37 

51 

46 

36 

39 

29 

40  7 

MIN 

23 

26 

23 

22 

24 

23 

32 

31 

27 

23 

23 

26 

27 

28 

30 

39 

33 

31 

38 

34 

29 

25 

30 

30 

27 

26 

33 

27 

21 

It 

28.0 

ONNERS  FERRV   1  SM 

MAX 

36 

39 

42 

39 

38 

36 

38 

48 

48 

38 

37 

43 

42 

41 

38 

34 

41 

39 

40 

49 

42 

36 

36 

39 

42 

42 

35 

40 

40 

37 

30 

39  •  5 

MIN 

29 

25 

37 

27 

28 

28 

22 

33 

27 

24 

19 

31 

24 

28 

21 

27 

32 

33 

28 

35 

32 

33 

26 

31 

32 

31 

29 

31 

29 

23 

16 

28i2 

UHL 

MAX 

4S 

46 

49 

45 

43 

45 

48 

50 

50 

42 

42 

28 

39 

45 

44 

97 

46 

45 

46 

98 

49 

49 

36 

52 

45 

41 

40 

41 

37 

35 

45a  1 

MIN 

18 

30 

25 

22 

31 

28 

35 

32 

23 

27 

20 

23 

26 

29 

36 

39 

36 

32 

27 

31 

30 

27 

16 

24 

29 

30 

20 

28 

31 

24 

21 

27.2 

JRKE    2  ENE 

MAX 

34 

33 

36 

36 

33 

36 

39 

37 

38 

36 

33 

33 

35 

34 

33 

26 

33 

36 

37 

26 

35 

34 

27 

33  8 

MIN 

28 

29 

28 

24 

21 

25 

24 

30 

25 

24 

21 

31 

I3 

22 

20 

26 

24 

24 

31 

25 

13 

25 

27 

26 

24 

28 

18 

21 

< 

2414 

URLEV 

MAX 

46 

47 

43 

5  1 

50 

47 

46 

55 

47 

40 

41 

53 

49 

34 

39 

MIN 

16 

25 

23 

20 

20 

30 

32 

34 

25 

25 

19 

18 

20 

20 

30 

36 

26 

29 

39 

25 

9 

10 

24 

34 

19 

24 

25 

25 

12 

24I6 

URLEV  CAA  AP 

MAX 

46 

42 

51 

49 

44 

47 

47 

5 1 

44 

40 

45 

29 

36 

55 

49 

42 

39 

53 

49 

33 

34 

36 

46 

42 

37 

41 

36 

32 

27 

42  2 

MIN 

13 

21 

19 

20 

28 

29 

35 

26 

23 

25 

16 

21 

18 

28 

28 

39 

26 

27 

37 

29 

12 

6 

22 

32 

23 

17 

29 

26 

15 

10 

23*8 

ABINET  GORGE 

MAX 

35 

39 

40 

35 

34 

39 

48 

42 

38 

38 

38 

36 

47 

36 

37 

33 

35 

38 

41 

36 

36 

37 

2  7 

37  8 

MIN 

32 

32 

33 

28 

25 

30 

27 

33 

23 

24 

26 

32 

30 

29 

24 

33 

27 

32 

32 

31 

29 

30 

27 

34 

29 

31 

22 

25 

10 

28<5 

ALO^ELL 

MAX 

42 

50 

44 

40 

39 

42 

57 

97 

46 

46 

51 

57 

43 

39 

37 

52 

49 

41 

39 

37 

31 

MIN 

26 

22 

15 

15 

19 

20 

32 

30 

26 

28 

23 

26 

25 

27 

29 

" 

" 

35 

29 

33 

39 

28 

20 

26 

26 

33 

20 

29 

23 

18 

15 

26^0 

AMBP IDGE 

MAX 

39 

44 

39 

3  2 

39 

49 

40 

45 

30 

48 

49 

42 

35 

32 

35 

43 

30 

36 

23 

20 

MIN 

20 

16 

10 

9 

15 

20 

26 

21 

22 

20 

17 

18 

20 

21 

24 

30 

25 

25 

30 

24 

9 

22 

19 

23 

12 

22 

19 

2 

-  9 

18.9 

^SCAOE    1  NW 

MAX 

40 

39 

34 

27 

30 

32 

38 

34 

30 

26 

24 

24 

38 

39 

44 

43 

33 

32 

38 

36 

34 

26 

27 

36 

37 

27 

33 

34 

28 

2  0 

32*6 

MIN 

27 

17 

9 

7 

14 

18 

28 

27 

15 

9 

10 

7 

13 

19 

21 

25 

22 

31 

31 

20 

7 

21 

26 

22 

15 

18 

14 

10 

-  9 

17.9 

HALL  I S 

MAX 

34 

40 

38 

40 

40 

38 

42 

39 

48 

35 

34 

41 

24 

21 

42 

32 

33 

30 

26 

23 

1  3 

33.2 

MIN 

10 

15 

12 

16 

10 

20 

18 

15 

10 

^9 

^5 

^5 

10 

13 

13 

20 

15 

23 

19 

15 

3 

10 

21 

12 

14 

22 

7 

3 

-  7 

13.3 

HILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

29 

28 

26 

34 

34 

27 

21 

36 

32 

31 

27 

17 

34 

31 

17 

21 

22 

23 

14 

28.5 

MIN 

-  5 

-15 

6 

-  1 

13 

la 

25 

^7 

'3 

'0 

'5 

^7 

'0 

'0 

'3 

?2 

28 

20 

2 

10 

10 

7  -18 

9 

17 

17 

4 

10 

-  4 

2 

-20 

6.5 

L IFFS 

MAX 

39 

38 

50 

49 

34 

33 

28 

43 

37 

42 

39 

35 

40  8 

MIN 

20 

27 

12 

25 

22 

25 

34 

28 

25 

11 

11 

27 

33 

25 

22 

10 

12 

9 

15 

7 

4 

2o!3 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

29 

34 

40 

32 

28 

32 

34 

30 

22 

20 

29 

34 

26 

22 

29 

24 

21 

30.1 

MIN 

11 

19 

13 

14 

14 

12 

12 

19 

16 

13 

11 

10 

10 

16 

ll 

19 

21 

11 

18 

29 

9-3 

-  1 

19 

20 

3 

11 

9 

9 

-  9 

12.9 

OEUR  D  ALCNE  RS 

42 

43 

42 

43 

46 

45 

36 

45 

41 

46 

49 

47 

40 

44 

42 

42.  9 

MIN 

32 

33 

32 

28 

28 

32 

28 

25 

25 

35 

36 

26 

32 

33 

30 

37 

34 

30 

28 

31 

34 

31 

30 

29 

28 

25 

16 

29.8 

ONOA 

MAX 

36 

40 

40 

32 

31 

32 

37 

40 

21 

20 

29 

35 

34 

25 

32 

32 

2  5 

32  5 

MIN 

3 

11 

12 

^6 

9 

11 

17 

16 

7 

'1 

^0 

^0 

^3 

it 

23 

24 

16 

19 

31 

20-7-6 

10 

26 

7 

15 

24 

10 

-12 

12.1 

OTTONWOOO 

MAX 

37 

41 

40 

41 

40 

40 

40 

46 

49 

41 

41 

36 

40 

41 

36 

92 

49 

39 

36 

40 

49 

33 

39 

37 

40 

45 

33 

42 

38 

33 

31 

39.6 

MIN 

29 

30 

24 

27 

28 

21 

30 

33 

34 

21 

25 

24 

26 

26 

23 

28 

26 

29 

27 

32 

32 

23 

19 

25 

31 

27 

18 

28 

25 

16 

8 

25.7 

OUNC I L 

MAX 

35 

40 

45 

36 

39 

28 

26 

32 

41 

47 

43 

37 

44 

43 

41 

39 

34 

42 

44 

33 

35 

34 

30 

20 

39.8 

MIN 

22 

21 

11 

15 

20 

23 

33 

32 

24 

22 

20 

21 

24 

24 

22 

34 

32 

33 

36 

31 

15 

28 

31 

26 

14 

30 

25 

9 

-  9 

23.9 

eadwood  dam 

MAX 

39 

39 

26 

29 

29 

38 

37 

31 

28 

35 

35 

33 

23 

28 

34 

34 

25 

33 

33 

31 

24 

31.9 

MIN 

13 

23 

2 

1 

6 

14 

26 

27 

12 

'4 

'2 

-'1 

'9 

13 

16 

24 

20 

26 

30 

19 

2 

9 

25 

23 

3 

20 

9 

11 

-19 

13.8 

EER   FLAT  DAM 

MAX 

57 

94 

49 

45 

59 

59 

43 

38 

38 

93 

57 

39 

39 

38 

29 

30 

*2  5 

MIN 

26 

22 

IB 

16 

22 

23 

36 

32 

30 

30 

29 

28 

I7 

29 

31 

33 

" 

37 

32 

37 

39 

30 

22 

23 

29 

28 

23 

32 

26 

21 

20 

28^2 

EER  POINT 

37 

34 

29 

27 

26 

31 

30 

18 

29 

29 

30 

22 

29 

27 

24 

26 

31.9 

MIN 

25 

'7 

12 

21 

23 

12 

23 

30 

39 

13 

27 

30 

23 

23 

16 

16 

26 

25 

13 

13 

25 

15 

13 

16 

16 

13 

11 

19.7 

1 X  IE 

47 

37 

32 

29 

34 

33 

32 

32 

27 

34 

37 

24 

36 

29 

29 

26 

34.9 

MIN 

n 

23 

3 

-'3 

12 

'3 

21 

7 

-*t 

-  7 

-'e 

-13 

-'1 

^2 

5 

16 

19 

26 

30 

12  -14 

5 

24 

19 

6 

15 

2 

3 

-11 

8.3 

RIGGS 

39 

45 

35 

39 

39 

30 

30 

29 

32 

30 

30 

34 

35 

36 

32 

30 

34.5 

MIN 

1 

10 

4 

'0 

1 

2 

4 

3 

'1 

'0 

-'5 

-  3 

'0 

'5 

22 

" 

24 

22 

20 

19 

15 

12 

10 

14 

10 

10 

8 

4 

4 

-15 

6.1 

J80IS  EXP  STA 

29 

36 

34 

30 

27 

39 

36 

34 

23 

20 

27 

30 

23 

26 

26 

23 

21 

30  9 

MIN 

12 

13 

15 

15 

24 

19 

23 

19 

21 

15 

14 

10 

14 

28 

31 

20 

14 

9 

24 

24 

13 

5 

6 

17 

20 

2 

19 

17 

6 

-  2 

16lo 

■iPOI  S  CAA  AP 

41 

32 

41 

32 

29 

36 

34 

38 

37 

34 

37 

32 

36 

39 

39 

36 

30 

42 

38 

37 

26 

24 

30 

32 

24 

29 

27 

21 

23 

33  4 

MIN 

9 

10 

14 

10 

20 

20 

21 

16 

13 

12 

8 

6 

9 

13 

28 

32 

31 

15 

10 

27 

23 

7 

6 

7 

16 

4 

2 

16 

13 

0 

0 

I3I5 

Lk  river  1  s 

MAX 

36 

37 

40 

48 

34 

34 

39 

48 

45 

42 

39 

42 

37 

37 

35 

47 

40 

37 

35 

37 

36 

36 

34 

34 

38 

37 

38 

38 

37 

34 

35 

38.3 

MIN 

31 

32 

28 

21 

24 

26 

29 

31 

22 

14 

12 

28 

24 

23 

23 

31 

30 

31 

30 

32 

32 

29 

14 

26 

31 

31 

30 

31 

20 

26 

2 

29.6 

••ETT  2  E 

MAX 

42 

49 

46 

45 

41 

60 

59 

90 

43 

51 

57 

52 

42 

41 

54 

93 

40 

42 

39 

34 

34 

MIN 

26 

29 

26 

33 

36 

39 

32 

40 

47 

32 

21 

30 

30 

35 

27 

32 

26 

23 

16 

Sm  R*l«r»nc«  Nol«  Following  Slobon  lnd«z 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  r: 


Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

36 

■  36 

38 

36 

35 

34 

38 

45 

42 

40 

40 

35 

35 

36 

38 

42 

33 

28 

40 

40 

38 

31 

25 

38 

34 

29 

32 

35 

27 

17 

MIN 

-  3 

9 

2 

18 

20 

32 

20 

12 

7 

7 

7 

10 

6 

21 

29 

21 

14 

28 

24 

9 

-12 

6 

21 

16 

20 

17 

12 

5 

-21 

MAX 

36 

38 

45 

41 

39 

36 

38 

46 

50 

41 

38 

40 

38 

40 

36 

50 

44 

45 

45 

37 

46 

45 

39 

36 

36 

42 

35 

42 

43 

38 

35 

MIN 

30 

31 

30 

27 

27 

31 

31 

33 

30 

26 

22 

21 

26 

26 

32 

31 

30 

34 

34 

31 

28 

29 

31 

32 

29 

31 

31 

30 

21 

MAX 

42 

49 

41 

40 

35 

40 

50 

43 

36 

45 

40 

35 

51 

59 

40 

34 

47 

47 

45 

35 

42 

42 

35 

39 

37 

26 

MIN 

9 

15 

8 

21 

22 

31 

34 

25 

16 

12 

10 

13 

15 

30 

22 

31 

36 

12 

11 

28 

29 

15 

26 

14 

-  1 

MAX 

<.3 

39 

34 

32 

35 

32 

40 

38 

32 

30 

29 

32 

34 

34 

44 

41 

39 

33 

35 

37 

42 

30 

30 

37 

40 

31 

35 

3S 

30 

23 

MIN 

18 

27 

14 

12 

19 

22 

29 

27 

22 

19 

17 

18 

16 

23 

32 

29 

31 

33 

27 

8 

22 

25 

30 

17 

27 

21 

19 

0 

MAX 

«9 

53 

50 

51 

46 

41 

53 

43 

46 

47 

35 

34 

36 

39 

47 

59 

54 

46 

35 

45 

45 

MIN 

15 

28 

14 

24 

26 

25 

34 

32 

25 

29 

24 

26 

28 

21 

26 

40 

31 

29 

34 

26 

MAX 

'>4 

43 

46 

46 

37 

44 

45 

44 

46 

47 

37 

27 

32 

36 

42 

51 

48 

42 

39 

45 

47 

35 

31 

33 

42 

42 

35 

36 

38 

35 

29 

MIN 

21 

26 

18 

26 

26 

24 

34 

24 

22 

24 

20 

21 

22 

27 

31 

26 

22 

29 

30 

16 

14 

22 

28 

21 

19 

24 

25 

14 

12 

MAX 

34 

32 

32 

39 

34 

29 

36 

40 

40 

34 

30 

33 

37 

35 

37 

40 

37 

31 

27 

36 

40 

37 

19 

23 

32 

32 

23 

32 

32 

27 

15 

MIN 

6 

23 

16 

7 

21 

20 

25 

30 

13 

7 

4 

7 

12 

22 

21 

23 

20 

23 

26 

17 

-  5 

-  4 

22 

23 

9 

17 

21 

5 

-  9 

MAX 

47 

53 

50 

47 

43 

46 

57 

42 

37 

42 

38 

30 

34 

36 

41 

58 

57 

50 

41 

54 

63 

53 

40 

36 

54 

57 

41 

47 

47 

45 

36 

MIN 

15 

20 

12 

19 

19 

17 

35 

31 

27 

29 

23 

25 

26 

20 

27 

36 

32 

37 

40 

29 

19 

21 

25 

34 

21 

29 

31 

17 

14 

MAX 

41 

43 

40 

43 

39 

42 

46 

48 

46 

43 

38 

38 

42 

45 

38 

57 

47 

44 

41 

45 

46 

35 

38 

40 

46 

48 

37 

45 

37 

35 

31 

MIN 

29 

35 

27 

29 

28 

26 

32 

30 

30 

23 

22 

22 

28 

26 

26 

31 

32 

34 

32 

25 

25 

30 

35 

28 

23 

28 

27 

17 

12 

MAX 

46 

41 

49 

50 

41 

37 

46 

54 

59 

45 

52 

50 

51 

49 

43 

53 

50 

38 

34 

42 

46 

41 

36 

32 

43 

45 

35 

37 

36 

34 

32 

MIN 

25 

23 

21 

21 

27 

22 

24 

33 

23 

14 

14 

17 

21 

33 

26 

26 

20 

33 

32 

19 

3 

16 

21 

22 

11 

31 

24 

15 

6 

MAX 

35 

41 

35 

37 

35 

34 

43 

41 

43 

39 

39 

39 

36 

37 

34 

41 

38 

36 

30 

36 

35 

34 

21 

22 

39 

30 

27 

25 

26 

26 

22 

MIN 

-  1 

9 

2 

-  4 

13 

6 

22 

2 

-  3 

0 

-  4 

-  6 

0 

2 

6 

11 

-  5 

8 

28 

9 

-22 

-13 

0 

2 

-10 

7 

-  3 

-  4 

-20 

MAX 

40 

39 

43 

39 

36 

35 

46 

42 

46 

44 

41 

40 

38 

37 

36 

41 

41 

37 

26 

39 

38 

36 

18 

24 

36 

40 

27 

30 

25 

26 

22 

MIN 

11 

13 

8 

11 

23 

18 

26 

26 

18 

12 

15 

17 

17 

18 

21 

26 

1 

21 

25 

6 

-  1 

5 

11 

21 

5 

16 

5 

0 

1 

MAX 

34 

42 

35 

38 

32 

32 

40 

33 

39 

37 

36 

32 

34 

31 

39 

41 

43 

37 

33 

42 

43 

40 

30 

26 

29 

36 

31 

30 

29 

26 

22 

MIN 

3 

0 

6 

1 

14 

10 

23 

18 

21 

2 

-  4 

-  6 

-  1 

3 

24 

33 

31 

14 

30 

26 

23 

-  1 

6 

6 

21 

-  2 

17 

9 

-  9 

12 

MAX 

41 

42 

49 

45 

40 

43 

46 

49 

38 

40 

39 

33 

40 

40 

39 

55 

53 

43 

37 

52 

48 

46 

36 

32 

47 

42 

36 

41 

38 

35 

27 

MIN 

16 

25 

15 

22 

30 

27 

35 

36 

22 

25 

20 

22 

17 

24 

31 

31 

22 

35 

34 

24 

12 

19 

29 

27 

12 

2- 

29 

19 

12 

MAX 

34 

36 

31 

30 

36 

33 

37 

43 

42 

36 

41 

33 

32 

36 

37 

39 

39 

36 

28 

40 

37 

36 

21 

25 

39 

27 

34 

34 

28 

22 

MIN 

-  5 

20 

10 

-  2 

15 

17 

30 

27 

10 

7 

8 

5 

10 

9 

21 

3? 

27 

19 

20 

29 

15 

-16 

5 

22 

0 

16 

17 

6 

-20 

MAX 

52 

43 

49 

49 

41 

44 

42 

54 

46 

38 

42 

33 

34 

45 

44 

54 

50 

41 

35 

47 

52 

49 

32 

34 

45 

35 

35 

39 

39 

34 

35 

MIN 

22 

30 

17 

32 

31 

20 

36 

24 

32 

17 

14 

11 

16 

24 

26 

28 

23 

34 

35 

22 

10 

16 

22 

19 

12 

29 

22 

16 

11 

MAX 

44 

40 

43 

39 

39 

32 

36 

44 

42 

37 

40 

36 

37 

41 

35 

45 

39 

35 

35 

34 

34 

35 

30 

32 

35 

36 

32 

34 

33 

33 

32 

MIN 

15 

29 

13 

12 

15 

19 

29 

22 

22 

9 

8 

2 

4 

16 

22 

31 

25 

31 

31 

22 

-  4 

20 

21 

28 

11 

27 

19 

12 

-  8 

MAX 

33 

32 

36 

31 

34 

36 

38 

32 

35 

33 

31 

32 

37 

36 

51 

47 

37 

33 

44 

44 

32 

38 

42 

32 

34 

34 

25 

21 

MIN 

5 

21 

14 

6 

20 

22 

32 

25 

13 

11 

9 

11 

15 

25 

30 

22 

33 

30 

12 

16 

28 

28 

17 

25 

23 

5 

3 

MAX 

38 

36 

39 

35 

34 

36 

39 

35 

31 

36 

37 

36 

34 

39 

40 

50 

44 

39 

35 

42 

45 

40 

34 

32 

38 

42 

31 

34 

33 

22 

19 

MIN 

9 

19 

17 

10 

21 

21 

32 

28 

20 

14 

10 

8 

11 

13 

25 

23 

21 

32 

31 

21 

15 

16 

28 

18 

16 

25 

21 

4 

-  1 

MAX 

33 

43 

31 

35 

30 

26 

40 

30 

31 

39 

32 

30 

34 

30 

35 

44 

44 

37 

30 

40 

41 

36 

27 

20 

32 

36 

23 

27 

28 

27 

20 

MIN 

2 

2 

4 

-  2 

15 

6 

20 

17 

12 

4 

0 

-  8 

0 

3 

23 

15 

12 

27 

30 

9 

-  1 

-  2 

4 

11 

5 

2 

4 

3 

-10 

MAX 

37 

40 

35 

36 

34 

35 

43 

35 

38 

38 

35 

33 

33 

36 

36 

45 

40 

33 

31 

41 

42 

35 

27 

29 

34 

40 

29 

30 

27 

30 

20 

MIN 

3 

11 

8 

1 

17 

9 

29 

20 

20 

9 

3 

1 

5 

6 

23 

20 

12 

30 

26 

21 

-  1 

4 

16 

16 

10 

6 

4 

-  7 

-11 

MAX 

29 

36 

36 

34 

32 

31 

39 

41 

32 

32 

29 

26 

31 

35 

42 

43 

42 

35 

30 

40 

43 

42 

25 

25 

37 

40 

28 

32 

32 

30 

17 

MIN 

6 

22 

16 

5 

24 

22 

21 

22 

14 

13 

9 

8 

15 

21 

30 

29 

25 

18 

25 

32 

24 

7 

8 

17 

26 

1 

21 

22 

10 

-11 

MAX 

28 

28 

29 

31 

31 

29 

33 

32 

39 

36 

27 

29 

34 

26 

35 

35 

35 

30 

28 

31 

33 

33 

23 

18 

27 

29 

20 

29 

26 

22 

17 

MIN 

-  3 

6 

9 

-  6 

12 

13 

9 

22 

19 

5 

6 

1 

4 

7 

22 

26 

4 

20 

24 

18 

0 

-16 

12 

15 

-  7 

15 

15 

-  6 

-  9 

MAX 

47 

44 

46 

45 

40 

42 

47 

50 

48 

47 

42 

30 

43 

43 

41 

66 

54 

44 

36 

49 

50 

50 

33 

34 

47 

46 

42 

40 

39 

36 

32 

MIN 

19 

28 

17 

26 

31 

27 

35 

26 

22 

26 

18 

22 

18 

25 

31 

32 

24 

34 

35 

27 

13 

21 

26 

31 

19 

26 

31 

21 

10 

MAX 

41 

37 

36 

39 

35 

34 

42 

36 

47 

40 

45 

37 

44 

40 

40 

42 

46 

44 

40 

48 

44 

40 

35 

40 

45 

50 

38 

36 

41 

34 

35 

MIN 

25 

34 

33 

29 

29 

30 

30 

30 

26 

25 

22 

22 

29 

29 

25 

38 

31 

32 

36 

33 

25 

26 

33 

34 

30 

30 

27 

29 

11 

MAX 

40 

45 

43 

35 

38 

48 

50 

40 

42 

33 

33 

31 

39 

40 

36 

47 

57 

45 

40 

49 

50 

48 

40 

46 

41 

49 

37 

44 

40 

43 

36 

MIN 

30 

32 

31 

29 

27 

31 

33 

32 

28 

26 

22 

22 

24 

24 

26 

34 

34 

36 

35 

30 

21 

24 

34 

33 

24 

28 

28 

26 

16 

MAX 

48 

46 

49 

40 

40 

38 

47 

39 

35 

35 

31 

30 

31 

36 

42 

59 

53 

53 

37 

48 

55 

52 

39 

36 

51 

46 

39 

41 

40 

32 

34 

MIN 

16 

19 

16 

17 

20 

16 

35 

30 

29 

30 

23 

28 

27 

28 

29 

30 

36 

35 

32 

3< 

41 

26 

21 

27 

28 

32 

22 

32 

27 

20 

16 

MAX 

48 

50 

49 

46 

39 

54 

48 

48 

55 

45 

39 

41 

46 

47 

43 

53 

53 

48 

50 

49 

47 

45 

45 

50 

48 

44 

42 

52 

38 

41 

40 

MIN 

35 

33 

33 

36 

28 

32 

36 

34 

35 

31 

25 

25 

27 

33 

33 

36 

32 

39 

36 

33 

31 

33 

40 

35 

33 

38 

29 

25 

25 

MAX 

30 

34 

38 

32 

34 

33 

37 

45 

46 

27 

27 

24 

32 

39 

37 

43 

40 

33 

27 

45 

40 

41 

20 

20 

35 

36 

27 

37 

37 

29 

16 

MIN 

-  1 

9 

7 

4 

14 

17 

27 

30 

7 

12 

1 

8 

12 

6 

20 

16 

12 

21 

12 

15 

-  9 

-  6 

14 

11 

9 

6 

23 

8 

-12 

MAX 

38 

40 

34 

33 

36 

32 

41 

39 

35 

32 

34 

33 

31 

35 

35 

43 

38 

37 

32 

35 

34 

MIN 

12 

23 

8 

5 

15 

15 

28 

30 

21 

7 

8 

9 

3 

11 

20 

30 

26 

24 

29 

30 

MAX 

32 

37 

36 

35 

34 

35 

39 

38 

46 

37 

38 

36 

33 
8 

36 

35 

37 

41 

34 

30 

41 

36 

31 

31 

22 

37 

30 

25 

26 

31 

29 

25 

MIN 

6 

17 

10 

6 

18 

23 

25 

13 

10 

9 

7 

9 

7 

6 

22 

8 

13 

10 

9 

-  9 

-  4 

10 

20 

5 

6 

4 

-  2 

MAX 

37 

44 

45 

47 

38 

36 

37 

53 

48 

47 

42 

34 

26 

31 

40 

44 

45 

40 

33 

43 

41 

39 

30 

29 

42 

35 

36 

37 

38 

36 

30 

MIN 

11 

23 

15 

13 

25 

20 

33 

31 

22 

21 

18 

16 

20 

20 

26 

26 

23 

29 

26 

26 

3 

6 

22 

24 

16 

20 

25 

18 

0 

MAX 

36 

41 

42 

45 

39 

36 

41 

51 

45 

45 

41 

31 

25 

31 

36 

44 

44 

30 

36 

32 

43 

43 

40 

24 

29 

39 

36 

33 

36 

35 

33 

20 

MIN 

6 

17 

11 

8 

21 

18 

35 

27 

20 

17 

15 

15 

20 

21 

27 

33 

24 

24 

22 

27 

7 

-  1 

22 

21 

15 

23 

20 

-  3 

-  8 

MAX 

37 

37 

35 

20 

23 

28 

28 

42 

38 

45 

43 

37 

48 

60 

43 

34 

26 

39 

44 

40 

29 

30 

23 

23 

10 

MIN 

20 

14 

6 

5 

4 

-  2 

6 

5 

12 

1 6 

30 

24 

12 

25 

25 

16 

-  1 

0 

17 

12 

2 

13 

-  2 

2 

-18 

MAX 

36 

32 

38 

36 

34 

32 

30 

33 

38 

34 

30 

34 

34 

38 

34 

40 

38 

32 

34 

37 

34 

32 

28 

26 

34 

32 

24 

32 

30 

18 

12 

MIN 

23 

18 

8 

6 

14 

15 

26 

26 

12 

10 

14 

10 

15 

18 

20 

32 

32 

23 

22 

32 

32 

22 

3 

20 

26 

24 

10 

22 

16 

10 

-  7 

MAX 

35 

39 

40 

41 

38 

36 

44 

50 

42 

40 

40 

40 

41 

40 

41 

46 

45 

35 

30 

40 

43 

41 

31 

28 

41 

38 

32 

34 

38 

33 

25 

MIN 

n 

21 

13 

19 

25 

26 

30 

31 

23 

17 

12 

16 

16 

22 

26 

29 

26 

27 

31 

25 

6 

9 

26 

28 

21 

22 

29 

7 

-  5 

MAX 

58 

47 

41 

37 

35 

34 

31 

32 

35 

42 

56 

55 

47 

41 

57 

54 

51 

41 

37 

51 

47 

47 

45 

45 

33 

34 

MIN 

22 

35 

30 

30 

30 

22 

28 

27 

29 

30 

37 

36 

36 

35 

35 

40 

31 

22 

28 

29 

?* 

25 

32 

27 

24 

17 

MAX 

37 

40 

45 

40 

40 

40 

45 

49 

45 

37 

43 

36 

37 

36 

37 

50 

49 

42 

35 

49 

43 

45 

32 

36 

44 

36 

38 

39 

37 

34 

31 

MIN 

18 

27 

20 

23 

30 

28 

34 

30 

25 

24 

23 

19 

23 

26 

31 

34 

34 

29 

25 

33 

32 

25 

16 

21 

30 

29 

19 

26 

30 

24 

13 

MAX 

29 

29 

36 

35 

32 
6 

36 

37 

35 

46 

30 

24 

27 

29 

34 

38 

38 

43 

35 

32 

36 

46 

42 

29 

20 

31 

37 

36 

30 

36 

39 

29 

MIN 

-  2 

5 

1 

18 

23 

29 

5 

3 

0 

-  2 

0 

4 

10 

29 

29 

16 

16 

19 

16 

IB 

-1  1 

-  8 

20 

7 

10 

22 

12 

-16 

Station 


FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 

GLENNS  FERRY 

GOODING  CAA  AP 

GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 

GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  AP 

HAMER    4  NW 

HA2ELT0N 

HILL  CITY 

MOLLISTER 

IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

IRWIN   2  SE 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA    2  NNE 

LEWISTON  WB  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN 

MACKAY  RS 

MALAO 

MALAO  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN    1  W 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  178  - 


rable  5  -  Coniinued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
BeCEMBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

0) 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

II 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

V 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 

41 

42 

41 

45 

44 

41 

— 

46 

41 

.8 

MIN 

32 

32 

32 

34 

31 

28 

33 

35 

3t 

31 

29 

3i 

25 

34 

32 

36 

37 

32 

32 

36 

33 

31 

28 

3( 

36 

32 

\i 

32 

26 

26 

2! 

31 

.9 

FOUNTAIN  HOME  1 

NE 

MAX 

46 

46 

49 

49 

44 

43 

42 

4 1 

41 

30 

59 

55 

54 

38 

47 

50 

48 

37 

35 

40 

36 

42 

42 

36 

3; 

43 

•  3 

MIN 

22 

23 

17 

24 

22 

22 

33 

30 

25 

22 

20 

25 

27 

21 

27 

32 

35 

33 

26 

34 

39 

27 

17 

24 

22 

10 

30 

28 

IS 

13 

29 

•  4 

4ULLAN  PASS  CAA 

MAX 

26 

27 

29 

32 

30 

30 

36 

42 

36 

30 

37 

30 

27 

29 

26 

27 

21 

19 

26 

31 

31 

23 

26 

19 

16 

1( 

2Si« 

MIN 

23 

22 

24 

27 

19 

IS 

19 

30 

34 

22 

24 

2: 

23 

20 

21 

23 

25 

17 

17 

23 

19 

15 

12 

18 

22 

16 

16 

16 

14 

11 

11 

20 

.2 

<IAMPA    2  NW 

MAX 

43 

46 

48 

46 

49 

40 

5 1 

37 

42 

98 

90 

43 

49 

52 

56 

43 

40 

36 

53 

41 

41 

41 

36 

2" 

42 

.7 

MIN 

19 

24 

17 

17 

21 

21 

31 

32 

30 

30 

26 

21 

27 

27 

lo 

31 

36 

36 

31 

31 

42 

32 

22 

24 

27 

30 

23 

27 

27 

22 

18 

27 

•  1 

4EW  MEAOOMS  RS 

MAX 

28 

30 

28 

34 

20 

25 

3  0 

29 

36 

32 

33 

32 

32 

39 

33 

33 

29 

25 

29 

31 

30 

27 

24 

28 

.2 

MIN 

-  u 

16 

9 

3 

5 

10 

21 

21 

13 

8 

'1 

^1 

'3 

16 

20 

30 

24 

24 

31 

23 

12 

12 

24 

29 

10 

11 

-17 

12 

.4 

lEZPERCE  2  E 

MAX 

34 

37 

4  0 

33 

35 

36 

40 

45 

5C 

38 

53 

4« 

40 

37 

40 

44 

36 

36 

36 

42 

43 

33 

36 

33 

2( 

39 

•  2 

MIN 

30 

31 

26 

25 

24 

22 

32 

31 

33 

26 

25 

23 

26 

32 

26 

31 

33 

31 

30 

32 

32 

28 

23 

26 

33 

29 

26 

30 

27 

24 

16 

28 

.0 

lAKLEY 

MAX 

49 

44 

48 

47 

40 

42 

47 

54 

54 

34 

46 

54 

47 

36 

39 

90 

46 

41 

36 

35 

48 

39 

36 

41 

42 

39 

3T 

43 

•  2 

MIN 

21 

25 

21 

21 

30 

25 

33 

31 

13 

13 

20 

14 

20 

30 

32 

36 

34 

21 

24 

34 

36 

20 

7 

21 

32 

25 

16 

28 

28 

22 

9 

24 

■  1 

IBSIOIAN   2  NNH 

MAX 

41 

35 

29 

37 

30 

31 

32 

29 

23 

21 

16 

IG 

37 

39 

36 

30 

34 

32 

30 

10 

27 

30 

34 

2t 

32 

27 

25 

ic 

20 

■  9 

MIN 

-13 

5 

-10 

-  7 

9 

15 

25 

1 

-  5 

-13 

-10 

-13 

8 

'5 

4 

5 

4 

18 

14 

27 

27 

9 

-2  7 

10 

10 

12 

-  6 

13 

-  6 

-12 

-28 

2 

.3 

iLA   5  S 

MAX 

40 

42 

43 

37 

37 

40 

37 

50 

93 

47 

45 

43 

43 

43 

90 

47 

45 

47 

4C 

40 

27 

20 

30 

7 

MIN 

21 

14 

13 

15 

19 

27 

17 

20 

22 

19 

16 

15 

17 

20 

20 

32 

32 

30 

31 

32 

33 

24 

24 

24 

30 

20 

23 

30 

12 

8 

-  < 

21 

■  3 

IROF  t  NO 

MAX 

39 

42 

42 

37 

40 

37 

4  5 

42 

44 

40 

40 

39 

36 

48 

45 

50 

48 

46 

46 

39 

38 

39 

45 

37 

44 

40 

43 

39 

42 

0 

MIN 

25 

33 

32 

30 

30 

32 

32 

35 

30 

28 

23 

24 

25 

26 

31 

32 

36 

33 

29 

36 

32 

23 

29 

32 

31 

27 

31 

27 

30 

21 

20 

■  9 

alisaoes  dam 

MAX 

28 

32 

35 

32 

35 

32 

40 

35 

30 

30 

43 

43 

36 

30 

39 

44 

44 

26 

24 

35 

39 

28 

32 

35 

30 

1( 

33 

8 

MIN 

13 

24 

27 

15 

24 

24 

24 

24 

21 

14 

11 

10 

17 

21 

28 

34 

32 

28 

16 

29 

32 

24 

7 

6 

21 

24 

6 

21 

28 

12 

1 

19 

8 

ARMA   EXP  STA 

MAX 

51 

50 

45 

41 

40 

56 

94 

46 

41 

96 

52 

48 

38 

37 

48 

46 

40 

36 

33 

33 

27 

41 

■  2 

MIN 

17 

18 

16 

14 

20 

27 

36 

34 

30 

29 

26 

27 

26 

3* 

30 

29 

38 

36 

31 

35 

41 

32 

23 

26 

26 

34 

26 

30 

24 

19 

16 

27 

3 

AUL    1  E 

MAX 

46 

42 

43 

50 

50 

43 

4  5 

42 

45 

99 

47 

40 

40 

93 

48 

34 

33 

36 

46 

42 

38 

40 

36 

34 

42 

6 

MIN 

15 

17 

15 

15 

21 

26 

29 

30 

26 

26 

21 

20 

18 

19 

27 

33 

34 

34 

25 

30 

30 

24 

10 

12 

23 

33 

17 

25 

29 

22 

13 

23 

■  3 

AVETTE 

MAX 

42 

50 

4  2 

35 

40 

38 

4 1 

42 

42 

37 

48 

91 

50 

41 

92 

60 

46 

42 

39 

40 

46 

40 

39 

37 

30 

24 

41 

1 

MIN 

23 

24 

16 

14 

22 

23 

31 

35 

34 

31 

21 

3C 

29 

31 

33 

34 

34 

37 

32 

37 

42 

32 

20 

30 

27 

36 

25 

32 

26 

16 

14 

28 

2 

lERCE  RS 

MAX 

33 

35 

35 

36 

33 

34 

36 

3  5 

36 

34 

34 

33 

38 

36 

37 

39 

34 

37 

33 

29 

93 

36 

33 

32 

34 

33 

29 

33 

0 

MIN 

11 

30 

26 

17 

17 

19 

26 

29 

15 

12 

10 

10 

16 

19 

16 

24 

28 

28 

26 

28 

30 

27 

9 

10 

24 

29 

23 

23 

20 

22 

0 

20 

,1 

OCATELLO  2 

MAX 

39 

42 

42 

39 

40 

42 

38 

!1 

49 

39 

35 

47 

49 

45 

36 

34 

45 

42 

34 

43 

40 

36 

2{ 

41 

•  2 

MIN 

13 

29 

24 

13 

24 

28 

34 

36 

25 

23 

17 

15 

17 

21 

28 

28 

34 

31 

25 

30 

36 

25 

16 

20 

30 

25 

22 

27 

31 

17 

6 

24 

2 

OCATELLO  WB  AP 

MAX 

38 

40 

40 

39 

41 

50 

48 

38 

37 

43 

46 

42 

33 

37 

42 

42 

34 

40 

37 

30 

24 

30 

4 

MIN 

11 

29 

19 

12 

23 

26 

35 

25 

25 

20 

16 

15 

17 

18 

29 

41 

32 

26 

24 

35 

38 

20 

12 

14 

30 

20 

19 

26 

26 

10 

1 

22 

>9 

ORTHILL 

MAX 

37 

40 

44 

43 

47 

44 

39 

32 

44 

42 

36 

44 

43 

44 

39 

42 

44 

45 

35 

36 

36 

34 

29 

39 

6 

MIN 

29 

26 

31 

25 

26 

22 

14 

27 

21 

18 

26 

26 

15 

26 

20 

26 

30 

36 

25 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

25 

31 

22 

17 

9 

25 

2 

RESTON  2  SE 

MAX 

40 

42 

39 

45 

44 

37 

33 

41 

44 

44 

30 

25 

38 

37 

34 

37 

40 

35 

27 

39 

0 

MIN 

9 

13 

15 

13 

24 

19 

31 

31 

22 

19 

16 

17 

17 

19 

26 

34 

32 

26 

21 

26 

23 

25 

-  2 

1 

22 

25 

16 

17 

26 

11 

-  3 

19 

2 

RIEST  RIVER  EXP 

STA 

MAX 

34 

36 

37 

41 

37 

40 

43 

41 

35 

35 

36 

35 

43 

32 

35 

37 

30 

30 

36 

1 

MIN 

28 

31 

31 

30 

29 

29 

20 

31 

29 

23 

16 

30 

29 

28 

18 

27 

31 

31 

24 

31 

32 

30 

24 

30 

26 

28 

25 

30 

19 

20 

11 

28 

5 

ICHFIELO 

MAX 

39 

41 

36 

3  8 

50 

47 

44 

36 

34 

42 

42 

39 

27 

28 

39 

37 

30 

34 

35 

31 

22 

37 

7 

MIN 

14 

21 

15 

22 

30 

21 

31 

31 

21 

17 

20 

13 

19 

20 

22 

32 

32 

26 

13 

22 

23 

23 

5 

14 

23 

27 

9 

23 

26 

1 

-  4 

10 

6 

ISGINS  RS 

MAX 

50 

42 

50 

44 

53 

52 

42 

42 

46 

52 

53 

46 

42 

38 

36 

44 

7 

MIN 

36 

34 

32 

26 

31 

28 

30 

30 

32 

27 

27 

23 

25 

32 

34 

38 

36 

33 

35 

32 

30 

32 

40 

36 

38 

28 

30 

28 

28 

22 

31 

2 

yPERT 

46 

55 

45 

45 

43 

51 

49 

49 

33 

45 

43 

38 

39 

40 

43 

3 

MIN 

13 

17 

17 

19 

21 

29 

30 

25 

25 

22 

20 

19 

18 

20 

26 

31 

35 

32 

25 

31 

33 

26 

11 

14 

23 

19 

26 

23 

22 

10 

22 

6 

jAINT  ANTHONY 

MAX 

42 

42 

36 

30 

42 

40 

41 

29 

30 

31 

39 

27 

35 

31 

22 

20 

34 

8 

MIN 

2 

4 

'e 

8 

16 

20 

20 

30 

'7 

*5 

'5 

'2 

7 

12 

27 

33 

32 

26 

19 

29 

32 

20 

4 

4 

25 

13 

-  7 

3 

20 

-  1 

-  6 

13 

6 

AINT  MARIES 

45 

44 

39 

38 

46 

42 

37 

37 

43 

43 

43 

37 

38 

41 

34 

32 

40 

6 

MIN 

31 

31 

29 

26 

27 

29 

28 

33 

2* 

21 

18 

32 

23 

27 

24 

31 

32 

31 

30 

35 

33 

31 

25 

30 

33 

34 

29 

31 

23 

29 

11 

28 

1 

ALMON 

50 

51 

39 

37 

53 

48 

41 

34 

30 

44 

44 

32 

32 

36 

31 

20 

35 

9 

MIN 

19 

24 

19 

'1 

12 

17 

30 

18 

15 

20 

17 

15 

17 

13 

11 

25 

30 

23 

20 

30 

32 

18 

9 

14 

27 

17 

15 

21 

17 

1 

-  6 

17 

7 

HO SHONE 

37 

41 

49 

47 

39 

35 

35 

37 

33 

27 

40 

1 

MIN 

17 

25 

16 

23 

17 

24 

32 

26 

24 

19 

17 

20 

16 

17 

29 

35 

32 

31 

24 

26 

27 

24 

11 

15 

22 

26 

16 

26 

27 

22 

5 

22 

4 

^ENCER  RS 

MAX 

36 

36 

32 

25 

36 

34 

31 

24 

19 

29 

28 

20 

27 

26 

25 

20 

30 

0 

MIN 

-  1 

'e 

10 

'2 

16 

9 

23 

18 

17 

^7 

'0 

'3 

15 

27 

31 

29 

24 

-  1 

23 

21 

8 

-  9 

-  6 

9 

14 

-  8 

13 

14 

0 

-12 

0 

s 

TI8NITE 

MAX 

42 

26 

30 

40 

44 

42 

39 

40 

34 

36 

43 

32 

26 

33 

36 

30 

34 

24 

36 

35 

35 

28 

31 

25 

26 

30 

34. 

3 

MIN 

19 

4 

8 

14 

11 

17 

15 

11 

10 

8 

3 

11 

15 

11 

16 

24 

21 

12 

20 

11 

20 

-  7 

8 

21 

17 

8 

15 

10 

5 

-  6 

-  2 

Ill 

3 

[TREVELL 

41 

45 

45 

38 

37 

45 

44 

44 

26 

27 

38 

40 

39 

31 

34 

31 

27 

37. 

3 

MIN 

10 

17 

17 

25 

27 

26 

34 

32 

27 

12 

16 

18 

17 

17 

19 

32 

32 

29 

18 

27 

32 

2 

2 

12 

22 

25 

12 

22 

21 

20 

3 

20, 

2 

•jam 

43 

40 

40 

38 

40 

40 

42 

40 

32 

35 

42 

38 

40 

34 

34 

30 

36.4 

MIN 

15 

15 

15 

^6 

12 

20 

21 

24 

14 

4 

0 

-'1 

11 

U 

11 

11 

35 

32 

20 

20 

20 

1 1 

7 

6 

18 

26 

-  7 

21 

4 

0 

13. 

2 

m  VALLEY 

40 

39 

39 

30 

37 

36 

32 

16 

24 

35 

34 

25 

26 

28 

23 

22 

34. 

5 

MIN 

1 

11 

3 

0 

16 

7 

27 

9 

0 

'4 

0 

-  2 

4 

4 

6 

30 

27 

24 

2 

20 

26 

0 

-2  3 

-  8 

8 

23 

-  6 

11 

-  2 

-  9 

-20 

6. 

2 

UN  FALLS  PH 

59 

56 

91 

43 

54 

61 

55 

41 

36 

54 

51 

42 

45 

45 

37 

36 

45. 

2 

MIN 

25 

27 

23 

26 

26 

27 

37 

33 

31 

32 

26 

28 

28 

29 

31 

39 

39 

38 

33 

40 

46 

35 

21 

29 

31 

38 

27 

33 

32 

23 

19 

30. 

8 

pTONIA   EXP  STA 

42 

39 

32 

26 

36 

41 

35 

18 

26 

36 

28 

29 

31 

35 

24 

20 

32. 

3 

MIN 

4 

'o 

'5 

8 

20 

13 

23 

^6 

'3 

'0 

'4 

10 

17 

22 

33 

29 

22 

13 

26 

29 

0 

-  3 

-  1 

22 

13 

11 

16 

8 

0 

-11 

11. 

1 

rlREE  CREEK 

53 

46 

36 

39 

47 

50 

44 

33 

38 

45 

38 

36 

42 

42 

35 

41 

45. 

4 

MIN 

23 

7 

12 

30 

18 

32 

12 

13 

11 

20 

16 

19 

22 

26 

36 

29 

25 

20 

34 

35 

20 

-  8 

7 

12 

24 

0 

27 

20 

20 

-  4 

18. 

7 

UN  FALLS  2  NNE 

58 

99 

44 

39 

53 

53 

49 

34 

35 

50 

47 

41 

42 

40 

35 

3  0 

43. 

6 

MIN 

16 

28 

18 

19 

28 

29 

36 

27 

21 

27 

17 

23 

22 

23 

31 

35 

36 

31 

28 

37 

35 

27 

13 

22 

25 

30 

22 

27 

30 

25 

14 

25. 

9 

UN  FALLS  3  SE 

46 

48 

9S 

45 

42 

44 

54 

92 

38 

34 

39 

50 

44 

40 

43 

40 

35 

43. 

6 

MIN 

15 

18 

24 

18 

20 

27 

32 

33 

22 

24 

19 

22 

18 

19 

30 

36 

39 

39 

28 

31 

39 

28 

11 

11 

24 

36 

22 

27 

32 

26 

15 

25. 

2 

ILLACE 

MAX 

37 

36 

40 

39 

34 

40 

37 

41 

41 

36 

44 

43 

36 

40 

39 

41 

41 

37 

42 

43 

38 

39 

36 

41 

41 

40 

34 

38 

37 

32 

30 

38.4 

MIN 

32 

32 

30 

27 

25 

29 

27 

32 

27 

25 

22 

30 

26 

28 

25 

32 

30 

30 

29 

34 

31 

28 

16 

30 

31 

26 

26 

31 

23 

16 

10 

27. 

3 

ILLACE  WOODLAND 

PARK 

MAX 

41 

35 

39 

40 

36 

40 

39 

42 

50 

42 

41 

43 

40 

39 

40 

46 

41 

37 

43 

38 

38 

33 

35 

40 

44 

34 

34 

37 

33 

30 

39. 

0 

«IN 

32 

26 

25 

26 

24 

27 

?4 

23 

21 

20 

27 

25 

24 

31 

32 

31 

29 

30 

33 

30 

14 

24 

31 

33 

27 

28 

23 

25 

5 

25. 

9 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAH 
DECEMBER  IMl 


Station 

Day 

01  Month 

P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WAY4N    1  N 

MAX 
MIN 

45 
24 

32 

21 

35 

10 

46 

23 

36 
28 

29 
17 

33 
25 

41 

24 

35 

3 

28 
2 

29 

0 

36 
3 

38 
17 

40 
29 

40 
32 

41 

33 

40 

30 

32 
27 

28 
17 

40 
23 

40 

23 

35 
18 

25 
13 

34 

8 

30 
21 

32 
20 

23 
6 

27 
16 

31 
21 

25 

2 

16 
-12 

lift! 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

42 

23 

45 

21 

43 
17 

36 
16 

38 
21 

37 

20 

39 
16 

42 
34 

41 

32 

37 
30 

34 
22 

34 
28 

33 
28 

42 
29 

38 
32 

49 
35 

48 

34 

48 
34 

41 

30 

51 
35 

52 

38 

47 

30 

40 
IB 

36 

28 

39 
24 

48 

34 

41 

25 

38 
29 

35 
23 

29 
11 

22 
9 

40<, 
26 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

39 
29 

38 

30 

40 

27 

42 

28 

42 
28 

39 
24 

40 
29 

50 
30 

51 

33 

45 

22 

45 

21 

38 
26 

45 

25 

40 
30 

43 
26 

50 
33 

43 

30 

38 
28 

39 
27 

40 
31 

40 
32 

35 
26 

34 
15 

35 
26 

43 
32 

39 
2S 

31 
19 

40 
28 

35 
23 

33 
21 

34 
8 

40,, 
28 1, 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


ANDERSON  DAM 


ARCO  3  NW 


AHROWROCK  DAM 


ASHTON  1  S 


BIG  CREEK  1  S 


BOISE  WB  AP 


BONNERS  FERRY  1  SW 


BURLEY  CAA  AP 


CASCADE  1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D'ALENE  RS 
COTTONWOOD 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AP 
FAIRFIELD  RS 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
HAILEY  AP 
HAHER  4  NV 
IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO     FALLS  46  W  WB 
IRWIN  2  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
LEWISTON  WB  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


L3.0 
13 


9.0  1.0 
16  17 


4.1|  1.0 
9 


30.0 
20 


1.5 

2 

1 

5.5 

0.7 

13 

13 

T 

3.0 

1 

3 

4.9|L2.0 
30 

0.5 


T 

2.5 

T 

5.0 
14 

14.5 
24 

5.0 
14 

2.0 
T 

12.5 
40 

1.0 

T 

2.5 

9 

10. 0 
13 

6.0 
4.0 


4.010.0 
24  34 

T 
T 


10.0 
36 


5.511.0 
38 


0.2 
7 


15. 0 
19 


a.o  u.o 

27  36 
T 


12. 2 
48 
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Tabis  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


lOABO 
DECEMBER  1957 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HALAO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1 

T 

T 

T 

1.0 

0.4 

2 

T 

2 

1.0 
1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

3.0 
3 

1.0 
5 

5 

4 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

0.5 
T 

5.0 
5 

1.1 
5 

T 

5 

5 

UC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
5 

7.0 
11 

10 

8 

7 

7 

6 

6 

LO.O 
17 

3.0 
20 

6.0 
21 

21 

2.0 

4.0 

22 

6.0 
24 

4.0 

27 

27 

27 

27 

HULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
21 

1.1 
24 

0.1 
24 

24 

1.1 
23 

7.2 
24 

0.4 
30 

30 

29 

28 

T 
27 

T 
26 

2S 

2.3 
2S 

0.1 
27 

2.4 

27 

4.8 

29 

8.9 
34 

7.9 
41 

4.6 
47 

6.3 

52 

3.2 
56 

2.3 
59 

5.8 
60 

7.1 
64 

5.5 
70 

2.1 
73 

5.2 
76 

0.3 
78 

2.0 
79 

79 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

2 

3.0 
3 

2 

1 

T 

1 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.O 
T 

T 

0.5 
T 

T 

OBSIDIAN  2  mnr 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

7 

7 

7 

7 

9 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

20 

22 

22 

23 

24 

25 

25 

30 

33 

33 

33 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

1.0 
1 

T 

T 

3.0 
2 

1 

1 

1 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6 

3.0 
9 

T 

9 

8 

8 

4.0 

12 

6.0 
IS 

IS 

IS 

IS 

15 

14 

14 

1.0 

15 

2.0 
17 

16 

15 

14 

2.0 
16 

4.0 

20 

20 

2.0 
21 

20 

1.0 
21 

2.0 
23 

0.5 
23 

2.0 
2S 

3.0 
28 

T 
27 

1.0 
29 

29 

POCATILLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

0.4 
T 

0.6 
T 

T 

T 

T 

T 

1.1 
T 

T 

0.4 

T 

T 

.T 
T 

T 

0.2 

T 
T 

1.1 
T 

0.3 
1 

1 

1 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

2 

4.5 

5 

2 

0.8 
3 

2 

2 

2 

1 

1.0 
1 

2.0 

1.0 
1 

T 

3.0 
T 

4.0 

3 

2.0 
1 

1.0 
2 

1.0 
1 

T 

I 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOlfFALL 
SN  ON  GND 

3.S 
7 

5 

4 

4 

3 

5.0 
8 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

0.2 
5 

5 

0.4 

5 

4 

3.0 
4 

2.0 
6 

4 

4 

0.7 
5 

2.0 
7 

4.3 
10 

1.3 
10 

T 

8 

1.5 
9 

3.0 
12 

12 

0.8 
13 

13 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

8 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1.5 
10 

3.0 
13 

2.0 
14 

2.0 
15 

1.5 
IS 

T 
14 

13 

13 

13 

1.3 
14 

14 

2.0 
16 

15 

4.S 
18 

17 

17 

17 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
9 

9 

9 

9 

1.0 
11 

7.0 
IS 

1.0 

16 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

0.5 

13 

12 

4.0 
16 

4.0 

20 

2.0 
22 

1.5 
21 

6.0 
26 

5. 5 
28 

5.0 
27 

1.0 
26 

T 
24 

2.0 
26 

3.0 
29 

3.0 
30 

3.0 
33 

31 

29 

27 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

6.0 
7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

1.0 
7 

3.0 
10 

T 

8 

8.0 
15 

1.0 
15 

3.0 
16 

4.0 
19 

2.0 
19 

19 

1.0 
19 

T 
18 

2.0 
18 

17 

7.0 
22 

1.0 
22 

1.0 
22 

21 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

0.5 
I 

1.6 
1 

T 

3.0 
3 

3 

2 

4.0 
4 

3 

2 

2 

2 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
1 

0.4 
T 

2.5 
1 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.5 
S 

T 

3 

T 

3 

2 

1.0 

3 

5.0 
5 

T 

5 

T 

4 

4 

4 

T 

3 

3 

3 

T 

2 

T 

2 

1 

1 

1.0 

2 

1.0 
3 

T 

2 

1.0 

2 

2.0 
4 

2.0 

5 

3.0 
8 

T 

4 

T 

4 

2.0 

6 

T 

5 

T 

5 

4.0 

9 

8 

See  reference  note*  follownnq  Stdbon  Index. 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2- 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 

j   Maximum  j 

Average 

Minimum 

Average 

Deponure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

1 

Degree  Days 

No  o 

Days 

Total 

8. 
& 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More  1 

0 
0 

1  00 

or  More 

u 

o  > 

hi 

B«low 

hi 

HARCH  1957 

CAJIEY  2  S 

47 

.7 

26 

.2 

37.0 

58 

19+ 

12 

23 

864 

0 

0 

28 

0 

APRIL  1957 

CAREY  2  S 

57 

.2 

30 

.4 

43.8 

74 

29 

20 

7 

631 

0 

0 

19 

0 

.34 

.21 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

JULY  1957 

CAREY  2  S 

86 

.8 

53 

.  5 

70 . 2 

94 

30 

41 

4 

g 

12 

0 

g 

0 

29 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ELK  CITY 

82 

!o 

39 

!i 

6o!6 

91 

5 

30 

16+ 

137 

2 

0 

2 

0 

!82 

!52 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

AUGUST  1957 

AVERY  RS 

85 

.5 

44 

.3 

64.9 

-  1.0 

96 

16 

32 

13+ 

51 

10 

0 

2 

0 

.68 

- 

.14 

.66 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

BUNGALOW  RS 

85 

.8M 

47 

.IM 

66.  5M 

-  2.1 

95 

16+ 

37 

15 

25 

7 

0 

0 

0 

.81 

.05 

.49 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAREY  2  S 

84 

.6 

47 

.9 

66.3 

93 

3 

39 

4 

35 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  POINT 

71 

.0 

53 

.8 

62.4 

79 

4 

42 

6+ 

111 

0 

0 

0 

0 

.  10 

.06 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAILEY  AP 

83 

.8 

47 

.8 

65.8 

-  0.5 

90 

4+ 

38 

29 

42 

3 

0 

0 

0 

.71 

.21 

.44 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SEPTEMBER  1957 

DEER  POINT 

65 

.9 

48 

.2 

57.1 

77 

6 

26 

19 

239 

0 

0 

3 

0 

.04 

.04 

18 

1.0 

0 

0 

0 

GRASUERE 

79 

.2M 

42 

3M 

60. 8M 

93 

7 

149 

2 

0 

3 

0 

.11 

.11 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

M 

M 

H 

.0 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

87 

3 

43 

.5 

65.4 

5.5 

98 

6 

32 

20 

66 

16 

0 

1 

0 

.06 

.42 

.06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEISER  2  SE 

81 

.5 

44 

.0 

62.8 

-  0.6 

90 

6 

34 

23 

98 

1 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCTOBER  1957 

WAYAN  1  N 

58 

3M 

29 

6M 

44.  OH 

81 

1 

644 

0 

0 

0 

.87 

.39 

3 

3 

0 

0 

NOVEMBER  1957 

DEER  POINT 

32 

9 

20 

0 

26.5 

48 

24 

1 

28 

1149 

0 

16 

29 

0 

1.47 

.82 

14 

20.0 

20 

14+ 

3 

1 

0 

DUBOIS     EXP  STA 

34 

.8 

18 

.5 

26.7 

-  4.0 

52 

6 

3 

29 

1144 

0 

12 

30 

0 

.56 

.05 

.24 

14 

8.8 

4 

14 

2 

0 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

■3 

Day  of  month 

To 

1   1  2  3 

4 

5  6 

7  {  8  1  9 

10  I  11  1  12 

13     14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

ItARCH  1957 
CARET  2  S 

APRIL  1957 
CARET  2  S 

.34 

.13 

.21  T 

JULT  1957 
CARET  2  S 
ELI  CITT 

.29 
.82 

.52 

.15 

.05 
.18 

.09 

.03 

.06  .02 

.01 

AUGUST  1957 
AVERT  RS 
BUNGALOW  RS 
CARET  2  S 
DEER  POINT 
BAILET  AP 

.68 
.81 
.00 
.10 
.71 

.66 
.49 

T 

T 

.09 

T 

.06 
.02 

.02 
.25 

T 

.23 

.04 
.44 

SEPTEMBER  1957 
DEER  POINT 
GRASHERE 
HOLLISTER 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 
WEISER  2  SE 

.04 

.11 

.06 
.00 

.04 

.11 

.06  T 

OCTOBER  1957 
LAMIAH 
RIRIE  12  ESE 
WATAN  1  N 

1.75 
.87 

.04 
.02 

.75  .07 
.04  .39 

.05 

.27 

.14  .01 

.07 

.14 

.09 

.41 

.22 
.22 

.14 

NOTTMBER  1957 
DEER  POINT 
DUBOIS  EXP  STA 

1.47 
.56 

.01 

.10 
.02 

.48     .82  T 
.22     .24  T 

T  • 

T  .02 

.07 
.02 

.02 

T 

.01 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Station 

Day 

Ol  Month 

t) 
t> 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MARCH  1957 
CARET  2  S 

MAX 
MIN 

2« 

Is 

23 

27 

3* 

20 

28 

32 

38 

25 

22 

31 

20 

15 

28 

47 
34 

45 

25 

25 

30 

58 

30 

27 

42 

20 

45 

12 

52 

20 

49 

29 

49 
24 

55 

21 

S7 
31 

54 

32 

63 
32 

60 
27 

47.7 
26.2 

APRIL  1957 
CAREY  2  S 

MAX 
MIN 

26 

23 

53 
24 

55 

23 

55 

32 

28 

20 

39 

55 

30 

22 

31 

33 

27 

41 

22 

61 
30 

58 

22 

35 

35 

33 

36 

61 
31 

31 

50 
32 

29 

52 
35 

60 
27 

70 
34 

42 

69 
39 

67.2 
30.4 

JULY  1957 
CAREY  2  S 

MAX 
MIN 

a« 

57 

eo 

46 

81 
46 

82 
41 

91 

47 

90 
45 

81 
56 

86 
49 

88 

58 

93 
66 

85 
55 

89 
54 

90 
58 

80 
52 

78 
45 

85 
44 

82 

49 

85 

43 

89 
53 

93 
79 

88 
55 

91 
60 

85 
46 

90 
64 

91 
54 

83 
49 

90 
52 

91 
54 

86 
51 

94 

61 

90 
66 

86.8 
53.6 

ELK  CITY 

MAX 
MIN 

AO 

40 

40 

40 

35 

40 

34 

37 

37 

37 

40 

41 

44 

44 

34 

71 
30 

68 
39 

78 
30 

78 
45 

84 

37 

81 
43 

61 
43 

46 

83 
35 

90 
34 

87 
41 

79 
38 

38 

88 

34 

89 
48 

89 
47 

82.0 
39.1 

AUGUST  1957 
AVERY  R5 

MIN 

g* 

♦0 

82 
40 

83 
46 

84 

46 

84 

42 

76 
54 

78 
40 

89 
48 

86 
50 

86 
51 

83 
47 

80 
34 

85 
32 

91 
32 

89 
49 

96 
44 

95 
49 

94 
48 

93 
39 

90 
48 

90 
44 

92 
49 

91 
46 

90 
46 

83 
39 

83 
47 

78 
47 

82 
42 

76 
41 

79 
48 

79 
44 

85.  5 
44.  3 

BUNGALOW  RS 

MAX 
MIN 

ei 

♦5 

82 
46 

90 
49 

90 
49 

84 

53 

83 
55 

83 
46 

83 

51 

87 
51 

86 
41 

85 
45 

82 
41 

85 
45 

87 
43 

88 

37 

95 
51 

95 
50 

93 
51 

91 
51 

89 
47 

88 
46 

89 
52 

93 
48 

89 
48 

83 
40 

81 
46 

78 
48 

75 
46 

79 
44 

79 
47 

85.8 
47.1 

CAREY  2  S 

MAX 
MIN 

«7 
*t 

90 
50 

93 

72 

91 
39 

90 
43 

89 
47 

82 
40 

85 
46 

88 

51 

90 
47 

82 
45 

85 
47 

85 
43 

86 
42 

85 
S6 

90 
46 

65 
50 

88 

50 

84 

52 

89 
48 

86 
54 

83 
61 

87 
50 

85 
52 

85 
51 

80 
52 

78 
45 

80 
46 

71 
40 

76 
43 

69 
42 

84.6 
47.9 

DEER  POINT 

MAX 
MIN 

72 
49 

72 
53 

77 
59 

79 
59 

76 
52 

66 
42 

69 
49 

71 
55 

74 
59 

74 
49 

69 
52 

70 
53 

74 
57 

73 
58 

72 
58 

78 

61 

76 
62 

77 
63 

77 
59 

75 
62 

74 

62 

74 
54 

77 
59 

74 
55 

69 
53 

67 
50 

63 
50 

63 
44 

58 
46 

52 
42 

59 
42 

71.0 
63.8 

HA  I  LEY  AP 

MAX 
MIN 

'a 

39 

47 

53 

51 

43 

42 

46 

59 

48 

47 

49 

45 

86 
46 

51 

82 

51 

90 
49 

85 
56 

86 
55 

88 
49 

85 

53 

84 

52 

87 
47 

85 
51 

84 
49 

60 
50 

84 
43 

74 
40 

73 
38 

65 
45 

79 
40 

83.8 
47.8 

SEPTEWER  1957 
DEER  POINT 

MIN 

66 
AS 

73 
47 

68 
55 

69 
53 

71 
55 

77 
59 

74 
63 

68 
38 

57 
39 

56 
38 

63 
46 

63 
47 

67 
48 

68 
49 

70 
58 

71 
59 

68 
58 

65 
31 

42 
26 

50 
31 

57 
40 

64 
45 

68 
51 

70 
57 

69 
57 

70 
40 

69 
58 

67 
44 

65 
56 

69 
52 

65.  9 
48.2 

GRASMERE 

MAX 
MIN 

79 
38 

87 
42 

85 
48 

87 
44 

87 
47 

90 
50 

93 
51 

87 
42 

69 
39 

67 
40 

77 
33 

77 
42 

74 
45 

79 
40 

82 
44 

84 

43 

77 
41 

61 
40 

46 
31 

68 
29 

74 

34 

80 
35 

82 

39 

86 
49 

B.? 
48 

85 

53 

85 
55 

83 
38 

83 
46 

79.2 
42.3 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

85 
AO 

87 
41 

95 

60 

88 
48 

74 
45 

81 

42 

82 

43 

83 

46 

84 
57 

87 
59 

84 

43 

76 
47 

88 
48 

MOUNTAIN  HOME   I  NE 

MAX 
MIN 

85 
*5 

95 
43 

91 
43 

9A 
43 

97 
48 

98 
48 

97 
48 

93 
45 

74 
42 

78 
38 

82 
36 

88 

36 

88 

47 

86 
40 

92 
41 

92 
42 

92 
41 

84 
47 

59 
35 

70 
32 

77 
48 

81 
37 

90 
38 

92 
40 

92 
41 

89 
49 

92 
65 

90 
42 

89 
50 

92 
56 

87.3 
43.5 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

43 

42 

52 

47 

48 

47 

44 

51 

41 

45 

7fl 
38 

88 

40 

83 
49 

61 
40 

83 
38 

85 
42 

85 
47 

80 
51 

67 
42 

69 
39 

76 
35 

76 
37 

78 
34 

79 
36 

80 

37 

81 
41 

87 
51 

80 
44 

82 
48 

87 
57 

80 
57 

81.6 
44.0 

OCTOBER  1957 
HAYAN  1  N 

MAX 
MIN 

40 

41 

35 

28 

22 

21 

19 

24 

28 

32 

33 

34 

32 

41 

31 

57 
18 

57 
35 

27 

24 

28 

29 

24 

35 

58.3 
29.6 

NOVEMBER  1957 
DEER  POINT 

MAX 
MIN 

32 
20 

33 
20 

36 
22 

37 
21 

40 
28 

40 
28 

39 
30 

41 
29 

40 
30 

38 

20 

35 
25 

30 
25 

32 
23 

27 
21 

28 
19 

28 
15 

27 
14 

25 
16 

26 
18 

25 
11 

25 
12 

26 
10 

41 
24 

48 

35 

43 

30 

30 
14 

28 

13 

26 
1 

27 
13 

33 
13 

32.9 
20.0 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

42 
25 

37 
27 

35 
22 

40 
24 

51 
25 

52 
30 

40 
24 

44 
22 

44 
19 

45 
24 

40 
30 

35 
27 

34 
28 

35 
28 

30 
21 

31 
17 

29 
16 

23 
17 

34 
14 

30 
11 

23 
8 

19 
6 

25 
8 

39 
10 

43 
20 

33 
21 

27 
4 

30 
16 

28 

3 

25 
7 

34.8 
18.6 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


station 

ObMi- 
TatioD 
data 

Amount 
■inoe 
la<t  ofa*. 

Snow  on 
^Tonnd 

ATUITM  SUIOIIT 

// 

19S6 
ADG.  30 

1957 
SEP.  19 

44.80 
44.80 

JACKSON  PEAK 

// 

1956 
AUG.  30 

1957 
SEP.  18 

34.00 
34.00 

MOORE  CREEK  SDIOIIT 

1956 
AUG.  31 
DEC.  31 

30.00 

Station 

ObMl- 
▼ation 
data 

Amount 
•inott 
but  ob«. 

Snow  on 
yiuund 

UOORE  CREEK  SUUHIT 

(Continued) 

1957 
UAR.  16 
APR.  2 
SEP.  17 

10.40 
1.40 
14.95 
56.75 

PINE  IN  // 

19S6 
JUL.  13 
NOV.  19 
DEC.  28 

4.30 
4.66 

1957 
FEB.  11 
HAR.  26 
SEP.  19 

4.30 
5.82 
7.50 
26.58 

Station 

ObMt  - 
vation 
data 

Amount 
•inoe 
last  oba. 

Snow  on 
ground 

PUTNAM  MTN 

// 

1956 

MAR.  2 

1957 

APR.  23 

9 

00 

MAY  14 

1 

60 

22 

2 

00 

JUN.  3 

30 

JUL.  30 

1 

50 

AUG.  22 

40 

OCT.  25 

1 

45 

16 

25 

TRINITY  LAKE  CS 

// 

1956 

AUG.  29 

1957 

SEP.  19 

52 

70 

52 

70 

BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


S««  Rahranc*  NolM  Following  Station  Indax 
-  183  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


DECEMBER  1957 


D«er  park  2  E 


^OTH  MER  ipi  A N  J_jn M  E^ZONE^ 
I05TH     MERIDIAN    TIME  ZONE 


-O 

Pl«KSBDt  Valley 


F-Us  PH       Loneplne  I 


Colfmi  1  I 
■ull»an  2  N»-0-  L 


CUrkston  Bel 


UlSBOula  «B  AP  f 


Halfway 
Rlcblaod  -O-^ft" 
-C-  OurheeV  NN* 


IDAHO 


STATION  LEGEND 
O     •     3    PrecipitatioD  onJy 
<D  PncipitaOon,  storage 

O-  -O-  Precipitation  and  Temperature 

-<J)-  -(^  Precipitation.  Temperature  and  Evaporaton 

Typeoigage      0  Non-recording: 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED    METEOROLOGICAL  DATA. 


Owyhee  Daa  Irt' 

O 


I  j        \^  O  Cr.Dt  6  111  


NlbeTHEASTER^ 


nebgen  Daa 


vAlley  \  I 


Yellowatoae  Park 


L»ke  Yellowo 


I    ^9  Dul«>ls  £AA_AP  I 


CblllylBarton  Flat  .    ^^^C~  I       I  St 

-""^^itTc-a^  UPPdR  SNAKE 


''river 


f  .-^-i^i^p,^,,  c77   ,V  I  t^\7^--y^H  '^.eastern 


SOUTHW&^:R^vh-.l-U.GHJ,  ANDf  i 


-Q.  Jarbldgc 


Bedford  2  SE 


HIGHLANDS 


.  ^s." — ■!- 


Montpeller  BS 


r 


Park  valley 


tothwellOO  " 


2 


SOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOWTING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 

-  184  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEMBER  1957 


■  __\_!1°J"    ucBir^i.M  I  TIME  ZONE 

^  -^^-"-..,—4=  


IDAHO 


116  Mvodlv*  Rch 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
)0UNTA1N0US  AREAS. 


-  185  - 


STATION  INDEX 


County 


ABERDEEN  EXP  STATION 
AFTERTHOUGHT  MINE 
AMERICAN   FALLS    1  SW 
ANDERSON  OAh 


OQIO 
0070 
0227 
0262 


aRROWROCK  dam 
AShTON  I  S 
ATLANTA  2 
ATLANTA  SUMMIT 
AVERV  RANGER  STATION 

SALD  MOUNTAIN 
BaVVIEW  model  8ASIN 

benton  0am 
big  creek  i  s 
blackfoot 

8lack.f00t  0am 

BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKV  PEAK  DAM 

eolSE  we  AIRPORT 

BONNERS  FERRV  1  SM 

euHL 

BUNGALOW  RANGER  STATION  ) 
BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 
CALOWELL 
CAMBRIDGE 


CENTERVTLLE  AR9AUGH  RCM 
CMALLIS 

cmillv  barton  flat 
clarkia  ranger  station 

CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUB  0  ALENE  HS 

CON  OA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL 
OEAOHOOD  DAM 

DEAOWOOO  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  0AM 
DEER  POINT 
DIXIE 

ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 


0540 
0667 
0780 


POWER 
ELMORE 
BUTTE 

I  ELMORE 

I  FREMONT 

■  ELMORE 

I  ELMORE 

.  SHOSHONE 

BLAINE 

OOTENAI 
BONNER 


GRACE 
GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
CRASHER E 
GROUSE 

HAILEY  AIRPOI 


HOLLISTER 


HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 


« IDAHO  I 
IDAHO  I 
IDAHO  I 
IDA  VADA 


ISLAND  PARK  I 
JACKSON  PEAK 
JEROME 


LS  CAA  AIRPORT  I 


4670 
'.793 

'•aai 


RIBOU 
•  GOODING 

■  BOISE 
I  ADA 

'  ADA 

I  BOUNDARY 

I  FALLS 
,  CLEARWATER 

SHOSHONE 
I  CASSIA 

CASSIA 

CASS  lA 
I  BONNER 
1  CANYON 

ASHINGTON 

6LAI NE 

■  VALLEY 

'  CLEARWATER 

■  BOISE 

I  CUSTER 

CUSTER 
SHOSHONE 

1  OWYHEE 

I  LEMHI 
KOOTENAI 

CARIBOU 

IDAHO 

IDAHO 

ADAMS 

VALLEY 

VALLEY 
KOOTENAI 
.  CANYON 
BOISE 
IDAHO 


I  CAMAS 
I  OWYHEE 
>  IDAHO 
'  BINGHAM 

I  BOISE 
<  CUSTER 
ELMORE 


Z  BLAINE 

JEFFERSON 
0  JEROME 
S  CAMAS 

5  TWIN  FALLS 

I.  BUTTE 
t  BOISE 

0  BOISE 

1  BONNEVILLE 

6  BONNEVILLE 

T  BONNEVILLE 

i  BUTTE 

3  BLfTTE 

i  OWYHEE 

i  BONNEVILLE 

FREMONT 
BOISE 
JEROME 
LEWIS 
SHOSHONE 


5036  J 
5169  I 
5241 


LIFTON  PUMPING  STATION 


ANGER  STATION 


112  50 
116  42 

112  52 
115  26 

113  20 

115  S5 


<  47  59 
)  46  21 
45  OA 


:  43  00 

:  42  56 

43  46 

43  32 

43  34 


2070 
2640 
5666 


6200 
3260 
6196 
283  3 
2842 


113  48 
113  46 
116  04 


111  33 
116  21 
116  23 
116  26 


115 


42  35 
42  59 
45  65 
42  23 


43  31 
43  50 
43  32 
42  01 


112  04 
2  41 
112  57 


6140 

2800 
5197 


3411 
3600 
2936 
5375 

7000 
3060 
2510 


33 

44  111  07 
15  112  12 
112  13 
49  115  26 
116  10 

116  28 


5400 
2600 
3355 
5126 


5462  CUSTEB 
I  BEAR,     2  eOlSE,     3  CLEARWATER, 


Obser- 
vation 
Time 


EXPERIMENT  STATION 

S  WEATHER  BUREAU 
S  BUR  RECLAMATION 
S  BUR  RECLAMATION 
HN  C  TOOM8S 

S  BUR  RECLAMATION 

ST  STEINMANN 
«S  FLORENCE  MALS 
JS  SOIL  CON  SERVICE 

S  FOREST  SERVICE 

NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 
CLARENCE  W  HILL 

ORT  HALL    IR  PROJ 

ortm  side  canal  CO 

S  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  WEATHER  BUREAU 

:L0  T  GRUNERUD 
lELLEY  HOWARD 
S  FOREST  SERVICE 
MONTANA    POWER  CO 
ANK  0  REOFIELD 

lALGAMATED  SUGAR  C< 
S  CIVIL   AERO  ADM 
SH  WATER  POWER  CO 
ROLO  M  TUCKER 
T  OOPF 


STU. 

DOUGLAS  PATTERSON 
S  BUR  RECLAMATIOl 
S  WEATHER  BUREAU 
BEL  M  ARBAUGH 
FOREST  SERVICE 

K  L  ROBINSON 


ANACONDA  COPPER  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 
SABI  FREI 
PETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

FOREST  SERVICE 
ROYCE  VAN  CUREN 
GEORGE  £  WYNNE 
IRS  ZILPHA  L  WENZEt 


»S  LORA  B  VIL, 


EMIL 


KECK 


YNE  F  HARPER 

S  FOREST  SERVICE 

TEX  PAYNE 

S  FOREST  SERVICE 
PORT  HALL    IR  PROJ 

I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

D  STONE 
S   SOIL  CON  SERVICE 


S  CIVIL 


AERO  i 


JTAI 


LIGHT  CO 
BILADEAU 
S  we  OBSERVER 
3LANCME  PORTLOCK 
URS  BRYAN  TAYLOR 

E  JOHNSON 
W  L  SERVICE 
tOBJH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMMEN 

NAL  CO 

CHARLES  D  COWGILL 
FRED  A  PROFFER 
IRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
3E0RGE  W  MEYERS 

S  CIVIL  AERO  ADM 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 

CHRIS  CALLEN 

VtS  MARY  J  FLEMING 

S  BUR  RECLAMATION 
JS  SOIL  CON  SERVICE 

ED  BEER 
eWART   L  BRUGH 

VING  H  LASKEY 

S  FOREST  SERVICE 
T  GILROY 
RRY  U  GIBSON 
RODNEY  H  TOBIAS 

EATHEH  BUREAU 

PWR  •  LIGHT  CO 


Refer 

To 
Tables 


2   3  5  6  7 


3  5       7  C 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2   3  5 


2   3  5 

2   3  5 

2  3  5 
3 

2   3  5 


2    3  5       7  C 


1261 
2665 
6100 
1413 

5926 
5700 
3794 
5897 

.  COeufi  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PENO  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  ] 

Latitude 

Longitude 

on 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

ONEIDA 

J  L  CROWTHER 

MALAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4476 

MID 

HID 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

; 

3  9  7 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASS  1 A 

12 

42  19 

L13  22 

4540 

*ID 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

MAY  RANGER  STATION 

LEMHI 

OP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  7 

VALLEY 

1 

4P 

4P 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  7 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

4774 

6P 

6P 

1  F  LINOENSCKMI TT 

2 

3  5 

MERIDIAN    1  W 

5641 

ADA 

2 

43  37 

L16  29 

2620 

5P 

9P 

JAMES  W  DOSS 

3  5 

MINIDOKA  DAM 

>9eo 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  20 

4280 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

MONTPELIER  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

111  18 

5943 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

C  S 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

114  99 

2480 

MID 

LP  S  FOREST  SERVICE 

c  s 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

.ATAH 

7 

46  44 

117  00 

2626 

9P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2 

3  5  6 

MOUNTAIN  HOME   1  NC 

6174 

ELMORE 

12 

43  08 

115  42 

3180 

5P 

5P 

R  B  COWEN 

2 

3  9 

c 

•MULLAN  PASS  CAA 

SHOSHONE 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  9  7 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

2 

3  5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1957 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,   Box  1718,   Boise,   Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,   and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table.   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,  sleet,  and  Ice. 

Data  in  Tables  3,   5,  6, and  snowfall  in  Table  7,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.       The  Sta- 
I  tlon  Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly  precipitation  totals. 

•f      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

f/      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\M      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

\R      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days'   record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 

dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,   will  be  published  in  the  July  or  August 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

;s      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

>R      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 

|i8crlptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 


CORRECTED  DATA 


JULY  1957  MACKAY  RS  TABLES  2  and  5:  Delete  Bin  temperature  record  for  the  period  7th  through  31st. 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL:  Weather  over  Idaho  during  1957,  though  not  with- 
out its  inclement  periods  and  severe  conditions  which  in 
some  cases  resulted  in  loss  of  life,  was  quite  favorable 
overall  from  the  standpoint  of  agriculture  and  related  pur- 
suits. 1957  was  an  excellent  crop  year,  all  important  har- 
vests except  some  commercial  fruits  exceeding  the  1947  -  49 
average,  and  new  highs  being  set  by  principal  crops.  New 
record  yields  were  established  for  some  grains,  fall  pota- 
toes, and  sour  cherries.  Though  there  were  some  periods 
of  protracted  dry  weather  over  portions  of  the  State  during 
the  summer,  resulting  in  high  fire  hazard,  the  condition  of 
near  drought  of  the  previous  year  in  a  few  localities  was 
not  repeated.  Soil  moisture  was  adequate  for  dryland  fall 
sowing. 

Very  cold  weather  and  locally  heavy  snows  in  January  in- 
cluded in  their  toll  one  person  frozen  to  death  in  a  snow- 
stalled  car  and  two  others  killed  and  several  injured  in 
highway  accidents  blamed  on  weather  conditions.  Early  in 
February,  snowslides  at  Wardner  killed  one  person,  injured 
five  others  and  did  thousands  of  dollars  damage  to  property. 
Exceptionally  warm  weather  for  the  season  later  in  the  month 
in  areas  drained  by  the  upper  Snake  River  caused  flooding 
from  melting  snow.  March  saw  substantial  improvement  in 
the  snowpack,  with  three  of  the  storms  accompanied  by  strong 
winds  producing  local  blizzards  and  some  minor  ddraage.  Boise 
recorded  an  extreme  wind  of  52  m.p.h.  March  9,  an  all  time 
March  record.  Wet  weather  generally  continued  through 
April  and  May.  Except  in  the  north.  May  weather  was  the 
wettest  in  42  years.  Rivers  ran  full,  storage  reservoirs 
were  filled,  and  considerable  flood  damage  occurred.  While 
the  wet  and  frequently  cool  spring  weather  retarded  field 
preparation  and  crop  growth  to  some  extent,  the  abundant 
moisture  was  extremely  favorable  to  pastures  and  ranges  in 
all  areas.  The  summer  and  early  fall  months  were  fairly 
dry  and  July  and  August  had  considerable  cooler  than  aver- 
age weather.  September  was  an  ideal  harvest  month,  and  good 
harvesting  weather  continued  into  October,  though  in  the 
latter  month  there  was  generally  abundant  precipitation  wh ich 
was  very  timely  after  the  summer  dry  weather  from  the  stand- 
point of  all  grain  sowings.  The  lack  of  early  severe  weather 
in  the  fall  permitted  maturity  of  most  of  the  crops  which 
were  either  retarded  or  resown  in  the  late  spring.  November 
was  a  very  cold  month  with  large  precipitation  deficiencies 
in  northern  and  central  areas,  while  December  was  mild  with 
generally  abundant  precipitation  except  in  the  upper  Snake 
River  Plains  and  a  few  other  localities.  During  the  snowy 
months,  heavy  falls  and  occasional  blizzards  restricted  traf- 
fic and  temporarily  closed  schools  in  some  localities,  and 
during  the  spring  and  summer  season  locally  damaging  winds, 
rain,  hail,  and  thunderstorms  occurred.  Outstanding  examples, 
in  addition  to  the  fatalities  and  injuries  previously  noted, 
are  listed  at  the  end  of  this  summary. 

TEMPERATURE :  Though  monthly  mean  station  tenp era tures 
exhibited  a  wide  range  of  variation  from  average  during  the 
year,  the  annual  means  were  remarkably  close  to  long-term 
averages.  The  majority  of  stations  recorded  annual  average 
temperatures  within  a  degree  plus  or  minus  of  long-term  means. 
A  strip  down  the  western  portion  from  Lewiston  to  Kuna  in- 
cluded several  stations  over  a  degree  cooler  than  average, 
and  Cambridge  and  Weiser  1  S  were  over  2°  cooler.  Stations 
in  the  extreme  northeast  and  southeast  of  the  Eastern  High- 
lands were  over  a  degree  cooler  than  average,  as  were  Wallace 
and  Saint  Maries  in  the  north  and  May  Ranger  Station  in  the 
Northeastern  Valleys  Division.  Positive  anomalies  in  excess 
of  a  degree  were  fewer:  five  stations  in  the  Mountain  Home  - 
Hill  City  -  Twin  Falls  triangle,  Irwin  2  SE  in  the  east, 
and  Preston  2  SE  and  Malad  in  the  southeast.  The  very  cold 
weather  of  January  produced  negative  monthly  anomalies  ex- 
ceeding 10°  at  several  stations  in  northern  and  mountain 
areas  where  the  most  pronounced  deviations  were  noted,  and 
cold  November  weather  produced  a  number  of  negative  monthly 
anomalies  in  the  4°  to  8°  range.  However,  except  locally, 
late  spring  and  early  fall  frosts  had  no  significant  effect 
on  crop  production.  February  was  unseasonably  warm  in  the 
southeast,  with  monthly  anomalies  frequently  reaching  4°  to 
5°  on  the  warm  side  of  average,  with  three  stations  in  the 
Eastern  Highlands  in  the  plus  6°  to  9°  range.  March  was 
quite  mild  in  most  areas,  and  May  was  very  mild  in  the  north- 
ern portion.  The  year  ended  with  a  mild  December,  positive 
anomalies  in  the  4°  to  6°  range  being  frequent  except  in 
Eastern  Highland  areas.  The  extremes  of  temperature  for  the 
State  were  109°  recorded  at  Swan  Falls  Power  House  on  July  5 
and  -46°  recorded  at  Obsidian  2  NNW  on  January  27.  The  max- 
imum is  lower  than  average,  attesting  to  a  cool  summer.  The 
minimum  is  within  the  range  of  previous  records. 

PRECIPITATION:  Though  there  was  considerable  variation 
from  the  average  pattern  throughout  the  year,  annual  totals 
for  all  stations  having  long-term  means  indicated  a  favorable 
year,  with  moderate  excesses  in  some  areas  and  deficiencies 
by  no  means  reaching  critical  proportions  in  others.  The 
distribution  was  for  the  most  part  favorable  as  well:  ample 
snow  and  rain  early  in  the  year  filled  reservoirs  and  pro- 


vided soil  moisture,  and  timely  precipitation  in  the  fal 
avoided  excessive  drying  of  ranges  and  supplied  moisture  fo 
fall  plantings.  There  were  dry  spells  in  some  areas  durin 
the  summer  that  were  serious  from  the  point  of  view  of  fir 
danger  and  drying  of  range  grasses  ,  but  in  no  case  was  ther 
any  long-term  deterioration.  Stations  that  recorded  les 
than  90  percent  of  their  average  annual  amounts  were  America 
Falls  1  SW,  Pocatello  Airport,  Idaho  Falls  Airport,  Hame 
4  NW ,  Obsidian  2  NNW,  and  Swan  Falls  Power  House.  In  n 
case  was  the  percentage  less  than  80.  A  far  larger  nurabe 
of  points  recorded  in  excess  of  110  percent  of  average,  an 
a  few  exceeded  150  percent:  Hollister,  153  percent;  th 
Weather  Bureau  station  46  miles  west  of  Idaho  Falls,  16 
percent;  Deer  Flat  Dam,  151  percent;  and  Parma  Experiraen 
Station,  180  percent.  The  largest  total  for  the  calenda 
year  was  44.57  inches  at  Burke  2  ENE ,  0.65  inch  less  tha 
its  long-term  mean.  Larger  amounts  no  doubt  accumulate 
at  certain  storage  gage  stations  whose  catch  is  measure 
seasonally.  The  smallest  annual  total  was  6.95  inches  a 
Hamer  4  NW.     This  is  0.85  inch  less  than  its  long-term  mean 

DESTRUCTIVE  STORMS:  On  May  11,  a  hailstorm  covered  20 
acres  of  alfalfa  to  a  depth  of  8  inches  in  the  vicinity  o 
Coeur  d'Alene.  On  June  1,  lightning  was  believed  to  hav 
hit  a  moving  car  near  Moscow,  causing  loss  of  control  wit' 
resulting  damage  to  the  auto  and  injury  to  two  people; 
lightning-caused  fire  destroyed  a  shed  and  in  Cottonwood 
lightning  strike  damaged  a  residence  in  an  estimated  $1500 
On  June  5,  extensive  hail  damage  was  sustained  by  crops 
particularly  wheat  and  fruit,  near  Moscow,  with  lesser  damagj 
in  Benewah,  Lewis,  and  Nez  Perce  Counties.  Power  and  phon 
outages  due  to  lightning  occurred,  trees  were  toppled  b 
wind,  and  lightning  injured  one  woman.  A  house  at  Craigmon 
was  destroyed  by  fire  thought  to  have  been  caused  by  light 
ning.  On  July  13,  hail  north  of  Nez  Perce  caused  a  complet 
loss  to  peas,  barley,  clover  and  grass  seed  fields  in  th!i 
storm  path.  Runoff  badly  gullied  summer  fallow  and  carries 
silt  onto  highways.  On  July  14,  torrential  rain  and  higu 
wind  in  the  Cottonwood  and  Camas  Prairie  area  caused  lodging 
of  many  grain  fields,  damage  to  barley  and  peas  estimates 
up  to  70  percent  on  some  farms  in  the  storm  path  and  damag? 
to  wheat  up  to  15  percent.  On  July  17,  wind,  rain,  and  hai; 
in  the  Pocatello  area  damaged  some  crops,  and  a  lightnitii 
bolt  burned  out  half  the  lights  along  Miracle  Mile.  Cit* 
streets  and  underpasses  were  flooded.  Similar  damage  waa 
repeated  in  the  area  July  28  and  29.  On  August  15,  hai. 
damaged  grain  near  Inkom,  and  on  August  21,  rain  hail,  ann 
wind  seriously  damaged  crops  near  Arco,  Moor,  Darlington 
Leslie,  and  Mackay.  On  August  26,  rain  and  hail  damage? 
wheat  near  Inkom  and  the  town  sustained  its  second  flash  floe 
in  11  days,  with  road  damage  estimated  at  $1000.  Near  Cle 
mentsville  on  August  30  several  farms  sustained  crop  damagi 
from  hail  estimated  up  to  30  percent. 

TORNADO :  On  June  5,  a  tornado  was  reported  southwest 
to  west  of  Twin  Falls  Airport  moving  northward.  It  touchei 
ground  briefly. 

FLOODS:  During  the  last  live  days  of  February,  floodim 
occurred  in  several  streams  of  the  Snake  River  Basin  due  t( 
runoff  from  melting  snow  and  ice  jams.  The  flooding  wai 
the  worst  ever  known  jn  the  Portneuf  River,  with  thousand! 
of  dollars  damage  reported.  At  Topaz  the  crest  on  the  25tl 
was  5.71  ft.  (1020  c.f.s.)  compared  to  the  previous  maximui 
of  902  c.f.s.  in  April  1913.  Radio  Station  KWEI  at  Weisei 
was  surrounded  by  flood  waters  and  an  additional  rise  of 
inches  would  have  put  it  off  the  air.  Highways  30  and  Jl 
were  flooded  in  several  places. 

Flooding  occurred  in  May  in  the  Snake  River  Drainage  j 
eastern  Idaho  and  in  the  Clearwater  Drainage.     Several  huii 
dreds  of  acres  along  the  Henrys  Fork  at  Rexburg  were  undc* 
water  from  the  9th  to     the  end  of  the  month.     Near  BlacI 
foot  several  thousand  acres  were  flooded  May  13.     Homes  well 
threatened  when  floodwaters  reached  within  a  few  inches  <i 
the  tops  of  the  dikes.     This  was  the  highest  flood  of  recon 
on  the  Blackfoot  River,   1,015  c.f.s.  at  Blackfoot  comparei 
to  the  previous  highest  crest  of  868  c.f.s.   in  May  192:.' 
Along  the  Portneuf  at  Pocatello  some  homes  and  pasturelari 
were  flooded.     On  May  8,  water  was  2  to  3  feet  deep  on  High' 
way  13  above  Lewiston  on  the  Clearwater  River.     Bear  Cretl 
bridge  west  of  Orofino  was  washed  out.    The  Snake  and  Cleai • 
water  Rivers  crested  near  Lewiston  at  the  highest  level! 
since   1948.     About    175  persons  were  evacuated  at  Orofii  1 
because  of  highwater,     and  volunteers  were  called  by  tt  i 
National     Guard  for  flood  duty  at  Orofino,     Kooskia,  ai 
Stiles . 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  t  ; 
monthly  issues  of  this  publication. 

H.  C.  Steffan  I 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Centi  '' 
San  Francisco,  California 
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3.7 

46.  7 

.1 

35.2 

-  1.1 

34,6 

5.4 

46. B 

0.1 

54,0 

2.8 

50 

9 

36.9 

-  2.3 

35,4 

3.6 

49.9 

-  0.6 

61.8M 
- 

0.3 

48*2" 

-  3 

3 

35.5 

-  3.8 

34,3 

4.0 

48.7 

-  1.4 

65.0 

2.7 

50.5 

-  1 

38.8 

-  1.3 

39,6 

5.6 

- 

50.9 

-  1.2 

54,4 

-  1.1 

43.0 

-  2 

2 

24,5 

-  7.6 

22.4 

-  0.4 

40.1 

-  1.7 

55, OM 

1.0 

44. OM 

-  1 

4 

27. 5M 

-  4.9 

- 

26.7 

-  4.0 

21.8 

1.4 

- 

60,8 

2.1 

48.7 

0 

8 

31.5 

-  3.5 

29.9 

4.5 

47.3 

1.4 

58,1 

46.3 

30.8 

27.3 

45.4 

56.0 

0.5 

42.0 

-  3 

7 

27. OM 

-  4.1 

22.  OM 

0.2 

41.4 

-  1.5 

55.9 

4.1 

40.8 

-  2 

0 

28. 0 

-  2.5 

25.1 

3.2 

39.5 

-  0.3 

58.3 

45.0 

29.5 

29. e 

49.7 

63,4 

2.2 

49, 1 

-  2 

5 

36. 7M 

6.1 

- 

63,5 

49,6 

34.3 

33.2 

48.7 

55. 4M 

0.7 

42.8" 

-  2 

0 

23.4 

-  8.2 

21. e 

-  0.3 

40.2 

-  1.6 

62,6 

4.8 

48.1 

-  0 

8 

36.7 

-  1.0 

36.7 

5.9 

47.5 

0.4 

65,4 

5.5 

50,8" 

0 

5 

36  .OM 

-  2.2 

34,  4M 

4.8 

50.7 

1.6 

53,5 

4,6 

34,9 

1 

25.4 

-  0.7 

24,4 

2.5 

36.8 

-  0.6 

63,0 

49,2 

:: 

36.0 

34.0 

49.5 

54 ,0M 

1*5 

37,7" 

1 

23. 3M 

-  9.1 

20. 5M 

-  1.6 

" 

60.6 

45.2 

34.0 

33.6 

45.3 

61,6 

2.1 

48.7 

-  1 

2 

33.5 

-  5.0 

33.7 

3.8 

48.1 

-  0.2 

47,6 

0.0 

38.0 

-  1 

2 

19.0 

-  7.3 

15.9 

-  0.1 

- 

67,3 

47.4 

32. 3M 

30.5 

46.1 

65, OM 

3.7 

57.2" 

0, 

9 

38  .OM 

-  1.4 

35.8" 

3.7 

51.5 

0.5 

59.0 

4S.0 

27.7 

26.a 

44.0 

63.0  ' 

2.1 

48. a 

-  3. 

3 

36.3 

-  2.J 

34.3 

3.7 

49.4 

-  1.5 

50.7 

-  0.2 

48.0 

-  1. 

33.3 

-  4.0 

33.0 

0.7 

47.0 

-  1.0 

64.6 

3.1 

see 

-  0. 

2 

36.0 

-  2.0 

34.7 

4.6 

90.3 

-  0.2 

57, IM 

2.3 

44.2" 

-  2. 

e 

31.1 

-  2.7 

27.0 

-  0.3 

61  ,0 

48.6 

32.2 

32.7 

48.4 

50,9 

0.1 

47.5 

-  1. 

8 

30*4  j 

-  5.9 

31.0 

4.2 

46.6 

-  0.6 

57,6 

3.1 

42.9 

-  2. 

3 

33.1  J 

-  0.9 

32.4 

4.e 

44.3 

-  0.5 

58,0  1 

2.5 

46.8  1 

-  1. 

4 

36. OM 

-  1.2 

58.9 

0.8 

47.0 

-  0. 

2 

31.7 

-  2.9 

29.  1 

3.2 

46.7  1 

1.2 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 

Table  1— Continued 


January 

Febiuaiy 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septembflr 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

« 

• 

S 
1 

• 

B 

! 

c 

1 

0 

e 
1 

« 

1 

« 
1 

• 

1 

• 

1 

i. 

• 

e 

1 

C 

• 

0 

« 
1 

ft 

a. 

1 
1 

s 

a 

1 

[ 

S 
0. 

1 

a. 

1 

S 
0. 

a 

1 

« 

a 

1 

t 

i 

0. 

1 

0. 

S 
a 

1 
1 

§ 

a 

e 

a 

& 

a 

§ 

1 

•* 

e 

0 

a 

e 

0 

§ 

a 

a 

a 

a 

H 

Q 

H 

a 

(J 

□ 

H 

Q 

H 

a 

H 

Q 

H 

& 

H 

a 

fS 

Q 

s2 

a 

a 

H 

Q 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

13.9 

-  9.7 

26.6 

-  0 

7 

34 

.3 

-  0 

5 

43.9 

0 

0 

56.9 

5.5 

59.6 

1 

•  6 

61.9 

- 

2 

5 

60.2 

-  2 

4 

57.6 

3 

,4 

42.9 

-  1 

5 

31  .8 

-  1 

i. 

31.3 

4 

7 

- 

c 

R 1 CHF I  ELD 

-  4.1 

27,0 

2 

7 

4.2 

44.1 

-  0 

9 

54.4 

1.0 

61.0 

0 

69.5 

0 

0 

67.0 

-  0 

2 

59.5 

1 

4 

46.  5 

-  1 

4 

30.8 

-  3 

6 

28.8 

4 

1 

4Sf  3 

c 

R I GG INS  R  S 

44 

2 

2 

7 

1 

-  3 

5 

1 

53»0 

1 

RUPERT 

-  5)4 

31I2M 

1 

4 

39 

.9M 

45. 7M 

-  1 

3 

56. 2M 

0.9 

64.1 

1.0 

71.8 

I 

0 

1 

70. 7» 

2 

] 

61.7 

2 

9 

48.6 

-  0 

6 

32.9 

0 

33.  IM 

5 

4 

47f9 

c 

SAINT  ANTHONV 

11.4 

26.0 

33 

4 

41.2 

52.8 

58.2 

66.2 

64.1 

56.5 

45.5 

26.6 

24.2 

42.2 

SAINT  MARIES 

17.2 

-11.3 

31.2 

-  1 

1 

37 

>5 

45.8 

-  1 

6 

57.7 

3.1 

61.1 

64,7 

- 

2 

6 

61.7 

-  3 

7 

59.6 

2 

2 

46.7 

-  1 

6 

34.5 

-  2 

9 

34.4 

3 

6 

46*0 

- 

1 

SALMON 

9.0 

-  7.2 

26.5 

0 

9 

44.8 

-  1 

5 

56.5 

1.9 

60.9 

0 

0 

68.2 

0 

0 

66.4 

0 

6 

57.4 

1 

6 

45.8 

-  0 

1 

29.7 

-  2 

1 

26.8 

6 

3 

44*1 

0 

SANOPOINT  EXP  STA 

15.4 

-10.1 

34 

9 

59.7 

0 

4 

63.2 

' 

61.5 

67.4 

^ 

1 

43.7 

"  2 

34.3 

1 

33.6 

4 

9 

0 

SHOSI^ON^ 

27!3M 

-  0 

4 

39 

5 

2 

5 

45.8 

-  1 

0 

57.0 

2.4 

48.8 

0 

3 

31. 3M 

8 

SPENCER  RS 

8.0 

-  6.5 

21. 4M 

3 

2 

26 

7 

1 

8 

37.  OM 

-  0 

8 

49.5 

1.3 

55.6 

0 

4 

62,3 

- 

1 

5 

62.0 

0 

3 

- 

41.3 

-  0 

2 

21.8 

-  6 

0 

19.9 

1 

9 

- 

STIBNITE 

13.2 

24.7 

33.9 

44. 7M 

51.1 

57,9 

55.3 

51.3 

38.9 

M 

22.8 

- 

ST  REVELL 

18.7 

36 

8 

43.2 

52.7 

61.9 

71.2 

69.4 

59.6 

45.6 

28.7 

28.8 

45*9 

10.7 

34 

1 

1 

41.7 

-  1 

3 

2.1 

59.  3 

-  0 

2 

I 

55,9 

3 

46.  2 

1 

-  5 

24.8 

4?»  3 

SUN  VALLE' 

7.9 

-  7I4 

21.7 

2 

1 

27 

2 

1 

6 

37.0 

-  0 

8 

46.9 

1.4 

52.7 

2 

1 

58,6 

_ 

0 

57.3 

-  0 

I 

51,9 

1 

9 

40.8 

-  0 

1 

24.2 

-  2 

! 

20.4 

-  0 

6 

37.2 

_ 

0 

SWAN  FALLS  PH 

26.2 

-  5.2 

38.8 

0 

8 

47 

2 

7 

53.1" 

-  0 

9 

62.7 

0.6 

72.  5 

3 

8 

79.8 

- 

0 

3 

76.9 

-  0 

5 

70.3 

3 

0 

53.9 

-  2 

0 

40.5 

-  0 

6 

38.0 

2 

4 

55.0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

10.3 

M 

28 

6 

36.4 

47.7 

54.5 

63  ,0 

62.0 

53.1 

41.4 

23.6 

21.7 

- 

THREE  CREEK 

34 

6 

60.1 

54.1 

32.  1 M 

TWIN  FALLS   2  NNE 

23.7 

-  3.0 

35.6 

3 

41 

I 

1 

3 

47.0 

-  1 

1 

57.7 

1.9 

65.1 

2 

0 

72.1 

0 

7 

70.9 

2 

2 

62.6 

3 

1 

49.7 

0 

0 

34.9 

-  2 

6 

34.8 

5 

7 

49«6 

1 

TWIN  FALLS  3  SE 

22.4 

-  4.4 

34.9 

2 

4 

41 

1 

1 

46. 9M 

-  1 

8 

57.4 

0.9 

66.2 

2 

6 

72.2 

0 

7 

70.4 

1 

2 

62.1 

2 

6 

49.8 

-  1 

35.1 

-  2 

6 

34.4 

4 

1 

49.4 

0 

WALLACE 

17.7 

-  9.1 

29.1 

-  1 

9 

35 

6 

-  2 

0 

44.2 

-  1 

6 

55.8 

2.9 

58.7 

-  0 

6 

62.9 

3 

7 

61 .0 

-  3 

9 

58. 6M 

2 

0 

43.8 

-  3 

3 

33.5 

-  1 

9 

32.9 

3 

7 

44. » 

1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

15.6 

-10.2 

27. OM 

-  2 

9 

34 

0 

-  2 

42.6 

-  1 

6 

54.  7M 

3.1 

58. 3^ 

0 

5 

'60. IM 

-  3 

4 

57. OM 

1 

7 

44. 6M 

-  2 

7 

33. 7M 

-  2 

0 

32.  6M 

3 

4 

WAVAN   1  N 

11.0 

27.2 

29 

0 

35.2 

47.2 

53.5 

61. 8h 

63.1 

51.7 

44.  OM 

25.2 

26.3 

39*5 

WEISER  2  SE 

18.2 

-  8.1 

29.3M 

-  4 

7 

43 

5 

0 

1 

50.6 

-  1 

8 

59.9 

-  0.4 

66.9 

-  1 

0 

71.5 

5 

2 

68.5 

-  5 

8 

62.8 

-  0 

6 

49.1 

-  3 

3 

36. 7M 

-  3 

3 

33.1 

3 

5 

49.1 

2 

WINCHESTER   1  SE 

16.7 

-  9.5 

29.9 

-  0 

7 

35 

1 

0 

1 

41.2 

-  2 

1 

51.9 

1.8 

56.4 

0 

3 

62.0 

1 

5 

59.7 

-  2 

7 

68.1 

3 

1 

44.0 

-  2 

8 

33.3 

-  1 

8 

33.2 

3 

1 

43*4 

1 

-  192  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

Match 

April 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

1 

'  T 

§  1  * 

I  '  1 

a 
0 

1  i  1 
1  ^  1 

HTON   1  ? 

VVIFW  ■•Onet  OA^IM 
G  CBEEK   1  S 

ACKFOOT  HAM 
ISS 

ISE  LUC<v  PEA<  OlM 
ISE  wn  aP  //*) 

MNERS  FE9RV  I  SW 
ML 

RICE  ?  FME 
RLEv 

RLEV  C4A  *P 
BINET  r.OBGE 
LOWELL 
MflRIDCF 

REV  ?  <; 

SCA-IE  1  M.' 
NTERVILLE  AHRAur^M 
*LLIS 

iILLV  flfl^TOh  FLAT 

«*LT  "LACtniRO  VINE 
iCUR  0  flL£NE  RS 
INDA 

iTTOVHOOO 
•UNCIL 

AOWOOD  0*^ 

:er  flat  dam 

6B  POINT 

XIE 

I  AGS 

iflOIS  EXP  STA 
nOIS   CAA  AP 
.K  CI  TV 
K  RIVER  1  S 
IMETT  ?  E 

IRFIELO  RS 
IRVLAWN 

m 

tRT  HALL  INO  AGENCY 
.RDEN  VfiLLcV  !?5 

,ENNS  FEPRV 
lOOING  Ca« 

face 

lAND  VI  EM 
lANCEVlLLE 

lASMERE 
lOUSE 
ILEV  AP 
iMER   4  Ul4 
iZELTON 


WHO  FALLS  2  ESE 

lAHO  FALLS  16  SE 

»AHO  FALLS  CAA  AP 

lAHO  FALLS  42  NW  MB  R 

tAMO  FALLS  46  M  MB 

IWIN  ?  SE 
>LAND  PA9K  DAM 
■ROME 
iMlAH 

XLOCi 

K>5lt!A 
IN  A  ?  Nf.E 
fWtSTON 
PISTON  MB  AP 
FTON  PUMPING  STA 

WMAN 


LAO 

LAO  CAA  AP 

Y  BS 


52)-  .72 
It 


731 

'9- 


I 

•  13 

1. 

1 

.42 

!• 

1 

Oi!- 

.1<. 

1. 

3 

72- 

.26 

«• 

1 

111 

!• 

7 

tc>- 

.39 

3^ 

2 

12i 

\- 

.<.e 

• 

1 

32!- 

•  67 

1. 

2 

2} 

3. 

2 

7  It- 

•  1} 

1. 

1 

El 

d 

.!12 

1^ 
1. 

■  4.t 

•  < 

1 

69 

.  U 

1.' 

£3 

0?  2.37 
70-  .12 

80  ?.64 


■r 


is! 


Juna 

r~i — 


1>6S 
2.62 
2^67 

l.iO 

1>67 
2><'0 

i.ie 

1^36 
!•«! 


3.63 
1.17 
3.»2 


.55-  1.29 

■.It  " 


•  98, 
.63r  1^00 


•  JY 


..8L 


•  221 


•201- 
.6? 
.03I- 


■  jV 

37 

.ooi- 

•  13 

22 

•  6U 

•  19 

tl 

T  u 

•  30 

5* 

•  03 

.68- 
•  27t 

.67r 


•  08^ 

.00,' 


2>0&  Ull 

:  .1^ 

.25| 
■  tOr 

•81^  ^21 

•  9<J  •o: 

•  ?3h 


•-.et- 

•  061- 

•'2 


•  18 


1.3^ 

•  35r 

.031- 


.92! 
•'71- 
1.03 


1.97 
.2«|  1.22- 
•  20- 


l.SSj 

•oof 


S«ptainb«r 


.84- 


.39f-  1. 


.lOr 
.20I- 


.38- 

.02 

.0*- 


T     -  .M 

.OOp 


.99- 

1.35 
1.74. 
2.53- 
2.98 
1.92 


2.64-  1.2J 
4.76  1 
.59- 


2.511 


.60-  1.10  E3.17 


1.03 
.82- 
.39- 
•  71- 


8^02  2>32 


•  9» 


U87p 


1.81 
1.65 
2.07-  1.56 
2.10 

1.25^  1.74 


•  95I-  1. 
.46)-  . 


1.17  .0 
2.02 

.84-  .3 
1.29-  1.1 


.29- 
.23^ 
1.45! 


1.64-  1.53 


.50l-  1.93 
.561- 


93-    .3E  E2.ee 


44     1.22-  1.94     5.531  2.22 


.32)- 


.45| 

1.72' 
E1.15I 
.97t- 
.751 

i.ie 

2.20 


.86- 

l.ie- 

1.26 
.44- 
.94- 

.94 


00     2.04-  1.05 


El. 90 
.14- 
1.231-  .06 


.921- 
.911- 
.55>-  3.02 


4.95  2.38 


5.1*  1.04 


9* 

oej 
Ei.esj 
3.9^ 

6.87; 
.39- 
.141- 


3.081- 
1.24f- 


4.89  1.00 


1.73' 
.90r 
.4«- 
.47- 


4.97  2.05 


E6. 17  2.80 

i::r 


1.90I 
6.9l| 


7.61- 
10.49- 
20.87 
11^26 
2N19 


2^89 


20>e3  4,62 
2e^26 

29^35-  U80 
E23.97 
28.35  5.40 


12.59  1.11 


.44 

.65 
.28 


9.e»  .6? 

E32.41I 
13^5*  3^35 
23^29  4.40 

E10.38 

22.001 
30.52 


26.88  1^10 


12^70  4.27 


15.56 
E16.77 
37.02 
13.49 
24.74 


36  E10.26  1.68 


26{  E26.33  2.73 

9.99 
13.81  2.87 
16.29  .96 
6.95-  .85 
10.34-  .38 


17.44 
E14.32 
12.10 
27.90 
30.12 


2.88 
3.49 
2.60 


3.35 
4.97 
3.88 
6.42 
4.61 


8.93  1.58 

12.30  4.61 

17.58  2i93 

31.36  2.60 

10.04  1.57 

E22.62  1.84 

31.34i  2.02 


E27.97 
E13.29 
13.48- 
10.82 
E  8.43 


28. if  2.72 
H.7» 
EI3.62!  1.94 


.51 

18 

2.61 

.18 

20 

21 

^ 

1.42 

•  11 

10 

.75 

3.01 

39 

46 

1.72 

11 

37 

1.43 

E25 

24-; 

2.74 

24 

69 

•  12 

12 

15 

1.95 

•  59 

E13 

06 

3.04 

20 

3V 

2.47 

27.15 

1.14 

20. 

79 

1.49 

E15. 

6.89 

•  33 

11. 

•  76 

•  45 

13< 

2.57 

1^78 

f42 

4.22 
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Table  2-CoDtinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


July 


August 


POCATELLO  2 

POCATELLO  we  AP  / / 

PORTHILL 

POTLATCM 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

RICMFIELO 

RI66INS  RS 

RIRIE   \2  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONV 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 

SPENCER  RS 
STIBNITE 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS   3  SE 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAVAN   1  N 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 


.64- 


1.^5     5.20  2.<,1 


1.9ft-  1.69 


2.90-  1.87 


.71- 
4,5a  2.19 


1.611 
4.15 


1.19 
El  .93 
1.22 
1.21 


1.40(- 
.56^ 


3. Ill  1.90 


3.32  1.81 


4.831  2.73 
2.87     1.9  3 


5.10  3.16 


.44h 
.55h 


.04|-  .92 


OOh 

.12 

82 

.00 

121- 

.37 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 
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ABERDEEN  EXP  STA 

94 

7-  9 

-18 

1-30 

3-22 

14 

4-16 

20 

4-27 

24 

4-28 

27 

4-29 

31 

9-11 

32 

10-  5 

26 

10-  8 

23 

11-  7 

18 

11-  9 

14 

232 

205 

164 

160 

135 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

95 

8-19 

-16 

1-30 

2-13 

14 

3-14 

20 

3-24 

21 

4-27 

25 

4-28 

30 

9-22 

32 

10-  8 

25 

11-  2 

11-  9 

7 

281 

240 

223 

164 

147 

AND  VR SON  DAM 

99 

8-  3+ 

-16 

3-14 

13 

3-23 

19 

3-27 

24 

3-27 

24 

4-29 

32 

10-19 

31 

11-  1 

26 

11-16 

19 

11-16 

19 

11-21 

13 

252 

238 

234 

219 

173 

ARCO  3  NW 

90 

7-28+ 

-23 

1-17+ 

3-14 

15 

4-16 

19 

4-27 

23 

4-28 

27 

6-15 

32 

9-14 

32 

9-22 

28 

10-  5 

23 

10-  6 

20 

11-  7 

14 

238 

173 

161 

147 

91 

ARROWROCK  DAM 

99 

7-  6+ 

-20 

1-27+ 

2-11 

2-18 

17 

3-23 

24 

3-27 

27 

4-26 

31 

10-  6 

31 

10- 19 

27 

1 1-16 

22 

11-17 

19 

11-30 

16 

292 

272 

238 

206 

163 

ASHTON  1  S 

91 

7-28 

-23 

1-28 

4-  4 

15 

4-  4 

15 

4-24 

24 

4-24 

24 

6-20 

29 

9-  9 

30 

9-14 

28 

10-  8 

20 

10-  8 

20 

11-10 

16 

220 

187 

167 

143 

81 

ATLANTA  2 

-16 

1-27 

4-  7 

16 

4-26 

20 

4-27 

23 

4-28 

27 

6-23 

31 

9-  9 

29 

9-10 

27 

10-  6 

23 

- 

162 

135 

78 

AVERY  RS 

98 

7-  5 

-13 

1-27 

2-22 

14 

3-14 

19 

3-26 

23 

3-28 

26 

4-27 

30 

8-13 

32 

9-19 

27 

10-  6 

22 

10-21 

18 

11-20 

12 

271 

221 

194 

175 

108 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

87 

6-  6 

-11 

2-  2 

2-23 

16 

3-23 

20 

4-  9 

21 

4-16 

26 

4-27 

31 

9-10 

32 

9-19 

28 

11-  1 

23 

11-  8 

19 

11-21 

14 

271 

230 

206 

156 

136 

BIG  CREEK  1  S 

89 

8-  4 

-38 

1-26 

4-27 

16 

4-27 

16 

5-24 

24 

6-25 

28 

6-30 

30 

7-  4 

26 

7-  4 

26 

9-  9 

23 

9-10 

19 

10-  8 

16 

164 

136 

108 

9 

4 

BLACKFOOT 

2-13 

16 

3-23 

20 

4-  7 

23 

4-27 

25 

4-28 

32 

BLACKFOOT  DAM 

88 

8-18 

6-23 

26 

6-23 

28 

7-  4 

26 

7-  4 

26 

9-  9 

22 

9-22 

20 

10-  8 

IS 

- 

- 

- 

11 

11 

BL 1 SS 

100 

6-  4 

-14 

1-30 

2-12 

16 

2-17 

20 

4-  7 

24 

4-27 

26 

4-28 

32 

10-  4 

26 

10-  4 

26 

10-29 

23 

11-16 

20 

11-21 

12 

282 

272 

205 

160 

159 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

102 

7-28 

10-20 

32 

11-  1 

22 

11-  1 

22 

11-21 

18 

12-31 

14 

- 

- 

- 

- 

BOISE  WB  AP 

100 

7-25 

-  9 

1-27+ 

2-21 

16 

2-21 

16 

3-23 

23 

4-26 

28 

4-26 

28 

10-18 

30 

11-  1 

24 

11-  1 

24 

11-21 

17 

NONE 

273 

223 

189 

175 

BONNER S  FERRY   1  SW 

91 

7-25 

-23 

1-25 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-28 

23 

4-  9 

28 

4-25 

29 

9-19 

29 

10-20 

26 

10-22 

23 

11-  3 

19 

11-29 !12 

269 

243 

208 

194 

147 

BUHL 

100 

8-10 

-  5 

1-30 

2-  4 

15 

2-10 

19 

3-22 

24 

3-26 

28 

4-27 

32 

10-  4 

32 

11-  5 

28 

11-17 

22 

11-21 

17 

11-30 

16 

299 

284 

240 

224 

160 

BUNGALOW  RS 

95 

6-  5-t- 

9-13 

32 

- 

- 

- 

- 

BURKE  2  EKE 

86 

5-30+ 

-17 

1-26 

3-26 

16 

3-26 

16 

4-16 

22 

4-27 

27 

5-23 

30 

9-  9 

31 

9-19 

24 

9-19 

24 

11-  4 

20 

11-20 

16 

239 

223 

156 

145 

109 

BUR LEY 

99 

7-29 

-11 

1-30 

2-10 

14 

2-11 

20 

3-24 

23 

3-27 

28 

4-27 

29 

10-  6 

30 

10-  8 

28 

11-  6 

24 

11-21 

19 

11-2316 

286 

283 

227 

195 

162 

BUR LEY  CAA  AP 

98 

7-10 

14 

2-10 

13 

3-14 

20 

3-24 

21 

4-27 

28 

4-27 

28 

9-20 

32 

10-  6 

25 

10-  8 

24 

11-16 

20 

11-21 

15 

284 

247 

198 

162 

146 

CABINET  GORGE 

89 

6-  5 

-20 

1-25 

3-  5 

15 

3-14 

19 

3-28 

21 

4-16 

28 

4-24 

32 

9-19 

29 

10-22 

26 

10-23 

24111-  3 

20 

11-29 

12  269 

234 

209 

189 

148 

CALDWELL 

97 

7-  5 

-22 

2-21 

12 

2-21 

12 

3-23 

23 

4-16 

28 

4-26 

31 

10-  4 

31 

10-17 

28 

11-  2 

20 

11-  2 

20 

11-21 

15 

273 

254 

224 

184 

161 

CAMBRIDGE 

98 

7-25 

-31 

1-27+ 

3-  1 

13 

3-23 

20 

3-27 

22 

4-27 

27 

4-27 

27 

9-11 

31 

9-23 

28 

10-  8 

23 

11-  1 

18 

11-  5 

14 

249 

223 

195 

149 

137 

CAREY  2  S 

94 

7-30 

-27 

1-29 

3-23 

12 

4-  7 

20 

4-17 

22 

4-27 

27 

6-14 

31 

10-  4 

26 

10-  6 

23 

11-  8 

20 

11-15 

15 

237 

215 

172 

160 

- 

CASCADE  1  NW 

91 

7-29 

-31 

1-26 

3-27 

16 

3-27 

16 

4-25 

23 

4-28 

26 

5-22 

32 

9-11 

32 

10-  6 

26 

10-  8 

24 

11-  5 

19 

11-  8 

16 

226 

223 

166 

161 

112 

94 

8-  4 

-26 

1-27 

3-22 

14 

4-  6 

20 

4-27 

24 

4-27 

24 

6-13 

32 

9-19 

30 

10-  4 

27 

10-  8 

24 

11-  5 

18 

11-  8 

15 

231 

211 

164 

160 

98 

CHILLY  BARTON  FLAT 

86 

6-30 

-33 

4-26 

16 

4-26 

16 

4-29 

24 

5-  7 

28 

6-26 

32 

7-  3 

30 

8-  2 

27 

9-12 

24 

- 

_ 

136 

87 

7 

CLIFFS 

-24 

1-27 

4-25 

16 

5-  4 

20 

5-  4 

20 

6-15 

27 

6-25 

29 

7-  2 

22 

7-  2 

22 

7-  2 

22 

10-20 

19 

11-  1 

10 

190 

169 

59 

17 

7 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

88 

8-  5 

-18 

1-27+ 

4-27 

13 

4-27 

13 

4-28 

24 

5-24 

27 

6-23 

31 

9-  1 

30 

9-10 

26 

9-19 

20 

9-19 

20 

10-  6 

11 

162 

145 

144 

109 

70 

COEUR  D  ALENE  RS 

93 

7  21 

17 

27 

3-  5 

16 

3-14 

18 

3-28 

22 

4-16 

26 

4-26 

32 

9-19 

28 

9-19 

28 

10-23 

24 

11-  3 

20 

12-31 

16 

301 

234 

209 

156 

146 

91 

8~17 

-21 

1~30 

4-  4 

15 

4-27 

17 

4-28 

23 

6-14 

28 

6-23 

31 

7-  4 

31 

9-  9 

28 

10-  6 

24 

10-  8 

20 

11-  2 

12 

212 

164 

161 

87 

11 

CO  TTO  N  WOOD 

92 

7  5 

-21 

1  27 

3-14 

15 

3-14 

15 

3-26 

24 

4-16 

25 

4-27 

29 

9-19 

25 

9-19 

25 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

11-20 

16 

251 

234 

222 1156 

145 

COUNCIL 

97 

6-28+ 

-25 

1-29 

3-  1 

12 

3-  2 

20 

3-27 

24 

4-26 

28 

4-28 

32 

10-  6 

32 

10-29 

28 

11-  5 

22 

11-11 

19 

11-23 

13 

267 

254 

223 

186 

161 

DEADWOOD  DAM 

91 

7-28+ 

-29 

1-27 

4-2S 

14 

4-30 

20 

5-  1 

21 

5-25 

28 

6-26 

31 

7-  4 

28 

7-  4 

28 

10-8 

24 

10-18 

19 

11-  3 

16 

192 

171 

160 

40 

8 

DEER  FLAT  DAM 

95 

7-29 

-27 

1-27 

2-21 

11 

2-21 

11 

3-22 

24 

3-27 

26 

4-26 

32 

10-17 

31 

11-  1 

28 

11-  2 

20 

11-  2 

20 

11-27 

15 

279 

254 

225 

219 

174 

DEER  POINT 

SO 

7-25+ 

_  J 

1-28 

3-23 

13 

4-25 

18 

4-26 

21 

6-15 

28 

6-16 

30 

9-18 

31 

9-19 

26 

10-  4 

21 

11-  1 

20 

11-16 

15 

238 

190 

161 

96 

94 

86 

6-  4+ 

-38 

1-26 

4-27 

11 

4-28 

20 

5-  1 

24 

6-23 

27 

6-30 

32 

7-  1 

31 

7-  4 

27 

9-  9 

22 

9-10 

19 

10-19 

15 

175 

135 

131 

11 

1 

DRIGOS 

89 

8-  7 

-23 

1-16+ 

4-25 

15 

4-27 

19 

4-29 

23 

9-  9 

29 

9-20 

28 

10-  4 

24 

10-29 

20 

11-13 

15 

202 

185 

158 

- 

DUBOIS  EXP  STA 

92 

7-  9 

-11 

1-28 

3-24 

15 

3-27 

20 

4-25 

23 

4-27 

25 

5-22 

32 

9-19 

28 

9-19 

28 

11-  3 

22 

11-  9 

19 

11-17 

16 

238 

227 

192 

145 

120 

DUBOIS  CAA  AP 

94 

8-20 

-16 

1-27+ 

3-26 

16 

3-27 

19 

4-27 

21 

4-28 

27 

5-22 

30 

9-19 

29 

10-  4 

27 

10-  5 

24 

11-  7 

20 

11-19 

13 

238 

225 

161 

159 

120 

ELK  CITY 

8-  2 

29 

8-25 

26 

9-  9 

24 

10-20 

20 

- 

- 

ELK  RIVER  1  S 

91 

6-  5 

- 

- 

3-23 

23 

4-23 

28 

4-29 

32 

8-15 

32 

9-19 

25 

11-  4 

17 

11-  4 

17 

11-  5 

16 

- 

226 

149 

108 

EMMETT  2  E 

98 

7-  5+ 

-20 

1-27 

2-10 

15 

2-21 

17 

3-23 

23 

3-26 

27 

4-27 

30 

10-  6 

31 

10-18 

25 

11-  1 

23 

11-21 

17 

12-31 

16 

324 

273 

223 

206 

162 

FAIRFIELD  RS 

90 

7-  5+ 

-34 

1-27 

3-23 

16 

4-  3 

20 

4-27 

23 

4-29 

28 

6-15 

30 

8-  2 

32 

9-14 

28 

10-  4 

23 

10-  6 

20 

10-19 

14 

210 

186 

160 

138 

48 

FAIRYLAWH 

-17 

1-27 

3-17 

15 

3-23 

18 

6-16 

30 

_ 

- 

- 

- 

FENN  RS 

97 

7-28+ 

-15 

1-27 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-  2 

24 

3-27 

28 

4-16 

30 

10-20 

32 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

NONE 

NONE 

246 

221 

187 

FORT  HALL  I ND  AGENCY 

94 

8-  5+ 

-18 

1-30 

3-23 

15 

3-24 

17 

4-27 

22 

4-28 

28 

4-29 

30 

9-  9 

32 

10-  5 

28 

10-  8 

21 

11-  2 

17 

11-  9 

16 

231 

223 

164 

160 

133 

GARDEN  VALLEY  RS 

102 

7-  5 

-21 

1-27 

2-17 

15 

3-23 

19 

4-16 

24 

4-27 

25 

4-28 

30 

9-21 

32 

10-17 

25 

10-18 

23 

11-  3 

19 

11-10 

10 

266 

225 

185 

173 

146 

GLENNS  FERRY 

- 

- 

-16 

1-29 

2-11 

15 

3-14 

20 

3-14 

20 

4-27 

28 

4-28 

30 

10-  4 

26 

10-  4 

26 

10-18 

24 

11-  6 

18 

11-  9 

16 

271 

237 

218 

160 

159 

GOODING  CAA  AP 

99 

7-  5+ 

-15 

1-29 

2-16 

16 

3-23 

19 

4-  7 

22 

4-25 

27 

4-27 

30 

10-  4 

30 

10-  6 

28 

11-16 

21 

11-17 

17 

11-21 

15 

278 

239 

223 

164 

160 

88 

8-19 

-16 

1-30 

3-24 

15 

4-  7 

20 

4-27 

21 

4-28 

26 

5-22 

32 

9-11 

30 

9-20 

27 

10-  5 

24 

10-29 

20 

11-  2 

14 

223 

205 

161 

145 

112 

GRAND  VIEW 

107 

8-  4 

_  7 

1-29 

2-12 

16 

3-22 

20 

3-27 

21 

4-25 

28 

4-28 

32 

10-  6 

24 

10-  6 

24 

11-  2 

20 

11-21 

16 

282 

225 

193 

164 

- 

GRANGEVILLE 

93 

7-  5 

-17 

1-27 

2-22 

12 

3-14 

19 

3-14 

19 

4-26 

26 

4-27 

29 

9-19 

26 

9-19 

26 

11-  2 

22 

11-20 

18 

11-21 

13 

272 

251 

233 

146 

145 

GRASMERE 

96 

7-  5 

-22 

1-27 

3-22 

16 

4-25 

20 

4-26 

23 

4-28 

27 

6-14 

31 

9-19 

31 

10-  4 

25 

10-  8 

20 

10-  6 

20 

11-  2 

15 

225 

166 

165 

159 

97 

GROUSE 

87 

7  3+ 

36 

1  26 

4-l6 

14 

4-27 

17 

4-28 

24 

6-14 

27 

6-25 

31 

7-  4 

28 

7-  4 

28 

9-22 

20 

9-22 

20 

10-  8 

13 

175 

148 

147 

20 

9 

HAI LEY  AP 

90 

8-  4+ 

-18 

1-28 

4-  1 

15 

4-24 

18 

4-29 

24 

5-  2 

27 

6-15 

32 

9-21 

32 

10-  4 

24 

10-  4 

24 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

214 

191 

158 

155 

98 

HAMER  4  NW 

96 

-26 

3-27 

16 

4-27 

19 

4-27 

19 

4-28 

26 

5-22 

30 

9-11 

31 

9-14 

28 

10-  5 

19 

10-  5 

19 

11-  7 

15 

225 

161 

161 

139 

112 

HAZELTON 

97 

7-  5+ 

-13 

1-29 

2-10 

15 

2-12 

20 

3-24 

22 

4-27 

27 

5-23 

32 

10-  4 

32 

10-  6 

27 

10-29 

24 

11-17 

20 

11-22 

16 

285 

278 

219 

162 

134 

HILL  CITY 

95 

7-28+ 

-36 

1-28 

4-  1 

16 

4-  1 

16 

4-27 

23 

4-28 

27 

6-17 

30 

9-  9 

29 

9-22 

24 

9-22 

24 

10-  8 

15 

10-  6 

15 

190 

190 

148 

147 

84 

HOLLI STER 

98 

7-  5+ 

-15 

1  27 

2-  6 

11 

3-25 

20 

4-  8 

23 

4-27 

27 

5-  5 

32 

10-  4 

30 

10-  6 

22 

10-  6 

22 

11-  2 

20 

11-20 

16 

287 

222 

181 

162 

152 

IDAHO  CITY 

95 

7-25+ 

-24 

1-27 

3-23 

12 

3-27 

18 

4-26 

24 

4-28 

28 

6-21 

31 

9-  9 

30 

9-21 

28 

10-  8 

24 

10-31 

19 

11-16 

13 

238 

218 

165 

146 

80 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

-21 

3-23 

14 

3-24 

18 

4-  7 

21 

4-13 

28 

4-25 

29 

9-14 

32 

9-22 

28 

10-  8 

22 

11-16 

10 

238 

- 

184 

162 

142 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

93 

6-  4 

-17 

1-30 

3-22 

8 

4-  7 

20 

4-27 

24 

4-27 

24 

4-29 

31 

9-14 

32 

10-  5 

26 

10-  8 

23 

11-  8 

19 

11-16 

14 

239 

215 

164 

161 

138 

IDAHO  FAliS  42  NW  WB 

96 

7-10+ 

-30 

1-24+ 

3-27 

13 

4-27 

18 

4-27 

18 

4-28 

25 

5-22 

29 

9-11 

27 

9-11 

27 

9-22 

23 

10-  4 

20 

10-  5 

16 

192 

160 

148 

136 

112 

1 DAHO  FALLS  46  W  WB 

93 

7-  9+ 

-29 

1-28 

3-24 

11 

4-27 

20 

4-27 

20 

4-28 

27 

5-  1 

31 

9-11 

29 

9-14 

27 

9-22 

24 

10-  8 

18 

11-  7 

15 

228 

164 

148 

139 

133 

IRWIN  2  SE 

91 

8-  9 

-19 

1-26 

4-  7 

10 

4-  7 

10 

4-28 

24 

4-28 

24 

5-24 

31 

9-  9 

30 

10-  6 

25 

10-29 

24 

11-  9 

17 

11-16 

10 

223 

216 

184 

161 

108 

I SLAND  PARK  DAM 

86 

7-10+ 

-39 

1-27 

4-27 

10 

4-28 

17 

5-25 

23 

6-16 

28 

6-23 

32 

7-  4 

28 

7-  4 

28 

9-22 

23 

10-  5 

16 

10-  5 

16 

161 

160 

120 

18 

11 

JEROME 

100 

8-  5 

-  8 

1-27+ 

2-10 

11 

3-14 

19 

3-27 

24 

4-27 

28 

4-27 

28 

10-  4 

29 

10-  6 

28 

11-  6 

24 

11-16 

19 

11-21 

15 

284 

247 

224 

162 

160 

KELLOGG 

95 

7-22 

-18 

1-26 

2-22 

10 

3-  5 

20 

3-14 

21 

3-28 

27 

4-23 

32 

9-19 

28 

9-19 

28 

11-  3 

24 

11-21 

17 

11-29 

10 

280 

261 

234 

175 

149 

KOOSKI A 

101 

7-  5 

-20 

1-29 

2-10 

15 

2-13 

19 

3-14 

23 

4-16 

28 

4-27 

30 

10-20 

32 

11-  2 

28 

11-  3 

21 

11-  4 

19 

NONE 

264 

234 

200 

176 

KUNA  2  NNE 

99 

7-25 

-18 

2-21 

14 

3-23 

20 

3-23 

20 

4-27 

26 

4-27 

26 

10-  4 

30 

10-18 

20 

10-18 

20 

10-18 

20 

11-21 

15 

273 

224 

223 

188 

160 

LEWI STON 

-16 

1~27 

2-  3 

14 

2-21 

18 

2-21 

18 

- 

LEWISTON  WB  AP 

98 

7-  5 

-20 

1-27 

2-21 

12 

2-21 

12 

2-23 

22 

3-14 

28 

4-16 

32 

9-19 

32 

11-  2 

25 

11-  4 

22 

NONE 

NONE 

264 

233 

156 

LIFTON  PUMPING  STA 

87 

7-31 

-24 

1-30 

3-27 

12 

4-27 

19 

4-28 

24 

4-28 

24 

5-  1 

32 

9-20 

28 

9-20 

28 

10-  8 

23 

10-25 

20 

11-16 

13 

234 

181 

163 

145 

142 

LOWMAN 

96 

7  S 

-24 

1-27 

3-23 

13 

4-16 

20 

4-27 

23 

4-28 

26 

6-23 

32 

7-18 

30 

9-  9 

25 

10-18 

19 

10-18 

19 

11-  1 

16 

223 

185 

174 

134 

25 

MACKAY  RS 

3-25 

3-29 

20 

4-18 

22 

_ 

MA  LAD 

96 

8-  8+ 

~^6 

1~30 

3-14 

16 

3-24 

18 

4-27 

24 

4-27 

24 

4-28 

30 

9-20 

29 

10-  5 

26 

10-29 

24 

11-17 

20 

11-21 

14 

252 

240 

185 

161 

145 

MALAD  CAA  AP 

97 

7-  9 

-15 

1-30 

3-24 

15 

3-27 

18 

4-27 

23 

4-28 

26 

6-14 

30 

9-11 

31 

9-20 

27 

10-  8 

23 

10-29 

19 

11-10 

15 

231 

216 

164 

145 

89 

MAY  RS 

91 

8-  4+ 

-34 

1-27 

3-23 

16 

4-27 

20 

4-27 

20 

5-22 

25 

5-25 

31 

9-10 

28 

9-10 

28 

9-19 

24 

10-  8 

18 

11-  3 

13 

225 

164 

145 

111 

108 

MC  CALL 

87 

7  9ft 

_ 

9B 

1  97 

12 

4-16 

20 

4-27 

23 

5-22 

28 

6-15 

32 

9-  9 

32 

10-  8 

24 

10-  8 

24 

11-  5 

19 

11-  8 

16 

226 

203 

164 

139 

86 

HC  CAMMON 

T~  Q 

1  -^n 

3~14 

18 

4-27 

21 

4-28 

28 

S-  4 

32 

9-11 

31 

9-22 

28 

22 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

233 

223 

163 

147 

130 

MERIDIAN  1  W 

96 

8  4+ 

~19 

1  27 

2-21 

10 

2-21 

10 

3-23 

24 

4-27 

28 

4-27 

28 

10-  4 

32 

10-18 

25 

10-19 

24 

11-  6 

20 

258 

210 

174 

160 

MINIDOKA  DAM 

97 

7-28 

-20 

1-29 

2-12 

14 

3-14 

20 

3-24 

22 

3-27 

27 

4-27 

31 

10-16 

31 

10-19 

28 

11-16 

24 

11-21 

15 

11-21 

IS 

282 

252 

237 

206 

172 

HOHTPELIER  RS 

92 

8-15+ 

-25 

1-30 

3-27 

13 

4-28 

19 

4-29 

24 

4-29 

24 

6-14 

32 

9-  9 

30 

9-20 

26 

10-  5 

23 

10-  8 

19 

10-29 

16 

216 

163 

159 

144 

87 

MOSCOW  U  OF  I 

- - 

~  2 

2-21 

8 

2-22 

17 

3-26 

24 

3-27 

27 

4-24 

32 

9-19 

27 

9-19 

27 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-21 

16 

273 

254 

222 

176 

148 

MOUNTA I N  ROME   1  NE 

1  9T 

2-  7 

13 

2-10 

20 

3-27 

24 

4-26 

27 

4-26 

27 

9-20 

32 

10-  4 

23 

10-  4 

23 

11-16 

12 

11-16 

12 

282 

279 

191 

161 

147 

MULLAN  PASS  CAA 

8C 

6  5+ 

~15 

125 

3-26 

15 

4-11 

18 

4-25 

22 

5-20 

28 

6-15 

32 

9-18 

23 

9-18 

23 

9-18 

23 

10-22 

14 

10-22 

14 

210 

194 

146 

121 

95 

RAMPA  2  N« 

98 

7-  6 

-23 

1-28 

2-22 

10 

2-22 

10 

3-23 

23 

3-27 

27 

4-27 

30 

10-  8 

32 

10-18 

27 

11-  2 

23 

11-21 

20 

11-27 

14 

278 

272 

224 

205 

164 

NEW  MEADOWS  RS 

-36 

1-27 

3-27 

8 

3-28 

17 

4-27 

24 

4-29 

27 

6-23 

31 

7-  4 

31 

9-23 

24 

10-19 

20 

11-  3 

13 

221 

205 

149 

11 

NEZPERCE  2  E 

89 

6-  5+ 

-16 

1-29 

2-22 

16 

2-22 

16 

3-21 

24 

4-16 

28 

4-27 

30 

9-19 

28 

9-19 

28 

11-  4 

24 

11-20 

19 

11-21 

15 

272 

271 

228 

156 

145 

OAKLEY 

95 

8-  9 

-  9 

1-29 

3-23 

15 

4-  7 

18 

4-  7 

18 

4-27 

27 

6-10 

30 

9-20 

29 

10-  5 

28 

11-  2 

14 

11-  2 

14 

11-  2 

14 

224 

209 

209 

161 

102 

OBSIDIAN  2  NNW 

-46 

1-27 

4-28 

15 

5-  1 

20 

6-15 

21 

6-24 

25 

6-29 

32 

8-12 

24 

8-12 

24 

9-  9 

19 

10-  6 

13 

161 

131 

58 

49 

OLA  S  S 

98 

7-25 

-33 

1-27 

3-  5 

12 

3-23 

19 

3-23 

19 

4-27 

28 

6-17 

32 

9-21 

30 

10-  8 

25 

10-20 

21 

11-  2 

20 

11-  6 

16 

246 

224 

211 

164 

96 

OROF I  NO 

99 

7-  5 

-15 

1-27+ 

1   2-  2 

6 

2-22 

17 

3-  1 

24 

4-  6 

28 

4-27 

32 

9-19 

30 

11-  2 

26 

11-  3 

22 

11-29 

20 

NONE 

280 

247 

210 

145 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3— Continued  i  'r' 


Station 

Highest 

o 
P 

Lowest 

1  Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20"  or 
below 

24"  or 
below 

28"  or 
below 

32"  or 
below 

32"  or 
below 

28"  or 
below 

24"  or 
below 

20"  or 
below 

16"  or 
below 
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tN 

0 
Q) 

ja 
o 

O) 

0 

o 

J3 
0 

CD 

S 

o 

V 

J3 

0 

- 

9 
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£ 
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a 
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O 

a 

£ 
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a 

e 

a 

a 

£ 
& 

a 

£ 

a 

a 
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PALI SAOES  DAM 

91 

8-  9+ 

-13 

1-17+ 

4-  7 

12 

4-27 

20 

4-27 

20 

4-28 

27 

5-23 

32 

9-  9 

32 

10-  8 

28 

11-16 

12 

11-16 

12 

11-16 

12 

223 

203 

203 

163 

109 

PARMA  EXP  STA 

98 

7-  5 

-28 

1-27 

2-21 

4 

2-21 

4 

3-27 

23 

4-25 

27 

5-  2 

32 

10-  4 

31 

10-18 

28 

11-  2 

24 

11-  5 

19 

11-21 

15 

273 

257 

220 

176 

155 

95 

7-  6+ 

-16 

1-29+ 

2-11 

10 

3-10 

20 

3-24 

21 

4-27 

26 

4-29 

31 

9-20 

32 

10-  6 

28 

10-16 

24 

11-17 

20 

11-21 

16 

283 

252 

206 

162 

144 

PAYETTE 

98 

7-  5+ 

-25 

1-27 

2-21 

14 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-27 

26 

4-27 

32 

10-  8 

32 

10-19 

27 

11-  1 

24 

11-  5 

19 

11-21 

15 

273 

257 

253 

206 

164 

PIERCE  RS 

98 

6-  4+ 

- 

6-21 

30 

8-25 

31 

9-  9 

28 

11-  2 

22 

11-  3 

18 

11-  4 

16 

~ 

~ 

" 

65 

POCATELLO  2 

97 

7-  9+ 

-11 

1-30 

2-  7 

9 

3-23 

20 

3-24 

24 

4-27 

26 

4-28 

32 

9-22 

31 

10-  6 

27 

10-  8 

24 

11-  2 

18 

11-16 

13 

282 

224 

198 

162 

147 

POCATELLO  WB  AP 

96 

6-  9 

-17 

1-30 

2-11 

13 

3-23 

20 

3-24 

24 

4-27 

25 

4-28 

31 

9-22 

30 

10-  8 

23 

10-  8 

23 

11-  2 

17 

11-16 

10 

278 

224 

198 

164 

147 

PORTHILL 

91 

9-  6 

-28 

1-24 

3-13 

16 

3-26 

18 

3-28 

22 

4-26 

28 

4-26 

28 

9-19 

24 

9-19 

24 

9-19 

24 

10-23 

20 

11-20 

14 

252 

211 

175 

146 

146 

POT LATCH 

- 

- 

- 

8-25 

32 

9-  9 

28 

9-19 

21 

11-  2 

20 

11-21 

9 

~ 

~ 

PRESTON  2  SE 

95 

7-31+ 

-13 

1-30 

3-14 

16 

3-24 

18 

4-  4 

24 

4-16 

27 

5-  4 

32 

9-20 

30 

10-  5 

26 

10-29 

23 

11-  2 

20 

11-21 

11 

252 

223 

208 

172 

139 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

90 

7-21 

-27 

1-25+ 

3-26 

15 

3-28 

18 

3-28 

18 

4-25 

28 

4-25 

28 

7-  4 

31 

9-19 

22 

9-19 

22 

11-  2 

20 

11-  3 

15 

222 

219 

175 

147 

70 

RICKFI ELD 

94 

8-22 

-22 

1-27 

2-19 

7 

3-23 

17 

4-26 

22 

4-27 

27 

5-  5 

32 

9-18 

31 

10-  4 

27 

10-19 

24 

11-16 

16 

11-16 

16 

270 

238 

176 

160 

136 

RIGGINS  RS 

102 

6-  5 

-10 

1-27 

2-21 

13 

2-22 

20 

3-17 

23 

4-18 

28 

4-27 

32 

10-20 

32 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

11-21 

20 

NONE 

272 

231 

199 

176 

RUPERT 

96 

7-  6+ 

-15 

1-29 

2-10 

11 

3-24 

3-24 

4-16 

27 

4-28 

32 

9-21 

32 

10-  6 

28 

11-  6 

22 

11-17 

20 

11-21 

15 

284 

238 

227 

173 

146 

SAINT  ANTHONY 

91 

7-10 

-23 

1-29 

3-24 

13 

4-  4 

19 

4-27 

22 

5-22 

28 

5-25 

32 

9-  9 

30 

9-22 

28 

10-  5 

23 

11-  5 

18 

11-  9 

16 

230 

215 

161 

123 

107 

SAINT  MARIES 

92 

7-  5 

-22 

1-26 

2-22 

15 

3-14 

20 

3-28 

24 

4-20 

28 

4-27 

31 

9-  9 

32 

9-19 

23 

9-19 

23 

11-  3 

17 

11-  4 

16 

255 

234 

175 

152 

135 

SALMON 

98 

7-  9+ 

-32 

1-27 

3-15 

14 

4-16 

20 

4-27 

21 

4-28 

27 

5-24 

31 

9-10 

29 

9-11 

28 

10-  8 

22 

11-  3 

18 

11-  5 

15 

235 

201 

164 

136 

109 

SANDPOINT  EXP  STA 

87 

7-21+ 

-21 

1-26+ 

3-  5 

15 

3-12 

18 

3-28 

24 

4-20 

28 

4-23 

29 

9-19 

25 

9-19 

25 

10-22 

22 

11-  8 

19 

11-29 

9 

269 

241 

208 

152 

149 

SHOSHONE 

3-23 

15 

3-27 

20 

4-  4 

23 

4-26 

25 

4-27 

29 

10-  4 

29 

10-  6 

24 

10-  6 

24 

~ 

~ 

185 

163 

160 

SPENCER  as 

87 

8-  4 

-19 

1-29 

4-19 

14 

4-25 

20 

4-27 

22 

5-22 

28 

6-14 

32 

10-  8 

19 

10-  8 

19 

10-29 

16 

193 

166 

164 

" 

~ 

STIBNITE 

84 

7-10+ 

-18 

1-26 

4-27 

16 

4-27 

16 

5-18 

24 

6-12 

28 

6-23 

32 

7-  4 

32 

8-  2 

25 

10-  3 

22 

10-  7 

18 

11-  2 

10 

189 

163 

138 

51 

11 

STREVELL 

96 

7-  9+ 

-14 

1-29 

3-24 

14 

3-27 

19 

4-27 

22 

4-28 

27 

6-16 

31 

9-11 

30 

9-20 

24 

9-20 

24 

10-  4 

19 

11-  2 

14 

223 

191 

146 

145 

87 

SUGAR 

90 

7-10+ 

-21 

1-27+ 

4-  9 

14 

4-  9 

14 

4-27 

22 

4-28 

26 

4-30 

30 

9-  9 

29 

9-15 

27 

10-  5 

22 

10-  8 

19 

11-  8 

12 

213 

182 

161 

140 

132 

SUN  VALLEY 

88 

7-10+ 

-29 

1-29 

4-27 

15 

4-27 

15 

6-14 

23 

6-22 

28 

6-28 

32 

7-  4 

25 

7-  4 

25 

8-  2 

24 

10-  5 

12 

10-  5 

12 

161 

161 

49 

12 

6 

SWAN  FALLS  PH 

109 

7-  5 

-  3 

1-30 

1-31 

11 

2-  7 

18 

2-21 

24 

3-22 

28 

3-27 

30 

11-  2 

28 

11-  2 

28 

11-21 

23 

11-29 

20 

NONE 

295 

273 

225 

220 

TETONIA  EXP  STA 

89 

B-  9+ 

-25 

1-27 

4-  7 

7 

4-27 

19 

4-27 

19 

4-28 

25 

6-15 

30 

7-  4 

31 

9-14 

26 

10-  5 

21 

11-  2 

13 

11-  2 

13 

209 

189 

161 

139 

19 

THREE  CREEK 

93 

8-  3+ 

-22 

1-29 

3-24 

13 

4-27 

20 

4-27 

20 

5-  5 

28 

6-15 

32 

7-  4 

30 

8-18 

28 

9-11 

21 

10-  4 

18 

10-  8 

12 

198 

160 

137 

105 

19 

TWIN  FALLS  2  NNE 

101 

8-  4 

-  6 

1-27 

2-  6 

12 

3-24 

20 

3-24 

20 

4-27 

27 

4-28 

31 

10-  4 

32 

10-  6 

28 

11-  6 

24 

11-16 

20 

11-29 

16 

296 

237 

227 

162 

159 

TWIN  FALLS  3  SE 

99 

8-  5 

-  4 

1-27+ 

2-  6 

16 

3-24 

20 

3-24 

20 

4-16 

28 

4-25 

30 

10-  5 

32 

10-  8 

28 

11-  9 

24 

11-16 

20 

11-30 

10 

297 

237 

230 

175 

163 

WALLACE 

91 

6-  5+ 

-12 

1-27 

2-22 

13 

3-14 

18 

3-29 

24 

4-23 

28 

4-27 

29 

9-  9 

32 

9-19 

25 

11-  2 

22 

11-  4 

18 

11-20 

11 

271 

235 

218 

149 

135 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

91 

7-22 

-18 

1-27 

3-23 

16 

3-23 

16 

3-28 

23 

4-23 

28 

4-27 

30 

9-19 

25 

9-19 

25 

11-  2 

22 

11-  4 

20 

11-21 

12 

243 

226 

219 

149 

145 

WAYAN  1  N 

86 

8-18 

-22 

1-16+ 

4-27 

13 

4-27 

13 

4-28 

21 

5-  6 

28 

6-24 

30 

7-  4 

21 

7-  4 

21 

7-  4 

21 

10-  7 

19 

163 

67 

59 

10 

WEISER  2  SE 

95 

6-  4+ 

-26 

1-27 

2-21 

9 

4-  7 

20 

4-  7 

20 

4-  7 

20 

4-27 

32 

10-  6 

32 

10-18 

28 

11-  1 

22 

11-  5 

20 

11-21 

15 

273 

212 

208 

194 

162 

WINCHESTER  1  SE 

89 

9-  6 

-21 

1-27 

3-14 

11 

3-26 

20 

3-27 

24 

4-26 

28 

4-27 

29 

9-10 

32 

9-19 

24 

9-19 

24 

11-  3 

18 

11-20 

13 

251 

222 

176 

146 

136 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

2641 

2842 

3471 

3123 

B  4.85 
-2.11 

2521 

B  8.42 
1.01 

2509 

9.64 
.78 
1933 

9.46 
1.62 
1617 

6.25 
1.12 
1490 

B 

3.01 
-  .09 

2066 

2473 

3150 

29836 

ARHOWROCK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

4.05 
-2.34 
1104 

B  6.91 
-  .35 
1040 

8.71 
-1.93 
906 

7.76 
-1.71 
684 

5.85 
.05 
797 

B 

1.44 
■  .97 
540 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

1845 

1664 

2299 

3258 

4.87 
-1.65 
1875 

7.11 
-  .50 
1434 

8.76 
-  .51 

1189 

7.80 
-  .63 
1485 

5.06 
-  .70 
958 

2.50 
-  .48 

1207 

2186 

2151 

21551 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

6.31 

10.20 

12.22 

11.78 

8.75 

B 

4.19 

4040 

2770 

4020 

4380 

3620 

4020 

3800 

3210 

3050 

3260 

4140 

4720 

45030 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.33 
.25 
2052 

4.37 
.17 
821 

5.82 
.59 
1425 

8.19 
.45 
1403 

7.45 
1.34 
1060 

5.40 
1.97 

875 

PALISADES  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.87 
2073 

B  5.93 
1782 

7.96 
2013 

7.40 
2163 

B  5.20 
1891 

See  roierence  notes  iollov^ng  Station  Index. 
-  196  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


ANNUAL  -  1957 


i^MNO^A^™  THROUGH  POINTS  OF  APPROX IHATELT  BQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THBSE  MAPS.  PARTIcI^'i^t' 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ANNUAL  -  1957 


I30LIKES  ABE  DRATO  THKOUCT  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICDLAKLy  IN 
MOUNTAINODS  AREAS. 


STATION  INDEX 


Station 


ASEROeEN  exPCRlHENT  STATION 
AFTERTHOUGHT  MINE 
AMERICAN  FALLS  1  Stf 
ANOERSOM  DAM 
ARCO  )  NW 

ARROWROCH  0AM 
ASM ION  I  S 
ATLANTA  7 
ATLANTA  SUtWIT 
AVERv  RANGER  STATION 

BALD  MOUNTAIN 
eAYVlE*  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK  1  S 
BLACPCFOOT 

BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  L'XKY  PEAK  DAM 

BOISE  we  AIRPORT 

BONNERS  FERRY  t  SW 
BUHL 

BUNGALOW  RANOCR  STATION 

BURKC  2  CNE 

BURLE* 

burle>  factory 
buRlet  caa  airport 
cabinet  gorge 
caldwell 
cambridge 

CAREY  2  S 
CASCADE   1  NW 
CAYl/SE  CREEK 

CENTERvILLE  AR6AUGH  RANCH 
CHALLIS 


CONOA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNC I L 
OEAD*«Xir  0AM 

OEADWOOD  SUOMIT 
OeCEPTlON  CREEK 
DEER  FLAT  0AM 
DEER  POINT 
DIXIE 

DftlGCS 

DUBOIS  tXPERlMENT  STATION 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

ELK  CITY 

ELK  RIVER  1  S 

emETi  2  E 

fAlRFIELD  RANGER  STATION 
FAIRYLAWN 

FENN  RANGER  STATION 
FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RANGER  STATION 
GILMORE  SUM4IT  RANCH 
GLENNS  FERRY 
GOODING 

GOODING  CAA  AIRPORT 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
GRASHERE 
I  GROUSE 

IHAILEY  AIRPORT 
HAMCR  A  NM 
HA2ELT0N 
HILL  CITY 
HOLLISTER 

HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 

fIDAHO  FALLS     CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  42  NH  WB 
IDAHO  FALLS  46  H  WB 
IDA  VADA 


Index  No. 

County 

9 

(5 

■3 

p 
•p 

J 

Longitude 

Elevation 

Ymti  ol 

r*oord 

Op*D*d 

or  cloMd 
during  yr. 

Reiei 

to 
tables 

1  Temp.  1 

'8 
/f 

a« 

> 

Ul 

Month 
1  opea«d 

=  1 
sl 

0010 

BINGHAM 

12 

42  57 

112  50 

4400 

42 

43 

2Z 

12  9  6 

0070 

OWYHEE 

12 

43  00 

1 

S 

POWER 

12 

42  47 

40 

1  2  3 

0282 

I J 

16 

05T5 

9UTTE 

6 

43  40 

113  20 

5300 

24 

35 

1  2  3 

0448 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3239 

42 

44 

41 

12  3  4 

04  TO 

FREMONT 

12 

44  04 

111  27 

5220 

50 

50 

1  2  3 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

9585 

1 

1  2  3  C 

0525 

SHOSHONe 

10 

47  15 

115  48 

2492 

27 

?6 

1  2  3 

0540 

BLAINE 

12 

43  39 

114  24 

8700 

C 

0667 

KOOTENAI 

9 

47  59 

7 

7 

1  2  3 

0769 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2640 

C 

5686 

13 

15 

0915 

BINGHAM 

12 

43  U 

112  21 

4903 

5? 

54 

* 

1  2  3 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

11143 

6200 

16 

22 

4 

1  2  3  C 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

26 

37 

1  2  3 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6196 

S 

1018 

116  04 

2833 

0 

3 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

18 

18 

1  2  3  C 

10T9 

BOUNDARY 

5 

48  41 

116  19 

1812 

24 

29 

I  2  3  C 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  36 

114  46 

3500 

41 

38 

1  2  3 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

US  30 

2250 

6 

8 

1  2  3 

1272 

shoshone 

115  48 

4093 

18 

18 

128B 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4160 

40 

40 

1  2  3 

1298 

CASSIA 

12 

42  33 

113  48 

4140 

28 

29 

C 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4146 

17 

17 

12  3 

1363 

BONNER 

9 

48  05 

116  04 

2257 

1 

1 

1  2  3 

1380 

116  41 

2372 

51 

51 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  j4 

116  41 

2650 

47 

51 

1  2  3 

1461 

BLAINE 

12 

43  17 

113  57 

4755 

0 

I 

1  2  3 

1514 

VALLEY 

8 

44  32 

116  03 

4060 

16 

16 

1  2  3  C 

1577 

CLEARWATeR 

12 

46  40 

115  40 

3714 

C 

1636 

115  51 

4300 

7 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

37 

41 

1  2  3 

1671 

CUSTER 

6 

44  00 

113  50 

6140 

lA 

17 

1  2  3 

1B31 

'HOSMONE 

10 

47  00 

116  15 

2600 

C 

1096 

OWYMEE 

13 

42  40 

117  00 

5197 

I 

3 

1  2  3 

1  93S 

\ 

114  21 

6610 

8 

1996 

KOOTENAI 

47  41 

116  45 

2158 

43 

45 

1  2  3  C 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

13 

17 

1  2  3 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

341 1 

37 

39 

1  2  3 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

U6  23 

3600 

C 

2187 

116  26 

2936 

37 

39 

2385 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

5379 

27 

28 

1  2  3  C 

2  395 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

- 

S 

2422 

KOOTENAI 

47  44 

116  29 

3060 

C 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  45 

2510 

35 

37 

1  2  3 

2451 

116  06 

7150 

2 

2575 

i  Li*HO 

11 

45  33 

115  28 

9610 

5 

5 

12  3 

267fc 

12 

43  44 

111  07 

6097 

2  7 

34 

1  2  3 

2  /07 

CLjift-; 

6 

44  15 

112  12 

5452 

26 

26 

1  2  3  C 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

17 

1  7 

1  2  3 

2675 

115  26 

3979 

1 

2692 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2  910 

5 

6 

1  2  3 

2942 

GEM 

2 

43  52 

116  26 

250O 

38 

44 

1  2  3 

3108 

CAms 

12 

43  21 

114  48 

9069 

7 

9 

1  2  3 

3113 

OWYHEE 

13 

42  33 

116  58 

4900 

0 

3 

1  2  3 

3143 

115  33 

1980 

27 

31 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4460 

35 

40 

1  2  3 

3448 

BOISE 

8 

44  04 

US  55 

3147 

19 

44 

1  2  3 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

S 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  18 

2569 

35 

12  3 

3677 

GOODING 

114  43 

3969 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

114  46 

3696 

15 

16 

1  2  3 

3732 

CARIBOU 

1 

42  35 

111  44 

5400 

44 

46 

1  2  3  C 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

23 

29 

12  3 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  OS 

3355 

33 

37 

1  2  3 

3609 

115  53 

5126 

3 

3 

CUSTER 

6 

43  42 

23 

1  2  3 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  18 

5322 

47 

49 

1  2  3 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  58 

112  15 

4791 

B 

9 

1  2  3 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

34 

38 

1  2  3 

4268 

115  03 

5000 

25 

29 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

29 

42 

1  2  3 

4384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4620 

21 

2 

4442 

BOISE 

2 

43  50 

119  50 

3965 

37 

40 

1  2  3 

4450 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

44 

2 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43  29 

112  01 

4765 

3 

5 

1  2  3  C 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

1 

2 

4457 

eONNtVlLLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

27 

27 

1  2  3 

4459 

8UTTE 

6 

43  30 

112  41 

4790 

4 

4 

1  2  3  C 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

5 

5 

1  2  3  C 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

S 

Station 

Index  No. 

e 

sr 

1 
& 

■C 

.a 

Longitude 

Ymtb  of 

r*cx}rd 

Op«o*d 

or  cloMd 
during  yi. 

Refer 

to 
tables 

■  Elevation 

Temp. 

d. 

CL 
W 

Month 
op«n«d 

■SV 
0  8 

IRWIN  2  SE 

4588 

B0»#*EV  1  LLE 

12 

43  24 

111  18 

8100 

46 

93 

12  9 

ISLAM)  PARK  DAM 

4998 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

20 

19 

12  9 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

B 

44  03 

115  27 

7090 

S 

114  31 

3785 

36 

41 

12) 

KAMIAH 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  02 

1212 

29 

2 

KELLOGG 

4B31 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2905 

50 

92 

12  3 

KETCMUM  17  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43  37 

8421 

c 

KOOSKIA 

IDAHO 

3 

46  09 

49 

12  3 

K UNA  2  NNE 

5038 

116  24 

2685 

45 

47 

12  3 

LEAOORE 

5169 

LEWI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

c 

LEW IS TON 

5230 

Htl  PERCE 

12 

46  35 

117  02 

733 

1 

1 

WW 

12  3 

LEWISTON  we  AIRPORT 

5241 

HE  I  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

1 1 

11 

1  2  3 

c 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  IB 

5926 

38 

38 

23 

12  3* 

LOLO  PASS 

5356 

114  33 

5700 

s 

LO«MAN 

9414 

BOISE 

8 

44  05 

115  38 

3794 

19 

46 

1  2  3 

c 

HACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  59 

113  37 

9897 

41 

49 

1  2  3 

c 

HA  LAD 

5544 

ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

38 

41 

1  2  5 

c 

MA  LAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4476 

11 

12 

1  2  3 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

113  22 

4940 

c 

HAY  RANGER  STATION 

5685 

LEMHI 

11 

44  36 

113  55 

9066 

20 

23 

1  2  3 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

8 

44  54 

116  07 

9029 

38 

42 

1  2  3 

HC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

8 

8 

1  2  3 

MERIDIAN  1  W 

5841 

ADA 

2 

43  37 

116  25 

2620 

41 

47 

XVSB 

1  2  3 

5859 

116  26 

3244 

7 

6 

1  2  3 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  29 

4280 

10 

10 

10 

12)4 

MONTPELIER  RANGER  STATION 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

lit  18 

5943 

39 

40 

1  2  3 

MOORE  CREEK  SUKWIT 

6077 

BOISE 

2 

43  56 

115  40 

5990 

CS 

MOOSE  CREEK  RANGER  STATION 

6087 

IDAHO 

3 

46  08 

114  55 

2400 

0 

CS 

6152 

117  00 

2628 

62 

66 

18 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

6174 

ELMORE 

12 

43  08 

115  42 

3160 

45 

48 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

47  27 

115  40 

6037 

16 

16 

NAMPA  2  NW 

6300 

CANYON 

2 

43  37 

116  35 

2'.  70 

12 

12 

1  2  3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STATION 

6388 

ADAMS 

11 

44  98 

116  17 

3871 

40 

43 

1  2  3 

NEZPERCC  2  E 

6424 

116  12 

3250 

49 

47 

NE2  PERCE  PASS 

6430 

IDAHO 

3 

45  43 

114  30 

6575 

OAKLEY 

654? 

CASSIA 

12 

42  14 

113  93 

4600 

55 

94 

12  3 

OBSIDIAN  2  NNW 

6553 

CUSTER 

12 

44  02 

114  90 

6870 

30 

36 

1  2  > 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

8 

44  07 

116  17 

2962 

6 

6 

1  2  3 

c 

OftOF I  NO 

6681 

C  LEAR WATER 

116  19 

102  7 

47 

90 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  20 

111  12 

5397 

9 

10 

9 

PARHA  EXPERIMENT  STATION 

6844 

CANYON 

2 

43  47 

116  57 

2224 

31 

33 

1  2  3 

PAUL  1  E 

6677 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  45 

4200 

16 

19 

12  3 

PAYETTE 

6691 

PAYETTE 

6 

44  05 

116  56 

2110 

56 

58 

1  2  3 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

115  46 

3175 

14 

28 

1  2  3 

c 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43  30 

119  16 

4220 

- 

s 

PLUWER  3  WSW 

7166 

BENEWAH 

47  19 

116  57 

2970 

c 

POCATELLO  2 

7206 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  28 

4440 

1 

1 

1  2  3 

POCATELLO  we  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

42  55 

112  36 

4444 

19 

19 

1  2  3 

c 

7264 

116  30 

1800 

61 

62 

1  2  3 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  54 

116  53 

2920 

34 

37 

1  2  3 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

4670 

c 

PRESTON  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

I 

42  04 

111  51 

4718 

33 

34 

1  2  3 

PRIEST  RIVER  EXPERIMENT  STA 

7366 

BONNER 

9 

46  21 

116  50 

2360 

45 

46 

1  2  3 

PUNGO  CREEK 

7433 

115  04 

4800 

i 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

s 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

32 

33 

1  2  3 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45  25 

116  19 

1905 

24 

33 

12  3 

RIRIE  12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  33 

5590 

1 

2 

7966 

113  41 

4204 

50 

51 

1  2  3 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4968 

13 

14 

1  2  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  34 

2170 

49 

52 

1  2  3 

SALMON 

6076 

LEMHI 

11 

49  11 

113  53 

3949 

46 

46 

12  3 

SANOPOINT  EXPERIMENT  STATION 

6137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

2100 

46 

47 

1  2  3 

c 

SHAKE  CREEK  RANGER  STATION 

115  10 

4730 

s 

SHOSHONE 

6380 

LINCOLN 

12 

42  57 

114  24 

3960 

46 

48 

1  2  3 

SOLDIER  CREEK  RANGER  STATION 

6546 

CAMAS 

12 

43  30 

114  50 

5755 

_ 

s 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

CLARK 

6 

44  21 

112  11 

5863 

24 

33 

1  2  3 

STI6NITE 

8738 

VALLEY 

11 

44  54 

115  20 

6550 

6 

7 

1  2  3 

STREVELL 

8786 

113  13 

5280 

13 

19 

1  2  3 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  53 

111  45 

4890 

31 

49 

1  2  3 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

9821 

IB 

20 

1  2  3 

c 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

20 

21 

1  2  3 

TETONIA  EXPERIMENT  STATION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

18 

23 

1  2  3 

c 

9119 

119  09 

5420 

6 

12 

1  2  3 

TRINITY  LAKE  GUARD  STATION 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

s 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

92  33 

ELMORE 

2 

43  43 

115  36 

3475 

s 

TWIN  FALLS  2  NNE 

92  94 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  26 

3770 

»0 

52 

1  2  3 

9299 

114  25 

3770 

28 

33 

1  2  3 

VIENNA  MINE 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

s 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

115  56 

2  7  70 

46 

48 

1  2  3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9496 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

2950 

33 

36 

1  2  3 

c 

WAYAN  1  N 

9601 

CARIBOU 

12 

42  59 

111  22 

6430 

1 

1 

1  2  3 

WEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  57 

2120 

44 

46 

1  2  3 

WINCHESTER  1  SE 

9640 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3950 

IB 

18 

1  2  3 

1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  O'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAVETTC,     9  PENO  OREILLC,   10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE. 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idatio  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718.  Boise, 
Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ^F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  mile 
Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name, also  Salmon)  are  based  on 
the  period  1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  year 
or  more  of  record  ending  genera,lly  with  data  for  1945. 

Cllmatological  divisio.ns    outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatological  Data. 
No  record. 
+    Also  later  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equ ipped  with  a  windshle Id . 

B     Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  . 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder -only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H     One  or  more  days'   record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days'   record   is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data  for  detailed  daily; 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Preclpltatioi.< 
Data. 

S     Storage  precipitation  station.     Data  will  be  published  in  the  July  or  August  or  delayed  data  December  issue  of  Cllmatological  Data. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  shoultli 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  P^i^tlng  Office,   Washington  25,  D.C. 


RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


ASHTON 

CHILLY  BARTON 
FLAT 

COEUR  D'ALENE  RS 
DEER  FLAT  DAM 
EMMETT  2  E 
FENN  RS 
HAMER  4  NW 
HOLLISTER 


All  equipment   moved   120  feet  ESE 

All  equipment  moved  2  miles  W.  . 
All  equipment  moved  350  feet  NNW 
All  equipment  moved  300  feet  SW. 
All  equipment  moved  35  feet  SE  . 
All  equipment  moved  600  feet  E  . 
All  equipment  moved  273  feet  NW. 
Temperature  equipment  moved 
100  feet  SE   


April 

20, 

1957 

KAMIAH  1  N£ 

Rain  gage  moved  0.5 

mile  SW.    .    .  . 

1, 

1957 

MOOSE  CREEK  RS 

Recording  rain  gage 

moved  320  feet 

NNE 

October 

IS, 

1957 

and  storage  rain  gage  installed  . 

.  August 

1, 

1957  ' 

September 

30, 

1957 

NEW  MEADOWS  RS 

All  equipment  moved 

100  feet  W  .  . 

.    .  Hay 

22, 

1957  • 

April 

24, 

1957 

OBSIDIAN  2  NNW 

All  equipment  moved 

10  feet  NE  .  . 

.    .  August 

8, 

1957  • 

May 

24, 

1957 

PALISADES  DAM 

All  equipment  moved 

0.6  mile  SE.  . 

.    .  October 

23, 

1957  • 

June 

1, 

1957 

POTLATCH 

All  equipment  moved 

0,7  mile  NW.  . 

.  .July 

7, 

1957 

June 

30, 

1957 

RIGGINS  RS 

All  equipment  moved 

300  feet  NW.  . 

.    .  May 

1, 

1957 

RIRIE  12  ESE 

Rain  gage  moved  2.5 

miles  NNW.    .  . 

.    .  October 

22, 

1957 

March 

22, 

1957 

SUGAR 

All  equipment  moved 

0.2  mile  £N£  . 

,    .  December 

25, 

1956 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


KAMIAH  1  NE  Changed  to  KAMIAH  November       1,  1957 

VIENNA  Corrected  to  VIENNA  MINE  November       1,  1957 

WEISER  1  S  Changed  to  WEISER  2  SE  April  1,  1957 
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CLIMATOLOGICAt  DATA 


IDAHO 


JANUARY  1958 
Volume  LXI        No.  1 


ASHSVILLE:  1958 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

I  DAI 

JANUARY  19 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

1  Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

- 
■c 

& 

Degree  Days 

No  0 

Day 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No,  ol  Dai 

Max 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

o 
S 

o 

,50  or  More  1 

g 

^1 

S  < 

1  B«low 

0  * 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

AM 

36 

.9 

26 

.1 

31.5 

44 

25  + 

13 

1 

1029 

0 

6 

29 

0 

3 

29 

.82 

24 

1  X 

BONNERS  FERRY   1  SW 

36 

,  1 

26 

.1 

31.1 

7,7 

45 

24 

11 

2 

1043 

0 

8 

23 

0 

2. 

27 

.42 

.50 

24 

9  .0 

4 

23 

7 

CABINET  GORGE 

35 

<  1 

26 

•  4 

30.8 

44 

18 

1  3 

1 

1054 

0 

6 

29 

0 

4 

54 

1.20 

24 

5.0 

6 

9+ 

12 

COEUR  D  ALENE  RS 

38 

,  3 

27 

.2 

32.8 

6.0 

47 

30 

11 

2 

996 

0 

27 

Q 

4 

15 

,  84 

,90 

24 

1.5 

14  + 

13 

PORTHILL 

35 

.  7M 

22 

.9M 

29. 3M 

5.6 

47 

31 

4 

2 

1101 

0 

9 

31 

0 

2 

15 

- 

.20 

,59 

17 

3 

23 

9 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

33 

,9 

25 

.6 

29.8 

6.2 

40 

31  + 

9 

2  + 

1086 

0 

9 

31 

0 

4 

71 

.95 

,97 

24 

17.8 

18 

30  + 

13 

3 

o A  1 N 1    MAK  i  Co 

38 

•  6 

25 

.3 

32.0 

3.5 

49 

16 

9 

1 

1018 

0 

3 

31 

0 

4 

66 

1.40 

1.03 

24 

2.0 

2 

14 

14 

1 

CAMI^nr\TMT    CVD  CTa 
bAiNPPUJiNI    CAr  olM 

34 

•  3 

25.9 

30.1 

4.6 

43 

16 

1 

1073 

0 

9 

28 

0 

5 

14 

1  ,47 

,79 

17 

6.4 

8 

10  + 

12 

6 

n  TV  T  Q  TON 

30  9 

3 

86 

7.0 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

38 

.4M 

23 

.9M 

31. 2M 

7.6 

46 

16 

10 

1 

1042 

0 

1 

3 1 

0 

71 

- 

1,39 

.23 

15 

4.8 

2 

15 

3 

0 

GRANGEVILLE 

40 

,  5 

25 

.2 

32«9 

4,3 

49 

10 

11 

6 

988 

0 

1 

27 

0 

58 

1,15 

.18 

28 

1.0 

1 

13 

3 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

39 

.8 

29 

.5 

34.7 

6,5 

47 

24 

19 

8+ 

933 

0 

0 

19 

0 

2 

71 

- 

,07 

.44 

15 

12 

0 

NEZPERCE  2  E 

38 

.8 

26 

.6 

32.7 

48 

29+ 

15 

1 

992 

0 

1 

29 

0 

1 

10 

.30 

17 

2,5 

1 

13 

4 

0 

42 

.  1 

28 

.2 

35.2 

7,1 

48 

26+ 

1 6 

6 

921 

0 

0 

23 

0 

6 

20 

3.41 

.62 

26 

18 

6 

WlNLnbbltK    i  ot 

38 

.9 

23 

.6 

31.3 

5.1 

45 

16 

9 

1 

1036 

0 

1 

31 

c 

1 

02 

- 

.34 

.15 

29  + 

4,0 

3 

4  + 

4 

0 

DIVISION 

33.0 

2.05 

3.1 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

39 

.  5 

26 

.6 

33.1 

3.6 

46 

27  + 

1  5 

1 

983 

0 

1 

28 

0 

2. 

37 

- 

1.23 

.34 

17 

3 

21 

9 

0 

KOOSKIA 

42 

.5 

25 

.5 

34.0 

4.  8 

59 

28 

13 

8 

953 

0 

1 

29 

0 

1. 

39 

- 

,72 

.40 

17 

2.0 

T 

23 

4 

0 

44 

•  3 

30 

,4 

37.4 

6.6 

57 

24 

19 

6 

850 

0 

1 

20 

0 

55 

- 

.50 

.17 

13 

T 

0 

3 

0 

OROF I  NO 

43 

.  5M 

27 

.3M 

35. 4M 

5.7 

53 

28  + 

14 

1 

911 

0 

1 

26 

0 

3i 

48 

.62 

.80 

14 

T 

9 

1 

U  1  V  i  3 1 UN 

35.0 

1 

95 

.  7 

LtN I KAL   MUUN 1  A  I Nb 

ANDERSON  DAM 

36 

•  0 

19 

.7 

27.4 

45 

13 

9 

20 

1129 

0 

10 

30 

0 

3. 

09 

,75 

23 

24,2 

27 

28 

8 

3 

A  M 

31 

.  5 

*  6 

25.1 

0.2 

41 

30 

1232 

0 

13 

31 

0 

3, 

15 

.51 

.70 

29 

11.9 

15 

28  + 

9 

2 

ATLANTA  2 

32 

.5 

12 

.9 

22.7 

37 

12 

-  3 

1301 

0 

12 

31 

2 

3. 

22 

.57 

24 

51.9 

54 

28 

8 

1 

AVERY  RS 

35 

.2 

25 

.6 

30.4 

3.  1 

41 

28 

1  0 

2  + 

1065 

0 

6 

31 

0 

3. 

44 

- 

,34 

.62 

24 

12 

2 

BIG  CREEK  1  S 

33 

.2 

4 

.5 

18.9 

1.9 

40 

15+ 

-21 

1423 

0 

12 

31 

12 

2. 

16 

.23 

.53 

29 

34.0 

38 

31 

7 

1 

D  MD  1^  C     ">     CM  C 

32 

.5 

22 

,7 

27.6 

5.4 

38 

16 

1 1 

1151 

0 

12 

31 

0 

5. 

19 

- 

1  ,07 

.96 

24 

53.1 

70 

31 

IS 

2 

^.AoLALJt    1  nrl 

27 

.6 

10 

.0 

18.8 

37 

30  + 

-11 

1425 

0 

15 

31 

11 

2. 

29 

.39 

29 

29.5 

33 

31 

10 

0 

AM 

26 

•  5 

7 

.9 

17.2 

38 

9 

-  4 

2  + 

1476 

0 

25 

31 

4 

1  . 

31 

.31 

30 

21.1 

29 

31 

5 

0 

rvc A rsij/^r^ ri  ham 

31 

.  8 

7 

.8 

19.8 

4.  1 

40 

16 

-16 

1393 

0 

16 

31 

11 

4. 

30 

- 

.51 

.67 

29 

52.5 

61 

31 

13 

2 

DIXIE 

34 

,  3 

4 

.9 

19.6 

42 

16 

-19 

1 

1  397 

0 

12 

31 

12 

2.79 

.47 

11 

52 

3  1 

1 1 

0 

tLlv    KivtK    1  J 

37 

.8 

20 

.0 

28.9 

45 

16 

-  3 

nil 

0 

1 

31 

1 

D 

6. 

39 

.86 

24+ 

13.3 

30 

31 

1  5 

5 

rAlKhltLL*  Ko 

28 

,  5 

1 

.7 

15.1 

41 

18 

-17 

1  538 

0 

19 

31 

18 

2. 

30 

.68 

24 

27  ,4 

28 

29 

6 

1 

OAKUtN  vALLC.1 

31 

.7 

15 

•  5 

23.6 

0.2 

42 

16 

-  3 

1275 

0 

13 

31 

5 

3. 

39 

.  16 

.60 

29 

19,0 

22 

25  + 

9 

1 

^DrM  1  c  c 
WKUU  t 

32 

,  2 

-  4 

.7 

13.8 

40 

28 

-22 

1579 

0 

16 

31 

22 

63 

.34 

.  27 

24 

10,0 

2 

0 

HILL  CI TY 

28 

.  8 

2 

.1 

15.5 

0.2 

40 

18 

-22 

1532 

0 

19 

31 

16 

2. 

17 

,09 

.50 

24 

29 

29 

6 

1 

1  r\&  t-ir\   r  t  TV 

34 

•  4 

12 

.7 

23.6 

- 

0.7 

43 

13 

-  6 

1277 

0 

9 

31 

8 

4, 

34 

1,20 

.77 

23 

38,0 

35 

25 

9 

4 

AM 

36 

.7 

26 

.1 

31.4 

4.5 

44 

29 

1 1 

1035 

0 

6 

26 

0 

3. 

41 

- 

.04 

.61 

24 

4,8 

2 

23  + 

13 

1 

1  nuM  A  M 
HJ  H  ri  M  rv 

M 

M 

M 

0 

MC  CALL 

31 

.9 

12 

.8 

22.4 

4.  3 

41 

9 

-  7 

19 

1319 

0 

20 

31 

5 

3. 

33 

- 

.  16 

.70 

23 

52.0 

40 

28  + 

9 

2 

MULLAN   PASS  CAA 

28 

.8 

25.3 

5.6 

44 

6 

13 

22 

1223 

0 

26 

31 

0 

5. 

41 

1  .43 

.66 

23 

53.6 

94 

31 

15 

3 

NEW  MEADOWS  RS 

AM 

23 

.3 

6 

.2 

14.8 

- 

4.5 

35 

29 

-17 

1549 

0 

30 

31 

14 

D 

3. 

88 

.90 

.64 

24 

27.1 

26 

28  + 

10 

3 

OBSIDIAN  2  NNW 

27 

.5 

11.6 

- 

2.9 

39 

15 

-27 

\ 

1656 

0 

20 

31 

21 

1. 

26 

- 

.73 

.23 

23 

43 

31 

6 

0 

PIERCE  RS 

AM 

32 

.  2 

15 

,7 

24.0 

- 

0.2 

40 

29+ 

-  2 

1262 

0 

1 1 

31 

1 

4. 

29 

- 

.25 

.75 

15 

17.0 

34 

31  + 

12 

1 

STIBNITE 

AM 

36 

<  1 

22.4 

45 

27 

-  5 

18 

1316 

0 

7 

31 

5 

2. 

38 

.33 

29 

26.0 

39 

30  + 

11 

0 

SUN  VALLEY 

32 

•  0 

-  0 

.6 

16.7 

0.4 

38 

18 

-15 

1520 

0 

14 

31 

22 

1. 

38 

- 

,73 

.45 

24 

25.0 

30 

31  + 

5 

0 

WALLACE 

36 

.7 

25 

.0 

30.9 

4.1 

48 

16 

1  2 

1050 

0 

6 

30 

0 

5. 

30 

,53 

1  .09 

24 

6.0 

8 

7  + 

14 

3 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

36 

.5 

23 

.1 

29.8 

3.8 

50 

17 

7 

1084 

0 

7 

28 

0 

4. 

03 

,13 

1.02 

24 

8.6 

1  2 

2 

DIVISION 

22.2 

3.26 

27.5 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

DATC.C    1  iif^V    DFfll^  nAM 

39 

.9 

23 

.5 

31.7 

48 

30 

1  2 

1 

1027 

0 

6 

28 

0 

2. 

50 

.53 

12 

9 

1 

DUIoC     "o    AK                                /  It*. 

37 

,9 

25 

.0 

31.5 

4.2 

60 

29 

14 

8 

1032 

0 

6 

26 

0 

1. 

37 

.04 

.41 

12 

7.1 

1 

27+ 

6 

0 

CA  LDWELL 

39 

.5 

21 

.6 

30.5 

2.2 

52 

31  + 

12 

7  + 

1060 

0 

7 

31 

0 

1. 

61 

,35 

,66 

12 

9.0 

2 

23 

6 

1 

CAMBR I DGE 

3^ 

,  3 

7 

.9 

19.6 

2.5 

44 

1 8 

-15 

1 

1398 

0 

14 

31 

11 

4. 

17 

1,19 

,  99 

12 

3 

COUNC I L 

33 

.3 

17 

•  2 

25.3 

1.6 

45 

12 

-  7 

1 

1227 

0 

14 

29 

6 

4. 

13 

,56 

.81 

29 

28.0 

16 

24 

10 

3 

DEER  FLAT  DAM 

38 

.6 

23 

.6 

31.1 

4.4 

64 

29 

14 

22+ 

1042 

0 

7 

29 

0 

1. 

59 

,59 

.  56 

1  2 

8.0 

3 

17  + 

5 

1 

Ct^tt^AC  T  T     1  C 

CMMt  II     d  t. 

40 

.9 

25 

.3 

33.1 

4.0 

55 

29 

14 

1  8+ 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  59°  on  the  28th  at  Kooskla. 

Lowest  Temperature  -27° on  the  1st  at  Obsidian  2  NNW. 

Greatest  Total  Precipitation  6.39  Inches  at  Elk  River  1  8. 

Least  Total  Precipitation  0.06  Inch  at  Hackay  Ranger  Station. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.20  Inches  on  the  24th  at  Cabinet  Gorge. 

Greatest  Total  Snowfall  53.6  Inches  at  Mullan  Pass  CAA  AP. 

Deepest  Snow  on  Ground  94  Inches  on  the  31st  at  Mullan  Pass  CAA  AP. 
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.23 

1.20 

.27 

.34 

•  34 

.14 

CALDHELt 

1,61 

•  04 

.66 

.10 

.21 

.  15 

.09 

•  03 

.11 

.19 

.06 

CAMnRIOGE 

*»17 

.  34 

.  33 

.52 

.61 

.02 

CASCADE  1  NW 

2»?9 

.02 

.07 

.23 

.  11 

.29 

!o9 

.09 

.01 

.20 

.19 

.10 

.02 

•  15 

.39 

.14 

CENTERVILLE  AR8AU6M 

A.Al 

T 

.10 

.46 

.  32 

•  22 

.06 

.08 

T 

.46 

.63 

.07 

T 

.09 

.63 

.69 

.42 

CMALLIS 

•  52 

.10 

•  05 

•  12 

.04 

.09 

.12 

CMILLV  BARTON  FL*T 

•  19 

T 

.10 

T 

T 

T 

.09 

T 

CLIFFS  „, 

?  .O* 

COBALT  BLACKB I RO  MINE 

1  (SI 

i07 

.05 

•  01 

T 

T 

.24 

.03 

T 

.23 

T 

•  02 

T 

.06 

.13 

.31 

COEUR  D  ALENE  RS 

4,19 

T 

T 

T 

.10 

.20 

.17 

.40 

•  15 

.59 

•  49 

T 

•  20 

•  90 

.29 

.  19 

.29 

.30 

.05 

CONDA 

.06 

.09 

•  06 

T 

.02 

.01 

.25 

.13 

.09 

.07 

.11 

.20 

.36 

COTTONWOOD 

.71 

.01 

T 

•  08 

.23 

.08 

.  11 

.06 

•  02 

.12 

T 

COUNCIL 

♦  •13 

.08 

.79 

.20 

•  1  9 

.06 

.  39 

.81 

•  1 3 

OEAOWOOO  DAM 

*.30 

.03 

.  18 

.28 

.28 

•  31 

ill 

.10 

T 

.49 

.62 

.13 

.06 

•  43 

.67 

•  48 

DEER  FLAT  0AM 

1  .99 

.06 

.56 

.08 

.28 

.12 

.03 

.08 

.04 

•  10 

.22 

.02 

DItlE 

2.79 

T 

•  47 

T 

T 

•  29 

•  20 

.IB 

.19 

.33 

.23 

•  22 

.12 

.10 

ORIGGS 

1  .03 

.09 

.02 

.02 

T 

.15 

.10 

.02 

.12 

.20 

.39 

DUBOIS  E*P  STA 

.39 

.02 

•  08 

.06 

.05 

.12 

DUBOIS  CAA  AP 

•  90 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.10 

.02 

.09 

T 

.08 

T 

•  05 

.09 

ELK  RIVER  1  S 

06,39 

*03 

.99 

.26 

.40 

.17 

.86 

.39 

.12 

D.IO 

.47 

.86 

.27 

.54 

•  36 

•  26 

EMMETT  ?  E 

2^12 

•  13 

.83 

•  20 

.19 

.22 

.29 

.22 

•  08 

FAIRFIELD  RS 

2.30 

.09 

.03 

•  11 

.06 

T 

.45 

.68 

.02 

T 

.31 

.36 

•  07 

FAIRYLAWN 

1  •&! 

.18 

22 

Io9 

.01 

FENN  RS 

2^37 

.14 

.29 

.33 

.34 

.17 

.  17 

.06 

.08 

.08 

.22 

.05 

.30 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

.96 

.02 

T 

T 

.19 

T 

T 

.08 

.10 

.10 

.11 

.29 

.11 

GARDEN  VALLEY  RS 

3.39 

.11 

.30 

.31 

.26 

.09 

.09 

.  37 

.27 

.06 

.03 

.47 

•  60 

.39 

GLENNS  FERRY 

•  89 

T 

.03 

T 

.06 

.  11 

.04 

T 

.39 

.18 

.06 

GOODING  CAA  AP 

*  88 

.02 

■  35 

.  02 

.02 

.01 

T 

•  21 

•  16 

.06 

.02 

.07 

T 

.02 

T 

.08 

.01 

T 

.04 

.01 

.18 

.05 

•  01 

.08 

•  02 

.19 

.22 

GRAND  View 

.16 

.05 

T 

T 

T 

.03 

.03 

.04 

•  28 

T 

•  08 

6RANGEVTLLE 

•  98 

T 

.04 

T 

.01 

.13 

.02 

T 

T 

.11 

T 

.09 

.18 

GRASMFRE 

.36 

T 

T 

T 

•  05 

T 

.19 

.06 

.02 

•  10 

•  63 

HAMER  *  NW 

.40 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.05 

.12 

T 

T 

•  04 

.06 

,07 

HAZEL TON 

1  .49 

T 

.03 

.01 

T 

T 

.12 

.02 

.06 

•  48 

.05 

.02 

.06 

.21 

•  19 

.24 

HILL  CITY 

2.17 

.17 

.02 

.  21 

.42 

.50 

T 

T 

.04 

•  49 

•  36 

T 

NOLL  I ST ER 

•  96 

T 

.20 

T 

.10 

.  13 

T 

.05 

T 

.16 

•  16 

.16 

HOWE 

.39 

.11 

■  03 

•  11 

IDAHO  CITY 

4.34 

.07 

•  51 

.17 

.40 

T 

.08 

.02 

*  77 

.44 

.06 

.04 

.55 

.61 

.39 

IDAHO  CITY   11  SW 

9.17 

•  10 

.90 

.68 

.28 

.19 

.03 

.04 

.50 

.90 

.20 

T 

.03 

.78 

.79 

.36 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO  FALLS   16  SE 

1.26 

,01 

.09 

T 

•  01 

T 

.03 

.01 

.20 

.13 

T 

.03 

.16 

.20 

.39 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

.57 

T 

T 

T 

T 

•  07 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.01 

T 

T 

.02 

.04 

.08 

T 

.03 

•  04 

.09 

.17 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

.43 

T 

•  03 

T 

.08 

.05 

•  09 

T 

.09 

.09 

.08 
.08 

IDAHO  FALLS  «6  W  WB 

.89 

.03 

*02 

T 

.01 

T 

T 

.14 

.06 

.01 

T 

.03 

.15 

.01 

.11 

T 

.01 

•  02 

.17 

IRWIN  2  SE 

1  .34 

.16 

.04 

T 

.22 

.20 

.06 

.  16 

.22 

.12 

.16 

ISLAND  PARK  DAM 

1.89 

T 

.34 

.09 

.05 

.13 

.28 

T 

.26 

•  30 

.40 

JEROME 

1.12 

T 

T 

•  05 

.02 

•  39 

.02 

.01 

.02 

.23 

.20 

KAMI  AH 

1  .98 

.17 

.07 

.42 

.01 

.08 

.3<i 

•  03 

T 

•  16 

•  01 

•  03 

.09 

.13 

!o8 

KELLOGG 

3.41 

•  10 

T 

.30 

.11 

•  30 

.25 

.06 

.32 

.12 

.02 

.04 

■  09 

•  61 

•  13 

.17 

.13 

.09 

.16 

KOOSK lA 

1  .39 

T 

.18 

•  05 

.34 

.40 

T 

.02 

T 

.22 

T 

.04 

•  02 

.02 

.08 

KUNA    2  NNE 

.76 

T 

T 

.12 

.14 

T 

.05 

.03 

T 

.04 

T 

.05 

.16 

•  14 

.03 

LEWISTON  WR  AP 

.99 

T 

.07 

•  17 

•  1 1 

.04 

.01 

.01 

.11 

.03 

I03 

LIFTON  PUMPING  STA 

•  42 

•  01 

T 

•  01 

T 

T 

T 

T 

,01 

■  19 

T 

T 

.08 

.06 

LOWmAN 

.49 

.47 

.12 

.09 

.54 

.48 

.40 

MACKAY  RS 

.06 

.02 

.04 

MALAO 

1  .66 

.08 

.07 

.03 

T 

T 

T 

.68 

.08 

.03 

.09 

.22 

.20 

.18 

MALAD  CAA  AP 

1*18 

.07 

.03 

.06 

T 

.  22 

.31 

.10 

■  05 

.07 

.06 

•  10 

.46 

T 

T 

.02 

•  04 

.35 

T 

.02 

!03 

MC  CALL 

3.33 

.05 

.40 

.29 

•  35 

.23 

.70 

.04 

.16 

.32 

•  51 

MC  CAP4MON 

2  .86 

.  15 

.16 

.05 

.07 

.80 

.  17 

.06 

.  11 

.40 

.69 

T 

MERIDIAN  1  W 

1.34 

T 

T 

.35 

•  25 

.09 

.09 

.07 

.06 

.19 

•  16 

.06 

MINIDOKA  DAM 

1  .07 

•  02 

.02 

•  03 

.22 

•  05 

•  03 

.11 

.21 

MONTPELIER  RS 

1  .02 

•  07 

T 

T 

T 

T 

.  32 

T 

.16 

T 

.27 

!l2 

MOSCOW  U  OF  I 

2.71 

.02 

.25 

.22 

.28 

•  18 

.44 

T 

.19 

T 

.03 

.02 

•  16 

.10 

.02 

.20 

.33 

.12 

MULLAN  PASS  CAA 

9.41 

.14 

•  27 

*  19 

•  46 

■  09 

•  29 

.26 

.34 

.01 

T 

■  19 

.03 

.69 

■  55 

.21 

.06 

.98 

.34 

.47 

NAHPA   2  NW 

1  .00 

.01 

T 

.02 

.29 

•  1  2 

T 

.11 

•  02 

.09 

•  04 

.07 

.22 

.04 

NEW  MEADOWS  RS 

D3.8e 

.08 

•  50 

.05 

.03 

.10 

.64 

.63 

NEZPERCE  2  E 

1.10 

.02 

T 

.17 

.04 

.16 

.30 

T 

.03 

.07 

.o; 

.05 

.07 

OAKLEY 

.91 

T 

.51 

•  09 

.06 

.09 

.09 

.04 

.13 

OPSIDIAN  2  NNW 

.03 

.18 

T 

.05 

T 

.23 

.21 

.05 

T 

T 

.16 

.12 

OLA    5  S 

2.77 

•  16 

•  43 

.54 

.31 

.31 

.29 

.45 

.06 

OROF I  NO 

3.fc8 

.20 

.08 

•  38 

•  80 

.02 

.30 

.04 

.01 

.11 

.04 

.78 

PALISADES  0AM 

1.68 

T 

.16 

T 

T 

T 

.21 

.17 

.10 

.Oc 

.29 

•  29 

!37 

PARMA  EXP  STA 

2.16 

•  07 

•  82 

.33 

.22 

.16 

.09 

.05 

.08 

•  32 

PAUL   1  E 

•  02 

.01 

.29 

T 

.33 

.08 

.01 

.32 

.23 

PAYETTE 

2,26 

,07 

•  09 

.23 

.17 

.19 

.09 

.  10 

.04 

.16 

.31 

PIERCE  RS 

4.29 

•  04 

.  29 

.  12 

.08 

.10 

.13 

.15 

.46 

.03 

.06 

.01 

.29 

•  08 

.46 

POCATELLO  2 

1 .06 

.02 

.02 

.03 

T 

.02 

.2* 

T 

T 

T 

•  22 

.06 

.03 

.08 

•  17 

•  15 

POCATFLLO  wq  ap 

//R 

1.06 

•  04 

T 

T 

.02 

T 

T 

.03 

.02 

.30 

T 

T 

T 

.01 

.10 

.07 

.05 

•  04 

.01 

.08 

•  23 

.06 

PORTHILL 

13 

* 

T 

•  13 

.2  0 

.06 

.99 

.22 

.  29 

T 

.30 

.10 

POTLATCH 

6.20 

40 

,  50 

.  29 

.22 

.55 

.10 

.36 

.30 

.33 

.30 

.04 

.10 

.50 

.62 

.  12 

.  10 

.90 

.55 

PRESTON  2  SE 

1.33 

.14 

.09 

•  01 

.05 

.01 

.41 

.08 

.21 

.10 

.20 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

4.71 

10 

.16 

.23 

•  10 

.48 

.01 

.73 

.03 

T 

.33 

.29 

.09 

RICHFIELD 

1.30 

T 

T 

.OC 

T 

.13 

•  25 

.04 

.02 

.02 

.  19 

.33 

.26 

RIRIE  12  ESE 

.19 

•  21 

.02 

.10 

.  10 

.25 

•  19 

.22 

.10 

■  10 

.06 

RUPERT 

1  •OS 

.03 

.02 

.21 

•  16 

•  09 

.03 

.03 

.30 

.21 

*;*INT  ANTHONY 

2.19 

.14 

.04 

T 

T 

.08 

.18 

.18 

.07 

.og 

.46 

.90 

.49 

SAINT  MflOiFS 

4.66 

T 

.06 

.04 

.16 

.39 

.28 

•  10 

.42 

•  49 

.04 

04 

.02 

.14 

1.  03 

.10 

•  19 

.35 

.37 

.13 

SA  L^i^N 

.46 

.08 

.10 

.05 

5flMr)OOINT   EXP  STA 

9.14 

T 

.03 

.10 

T 

.67 

.11 

•  77 

.10 

.79 

T 

T 

.50 

.75 

.14 

.09 

',60 

I3O 

.08 

SO^NC^R  RS 

.4S 

T 

.18 

.07 

.04 

•  16 

STlqNITF 

2.3B 

T 

.10 

.15 

.  06 

.11 

.29 

T 

.21 

.32 

T 

.12 

T 

.28 

.33 

.19 

STREVELL 

.93 

T 

T 

T 

.03 

.19 

.03 

.01 

.05 

T 

.06 

.01 

T 

.15 

SUGAR 

1.46 

.13 

.02 

.03 

.03 

.05 

.05 

.10 

.04 

.23 

.02 

.08 

.17 

.29 

.24 

SUN  VALLEY 

1.38 

.04 

.04 

.04 

.18 

•  08 

1 

T 

.13 

.49 

.07 

T 

.10 

.75 

.08 

SWAN  FALLS  PH 

•  64 

T 

.12 

.01 

.04 

T 

T 

.01 

.14 

.27 

.02 

TETONIA  EXP  STl 

1.96 

.11 

.04 

•  03 

.  18 

.26 

.36 

.60 

.78 

T 

T 

.08 

T 

.27 

.12 

T 

T 

.03 

.01 

:  .04 

.02 

.21 

TWI^  FAlL*^  2  NNE 

1  .0! 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

•  06 

T 

T 

.09 

.36 

T 

.03 

.06 

.23 

.15 

.04 

otlovmg  atattoi 


DAILY  PRECIPITATION 

IDAHO 

le  3-Continusd  janimrt  i«96 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1  S  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  {  12 

13  {  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19     20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

N  F«LL5  »  SE 
L«CE 

LICE  WOO0L*NP  PARK 
AN  1  N 

SE«  }  SE 

CHESTER  1 

LOT 
9.30 
4.09 
1  .OA 
?.30 

.03 

T 

.20  T 

.lA 

T 

.01  .09 

.20    .21  .20 
.2A  .07 
.00  .07 

.79 
T  .09 

T  T 

.21     .04  .20 
.2A  .lA 

.32  .22 

.10     .09  .19 

T  .10 
T         .90  .02 
.09     .10  .12 

.17 

.19  .02 

T        T  .01 
.00 

T  .01 
.01  ,01 

.99 

r      .91  1.00 
.00   .02  1.02 

.02     .09  .20 
.17  .17 

•  00 

•  .11 

.10     .02  ,07 
.91  .OA 
.12     .07  .10 
.10 

.09  .01 

.09     •9A  .10 
.AO     .A2  .lA 
.2}     .20  .AA 

.20  .12 
.10  .97 

.00     .19  .01 

.0; 
.99 

.91 

.07 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  apeed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  • 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 

a 

3 

a 
• 

Percont  of 
time  fiom 
prevailing 

Average 

1  . 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  ol 
1  taBtest  mile  j 

5:00  A  IIS1 

lllOOA  HSI 

5:00  P  HSI 

H 
(A 

a 

0. 
0 
0 

J 

.01-09 

10-49 

SO- 99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

3 
0 

H 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ISE  «B  AIRPORT 

SE 

36 

9.8 

37 

SE 

23 

83 

80 

76 

84 

4 

6 

6 

0 

0 

0 

16 

42 

7.5 

ABO  FALLS  42  NW  WB 

3.8 

25  i 

SW 

30 

3 

7 

0 

0 

0 

0 

10 

U10  FALLS  46  W  WB 

3.9 

25  «< 

WSW 

30+ 

5 

10 

4 

0 

0 

0 

19 

»ISTON  WB  AIRPORT 

82 

76 

70 

7 

5 

3 

0 

0 

0 

IS 

.  8.5 

;ATELL0  WB  AIRPORT 

SW 

20 

8.9 

31 

w 

30+ 

89 

83 

78 

85 

9 

11 

3 

0 

0 

0 

23 

45 

7.7 

LAXimjU  HOURLY  AVERAGE. 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

StcEtion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SI 
— ' 

ABERDEEN  EXP  STa 

MAX 

21 

25 

7B 

24 

23 

27 

27 

32 

3C 

31 

36 

37 

32 

34 

34 

34 

35 

33 

24 

26 

29 

28 

31 

37 

33 

32 

36 

39 

42 

3G 

31  1 

MIN 

-  2 

2 

-  1 

-  1 

11 

0 

2 

4 

4 

9 

15 

5 

18 

8 

15 

27 

10 

19 

-  8 

5 

5 

19 

0 

2< 

18 

7 

2! 

30 

32 

31 

24 

11 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

22 

27 

30 

29 

25 

25 

27 

27 

33 

36 

36 

35 

36 

32 

33 

34 

32 

33 

29 

26 

25 

26 

29 

3S 

38 

37 

35 

37 

41 

49 

31 

32 

MIN 

3 

9 

8 

9 

13 

6 

6 

7 

12 

12 

28 

12 

24 

7 

21 

28 

14 

21 

5 

5 

6 

18 

-  1 

14 

20 

7 

27 

33 

33 

31 

3C 

191 

ANDERSON  DAM 

MAX 

27 

33 

30 

37 

31 

31 

31 

30 

33 

36 

42 

33 

45 

32 

37 

33 

41 

33 

27 

36 

34 

26 

37 

43 

33 

4C 

39 

39 

38 

44 

39  1 

MIN 

10 

14 

11 

10 

11 

13 

16 

18 

17 

23 

30 

21 

30 

15 

26 

26 

19 

27 

12 

9 

11 

11 

14 

22 

27 

19 

21 

30 

33 

31 

21 

ttl 

ARCO   3  NW 

MAX 

29 

35 

33 

25 

35 

40 

38 

35 

32 

27 

38 

28 

36 

23 

32 

35 

35 

38 

31 

22 

30 

22 

21 

3S 

39 

32 

34 

37 

33 

36 

32  1 

MIN 

-  8 

3 

5 

-  2 

-  6 

-  1 

-  2 

1 

-  1 

5 

17 

5 

10 

0 

2 

3 

2 

18 

7 

-10 

1 

-11 

-  5 

7 

10 

0 

11 

12 

14 

14 

>  1 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

le 

22 

24 

21 

26 

26 

22 

25 

28 

33 

38 

39 

37 

37 

33 

37 

36 

36 

39 

25 

27 

33 

27 

32 

36 

36 

33 

36 

37 

41 

36 

31  1 

MIN 

9 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

16 

30 

27 

28 

15 

15 

31 

20 

22 

14 

10 

11 

13 

13 

23 

26 

20 

21 

29 

32 

31 

29 

l»l 

ASHTON   1  S 

MAX 

20 

26 

18 

20 

25 

33 

29 

29 

34 

30 

33 

33 

35 

30 

33 

36 

34 

33 

29 

20 

28 

26 

25 

31 

3S 

33 

34 

34 

36 

36 

34 

30 

MIN 

-  9 

-  5 

-  8 

-  9 

-  4 

-  1 

-  1 

0 

-  2 

4 

20 

21 

15 

18 

23 

16 

5 

7 

-  2 

-  3 

-  3 

-  3 

-  7 

18 

16 

14 

14 

24 

26 

16 

14 

i 

ATLANTA  2 

MAX 

36 

31 

24 

26 

30 

29 

30 

33 

34 

33 

35 

37 

34 

34 

36 

35 

35 

33 

30 

30 

34 

29 

26 

32 

32 

36 

35 

36 

35 

34 

34 

32 

MIN 

-  3 

-  1 

5 

6 

6 

5 

10 

10 

9 

12 

16 

20 

18 

6 

24 

21 

13 

13 

3 

2 

5 

2 

12 

23 

19 

22 

26 

31 

26 

23 

21 

12  f 

AVERY  RS 

MAX 

27 

29 

34 

30 

28 

30 

28 

39 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

36 

40 

36 

36 

35 

35 

35 

34 

36 

37 

36 

40 

39 

41 

40 

36 

38 

3, 

MIN 

10 

10 

24 

19 

18 

11 

15 

18 

24 

28 

31 

30 

31 

28 

32 

32 

30 

30 

26 

25 

30 

20 

25 

32 

32 

31 

27 

31 

31 

31 

32 

26  ' 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

32 

29 

30 

33 

37 

31 

31 

30 

34 

37 

36 

39 

37 

37 

34 

45 

42 

39 

39 

37 

37 

34 

35 

44 

44 

40 

40 

38 

43 

42 

40 

36 

MIN 

13 

18 

19 

17 

22 

26 

25 

23 

20 

19 

20 

30 

32 

29 

30 

31 

31 

32 

31 

28 

30 

23 

24 

22 

30 

32 

26 

28 

31 

35 

33 

26  ' 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

21 

29 

28 

30 

35 

31 

30 

34 

39 

35 

40 

36 

35 

35 

40 

39 

34 

36 

32 

23 

30 

36 

31 

38 

39 

30 

33 

39 

30 

33 

33 

33 

MIN 

-21 

-10 

-14 

-11 

-11 

-12 

-12 

-10 

11 

-  3 

25 

8 

23 

-  9 

28 

6 

8 

21 

-13 

-15 

11 

2 

7 

26 

IS 

5 

15 

25 

16 

10 

le 

4  ' 

BLISS 

MAX 

34 

38 

35 

32 

29 

37 

40 

42 

41 

40 

45 

36 

41 

36 

40 

43 

42 

46 

34 

31 

30 

39 

34 

43 

44 

41 

38 

39 

40 

39 

44 

3a.  1 

MIN 

17 

16 

10 

12 

20 

7 

10 

22 

15 

32 

27 

22 

30 

18 

26 

26 

25 

30 

26 

18 

21 

11 

16 

19 

27 

22 

31 

32 

34 

29 

28 

22  1 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

30 

36 

32 

31 

30 

31 

34 

34 

41 

46 

47 

46 

42 

40 

42 

42 

43 

40 

40 

36 

35 

46 

39 

42 

49 

45 

40 

42 

47 

48 

49 

39 

MIN 

12 

16 

16 

21 

18 

14 

15 

17 

17 

30 

34 

30 

31 

21 

32 

31 

28 

19 

20 

17 

19 

18 

19 

32 

31 

23 

22 

33 

3i 

28 

29 

23 

BOISE  WB  AP 

MAX 

31 

31 

34 

30 

30 

36 

35 

29 

35 

46 

45 

41 

39 

39 

40 

45 

34 

38 

37 

30 

34 

35 

38 

42 

46 

37 

37 

44 

90 

40 

48 

3'  1 

MIN 

17 

19 

17 

20 

23 

17 

16 

14 

15 

28 

32 

32 

25 

25 

33 

31 

26 

23 

22 

21 

22 

16 

28 

33 

27 

26 

29 

36 

36 

32 

33 

29«* 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

27 

25 

30 

33 

32 

29 

29 

30 

34 

34 

43 

38 

37 

36 

40 

40 

37 

39 

34 

37 

39 

32 

33 

45 

40 

40 

35 

44 

40 

43 

44 

36.  ' 

MIN 

12 

11 

22 

27 

20 

19 

20 

17 

16 

17 

27 

33 

33 

33 

34 

33 

33 

32 

30 

27 

31 

16 

16 

32 

31 

31 

28 

31 

30 

34 

33 

26  * 

BUHL 

MAX 

35 

35 

35 

35 

30 

35 

40 

40 

43 

42 

42 

42 

40 

42 

43 

47 

43 

40 

39 

34 

30 

37 

33 

46 

49 

44 

40 

42 

45 

45 

47 

39 

MIN 

14 

17 

19 

17 

23 

13 

14 

18 

24 

24 

34 

26 

28 

22 

26 

29 

25 

29 

24 

15 

20 

19 

17 

27 

29 

27 

30 

34 

33 

32 

30 

23 

BURKE  2  ENE 

MAX 

25 

28 

33 

30 

30 

28 

29 

35 

35 

37 

34 

34 

34 

31 

34 

36 

34 

34 

31 

31 

30 

28 

35 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

32 

32 

MIN 

11 

16 

23 

17 

18 

16 

18 

20 

22 

21 

31 

26 

28 

18 

29 

32 

28 

29 

12 

16 

25 

18 

23 

31 

27 

19 

16 

29 

26 

29 

29 

22 

BURLEY 

MAX 

28 

29 

35 

35 

30 

31 

35 

35 

47 

41 

43 

41 

38 

35 

43 

43 

43 

44 

35 

36 

24 

26 

32 

37 

45 

42 

33 

39 

40 

46 

40 

37, 

MIN 

10 

10 

12 

12 

20 

11 

12 

14 

17 

17 

25 

24 

30 

20 

20 

31 

22 

22 

17 

4 

12 

15 

8 

11 

26 

16 

26 

31 

39 

32 

30 

19. 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

31 

39 

32 

29 

30 

35 

36 

43 

41 

43 

42 

39 

36 

40 

41 

42 

41 

34 

41 

23 

28 

29 

34 

43 

41 

33 

38 

38 

46 

42 

42 

37, 

MIN 

10 

13 

9 

13 

13 

9 

10 

16 

14 

19 

26 

22 

26 

16 

25 

27 

22 

14 

4 

2 

10 

6 

6 

22 

23 

16 

25 

30 

33 

31 

28 

17, 

CABINET  GORGE 

MAX 

24 

26 

32 

35 

35 

32 

26 

27 

34 

33 

38 

37 

37 

35 

38 

41 

44 

39 

38 

35 

35 

35 

37 

36 

37 

35 

39 

36 

40 

35 

35, 

MIN 

13 

16 

25 

23 

16 

16 

21 

15 

19 

20 

32 

32 

32 

29 

32 

32 

31 

32 

31 

26 

30 

19 

24 

32 

30 

32 

29 

33 

33 

32 

32 

26. 

CALDWELL 

MAX 

32 

31 

36 

31 

32 

35 

31 

29 

30 

50 

49 

42 

43 

42 

39 

43 

38 

41 

38 

35 

38 

36 

36 

43 

41 

40 

40 

45 

52 

52 

52 

MIN 

15 

12 

12 

13 

25 

22 

12 

14 

14 

19 

30 

25 

28 

16 

29 

29 

23 

19 

17 

16 

18 

14 

21 

25 

29 

25 

27 

29 

29 

29 

30 

CAMBRIDGE 

MAX 

11 

19 

21 

17 

31 

31 

25 

18 

26 

32 

40 

36 

36 

35 

36 

39 

38 

44 

34 

24 

28 

16 

25 

37 

40 

34 

36 

41 

36 

39 

40 

31,  , 

MIN 

-15 

-13 

-11 

-10 

10 

12 

5 

-  7 

-  5 

0 

14 

14 

27 

4 

19 

26 

23 

4 

-  1 

-  5 

5 

-  9 

0 

16 

16 

7 

20 

25 

27 

29 

20 

7, 

CASCADE  1  NW 

MAX 

11 

14 

14 

15 

17 

17 

16 

14 

31 

35 

35 

34 

33 

33 

37 

37 

28 

33 

33 

14 

24 

25 

27 

36 

39 

34 

32 

37 

36 

37 

33 

MIN 

-11 

-  4 

-  7 

-  5 

-  2 

-  2 

-  5 

-  4 

11 

9 

24 

16 

23 

8 

25 

24 

16 

24 

-  8 

-10 

6 

-  5 

3 

25 

22 

6 

17 

29 

30 

27 

27 

IJ. 

CHALLIS 

MAX 

12 

15 

13 

12 

20 

18 

15 

17 

25 

26 

33 

25 

36 

28 

35 

30 

29 

40 

32 

16 

29 

22 

24 

37 

32 

26 

26 

36 

37 

39 

40 

26, 

MIN 

-11 

-  5 

-  6 

-  7 

0 

-  4 

-  5 

-  6 

-  1 

5 

14 

12 

3 

0 

12 

16 

7 

19 

0 

5 

7 

-  1 

8 

8 

15 

12 

10 

16 

21 

19 

11 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

18 

25 

30 

28 

30 

36 

29 

29 

24 

28 

29 

22 

30 

28 

27 

30 

30 

22 

24 

24 

22 

32 

31 

30 

29 

30 

30 

28 

33 

27,1 

MIN 

-21 

-11 

-11 

-  4 

0 

-  2 

-  6 

-10 

-  7 

-  5 

15 

-  3 

19 

-  7 

10 

-  2 

-10 

19 

-10  • 

-13 

2 

-  9 

2 

1 

1 

-10 

5 

13 

26 

16 

-  1 

-0.1 

CLIFFS 

MAX 

37 

44 

40 

37 

33 

35 

30 

40 

45 

36 

28 

30 

42 

34 

31 

30 

41 

43 

39 

44 

40 

42 

42 

40 

v4 

MIN 

8 

14 

30 

28 

20 

16 

6 

11 

e 

20 

13 

-  4 

6 

17 

-  7 

7 

20 

26 

22 

25 

10 

6 

8 

7 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

10 

15 

18 

18 

24 

23 

23 

24 

38 

34 

35 

30 

28 

28 

30 

37 

30 

33 

23 

16 

22 

25 

20 

30 

il 

28 

22 

30 

35 

31 

28 

26, 

MIN 

-  4 

-  4 

4 

5 

9 

9 

9 

12 

12 

18 

10 

15 

3 

5 

15 

14 

11 

-  1  • 

-  1 

2 

3 

4 

17 

11 

6 

6 

16 

14 

12 

10 

7,  " 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

31 

34 

38 

34 

30 

36 

29 

32 

36 

35 

36 

36 

35 

36 

43 

46 

40 

36 

40 

42 

36 

36 

38 

44 

42 

42 

39 

46 

46 

47 

44 

38.  i, 

MIN 

16 

11 

26 

24 

23 

20 

21 

18 

22 

24 

30 

32 

32 

27 

33 

30 

32 

32 

28 

27 

29 

21 

30 

33 

30 

31 

31 

32 

29 

36 

33 

27i'f 

CONOA 

MAX 

15 

15 

21 

20 

19 

19 

15 

15 

26 

22 

32 

30 

30 

29 

30 

33 

38 

26 

30 

20 

14 

20 

22 

27 

31 

28 

33 

32 

32 

37 

31 

25. 

MIN 

-15 

-11 

-  8 

-10 

-  9 

-  4 

-  3 

-  6 

-  6 

1 

8 

14 

22 

20 

14 

24  - 

-  1 

6 

-  2  • 

■13  - 

13 

4  - 

6 

7 

17 

4 

5 

22 

27 

26 

24 

4. 

COTTONWOOD 

MAX 

33 

39 

36 

33 

37 

36 

36 

41 

41 

44 

41 

38 

37 

37 

41 

45 

39 

35 

36 

32 

35 

36 

36 

44 

43 

40 

36 

43 

43 

39 

38. 

MIN 

10 

22 

13 

17 

20 

15 

15 

26 

23 

28 

29 

25 

29 

22 

29 

30 

32 

30 

21 

20 

26 

20 

26 

30 

26 

20 

28 

29 

29 

26 

23. 

COUNCIL 

MAX 

22 

25 

27 

20 

28 

28 

25 

24 

30 

33 

44 

45 

40 

31 

36 

37 

35 

40 

37 

30 

29 

30 

30 

39 

38 

33 

36 

40 

40 

42 

39 

33i 

MIN 

-  7 

-  3 

-  2 

-  1 

13 

22 

7 

-  2 

5 

9 

30 

35 

22 

16 

28 

33 

31 

25 

19 

2 

15 

-  2 

12 

28 

32 

15 

28 

32 

32 

30 

30 

17 1 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

25 

24 

25 

25 

2e 

29 

27 

27 

33 

33 

34 

33 

39 

31 

33 

40 

36 

36 

36 

29 

32 

29 

26 

32 

38 

34 

31 

37 

35 

35 

30 

31i 

MIN 

-16 

-  8 

-10 

-  8 

-  4 

-  5 

-  5 

-  6 

15 

4 

21 

13 

25 

15 

22 

25 

17 

16 

-11  - 

10 

3 

-16 

4 

17 

20 

7 

22 

26 

27 

21 

21 

7. 

« 

DEFR   FLAT  DAM 

MAX 

32 

32 

37 

31 

32 

33 

28 

28 

27 

48 

51 

40 

44 

39 

36 

45 

37 

40 

37 

34 

36 

35 

38 

43 

40 

38 

36 

43 

64 

49 

51 

38i 

MIN 

21 

15 

16 

16 

28 

25 

14 

14 

16 

22 

30 

31 

31 

17 

31 

29 

26 

24 

15 

14 

18 

14 

20 

28 

31 

29 

28 

32 

35 

30 

33 

23i 

DIXIE 

MAX 

32 

35 

32 

32 

40 

39 

41 

38 

41 

35 

34 

35 

31 

33 

33 

42 

30 

36 

31 

27 

30 

30 

30 

37 

33 

36 

32 

40 

36 

34 

29 

MIN 

-19 

-  8 

-12 

-  2 

-  7 

-10 

-10 

-  7 

1 

10 

20 

0 

23 

-  4 

24 

3 

6 

26 

-   4  - 

12 

15 

3 

6 

24 

9 

2 

19 

15 

12 

10 

18 

DRIGGS 

MAX 

30 

25 

27 

22 

20 

30 

35 

37 

40 

37 

30 

27 

30 

31 

30 

36 

35 

36 

36 

28 

26 

24 

29 

30 

29 

15 

31 

34 

35 

34 

25 

MIN 

-15 

-11 

-  6 

-  9 

-  8 

-  6 

-  4 

-  4 

7 

10 

8 

9 

12 

16 

19 

15  -  2  - 

4 

-10  - 

11  - 

5 

-  9  - 

4 

15 

10 

-  6  - 

2 

16 

19 

22 

15 

DUBOIS   EXP  STA 

MAX 

34 

34 

28 

23 

28 

37 

38 

36 

30 

30 

29 

27 

35 

27 

32 

33 

39 

32 

28 

27 

27 

23 

20 

26 

33 

33 

31 

36 

32 

32 

26 

30< 

MIN 

5 

12 

5 

2 

10 

12 

14 

11 

18 

23 

19 

21 

6 

21 

25 

12 

23 

12  - 

5 

5 

4 

7 

16 

16 

24 

21 

21 

16 

24 

14 

13> 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

30 

40 

26 

24 

27 

36 

37 

37 

33 

30 

33 

30 

41 

25 

35 

36 

45 

34 

29 

29 

28 

24 

22 

29 

35 

35 

33 

31 

34 

38 

29 

32> 

MIN 

-  7 

0 

-  3 

-  4 

-  1 

4 

3 

2 

6 

9 

12 

20 

16 

14 

22 

26 

11 

22 

1  - 

6 

4 

6 

12 

16 

IB 

24 

23 

9 

24 

16 

6 

ELK   RIVFR   i  S 

MAX 

33 

35 

39 

36 

39 

36 

35 

32 

42 

38 

36 

36 

36 

34 

35 

45 

43 

40 

38 

38 

34 

36 

36 

40 

39 

39 

38 

44 

42 

43 

36 

11: 

■ 

MIN 

-  3 

2 

12 

5 

4 

1 

3 

5 

21 

12 

31 

27 

30 

22 

31 

31 

28 

32 

26 

14 

28 

12 

30 

25 

30 

21 

24 

32 

28 

26 

31 

EMMETT   2  E 

MAX 

34 

35 

38 

33 

31 

34 

37 

34 

36 

48 

46 

41 

4  3 

41 

39 

46 

41 

44 

41 

31 

37 

39 

40 

43 

46 

45 

36 

46 

55 

63 

51 

40i 

MIN 

16 

16 

16 

19 

28 

26 

14 

15 

14 

21 

37 

31 

31 

26 

32 

32 

26 

14 

21 

19 

22 

19 

26 

36 

32 

26 

33 

33 

38 

32 

33 

29. 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

20 

24 

23 

19 

18 

23 

25 

28 

28 

34 

35 

27 

36 

24 

33 

31 

32 

41 

30 

16 

23 

16 

21 

36 

34 

32 

35 

35 

34 

34 

35 

28> 

MIN 

-17 

-  9 

-11 

-13 

-  9 

-  9 

-10 

-12 

-  6 

9 

16 

1 

21 

-  1 

12 

11 

0 

15 

-13  - 

6  - 

11  - 

11 

19 

11 

0 

14 

26 

26 

14  - 

2 

1> 

r 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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bla  S  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

II)Yt.A»N 

MAX 

*2 

40 

34 

36 

36 

34 

42 

45 

46 

42 

40 

39 

39 

38 

41 

42 

38 

33 

37 

42 

30 

39 

39 

M 

42 

t? 

4i 

47 

*J 

41 

}% 

7 

MIN 

S 

14 

21 

17 

7 

4 

8 

16 

13 

29 

27 

24 

19 

8 

31 

" 

22 

5 

10 

13 

-  1 

9 

19 

28 

28 

31 

33 

35 

17 

24 

17 

6 

NM  RS 

MAX 

35 

36 

37 

34 

37 

41 

38 

32 

38 

35 
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36 

26 
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34 
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29 

24 

20 

30 

29 

33 

30 

20 

20 

27 

24 

27 

33 

27 

22 

31 

31 

31 

29 

32 

25 

2 

ASMERE 
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40 

38 

38 

37 

46 

41 

41 

44 

49 

44 

40 

40 

41 

36 

43 

45 

42 

35 

34 

36 

31 

30 

38 

40 

37 

38 

38 

40 

46 

44 

38 

39 

7 

MIN 

9 

11 

16 

1 1 

9 

8 

10 

1 5 

15 

22 

28 

18 

25 

17 

29 

20 

17 

23 

13 

11 

21 

1  0 

2  0 

23 

29 

17 

28 

32 

33 

23 

24 

IB 

9 

OUSE 

MAX 

25 

30 

32 

28 

37 

36 

35 

35 

32 

28 

37 

27 

35 

28 

32 

35 

34 

37 

29 

29 

30 

29 

21 

37 

35 

31 

31 

40 

39 

36 

37 

32 

2 

MIN 

-22 

-11 

-  9 

-  8 

-  4 

-  7 

-  7 

-  9 

-  8 

-  4 

4 

-  8 

9 

-12 

-  4 

12 

-18 

-16 

-  2 

-18 

-  8 

4 

4 

-  6 

1 

9 

11 

9 

-10 

-  4 

7 

MER    4  NW 

MAX 

26 

35 

28 

20 

25 

35 

34 

34 

31 

27 

30 

32 

32 

34 

35 

36 

39 

35 

32 

27 

31 

26 

28 

32 

33 

35 

33 

31 

39 

39 

33 

31 

7 

MIN 

-17 

-10 

-  9 

-11 

-  2 

-  9 

-10 

-11 

-10 

-  3 

21 

5 

18 

7 

19 

27 

7 

20 

5 

—  7 

5 

° 

2 

18 

9 

19 

22 

20 

18 

26 

9 

9 

9 

2ELT0N 

MAX 

30 

32 

31 

29 

28 

33 

35 

41 

38 

38 

39 

40 

35 

37 

40 

41 

40 

36 

35 

31 

25 

31 

33 

44 

39 

35 

36 

38 

42 

39 

51 

9 

MIN 

13 

15 

10 

11 

21 

11 

1 1 

18 

15 

22 

25 

19 

28 

14 

26 

3  J 

27 

22 

1 1 

15 

16 

1  0 

28 

26 

18 

28 

33 

33 

30 

29 

20 

9 

LL  CITY 

MAX 

19 

27 

21 

19 

19 

24 

21 

32 

29 

35 

33 

30 

32 

30 

33 

33 

30 

40 

30 

16 

25 

21 

19 

35 

31 

33 

33 

36 

36 

36 

35 

28 

8 

MIN 

-22 

-12 

-10 

-17 

-10 

-14 

-11 

-1 1 

-  9 

6 

15 

4 

22 

0 

0 

24 

-16 

-  8 

-  1 

-  7 

-  8 

1 4 

13 

1 

15 

26 

29 

18 

20 

2 

1 

LLISTER 

MAX 

30 

34 

32 

31 

29 

32 

35 

47 

44 

44 

41 

40 

35 

38 

44 

43 

47 

35 

36 

25 

27 

31 

32 

46 

40 

38 

41 

39 

45 

44 

41 

37 

6 

MIN 

12 

15 

9 

13 

20 

6 

11 

16 

19 

30 

30 

14 

21 

15 

29 

29 

17 

26 

14 

5 

12 

1 0 

3 

24 

29 

20 

29 

31 

33 

22 

24 

18 

8 

AHO  CITY 

MAX 

30 

32 

31 

30 

28 

31 

33 

27 

38 

37 

38 

36 

43 

34 

36 

37 

39 

40 

37 

30 

36 

33 

31 

35 

36 

34 

35 

36 

37 

35 

36 

34 

4 

MIN 

-  6 

-  2 
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0 

12 

-  2 

0 

2 

6 

12 

28 

14 

14 

5 

27 

19 

3 

0 

8 

0 

12 

27 

23 

8 

26 

30 

32 

28 

29 

12 

7 

AHO  FALLS  Z  ESE 

MAX 

20 

22 

27 

22 

22 

23 

28 

30 

25 

29 

33 

35 

32 

34 

35 

36 

36 

29 

20 

22 

24 

27 

35 

32 

35 

31 

35 

38 

39 

35 

29 

7 

MIN 

-1* 

-  6 

-  3 

-  4 

2 

-  3 

-  2 

-  5 

1 

0 

16 

21 

19 

23 

10 

13 

-  5 

-  1 

10 

12 

2 

23 

13 

6 

24 

23 

32 

28 

26 

8 

7 

AHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

21 

24 

28 

22 

22 

28 

28 

31 

27 

30 

33 

36 

32 

35 

33 

37 

32 

34 

22 

21 

23 

24 

27 

35 

30 

31 

30 

35 

39 

36 

37 

29 

8 

MIN 

-  7 

0 

-  4 

-  2 

-  1 

2 

2 

1 

-  1 

6 

24 

19 

18 

14 

12 

20 

0 

-  3 

12 

7 

12 

13 

8 

11 

29 

27 

30 

27 

25 

10 

2 

AHO   FALLS  42   NX  WB 

MAX 

30 

35 

24 

19 

24 

32 

32 

30 

30 

21 

36 

27 

39 

24 

33 

31 

35 

33 

32 

21 

28 

24 

20 

29 

34 

31 

36 

30 

33 

41 

29 

29 

8 

MIN 

-18 

-12 

-  9 

-13 

-  4 

-  9 

-  9 

-12 

-10 

-  3 

8 

14 

14 

19 

14 

23 

-  7 

2 

-  3 

-14 

10 

1 

2 

18 

10 

6 

14 

5 

-  3 

2 

2 

•HO  FALLS  te  W  WB 

MAX 

24 

28 

29 

23 

27 

30 

30 

38 

29 

30 

36 

30 

39 

31 

32 

33 

35 

37 

30 

20 

27 

23 

22 

37 

31 

31 

34 

39 

37 

33 

33 

30 

8 

MIN 

-15 

-  7 

-  4 

-  7 

-  3 

-  5 

-  5 

-  5 

-  7 

-  3 

11 

16 

10 

5 

8 

13 

-  9 

6 

6 

-  3 

2 

3 

6 

18 

17 

19 

17 

13 

13 

4 

4 

WIN    2  SE 

MAX 

19 

22 

19 

14 

20 

26 

27 

28 

32 

24 

32 

29 

32 

32 

30 

40 

34 

32 

27 

21 

23 

21 

25 

30 

31 

32 

33 

33 

36 

40 

37 

28 

4 

MIN 

-  5 

3 

-  1 

-  3 

0 

3 

6 

3 

7 

3 

20 

20 

19 

22 

19 

21 

23 

-  3 

-  8 

3 

5 

-  7 

22 

24 

10 

23 

24 

27 

30 

26 

11 

7 

LAND  PARK  DAM 

MAX 

16 

19 

•23 

20 

27 

26 

28 

28 

30 

31 

28 

27 

31 

26 

29 

34 

33 

29 

30 

29 

25 

21 

21 

24 

32 

32 

29 

29 

31 

37 

25 

27 

4 

MIN 

-26 

-17 

-16 

-14 

-  8 

-10 

-12 

-16 

2 

-  7 

22 

20 

12 

18 

18 

8 

-11 

-25 

-16 

-18 

* 

15 

20 

22 

17 

21 

15 

24 

18 

2 

5 

»0«E 

MAX 

34 

35 

34 

29 

31 

35 

40 

37 

38 

39 

42 

38 

38 

34 

37 

40 

43 

40 

37 

30 

29 

34 

28 

41 

42 

39 

38 

40 

41 

46 

45 

37 

2 

MIN 

16 

19 

11 

10 

19 

9 

12 

20 

17 

25 

28 

18 

27 

15 

25 

24 

26 

25 

18 

20 

16 

13 

26 

27 

16 

28 

32 

34 

31 

30 

21 

5 

LLOGG 

MAX 

29 

29 

31 

39 

29 

36 

33 

28 

34 

37 

39 

36 

36 

33 

35 

42 

42 

37 

42 

42 

36 

35 

34 

42 

39 

36 

42 

37 

44 

42 

41 

36 

7 

MIN 

11 

12 

15 

21 

19 

19 

18 

15 

1  3 

22 

32 
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32 

26 

29 

34 

32 

27 

27 

25 

25 

32 

33 

30 

28 

32 

32 

36 

33 

26 

I 
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37 
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40 
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32 

39 

47 
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41 

38 
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47 
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46 
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59 
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28 
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32 

31 

26 

33 

43 
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30 
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38 
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33 
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4 
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13 

18 
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28 
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17 
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13 

26 
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1 3 

1 5 

1 0 

2  3 

30 

32 

30 

27 

16 

2 

LAD  CAA  AP 

MAX 

21 

27 

30 

■28 

29 
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30 

28 

32 

28 

37 

25 

41 
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32 

37 

32 

25 

32 
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27 

36 

39 

32 

38 

35 

38 

38 

40 

32 
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-  4 
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14 

12 

11 

11 

21 

-  1 

-  6 

7 

2 

5 

9 

16 

10 

26 

30 

33 

27 

9 

7 

7 

Y  RS 
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10 

15 

12 

15 

20 

17 

14 

13 

23 

25 

34 

33 

35 

26 

37 

37 

24 

28 

23 

12 

24 

21 

26 

42 

40 

33 

30 

40 

34 

36 

41 

26 

3 

MIN 

-21 

-15 

-15 

-11 

-10 

-11 

-14 

-12 

-  8 

-  3 

10 

1 

12 

-  2 

-  3 

18 

-  8 

-12 

9 

12 

1 2 

10 

1 1 

1 2 

1 1 

1 1 

5 

CALL 
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215 

29 

32 

32 

33 

31 

29 

28 

41 

36 

36 

32 

30 

28 

32 

40 

30 

34 

26 

24 

32 

28 

28 

34 

34 

30 

32 

40 

36 

34 

32 

31 

9 

MIN 

7 

2 

4 

4 

6 

4 
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0 

4 

30 

18 

24 

20 

24 

26 

22 

20 

'' 

-  6 

10 

-  2 

1 0 

26 

22 

4 

24 

28 

30 

24 

20 

12 

8 

CAMHON 
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?4 

25 

31 

30 

30 

30 

29 

33 
1 

33 

32 

35 

32 

36 

36 

38 

43 

39 

36 

33 

24 

27 

25 

27 

41 

37 

34 

35 

36 

38 

40 

39 

33 

0 

MIN 

-  5 

1 

0 

3 

3 

-  1 

-  2 

7 

9 

19 

16 

21 

22 

26 

19 

7 

-  7 

9 

16 

1 2 

21 

22 

4 

25 

29 

32 

31 

30 

13 

2 

RIOKN  1  W 

MAX 

33 

31 

35 

34 

32 

34 

33 

27 

31 

47 

48 

41 

40 

40 

40 

46 

41 

39 

37 

36 

35 

35 

37 

43 

44 

38 

39 

45 

50 

48 

50 

39. 

0 

MIN 

17 

15 

16 

19 

26 

18 

14 

14 

14 

22 

34 

29 

32 

24 

33 

32 

29 

19 

2 1 

21 

23 

17 

24 

30 

32 

26 

29 

33 

37 

30 

32 

24* 

6 

>IID0IC<  Ok" 

MAX 

34 

29 

32 

31 

27 

28 

30 

34 

34 

35 

38 

33 

37 

34 

36 

36 

36 

37 

31 

30 

26 

28 

29 

41 

38 

36 

36 

38 

39 

43 

42 

34. 

1 

MIN 

1? 

14 

9 

15 

17 

9 

13 

15 

15 

19 

27 

lo 

26 

11 

25 

30 

16 

27 

18 

1 

6 

17 

11 

25 

25 

13 

•  28 

28 

32 

32 

29 

18. 

8 

HTPELIER  RS 

MAX 

17 

13 

20 

18 

22 

24 

23 

23 

20 

22 

?3 

35 

31 

32 

3i 

33 

40 

22 

29 

32 

14 

19 

23 

22 

25 

36 

21 

33 

40 

42 

36 

26. 

5 

MIN 

-11 

-11 

-15 

-13 

-14 

-10 

-  4 

-  7 

-  8 

-  8 

-  1 

14 

14 

15 

4 

19 

0 

0 

15 

-11 

-  8 

-  6 

-12 

3 

-  5 

5 

17 

18 

21 

26 

22 

1 

5 

SCOW  U  OF  I 

MAX 

34 

38 

38 

35 

39 

38 

37 

38 

42 

45 

41 

37 

39 

35 

42 

44 

44 

41 

37 

33 

37 

36 

37 

47 

45 

39 

39 

46 

44 

43 

43 

39. 

8 

MIN 

23 

27 

26 

25 

26 

21 

19 

19 

30 

33 

33 

33 

30 

30 

34 

35 

36 

29 

28 

79 

30 

23 

31 

34 

33 

32 

30 

35 

36 

33 

33 

29. 

5 

S*«  Ralarmcs  NoIm  Following  Station  lnd«s 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  199  ' 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

25 

29 

26 

31 

35 

44 

39 

34 

30 

29 

26 

27 

27 

26 

32 

33 

31 

27 

25 

26 

23 

20 

28 

29 

28 

26 

2E 

28 

30 

25 

2. 

MIN 

15 

20 

21 

24 

27 

29 

31 

21 

19 

25 

23 

23 

20 

19 

24 

29 

26 

20 

18 

18 

16 

13 

1« 

24 

2* 

20 

2( 

25 

21 

H 

NAMPA   2  NW 

MAX 

36 

34 

30 

37 

31 

32 

37 

30 

28 

39 

51 

50 

37 

41 

40 

40 

46 

35 

39 

38 

33 

38 

39 

37 

44 

38 

31 

39 

46 

91 

43 

36.1 

MIN 

18 

14 

16 

16 

24 

24 

14 

14 

15 

17 

32 

29 

31 

24 

26 

31 

29 

20 

21 

20 

24 

17 

17 

27 

30 

27 

2< 

29 

37 

31 

3: 

23«* 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

9 

11 

14 

14 

15 

20 

17 

16 

13 

21 

26 

32 

25 

30 

26 

27 

29 

29 

28 

22 

14 

26 

19 

30 

29 

32 

2! 

30 

39 

30 

3( 

21.! 

MIN 

-17 

-14 

-  9 

-  7 

-  7 

1 

-10 

-  9 

-  2 

0 

15 

16 

21 

6 

12 

26 

23 

0 

2 

-  8 

-  5 

-  8 

-  6 

le 

21 

16 

1] 

25 

30 

28 

2t 

ft.! 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

32 

35 

35 

33 

38 

38 

36 

41 

44 

45 

43 

48 

36 

34 

43 

47 

39 

36 

35 

33 

35 

35 

36 

46 

40 

36 

35 

49 

48 

39 

3t 

3Sil 

MIN 

15 

18 

19 

18 

22 

18 

19 

20 

26 

30 

32 

30 

29 

24 

32 

34 

33 

30 

27 

23 

28 

26 

28 

31 

31 

26 

3C 

32 

32 

30 

31 

26  .( 

0A1<LEY 

MAX 

39 

35 

36 

30 

37 

39 

49 

47 

47 

43 

42 

37 

35 

40 

45 

50 

«S 

37 

35 

36 

31 

35 

44 

44 

49 

35 

41 

41 

49 

44 

4! 

40.! 

MIN 

17 

20 

9 

10 

11 

10 

15 

17 

16 

30 

26 

17 

29 

12 

27 

30 

20 

27 

2 

9 

17 

6 

26 

26 

26 

20 

28 

32 

33 

24 

2t 

20.J 

OBSIDIAN  2  NNW 

MAX 

17 

16 

19 

18 

20 

18 

18 

37 

36 

32 

36 

37 

32 

28 

39 

33 

27 

34 

23 

16 

28 

20 

30 

33 

30 

17 

2! 

34 

33 

34 

31 

MIN 

-27 

-22 

-17 

-16 

-15 

-16 

-18 

-16 

-12 

20 

3 

-  7 

19 

-14 

23 

-  3 

-12 

11 

-23 

-20 

-  7 

-23 

-  8 

19 

-  3 

-11 

-  1 

18 

I« 

4 

1! 

^4*' 

OLA  5  S 

MAX 

28 

28 

30 

31 

32 

31 

26 

30 

34 

35 

44 

40 

44 

40 

37 

38 

37 

36 

34 

32 

33 

34 

32 

34 

36 

39 

39 

42 

40 

40 

44 

39.! 

MIN 

1 

8 

10 

12 

14 

21 

0 

-  2 

6 

6 

32 

18 

32 

30 

30 

31 

16 

20 

19 

4 

3 

2 

12 

8 

12 

13 

1! 

23 

20 

30 

31 

I5i" 

OROFINO 

MAX 

38 

39 

44 

39 

47 

40 

37 

32 

44 

40 

41 

40 

38 

49 

50 

49 

45 

48 

39 

45 

45 

41 

53 

46 

46 

43 

S3 

41 

43 

4< 

43.; 

MIN 

lA 

17 

26 

19 

19 

16 

16 

17 

24 

26 

32 

32 

30 

32 

33 

31 

36 

28 

24 

31 

29 

31 

32 

34 

33 

3C 

35 

30 

32 

32 

27.! 

PALISADES  DAM 

MAX 

12 

16 

15 

13 

19 

20 

20 

20 

25 

21 

35 

30 

31 

29 

32 

42 

26 

29 

25 

12 

22 

20 

23 

37 

34 

28 

3C 

33 

36 

39 

34 

2«.( 

MIN 

-  7 

-  4 

0 

-  2 

-  5 

-  3 

-  3 

-  4 

-  3 

-  3 

-  2 

5 

16 

23 

17 

25 

10 

14 

-  6 

-12 

7 

2 

-  6 

20 

19 

11 

11 

25 

27 

30 

2e 

7.4 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

38 

30 

35 

31 

28 

32 

28 

26 

25 

42 

48 

38 

40 

37 

39 

40 

34 

38 

32 

32 

37 

33 

34 

41 

38 

38 

3S 

41 

53 

48 

51 

36.1 

MIN 

13 

12 

12 

15 

14 

26 

12 

14 

14 

19 

30 

33 

30 

16 

29 

31 

21 

IB 

12 

11 

14 

9 

19 

25 

28 

27 

22 

30 

32 

33 

33 

21.1 

PAUL   1  E 

MAX 

29 

30 

35 

33 

27 

30 

35 

35 

44 

38 

42 

41 

36 

34 

40 

40 

40 

41 

29 

34 

23 

26 

29 

35 

35 

45 

46 

37 

38 

45 

39 

35il 

MIN 

13 

13 

10 

9 

17 

11 

12 

13 

13 

14 

25 

19 

25 

15 

15 

29 

22 

21 

13 

3 

10 

9 

6 

13 

26 

12 

12 

30 

33 

32 

29 

PAYETTE 

MAX 

27 

28 

29 

30 

34 

33 

28 

26 

30 

40 

47 

37 

47 

39 

38 

41 

38 

43 

39 

31 

35 

33 

32 

36 

39 

38 

36 

40 

39 

45 

44 

36.1 

MIN 

10 

8 

10 

10 

27 

27 

10 

9 

13 

17 

.26 

27 

30 

19 

32 

33 

25 

16 

16 

13 

16 

11 

18 

20 

29 

26 

28 

32 

34 

30 

32 

21.1 

PIERCE  RS 

MAX 

23 

23 

26 

27 

26 

29 

27 

28 

28 

34 

33 

34 

33 

33 

33 

34 

37 

33 

35 

35 

32 

32 

33 

33 

40 

35 

36 

34 

40 

35 

35 

32.2 

MIN 

-  2 

1 

3 

6 

5 

2 

2 

3 

5 

15 

23 

25 

28 

12 

14 

29 

25 

29 

16 

11 

11 

18 

19 

20 

23 

17 

22 

29 

26 

26 

26 

15.1 

POCATELLO  2 

MAX 

31 

34 

30 

25 

30 

35 

36 

40 

38 

35 

37 

36 

35 

40 

38 

39 

41 

36 

32 

25 

26 

28 

31 

43 

39 

36 

35 

36 

43 

43 

42 

39.4 

MIN 

2 

8 

9 

7 

10 

6 

10 

6 

13 

9 

22 

23 

26 

20 

26 

29 

17 

25 

-  1 

4 

11 

20 

11 

24 

24 

14 

28 

29 

32 

SI 

30 

17.0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

25 

29 

27 

24 

25 

32 

31 

35 

33 

36 

35 

37 

37 

36 

37 

36 

38 

34 

26 

23 

24 

24 

30 

38 

35 

34 

39 

37 

42 

39 

39 

32.7 

MIN 

-  2 

3 

2 

5 

5 

2 

2 

4 

6 

8 

24 

17 

21 

14 

22 

22 

19 

11 

-  2 

2 

8 

8 

8 

24 

16 

7 

27 

32 

32 

30 

30 

13,1 

PORTHILL 

MAX 

22 

22 

29 

32 

33 

29 

28 

23 

32 

35 

42 

40 

40 

37 

38 

37 

36 

39 

39 

36 

40 

35 

31 

46 

43 

43 

38 

39 

39 

47 

39.7 

MIN 

9 

4 

20 

23 

22 

12 

20 

13 

13 

14 

28 

30 

28 

30 

30 

30 

30 

25 

24 

26 

28 

15 

23 

26 

30 

30 

20 

25 

27 

32 

22.9 

POTLATCH 

MAX 

40 

40 

42 

41 

42 

38 

42 

36 

45 

47 

42 

38 

39 

35 

48 

48 

46 

41 

42 

37 

37 

36 

37 

47 

46 

48 

44 

45 

47 

44 

45 

42.1 

MIN 

21 

22 

26 

22 

20 

16 

17 

18 

29 

33 

32 

32 

29 

33 

32 

34 

35 

30 

27 

29 

31 

26 

30 

33 

29 

28 

28 

36 

33 

33 

32 

26.2 

PRESTON  2  SE 

MAX 

22 

26 

29 

26 

27 

30 

27 

25 

33 

32 

33 

32 

38 

36 

37 

42 

41 

35 

34 

30 

30 

26 

26 

37 

37 

38 

36 

35 

40 

40 

36 

32.1 

MIN 

-  6 

-  2 

-  1 

0 

-  3 

1 

0 

-  3 

1 

3 

21 

11 

16 

17 

14 

27 

10 

17 

8 

-  5 

5 

6 

2 

22 

21 

12 

25 

27 

32 

31 

27 

10.8 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

25 

27 

31 

35 

33 

28 

25 

25 

31 

34 

36 

36 

36 

34 

34 

38 

37 

35 

35 

35 

35 

32 

30 

40 

38 

40 

39 

38 

36 

38 

40 

33.t 

MIN 

9 

9 

23 

27 

23 

21 

15 

18 

21 

22 

29 

31 

32 

30 

31 

30 

31 

30 

29 

26 

29 

15 

26 

30 

30 

31 

24 

31 

30 

32 

31 

29.6 

RICHFIELD 

MAX 

27 

32 

27 

27 

23 

31 

33 

33 

32 

32 

37 

34 

34 

29 

33 

35 

35 

32 

28 

26 

27 

24 

23 

40 

36 

32 

33 

36 

34 

36 

39 

31.6 

MIN 

8 

6 

-  4 

-  3 

6 

0 

5 

14 

7 

22 

16 

9 

22 

20 

16 

26 

17 

22 

20 

6 

7 

14 

6 

22 

19 

16 

28 

26 

32 

26 

22 

14.7 

RUPERT 

MAX 

30 

27 

31 

33 

30 

28 

32 

32 

43 

36 

39 

40 

34 

37 

40 

39 

40 

34 

22 

27 

29 

35 

43 

40 

38 

38 

45 

39 

39.0 

MIN 

11 

11 

8 

9 

10 

11 

11 

13 

14 

13 

25 

17 

13 

13 

30 

21 

28 

5 

10 

9 

7 

13 

25 

16 

30 

34 

33 

29 

16.6 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

29 

26 

23 

18 

23 

23 

31 

32 

33 

26 

33 

35 

37 

29 

35 

37 

33 

34 

26 

31 

25 

23 

25 

32 

36 

33 

33 

33 

38 

37 

32 

30,4 

MIN 

-11 

-  3 

-  9 

-  7 

-  5 

-  3 

-  1 

-  2 

-  1 

3 

24 

24 

16 

23 

21 

22 

-  5 

8 

-  1 

-12  -  1 

7 

7 

20 

13 

20 

24 

24 

22 

23 

16 

8*2 

SAINT  MARIES 

MAX 

33 

30 

38 

35 

37 

33 

29 

28 

38 

38 

37 

36 

35 

35 

39 

49 

46 

37 

44 

42 

36 

36 

38 

47 

45 

42 

38 

47 

44 

42 

43 

38,6 

MIN 

9 

13 

24 

17 

17 

14 

14 

12 

24 

24 

31 

29 

30 

25 

31 

30 

32 

31 

30 

29 

30 

18 

29 

31 

30 

28 

29 

32 

29 

31 

31 

29.3 

SALMON 

MAX 

19 

21 

21 

20 

25 

24 

22 

20 

27 

29 

36 

34 

37 

32 

40 

36 

27 

45 

30 

17 

23 

34 

28 

44 

33 

39 

33 

37 

34 

40 

38 

30,9 

MIN 

-10 

-  6 

-  6 

-  5 

-  3 

-  5 

-  7 

-  6 

-  3 

7 

9 

6 

17 

2 

14 

7 

2 

9 

-  3 

-  7 

4 

7 

14 

15 

12 

12 

IB 

16 

14 

11 

15 

4.8 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

24 

25 

35 

33 

30 

28 

25 

25 

31 

31 

36 

36 

35 

34 

37 

43 

37 

37 

37 

35 

36 

32 

14 

39 

38 

39 

37 

39 

36 

40 

39 

34.9 

MIN 

6 

11 

23 

22 

15 

20 

15 

17 

20 

17 

31 

32 

32 

31 

32 

33 

33 

28 

29 

30 

31 

20 

2- 

32 

32 

32 

26 

32 

29 

33 

30 

29.9 

SPENCER  RS 

MAX 

30 

27 

30 

26 

29 

35 

26 

26 

35 

31 

29 

34 

25 

34 

24 

32 

32 

28 

22 

26 

19 

19 

27 

27 

35 

35 

29 

26 

33 

26 

24 

28.9. 

MIN 

-  8 

0 

9 

-  1 

1 

-  1 

-  2 

-  4 

-  1 

0 

3 

19 

16 

19 

3 

22 

14 

8 

-12 

-  3  -12 

4 

12 

2 

22 

17 

19 

20 

20 

8 

3 

6.4 

STIBNITE 

MAX 

38 

37 

39 

41 

37 

42 

41 

41 

42 

33 

33 

35 

30 

34 

39 

41 

30 

33 

36 

36 

36 

39 

32 

36 

30 

35 

45 

32 

36 

32 

29 

36.1. 

MIN 

4 

0 

4 

7 

8 

8 

9 

12 

9 

7 

16 

19 

0 

7 

8 

10 

12 

-  5 

0 

8 

6 

5 

19 

13 

2 

16 

15 

19 

11 

18 

0 

8.6 

STREVELL 

MAX 

26 

33 

29 

25 

32 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

34 

32 

32 

35 

45 

38 

30 

27 

26 

24 

28 

25 

39 

41 

35 

36 

35 

41 

40 

38 

33.3 

MIN 

16 

14 

6 

6 

4 

5 

12 

20 

11 

23 

20 

12 

24 

7 

19 

2  2 

18 

25 

16 

-  1 

10 

4 

6 

19 

24 

12 

25 

27 

31 

26 

25 

19.7 

SUGAR 

MAX 

21 

25 

21 

21 

23 

27 

30 

29 

27 

29 

33 

33 

36 

29 

29 

34 

38 

35 

20 

18 

22 

22 

25 

34 

35 

35 

34 

34 

34 

39 

36 

29.9. 

MIN 

-17 

-15 

-  9 

-10 

-  6 

-  5 

-  4 

-  7 

-  7 

0 

5 

23 

17 

23 

21 

21 

2 

6 

3 

-13  ■ 

-11 

10 

10 

14 

11 

11 

19 

20 

22 

30 

18 

9*8 ' 

SUN  VALLEY 

MAX 

27 

30 

30 

32 

35 

33 

33 

30 

30 

30 

35 

36 

35 

33 

35. 

33 

32 

33 

36 

28 

30 

29 

22 

33 

33 

31 

30 

34 

34 

34 

33 

32.0 

MIN 

-15 

-  6 

-  6 

-  5 

0 

-  5 

-  5 

-  6 

0 

16 

-  2 

11 

-10 

14 

-  1 

-  6 

21 

-13 

-  9  - 

•  5 

-14  ■ 

-  7 

7 

3 

-  7 

0 

16 

17 

9 

-  3 

-  0,6 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

38 

38 

40 

35 

33 

37 

32 

31 

40 

52 

63 

47 

45 

43 

41 

46 

43 

44 

44 

38 

41 

42 

42 

46 

52 

48 

42 

43 

65 

51 

54 

43.1 

MIN 

19 

18 

21 

23 

30 

21 

18 

16 

16 

27 

36 

31 

35 

25 

33 

31 

31 

31 

24 

24 

26 

21 

27 

31 

34 

29 

30 

36 

38 

33 

34 

27.4 

TETON  I  A   EXP  STA 

MAX 

20 

28 

20 

18 

27 

29 

29 

32 

28 

37 

31 

36 

35 

29 

34 

34 

31 

30 

21 

26 

22 

18 

26 

33 

34 

24 

30 

33 

35 

35 

32 

28.9 

MIN 

-16 

-16 

-15 

-  9 

-  2 

-  3 

-  8 

-  2 

5 

-  9 

5 

12 

16 

17 

14 

20 

5 

10 

-  7 

-15  - 

1 

-   8  - 

10  - 

15 

12 

5 

20 

16 

19 

18 

16 

2*9 

THREE  CREEK 

MAX 

45 

42 

37 

41 

52 

47 

55 

51 

48 

45 

36 

40 

37 

44 

42 

49 

46 

34 

38 

37 

26 

32 

40 

44 

41 

41 

40 

41 

44 

46 

41 

42.2 

MIN 

0 

4 

5 

2 

7 

5 

5 

13 

3 

25 

19 

12 

25 

-  3 

20 

19 

11 

24 

5  ■ 

-  4 

10 

-  1 

0 

16 

22 

16 

29 

19 

34 

21 

12 

12.1 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

33 

35 

34 

30 

30 

35 

36 

38 

41 

38 

42 

39 

39 

38 

40 

43 

43 

37 

37 

31 

27 

35 

33 

43 

42 

38 

39 

41 

47 

39 

45 

37.7 

MIN 

14 

16 

14 

14 

24 

11 

12 

17 

15 

22 

31 

21 

29 

18 

26 

31 

25 

29 

17 

13 

19 

19 

13 

27 

27 

20 

29 

33 

33 

32 

32 

22.0 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

30 

34 

35 

35 

31 

29 

33 

37 

36 

41 

40 

43 

39 

39 

39 

41 

44 

42 

38 

36 

26 

28 

32 

37 

47 

44 

36 

41 

41 

49 

42 

37.7 

MIN 

15 

15 

17 

20 

24 

12 

13 

14 

16 

20 

29 

22 

24 

21 

23 

33 

27 

29 

10 

10 

16 

18 

12 

15 

30 

21 

26 

33 

34 

32 

32 

21  •A 

WALLACE 

MAX 

31 

31 

36 

30 

32 

30 

27 

36 

38 

41 

36 

38 

35 

35 

45 

48 

38 

40 

38 

36 

33 

34 

41 

39 

35 

39 

37 

41 

39 

39 

38 

36.7 

MIN 

12 

16 

23 

16 

16 

15 

14 

14 

28 

24 

30 

30 

30 

25 

31 

30 

30 

33 

27 

23 

28 

18 

29 

32 

30 

26 

22 

32 

29 

32 

29 

29.0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

31 

34 

31 

37 

31 

32 

32 

28 

37 

36 

43 

35 

36 

34 

36 

45 

50 

37 

39 

39 

37 

32 

33 

40 

36 

36 

39 

38 

40 

38 

38 

36.9 

MIN 

7 

16 

14 

15 

15 

13 

11 

11 

14 

22 

33 

30 

32 

23 

25 

33 

29 

34 

25 

25 

24 

22 

14 

31 

32 

26 

21 

24 

31 

32 

32 

23*1 

WAYAN   1  N 

19 

24 

25 

23 

25 

27 

25 

41 

33 

38 

30 

30 

28 

29 

34 

39 

29 

24 

20 

20 

2  0 

26 

29 

29 

30 

30 

32 

36 

35 

30 

28i4 

MIN 

-  3 

-12 

3 

-14 

-  5 

-10 

-10 

-  7 

6 

11 

22 

21 

20 

19 

16 

22  - 

5  - 

6 

-16  - 

20  - 

6 

3  - 

1 1 

20 

21 

11 

24 

25 

26 

23 

21 

6.2 

WEISER   2  SE 

MAX 

27 

28 

28 

28 

33 

32 

26 

23 

29 

39 

42 

36 

46 

37 

36 

39 

37 

43 

36 

31 

31 

31 

31 

35 

39 

37 

38 

42 

41 

40 

42 

36.1 

MIN 

7 

7 

8 

a 

26 

25 

8 

5 

11 

15 

22 

26 

31 

15 

31 

32 

24 

14 

13 

10 

14 

8 

18 

14 

26 

22 

29 

31 

32 

24 

25 

18*7 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

40 

35 

39 

43 

40 

43 

43 

41 

43 

43 

40 

35 

35 

35 

42 

45 

40 

35 

40 

36 

32 

35 

34 

42 

40 

40 

36 

42 

43 

35 

35 

38.9 

MIN 

9 

15 

13 

18 

20 

17 

13 

20 

25 

32 

31 

28 

28 

14 

30 

32 

32 

28 

19 

19 

29 

22 

26 

31 

29 

20 

21 

32 

27 

23 

30 

23.6 

'  notes  foIlovlDB  ; 

-  8  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  idaho 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDEXSON  DAM 

SNOWFALL 

ON   UN  uMU 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

2.0 
15 

1.7 
14 

2.1 
17 

1.0 
17 

17 

T 

-  16 

T 
15 

0.4 
IS 

T 
IS 

15 

15 

15 

15 

8.0 
23 

S.O 
26 

T 
26 

T 
25 

T 
24 

3.5 
27 

0.5 
25 

T 
25 

23 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 

T 
T 

1 

1 

ARROVROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

B 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

T 

7 

0.5 
7 

1.5 
8 

1.7 
9 

9 

0.2 
9 

T 

9 

8 

0.2 
8 

8 

8 

8 

8 

0.2 
8 

5.0 
14 

1.6 
15 

0.2 
15 

0.3 
15 

0.5 
15 

14 

13 

T 
13 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

IS 

14 

14 

2.0 
IS 

2.0 
17 

16 

15 

1.0 
15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

T 
14 

2.0 
15 

1.0 
15 

2.0 
16 

1.0 
17 

1.0 
17 

2.0 
18 

2.0 

20 

3.0 
23 

3.0 
26 

26 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

0.3 
31 

31 

2.7 
34 

6.1 
38 

0.2 
39 

39 

38 

0.5 
36 

0.3 
36 

0.8 
36 

1.0 
36 

35 

35 

35 

35 

4.7 
40 

8.4 
44 

44 

0.2 
44 

1.2 
44 

14l1 
54 

2.8 
48 

3.8 
45 

4.8 

51 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 

an  UN  uNU 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

T 
26 

26 

1.0 
27 

4.0 
31 

30 

1.0 
30 

30 

26 

26 

2.0 
28 

1.0 
28 

24 

24 

1.0 
25 

24 

2.0 
26 

4.0 
28 

2.0 
30 

1.0 
28 

1.0 
28 

1.0 
28 

6.0 
34 

3.0 
36 

4.0 
38 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
dN   UN  uNU 

T 

T 

3.0 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

1.1 
T 

T 

T 
T 

0.3 

0.7 
1 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 

0.5 
3 

T 
T 

3.5 
4 

4.0 
I 

1 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN   UN  uNU 

T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

3.6 
3 

4 

3 

T 

3 

3 

1.6 
3 

T 

3 

1.0 
4 

T 

3 

T 

3 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

T 

2.0 
2 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

0.5 
22 

22 

1.0 
22 

5.0 
25 

1.5 
26 

4.5 

29 

28 

1.0 
27 

26 

1.5 
27 

T 
27 

27 

27 

27 

27 

3.0 
29 

2.5 
31 

1.4 

32 

32 

0.5 
32 

1.5 

30 

1.0 
29 

1.6 
30 

3.0 
33 

CENTERVILLE  ARBAUGB  RCU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

29 

28 

28 

28 

28 

28 

T 
28 

28 

1.1 

29 

7.2 
32 

3.8 
36 

2.5 

36 

35 

0.8 
34 

33 

1.1 

33 

T 
33 

32 

32 

32 

32 

5.7 
36 

5.3 
38 

1.0 
38 

T 
38 

0.6 
38 

5.7 
42 

2.5 
44 

3.0 
46 

2.7 
46 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

19 

19 

19 

1.6 
20 

1.0 
21 

0.5 
21 

T 
20 

T 
20 

20 

20 

3.0 
21 

20 

20 

0.5 
20 

20 

T 
20 

4.0 
23 

T 
22 

0.5 
23 

T 
23 

1.5 
24 

2.0 
25 

4.0 
28 

2.5 
29 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.5 
1 

0.5 
1 

T 

0.5 

T 

T 
T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
1 

1.4 
2 

1 

1.4 
1 

1.0 
1 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

44 

43 

43 

42 

42 

40 

0.4 
40 

40 

3.0 
42 

6.2 
46 

2.7 
48 

4.7 
SO 

48 

1.6 
49 

47 

2.7 
49 

0.2 
48 

47 

46 

46 

45 

5.2 
49 

6.6 
54 

1.6 
53 

52 

1.5 
S3 

3.6 
54 

5.8 
57 

3.4 

3.3 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

0.2 

0.7 

T 

1.0 

T 

0.2 

2.0 

FAIRTIELD  RS 

SNOWFALL 
an   UN  UNLI 

12 

1.0 
13 

0.8 

1.7 

0.9 

8.5 

8.3 

0.5 

0.1 

2.1 

2.3 

0.5 

0.7 

GARDEN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

1.0 
14 

1.0 
12 

4.0 
16 

15 

15 

14 

14 

1.0 
15 

0.5 
16 

IS 

15 

15 

15 

5.0 
19 

3.0 
22 

22 

21 

21 

2.0 
21 

1.0 
21 

0.5 
19 

OLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

1.0 

OOODINC  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

3.1 

0.2 
4 

0.2 
4 

0.1 
3 

T 

3 

T 

2 

1 

T 
T 

T 

RAMER  *  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0.3 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.5 
3 

T 

2 

0.1 
2 

0.5 

3 

0.8 
4 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

4.0 
24 

6.0 
26 

4.0 
27 

3.0 
28 

28 

1.0 
27 

26 

1.0 
27 

26 

25 

24 

24 

24 

8.0 
32 

6.0 
34 

1.0 
35 

33 

1.0 
33 

1.0 
34 

33 

T 
32 

2.0 
34 

IDAHO  CITY   11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
23 

5.0 
38 

7.0 
34 

3.5 
37 

34 

1.0 
34 

34 

0.5 
34 

34 

34 

34 

32 

32 

4.0 
36 

4.0 
37 

2.0 
36 

T 
35 

0.5 
35 

4.0 
38 

2.0 
36 

3.0 
38 

38 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5 

5 

T 

5 

T 

5 

T 

5 

5 

4 

4 

4 

1.0 
4 

T 

5 

T 

5 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

0.4 
4 

T 

3 

0.2 
3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

1.0 
3 

T 

4 

2.0 
4 

T 

6 

T 

6 

0.7 
6 

1.0 
5 

1.0 
4 

T 

4 

{IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0.3 
1 

2 

0.2 
1 

T 

2 

0.1 
2 

T 

2 

T 

2 

1.0 

2 

1.0 
4 

4 

0.1 
4 

T 

4 

0.9 
4 

1.4 
4 

0.1 

5 

1.2 
6 

T 

6 

0.2 
6 

0.2 
6 

0.4 

5 

0.4 
5 

5 

IRWIN  2  SE 

\ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

2.0 
12 

S.O 
17 

6.0 

T 

2.0 
18 

5.0 
21 

2.0 
20 

18 

16 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
30 

2.0 
32 

1.0 
32 

1.0 
33 

3.0 
33 

3.0 
35 

T 
35 

2.0 
35 

3.0 
38 

4.0 
40 

^EWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
32 

4.0 
34 

1.5 
34 

33 

0.5 
33 

3.0 
34 

1.5 
34 

2.0 
33 

1.5 
33 

lALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 
4 

T 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

4 

1.0 
4 

5 

5 

5 

T 

5 

4.0 

5 

4.0 
12 

1.0 
13 

1.0 
11 

1.0 
11 

T 
11 

T 

9 

T 

9 

T 

9 

1IAY  RS 

( 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

0.5 
3 

3 

3 

3 

3 

0.6 
3 

3 

4.5 
7 

7 

7 

T 

6 

0.6 
6 

0.5 
7 

6 

iC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
29 

7.0 
30 

2.0 
31 

5.0 
34 

6.0 
33 

8.0 
40 

4.0 
40 

4.0 

37 

6.0 
40 

6.0 
38 

3.0 
38 

lULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

75 

T 
72 

T 
72 

72 

71 

70 

70 

1.4 

70 

71 

2.7 
71 

1.9 
72 

4.6 
72 

0.9 
74 

2.9 
74 

2.6 
75 

74 

3.4 
72 

0.1 
75 

73 

T 
71 

1.9 

72 

0.3 
73 

6.5 
74 

6.0 
81 

2.1 
84 

84 

0.6 
84 

5.8 
84 

3.4 

88 

3.7 
91 

2.8 
94 

•VeZPERCE  2  E 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

•DAICLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.5 
5 

4 

3 

1.0 
4 

3 

0.5 
3 

2 

2 

2 

1.0 
2 

1 

T 

1.0 
T 

T 
T 

bBSIDIAN  2  NNW 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

38 

40 

■40 

40 

40 

40 

41 

42 

43 

>AYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.5 
2 

1 

4.0 

3 

2 

2 

1.0 
2 

2 

2.5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2.0 
3 

0.5 
3 

3 

3 

T 

2 

2 

1 

1 

T 

>IERCE  RS 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

29 

29 

28 

27 

26 

26 

26 

25 

2.0 
27 

26 

1.0 

27 

0.5 
27 

2.0 
29 

29 

4.0 

33 

32 

1.0 
33 

0.5 
33 

32 

31 

1.0 
32 

1.0 
33 

1.0 
34 

1.0 
34 

34 

33 

33 

32 

32 

32 

2.0 
34 

S**  r«(erenc«  aotM  following  Station  Index. 
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Table?-  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


I  DAHO' 
JANUARY  1958 ■ 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

0.5 
1 

T 

1 

T 

1 

0.3 
1 

T 

1 

0.1 
T 

0.2 
T 

0.2 
T 

3.5 
1 

T 

3 

0.4 

T 

3 

0.4 

0.1 

3 

0.4 

0.2 
3 

0.4 

1.3 

3 

0.4 

0.7 
5 

0.6 

0.9 
2 

0.3 

0.4 
2 

0.3 

0.1 
2 

0.3 

0.6 
2 

0.3 

0.2 
1 

0.2 
1 

T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

: 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

3 

2 

T 

5.0 
1 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

1.5 
13 

13 

0.6 
13 

1.0 
13 

0.3 
12 

0.6 
12 

1.4 

13 

1.3 
14 

13 

0.2 
12 

12 

11 

11 

0.4 
11 

0.1 
11 

2.2 
13 

2.0 
15 

15 

14 

1.2 
15 

3.7 
18 

1.3 
18 

18 

17 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

0.5 
7 

8 

8 

6 

T 

5 

T 

4 

0.5 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

2.5 
3 

T 

2 

1 

1 

0.7 
2 

2.2 
3 

3 

3 

2 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

T 
17 

T 
17 

1.5 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

T 
18 

2.0 
20 

1.0 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

3.0 
21 

21 

21 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

T 
25 

25 

1.0 
26 

2.0 
28 

1.0 
29 

29 

T 
28 

27 

27 

4.0 
31 

30 

29 

T 
29 

28 

3.0 
31 

3.0 
35 

T 
34 

33 

1.0 
32 

T 
31 

4.0 
35 

4.0 
39 

2.0 
39 

1.0 
38 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

1.0 

20 

1.0 

20 

1.0 
20 

2.0 
22 

22 

19 

19 

19 

T 
18 

18 

18 

18 

18 

2.0 
20 

9.0 
28 

2.0 
28 

T 
27 

27 

1.0 
26 

4.0 
30 

2.0 
30 

T 
30 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

0.5 
T 

1.5 
2 

1 

T 

T 
T 

3.0 
3 

3 

2 

2.5 
5 

4 

T 

4 

T 

3 

T 

2 

0.5 
2 

0.4 
2 

1 

2.5 
2 

2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

0.7 
1 

3.0 
3 

T 

2 

T 

2 

T 

1 

1 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

1.0 

6 

T 

5 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

T 

3 

T 

3 

1.0 
4 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

3.0 
6 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JANUiUtT  1958 


ISOLINES  ARE  DRAIN  THROUGH  POINTS  OF  APPROX I HATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
HOOITTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY  1958 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROX I BATEL Y  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOnLD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
HODNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


JANIVAV  IffSS 


Station 

No. 

County 

• 

C 

• 

3 

a 
o 

ObMr 
vation 
Time 

Observer 

Ref«r 

To 

StaHon 

6 

z 

County 

• 

1 

OD 

TftUon 
Tim* 

Observer 

Rel*r 

To 
Tables 

• 

J9 

1 

B 

■a 

"St 
a 

s 

•n 

> 
• 

fl 
G 

•: 

• 

1 

01 

J 

1 

XI 

J 

J 

S 
t 

• 

□ 

d 
S 
• 

d 

1 

ABCROCCN  eiP  STATION 
AFTCRTMOUGHT  MINE 
AHEaiCAN  f«L(.S  1  SM 
ANDERSON  0*M 
ARCO  :  NV 

0010 
0070 
023T 
0282 
037S 

BINGHAM 

OWMEE 
POWER 
EL>t0RE 
BUTTE 

12 
12 
12 
2 
6 

42  57 

43  00 

42  *7 

43  21 

49  40 

11«  42 
112  52 
119  28 
119  20 

7280 
4916 
9882 
9900 

9P 

9P 
6P 
6P 

9P 
5P 
6P 

EXPERIMENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

s 

2  3  5 

2  9  5  7 

2  3  9  7 

HALAO  CAA  AIIIPOftT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANOBI  STATION 
MC  CALL 

5559 
55A7 
5685 
5706 

M<!oA 
CASSIA 
LCMHI 
VALLEY 

*2 

4* 

11 

10 

36 
5* 

ill  19 

119  32 
119  99 
116  07 

«*20 

*>*0 
50A* 
5025 

6P 

-' 

7P 

MID 
AP 
4P 

JUNIUS  L  CROVTHCR 
U  S  CIVIL  AtaO  ADM 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  9  9  C 
2  9  9  T 

C 

2  9  9  7 

3  9  9  T 

AftROwROCK  DAM 

ASHTON   1  S 
ATLANTA  I 
ATLANTA  SUMMIT 
AVERV  RANCCfl  STATION 

0*«8 

0*70 
0494 
0409 
0529 

eiMOfte 

FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 

SHOSHONE 

2 
12 
2 
2 
10 

43  96 

4*  04 

43  48 
*>  45 
47  19 

119  99 
111  27 
119  07 
115  14 
lis  48 

5220 
5969 
7590 
2*92 

BA 

5P 
5P 

8A 

VAR 
9P 

J  S  BUR  RECLAMATION 
OUST  STEINHANN 
4RS  FLORFNCt  MALS 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
J  S  FOREST  SERVICE 

2  9  9  7 
2  9  9      7  C 

s 

2  3  5  7 

MC  CAHMON 
MERIDIAN    1  W 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUtWIT 

571A 
9841 
5BB0 
6093 
6077 

XINIDOKA 
MAR  LAKE 
BOISE 

*2 
43 

42 
49 

59 

97 

19 
56 

116  29 
113  39 
111  18 

119  40 

*TT* 

4280 
99*3 
5990 

«P 
5P 

eA 

6P 

5P 
8A 
VAR 

n  F  LIHDCN&CWITT 
JAMES  W  DOSS 
U  S  BUR  RECUMATIDN 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 

C  5 

BALD  MOUNTAIN 
eAVVlEM    MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 

Bie  CREtK  1  s 
BLACKf DOT 

OS40 
00  A  7 
07B« 
08)5 
0015 

BLAINE 

KOOTENAI 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

12 
0 
9 
11 
12 

47  99 

48  21 

49  06 
43  11 

116  99 
116  50 
115  20 
112  21 

2070 
20*0 
9666 
*903 

6P 
AP 

4ID 

HID 

AP 

lELSON  BENNETT 
J  S  NAVY 

11  S  FOREST  SERVICE 
hUPIER  EDWARDS 
CLARENCE  H  HILL 

2  3  5 

C 

2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
■MULLAN  PASS  CAA 
NAI9A  2  NW 

9152 
A17* 
A297 
A300 

LATAH 
ELMORE 
SHOSHONE 
CANYON 

46 

47 
49 

08 

** 

27 
97 

117  00 
115  42 
115  40 
lie  95 

2*80 

9160 
6097 
2*70 

5P 
HID 
6A 

HID 

5P 
HID 

6A 

i}  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
IR  6  GOWEN 
J  S  CIVIL  AERO  AON 
AMALGAMATED  SUGAR  CC 

C  5 

2  3  5  6 

2  9  5  C 

2  9  9  7 

BlACkPOOT  dam 
BLISS 

BOCUS  BASIN 

BOISE  LUCkV  PEAK  DAM 

BOISE  MB  AI RPORT 

0020 
1002 

1014 

lOlB 
1022 

CARIBOU 

COOOIMC 

BOISE 

ADA 

ADA 

12 
12 
12 
2 
I 

49  00 
42  5« 
49  44 
*3  )2 
*9  3* 

111  *9 
11*  57 
116  OA 
116  0* 
116  19 

3269 
A19A 
2B33 
2842 

6P 

*P 

MID 

4P 

MID 

FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

s 

2  3  5  C 
2  9  9       7  C 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCE  2  E 
NEZ  PERCE  PASS 
OAKLEY 

OBSIDIAN  2  MHW 

9*24 
A430 
»9*2 
6959 

;.EWIS 
IDAHO 
CASSIA 
CUSTER 

** 

46 
42 

58 

19 

19 
02 

ll«  12 
114  90 
119  99 
114  90 

9BT1 

A5T5 
*A00 
AB70 

8A 

6P 
9P 

VAR 
6P 
5P 

J  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 
J  S  FOREST  SERVICE 
1CRBERT  J  HARDY 
ALFRED  A  BROOKS 

2  9  5  7 

S 

2  3  9  7 
2  3  9  7 

BONNtOS  FERRY  I  SW 
BUHL 

BUNGALOM  RANCCR  STATION 

BURKE  2  EnE 

eURLE>' 

1079 

1244 
1272 
1208 

BOUNDARY 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 
SfWSMONE 
CASS  lA 

9 
3 
12 

*8  41 

42  36 

46  38 

47  92 
42  92 

116  19 
114  46 
119  90 
119  48 
113  47 

1612 
9500 
2290 
4093 
4180 

5P 
)P 

4P 
8A 

5P 
JP 
OA 

ARLO  T  QAUNCRUO 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  RCOFIELD 

2  9  9 
2  9  5 
2  3  5 
2  9  9 

OROFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA  eiPERIMENT  STA 
PAUL   1  E 

9681 
6764 
68** 
6877 

GEM 

CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 
MINIDOKA 

44 

49 

42 

07 
29 

47 

37 

llA  17 
116  19 
111  12 
116  57 
113  45 

29A2 

5397 
2224 
4200 

5P 

9P 
BA 

9P 
9P 

0A 

MRS  DOAOTHV  NALLY 
J  S  FOREST  SERVICE 
J  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR  C< 

2  3  9  C 
2  3  5  6 
2  3  5 

eUOLEV  FACTORY 
BURLEY  CAA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 
CALCWELL 
CAMBRIDGE 

1296 

1303 

I3a3 

1380 
140B 

CASS  I A 
CASSIA 

BONNER 
CANYON 
WASHINGTON 

12 
9 
2 

12 

42  92 
46  09 
49  39 

4*  34 

119  46 
tlA  04 
116  41 
116  41 

41*6 

2297 
29T2 
2690 

5P 
SS 
AP 

HID 

5P 
SS 
AP 

u  s  civil^aero^dm" 

WASH  WATER  POWER  CO 
iAROLD  H  TUCKER 
STUART  DOPF 

2  9  5      7  ^ 
2  3  9 
2  3  9  7 
2  3  5 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE   1  N 
PLUMHER  9  WSM 
POCATELLO  2 

70*9 
7077 
7186 
7308 

CLEARWATER 
EUtORE 
BENEWAH 
BANNOCK 

46 

47 
*2 

90 

19 
93 

lis  46 
119  18 
llA  57 
112  26 

2110 

4220 
2970 
44*0 

AP 

SS 

AP 

VAR 
410 

SS 

J  S  FOREST  SERVICE 
JS  GEOLOGICAL  SURVEY 
lUR  INDIAN  AFFAIRS 
•URLAN  H  SMITH 

2  3  5      7  C 

S 

C 

2  9  5 

CAREY  2  S 
CASCADE  1  NM 
CAVUSE  CRCClt 
CCNTERVILLE  ARBAUGH  RCH 
CHALLIS 

1401 

1577 
1630 
1603 

BLAI NE 

VALLEY 

CLEARWATER 

BOISE 

CUSTER 

12 

0 

3 
2 
11 

43  17 

44  92 
46  40 

43  58 

44  30 

116  03 
115  0* 
119  91 
114  14 

*860 
3714 

5171 

AP 

9P 

6P 

HID 
6P 
5P 

;>OUaLAS  PATTERSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MABEL  H  ARSaUCH 
JS  FOREST  SERVICE 

2  3  9       7  C 
C 

3  7 
2  9  9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTMILL 

POTLATCM 

PRAIRIE 

PRESTON  2  S£ 

726* 
7901 
7327 
7399 

BOUNDARY 
LATAH 
ELMORE 
FRANKLIN 

*2 
49 

43 

*2 

30 
0* 

llA  30 
116  5* 
115  39 
111  91 

**** 

2920 
*6T0 
*716 

MID 
*P 

4ID 

AP 
MID 

J  S  WEATHER  BUREAU 
R  E  DENHAH 
CITY  Of  POTLATCH 
ORA  L  ENGELMAN 
C  H  CRASTREE 

2  3  9      7  C 
13  5  7 
13  5  7 

C 

2  3  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARKlA  RANGER  STATION 
CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COeUR  D  ALENE  RS 

1671 
1831 
lB9e 
1938 
1950 

CUSTER 

SHOSHONE 

OWYHEE 

LEMHI 

KOOTENAI 

A 

10 
13 
11 

47  00 
42  40 
49  07 
47  41 

116  13 

117  00 
114  21 
116  49 

2800 
5197 
6610 
215B 

5P 

*P 
8A 

3P 

9P 

aA 

9P 

MRS  K  L  ROBINSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  J  WHITSY 
CALERA  MINING  CO 
J  S  FOREST  SERVICE 

C 

2  3  5 

2  3  9  7 

2  3  5       7  C 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNOO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7*39 
7*65 
7673 
7706 

BONNER 
VALLEY 
BINGHAM 
LINCOLN 
IDAHO 

48 

43 
49 

21 
*9 

04 

3ft 

115  04 
112  09 
114  09 
IIA  19 

2360 

6300 
*306 
1909 

5P 

9P 
4P 

9P 

VAR 
9P 
*P 

J  S  FOREST  SERVICE 
M  EDWARD  BUDELL 
FORT  HALL  IR  PROJ 
LESLIE  F  BUS»«Y 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  9  9  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONNOOO  2  SH 
COUNCIL 

deaomooo  dam 

2071 
2154 
2159 
2187 
2385 

CARIBOU 

IDAHO 

IDAHO 

ADAMS 

VALLEY 

12 

3 
12 
8 

42   4  3 
46  03 
46  02 

4*  19 

III  33 
116  21 
116  23 
116  26 
115  98 

3*11 
3600 
2936 
9379 

9A 

9P 

410 
9P 

ANACONDA  COPPER  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 
SABI  FREI 
PETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 

2  3  5  7 

2  3  9  C 
2  3  9      7  C 

RIRIE  12  ESE 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

7727 
7968 
8022 
8062 
8076 

BONNEVILLE 

MINIDOKA 

FREMONT 

BENEWAH 

LEMHI 

*3 
42 

*7 
*9 

3* 

37 

19 
11 

111  39 
113  41 
111  *o 
IIA  9* 
113  99 

»90 

4968 

2170 
3949 

7P 
*P 
MID 

5P 
MID 

JOHN  L  JOLLEV 
MINIDOKA  IR  PROJ 
ELI  M  JFRGENSEN 
J  S  FOREST  SERVICE 
J  S  WB  OBSERVER 

2  9  9 
2  9  9 
2  3  5 
2  9  9 

OCAOMOOD  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 
OCER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIKIE 

2399 

2444 

2451 
2579 

VALLEY 

KOOTENAI 

CANYON 

BOISE 

IDAHO 

11 

12 
12 
11 

44  32 
47  ** 
43  35 
43  49 

49  33 

116  29 
116  45 
116  06 
119  26 

3060 
2910 
7190 
9010 

7P 
9P 
5P 

tfAR 

7P 
5P 
9P 

JS  SOIL  CON  SERVICE 
i  S  FOREST  SERVICE 
»OYCE  VAN  CUREN 
SEORGE  E  WYNNE 
4R$  ZILPHA  L  WENZEL 

C 

2  9  9 

2  9  5  C 
2  9  5 

SANOPOInT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE 
SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 

8137 
6309 
8380 
6948 
8A04 

ELMORE 
LINCOLN 
CAMAS 
CLARK 

*B 

43 

43 
*4 

17 

30 
31 

115  10 
11*  2* 
114  90 
112  It 

2100 

3960 
9795 
9683 

9P 
9P 
5P 

9P 

5P 

VAR 
5P 

STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
LEON  B  VANSANT 
U  S  FOREST  SERVICE 
•J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9      7  C 

S 

2  9  9 

S 

2  3  9  7 

DRI6GS 

DUBOIS  E«P  STATION 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 

2676 

2717 
2875 
2892 

TETON 
CLARK 
CLARK 
IDAHO 

CLEARWATER 

6 

3 
3 

M  15 

44  10 

45  49 

46  47 

112  12 
112  13 

115  26 

116  10 

9452 
9122 
3979 
2910 

»A 

HID 
4P 

9A 

4ID 

i  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  a  VILAS 
EMIL  KECK 

2  3  5  C 
2  3  9  7 
2  3  5  7 
2  9  9 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SMAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8786 
8818 
800A 
8928 

CASSIA 
MADISON 
BUINE 
ADA 

44 

*2 

49 
49 

01 
15 

119  13 
111  45 
11*  21 
116  23 

6590 

4890 
9621 
2323 

BA 

&A 

5P 
5P 

OA 

8A 

9P 
5P 

SRADLEY  mining  CO 
IDAHO  STATE  POLICE 
ELMER  TIMOTHY 
EDWARD  F  SEAGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 

2  9  9 
2  3  9 

2  9  5      7  C 
2  3  9  7 

EmmETT  2  E 
FAIOFIELO  RANGER  ST* 
FAIOVLA-N 

FENN  RAKOER  STATION 
FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

2942 
3108 
31 13 
1143 
3297 

GEM 
CAMAS 
OWYHEE 
IDAHO 
S INGHAM 

2 
12 
13 

3 
12 

43  52 
49  21 

42  3) 
46  06 

43  02 

114  48 
116  96 

115  33 
112  26 

90A9 
4900 
1590 
4460 

6P 

BP 
12M 
9P 

(,u 

BP 
12M 

>  S  FOREST  SERVICE 
TEK  PAYNE 

U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 

2   3  9  7 
2  3  9 

2  3  5  C 
2  3  5 

TETONlA  EXP  STATION 

three  creek 
trinity  ur,e  guard  sta 
troutdale  guard  station 
twin  falls  2  nne 

9119 

9202 
9293 
929* 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 

43 
*2 

43 

42 

51 
09 

49 
99 

119  09 
115  2A 
115  96 
11*  26 

9904 

7400 
9*79 
3T70 

AP 

5P 

6P 
5P 

EXPERIMENT  STATION 
MRS  OEORGE  CLARK  JR 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
J  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  9  9  7 

S 

s 

2  9  9  7 

GARDEN  VALLEY  RS 
GiLMORE   SUMMIT  RANCH 
CCENNS  FERRY 
GOODING 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3448 

3576 
3«)1 
3677 
3682 

BOISE 

CUSTER 

ELMORE 

GOODING 

GOODING 

e 

11 

12 
12 
12 

4*  19 

42  97 
42  57 
42  59 

115  55 

113  91 
115  16 
11*  4) 

114  4« 

3147 
A600 
2569 
3569 
3696 

9P 
7P 
MID 

9P 

MID 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
E  0  STONE 

US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FCT 

VIENNA  MINC 

WALLACE 

WALLACE  WOODlAM)  PARK 
WAYAN  1  N 

9299 
9422 
0*99 
9*96 

9601 

TWIN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

CARIBOU 

42 
49 

47 
42 

92 
49 

30 
59 

11*  29 

114  51 
119  56 

115  53 
111  22 

9770 

2770 
2950 
6*90 

6* 
6P 
SP 

8A 
6P 
6P 

AMALGJMATED  SUGAR  CO 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
H  FEATMERSTONE  JR 
VERN  E  COLLINS 
JOHN  C  SMITH 

2  3  9 

S 

2  9  5  7 
2  9  5  C 
2  9  5 

GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
GAASmERE 
GROUSE 

3732 

3771 
3809 
3882 

CARIBOU 

OWYHEE 

IDAHO 

OWYHEE 

CUSTER 

12 
12 

3 
12 

A 

42  35 

42  99 
*5  55 
*2  23 

43  42 

1 16  00 
116  08 
115  53 
113  97 

2600 
9999 
9126 
AlOO 

9P 

MID 
9P 
5P 

5P 

HID 
5P 
9P 

UTAH  PWR  +  LIGHT  CO 
W  J  BILADEAU 
U  S  WB  OBSERVER 
BLANCHE  PORTLOCK 
MRS  BRYAN  TAYLOR 

!  3  5 
2  3  9 
2  9  9 

WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

9636 
06*0 

WASHINGTON 
LEWIS 

12 
3 

44 
4A 

14 

116  97 
116  3« 

2120 

9P 

5P 

MCRVIN  V  LING 
■ULLACK-HOWARD  LBR 

2  9  9 
2  3  5 

HAILE*  AIRPORT 
HAUER  «  HW 

hazelton 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Air- 
port Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,   and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  in- 
clude snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,  6, and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Sta- 
tion Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7     is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST  and  5:30  a.m.  MST. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount     included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in"Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

H      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.  See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  la 
in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  AuguE 
issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found 
in  the  publication  'Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be 
found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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In  Canyon  and  Ada  Counties  considerable  structural  damage  occurred  between  midnight  amv; 
12:30  a.m.  of  the  24th  -  25th  in  the  vicinity  of  Parma,  Notus ,  Homedale ,  Middleton,  and  Star- 
There  was  no  positive  evidence  of  other  than  straight  line  winds  which  blew  out  of  the  sout 
or  southwest  in  advance  of  a  rapidly  moving  cold  front.     Later  in  the  morning  some  wind  dam 
age  was  reported  in  the  vicinity  of  Gooding  about  2:00  a.m.  and  Fairfield  about  the  sarai 
time.     Still  later  winds  up  to  45  m.p.h.  were  reported  at  Pocatello,   60  m.p.h.  in  the  Twii 
Falls-Burley  area,   and  54  m.p.h.   at  Idaho  Falls.     In  these  eastern  counties  rain,  hail,  ani 
lightning  accompanied  the  strong  winds,  ajnd  principal  damage  was  to  telephone  and  powerlines 

D  .  J.  Stevlingson 
State  C limat ologist 
U.S.   Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 


************************ 


MONTHLY  EXTREMES  |: 

Highest  Temperature  73°  on  the  23d  at  Grand  View. 
Lowest  Temperature  -17°  on  the  28th  at  Obsidian  2  NNW. 
Greatest  Total  Precipitation  5.77  inches  at  Burke  2  ENE. 
Least  Total  Precipitation  0.22  inch  at  Idaho  Falls  42  NW  WB. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.53  inches  on  the  25th  at  Priest  River  Experiment  Stat 

Greatest  Total  Snowfall  33.2  inches  at  Burke  2  ENE. 

Deepest  Snow  on  Ground  101  inches  on  the  16th  at  Mullan  Pass  CAA. 
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0 

0 

101 

16 

32.9 

20.3 

26.5 

1.7 

44 

24 

6 

7 

1069 

0 

13 

28 

0 

3.30 

.80 

.95 

25 

8.2 

23 

5+ 

6 

2 

0 

36.  3 

8.3 

22.6 

4.  3 

52 

20 

-17 

28 

1181 

0 

9 

27 

8 

1.72 

.07 

.47 

25 

45 

13* 

5 

0 

0 

40.5 

25.8 

33.2 

4.6 

49 

22 

15 

2 

885 

0 

0 

28 

0 

5.36 

1  .38 

1.27 

13 

12.5 

38 

15 

13 

3 

1 

39.4 

15.2 

27.3 

55 

22+ 

-  2 

10 

1047 

0 

6 

28 

3 

0  2.38 

.81 

24 

25.5 

39 

16 

2 

0 

39.3 

3.3 

2  3.8 

4.2 

48 

22 

-11 

1 

1  149 

0 

2 

28 

6 

2.34 

-  .41 

1  .38 

25 

17.0 

30 

17  + 

4 

1 

1 

44.  1 

31.2 

37.7 

6.7 

58 

19+ 

25 

3+ 

759 

0 

0 

19 

0 

5.27 

1.53 

1.11 

25 

2.5 

6 

1 

17 

3 

1 

42.  8M 

30.  7M 

36. 8M 

6.9 

63 

20 

22 

1 

784 

0 

0 

17 

0 

4.43 

.95 

1.14 

25 

10.7 

11 

2 

\ 

31.1 

3.45 

13.9 

52  .  2 

33.8 

43.0 

69 

24 

22 

28 

611 

0 

0 

11 

0 

2.23 

.60 

15 

.0 

e 

1 

0 

50.8 

33.6 

42.2 

8.2 

67 

22 

23 

28 

632 

0 

0 

15 

0 

1.91 

.56 

.71 

12 

.2 

T 

27  + 

5 

1 

0 

51.7 

30.6 

41.2 

6.5 

65 

18 

22 

11  + 

660 

0 

0 

17 

0 

2.41 

1.27 

.74 

12 

2 

0 

41.9 

22.5 

32.2 

4.  9 

50 

25* 

4 

1 

912 

0 

1 

28 

0 

3.10 

.76 

.53 

15 

8 

1 

0 

42.6 

27.3 

35.0 

5.7 

55 

23 

11 

11  + 

831 

0 

0 

21 

0 

4.18 

.96 

.75 

15 

2.0 

12 

3  + 

14 

1 

0 

50.2 

33.2 

41  .7 

8.3 

53 

18 

25 

11 

64  5 

0 

0 

14 

0 

2.10 

1.29 

.66 

15 

1.0 

0 

5 

2 

0 

52.0 

33.6 

42.8 

7.  3 

67 

18 

26 

11 

613 

0 

0 

12 

0 

2.84 

1  .64 

.58 

25  + 

.0 

9 

2 

0 

53.5 

31.3 

42.4 

7.0 

69 

22 

18 

28 

624 

0 

0 

1 7 

0 

1.25 

.28 

.44 

12 

.5 

2 

0 

0 

55.0 

31.3 

43 . 2 

7.9 

73 

23 

20 

1 

60  5 

0 

0 

19 

0 

1.01 

.29 

.31 

1 2 

.0 

4 

0 

0 

51.5 

37.0 

41.8 

8.0 

67 

72 

22 

28 

647 

0 

0 

16 

0 

1.73 

.73 

.49 

15 

T 

0 

5 

0 

51.0 

32.8 

41.9 

7.3 

66 

22* 

25 

28+ 

638 

0 

0 

14 

0 

0  2.29 

1.04 

.48 

1  5 

1.0 

7 

0 

0 

52.  1 

32.0 

42.1 

8.7 

68 

22 

Ifl 

28 

633 

0 

0 

14 

0 

1.21 

.10 

.  37 

1  5 

T 

0 

4 

0 

0 

51.? 

32.1 

41.7 

66 

20 

25 

28  + 

646 

0 

0 

1 5 

0 

2.23 

.57 

13 

8 

1 

0 

46.9 

26.8 

36.9 

60 

24+ 

17 

11 

7  79 

0 

0 

21 

0 

2.85 

.65 

15 

10 

1 

0 

50.3 

32.4 

41  ,4 

6.7 

64 

19 

24 

6+ 

655 

0 

0 

13 

0 

2.74 

1.85 

.67 

12 

.0 

0 

9 

2 

0 

48.9 

31.8 

40.4 

7.4 

65 

23 

21 

1 

681 

0 

0 

14 

0 

2.47 

1.25 

.84 

12 

.0 

T 

6* 

7 

2 

0 

54.8 

35.8 

45.3 

7.1 

69 

2  3 

28 

4 

0 

0 

a 

0 

.77 

-  .03 

.77 

^  5 

.0 

0 

3 

0 

0 

47. 5M 

30. IH 

38. 8M 

4.8 

60 

23* 

18 

1 

726 

0 

0 

19 

0 

2.62 

1.12 

.77 

12 

.0 

10 

1 

0 

40.8 

2.22 

.3 

41  .  3M 

26.  IM 

33. 7M 

55 

16 

11 

28 

868 

0 

7 

23 

0 

2.65 

1.05 

12 

7 

1 

1 

45.4 

29.2 

37.3 

61 

22 

14 

11 

769 

0 

0 

20 

0 

2.47 

.75 

12 

8.5 

3 

14  + 

9 

2 

0 

46.5 

27,3 

36.9 

63 

22 

14 

28 

781 

0 

0 

22 

0 

.47 

.22 

12 

\ 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 

FEBRUARY  195e 


Temperature 


HOLLISTER 
THREE  CREEK 


CENTRAL  PLAINS 

PLI  SS 

HUHL 

BURLEV 

RURLFY  CAA  AP 
CAREV  2  "-, 
GOODING  CAA  AO 
HAZELTON 
JEROME 

MINIDOKA  DAM 
PAUL   1  E 
RICHFIELS 
RUPERT 

TWIf;  FALLS  2  -^NE 
TWIN  FALLS  3  SE 


DIVISION 
NORTHEASTERN  VALLEYS 
CHALLIS 

CHILLY  RARTON  FLAT 
MACKAY  RS 
MAY  Rf 
SALMON 

DIVISION 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 


ABERDEEN  EXP  STA 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

ARCO  3  NW 

ASHTON  1  S 

DUROIS  EXP  STA 

DUBOIS  CAA  AP 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

HAMER  4  NW 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB 

IDAHO  FALLS  46  W  W3 

POCATELLO  m  AP 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 


R 
R 

//R 


DIVISION 

EASTERN  HIGHLANDS 

CONDA 

ORIGGS 

GRACE 

IRWIN  2  SE 

ISLAND  PARK  DAM 

LIFTON  PUMPING  STA 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MC  CAMMON 
MONTPELIER  RS 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 
POCATELLO  2 
PRESTON   2  SE 
SPENCER  RS 
STREVELL 
TETONIA  EXP  STA 
WAYAN  1  M 

DIVISION 


2  i 
1 1 

0.  6 
2  1 
1  1 

Average 

Deparlure 
From  Lona 
Term  Means 

Highest 

_ 

1 

Degree  Days 

No  of  Days 

0 
h- 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Sno% 

■r  Sleet 

oi  Dayi 

Max 

Min 

Totnl 

Max  Depth  1 

on  Ground 

1 

2 

° 

0 

S 

~  0 

90-  or 

5  ? 

°  £ 

47.1 

29,4 

38,3 

7.2 

63 

22 

1  £ 

2  8 

743 

0 

22 

1.12 

.27 

.41 

7.0 

1 

26  + 

9 

46,4 

25,1 

35,8 

64 

22 

14 

14+ 

8  1 C 

0 

1 

26 

0 

1.08 

,18 

.20 

23 

9.6 

13 

i 

c 

36.4 

1.56 

8.4 

49.9 

31  .3 

40.6 

8.1 

64 

22 

19 

28 

674 

0 

0 

15 

0 

,96 

,00 

.38 

15 

2.0 

1 

12 

3 

0 

Q 

52,4 

32,5 

42.5 

9.8 

72 

22 

22 

28 

625 

0 

0 

13 

,93 

,02 

.53 

12 

3 

] 

g 

44,6 

29.8 

39.7 

8.6 

67 

23 

22 

2+ 

72^ 

0 

20 

0 

1,18 

16 

3 

1 

48,7 

29.1 

^1  '  9 

7 , 7 

66 

22 

19 

28 

0 

22 

0 

1.16 

• ' 

.50 

1  5 

• 

4  + 

4 

1 

41,4 

20,9 

20 

8 

12  + 

940 

2 

26 

0 

46,7 

29.3 

38  0 

8  5 

62 

27+ 

19 

1 

746 

0 

0 

20 

0 

1.29 

,77 

.53 

15 

5  ,  C 

2 

14  + 

2 

1 

49.6 

30.5 

40.1 

8,8 

69 

22 

21 

1 

693 

0 

0 

19 

0 

1,42 

,16 

.46 

12 

,3 

T 

14  + 

3 

0 

0 

49,7 

30.4 

40.1 

8.5 

67 

22 

17 

1 

691 

0 

0 

19 

0 

1,24 

,23 

.48 

12 

1,5 

1 

12 

4 

0 

45  .9 

29,  0 

37.5 

59 

20 

18 

1 

764 

0 

2  ^ 

Q 

1.31 

.32 

16 

T 

1 

7  + 

5 

49,  1 

28,2 

38,7 

7.3 

67 

23 

13 

1 

730 

0 

^ 

2  5 

1.19 

,10 

.53 

16 

,0 

0 

3 

41  ,6 

24,5 

33.1 

8.8 

54 

24  + 

7 

1 

889 

0 

0 

26 

0 

1  .46 

,45 

.34 

16 

6.5 

7 

14  + 

5 

48.9 

28.4 

38.7 

8.9 

66 

24 

1  8 

2+ 

732 

c 

0 

25 

0 

1.19 

,24 

.46 

16 

3 

50.6 

31.3 

8.8 

68 

22 

23 

28  + 

667 

c 

0 

18 

0 

1.06 

.18 

.33 

1 5 

0 

1^ 

c 

51.1 

30,8 

41  *n 
1.0 

8.5 

70 

23 

23 

28 

666 

0 

0 

19 

0 

1.27 

.43 

.56 

1  3 

.  0 

3 

1 

38.7 

1.20 

39. 5M 

17, 7M 

2  8  .  6M 

3.4 

49 

24+ 

0 

4 

1022 

0 

.31 

•  !  7 

.  14 

16 

5,0 

1 

35.4 

9,9 

22.7 

4.2 

24+ 

-11 

2 

1178 

0 

2 

7n 

.23 

,02 

.18 

2  5 

4,6 

T 

26  + 

1 

38.  IV 

15, 4M 

23 

0 

2 

1 0  64 

\^ 

28 

.  96 

,19 

.75 

25 

1 

g 

39.7 

1?,9 

26.3 

2*8 

20 

-  Q 

2 

2 

28 

3 

•  55 

10 

12,1 

1 2 

13  + 

3 

c 

43.5 

20.1 

31,8 

* 

24+ 

-  1 

3 

924 

2 

2  8 

1 

.57 

•  - 

.18 

25 

5 

5 

3 

0 

27.2 

.  52 

7.2 

46.0 

26.7 

36,4 

10.5 

63 

1  9 

1  0 

1 

795 

0 

24 

0 

,  39 

.29 

.12 

1  5 

•  0 

1 

45.4 

28.3 

36.9 

9.5 

61 

19 

13 

2 

783 

0 

1 

24 

,  76 

.37 

.32 

16 

T 

1 

14  + 

3 

0 

c 

40.6 

15.9 

28,3 

8.2 

52 

20 

-  6 

2 

1023 

0 

2 

28 

1 

,96 

.34 

.71 

26 

1 

16  + 

1 

1 

38.8 

21,3 

30,1 

8.4 

48 

20 

0 

2 

97  0 

0 

0 

27 

1 

2,30 

.78 

.50 

10 

1 9  ,  C 

16  + 

7 

1 

0 

36.3 

23.4 

29,9 

8.1 

46 

19 

4 

1 

9  78 

0 

9 

27 

0 

D  1,20 

.43 

.70 

2  5 

9,0 

1 3 

12 

3 

1 

0 

40.0 

21.8 

30,9 

9.4 

54 

19 

4 

1 

949 

0 

5 

27 

0 

,74 

.00 

.  34 

25 

2,1 

g 

18+ 

3 

0 

0 

4  5.  8M 

26. IM 

36, OM 

8.6 

63 

20 

9 

2 

805 

0 

0 

0 

1,16 

,44 

.33 

16 

,  5 

13  + 

5 

0 

40,7 

19,8 

30,3 

12.0 

50 

19+ 

-  5 

2 

965 

0 

2 

26 

2 

,60 

.16 

.27 

25 

5,6 

1 

2 

0 

0 

41, ?M 

24, 8H 

33, OM 

54 

20 

0 

2 

887 

0 

0 

27 

1 

1.37 

.  46 

25 

0 

0 

39,7 

23,7 

31,7 

8.2 

52 

20 

2 

1 

9  2  5 

0 

1 

27 

0 

1  .04 

.07 

.  43 

25 

8,4 

5 

16 

3 

0 

0 

38,6 

18,8 

28,7 

10,2 

5  5 

20 

-  e 

1 

100  9 

Q 

7 

28 

2 

.22 

.15 

,11 

12 

1 

0 

0 

40,3 

18,1 

29,2 

22 

-  8 

2 

3 

28 

2 

.87 

25 

1  *  \ 

16  + 

3 

0 

0 

45,5 

28.5 

37,0 

• 

62 

22+ 

12 

2 

0 

22 

0 

1.23 

15 

28  + 

3 

0 

0 

39,2 

21  ,6 

20 

-  2 

1 

2 

27 

2 

1.93 

*7Q 

,79 

25 

6 

1 

0 

40,0 

20,0 

3n*n 
30,0 

9.6 

22+ 

-  2 

2 

973 

2 

27 

2 

1.51 

.  59 

.34 

25 

7,8 

8 

0 

0 

31.9 

1.09 

5.2 

37,0 

19,9 

28.5 

7.5 

47 

19 

-  3 

2 

1017 

0 

5 

27 

1 

1.88 

.44 

.48 

25 

31.1 

6 

0 

Q 

40,3 

17,2 

28,8 

9.3 

55 

1 9 

_  g 

1008 

0 

.36 

,41 

.20 

g 

Q 

Q 

38,3 

20,1 

29,2 

5.6 

50 

_  2 

995 

0 

77 

1.78 

.68 

.49 

2  3 

13.0 

19 

14  + 

5 

0 

0 

41,7 

25.4 

33.6 

11.1 

54 

\  7 

3 

2 

874 

0 

27 

1.47 

.32 

.36 

16 

19.0 

19 

15 

4 

Q 

0 

38,1 

15,3 

26.7 

9.9 

52 

19+ 

-16 

2 

1063 

0 

9 

28 

3 

3.20 

.04 

1.17 

2  5 

28.0 

47 

1  5 

10 

J 

36,6 

14,0 

25.3 

4.8 

48 

1  7 

-11 

2 

1105 

0 

8 

28 

3 

.87 

.18 

.32 

16 

9.5 

13 

10 

2 

0 

44,2 

27 , 3 

35.8 

8.6 

59 

1  9 

1 1 

2 

n)4 

0 

0 

74 

0 

1  .93 

.61 

3.5 

0 

42,3 

23,2 

32,8 

52 

20 

2 

896 

0 

0 

26 

1.41 

.42 

23 

3.5 

8 

2  + 

5 

0 

0 

42,9 

25,9 

34,4 

55 

20 

6 

1 

847 

0 

0 

24 

0 

2.67 

.73 

16 

2.5 

14 

2  + 

6 

2 

3 

39  ,  1 

15,3 

27,2 

5.5 

51 

20 

-  8 

2 

1054 

0 

5 

28 

2 

1.51 

.19 

,44 

16 

19.5 

23 

15 

7 

50,4 

29,4 

39,9 

8.3 

65 

22  + 

17 

28 

692 

0 

0 

19 

0 

.98 

.22 

.41 

23 

1.5 

T 

1 

3 

0 

t 

38,9 

24.6 

31.8 

50 

923 

0 

4 

26 

0 

.57 

18. 8 

35 

1 3 

7 

1 

i 

47,9 

29,3 

38.6 

63 

20 

14 

2 

735 

0 

0 

20 

0 

1.57 

.42 

25 

2.7 

1 

13 

4 

0 

0 

44,2 

26,4 

35.3 

9.1 

58 

22 

4 

2 

825 

0 

0 

25 

0 

1.58 

.16 

.39 

25 

6.8 

8 

2  + 

6 

0 

0 

37.1 

17,8 

27.5 

9.  3 

48 

19+ 

-  2 

2 

1044 

0 

9 

28 

1 

1.98 

.42 

1.14 

25 

15.2 

22 

15  + 

4 

1 

1 

44,9 

27,5 

36.2 

60 

22+ 

10 

1 

800 

0 

0 

21 

0 

.94 

.48 

23 

.4 

T 

13  + 

3 

0 

0 

38.6 

18,4, 

28.5 

53 

18 

-  3 

2 

1015 

0 

6 

28 

1 

1.35 

.33 

13 

0 

0 

37.8 

22,1 

30.0 

54 

18 

2 

2 

974 

0 

7 

25 

0 

1.34 

.27 

16 

12.0 

30 

16 

7 

0 

0 

31.7 

1.63 

11.7 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■a 

0 
H 

Day  of  mooth 

1  2 

 1  

3 



4  1 

6 

1 

 L 

9 

10 

'  

 L 

12 

13 

1 

15 

16  [ 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 

1 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

1 

26 



27 

26    29  1  30 

 1  1  

31 

CCN  EKP  STA 

•  39 

T 

T 

.06 

T 

■  05 

•  12 

•  07 

.09 

CAN  FALLS   1  SW 

.76 

T 

•  02 

T 

•  10 

.02 

■  07 

T 

•  15 

.32 

.01 

.07 

T 

SON  DAM 

T 

•  03 

•  26 

T 

T 

•  08 

•  04 

•  09 

T 

.53 

.22 

•  03 

•  60 

.46 

T 

T 

.17 

.31 

•  02 

T 

3  NW 

•  02 

•  06 

•  04 

.03 

.03 

.02 

•  03 

•  71 

ROCK  0AM 

3,11 

T 

•  25 

•  06 

•  05 

•  15 

.  15 

•  06 

.04 

.00 

T 

•  26 

.01 

.21 

.02 

N  1  S 

2.30 

•  23 

•  06 

•  08 

•  17 

.50 

T 

.10 

•  46 

•  42 

.19 

T 

TA  2 

3.87 

•  03 

•  31 

•  06 

•  01 

•  16 

•  01 

■  22 

•  02 

.11 

•  41 

•  16 

•  26 

1.06 

.18 

.83 

T 

4.53 

•  06 

T 

•  IS 

•  30 

•  07 

•  01 

•  26 

■  29 

•  02 

.17 

•  62 

•  76 

•  35 

.02 

•  05 

•  01 

.18 

•  04 

.20 

.57 

•  11 

.04 

T 

EH  MODEL  BASIN 

3,11 

•  24 

•  11 

•  06 

•  05 

.53 

•  04 

•  26 

•  13 

•  08 

.24 

.07 

•  OS 

.15 

•  18 

.63 

.21 

.03 

2.93 

T 

•  03 

•  05 

•  16 

T 

T 

•  05 

.05 

.  25 

.96 

T 

Il3 

T 

.02 

LUCKY  PEAK  DAM 

2.23 

T 

•  02 

III 

•  02 

.24 

.47 

•  33 

loo 

Io9 

T 

T 

T 

.09 

Io2 

T 

T 

//R 

1  .91 

•  01 

•  20 

•  01 

•  09 

•  01 

.15 

.71 

•  03 

•  04 

•  46 

.02 

T 

T 

T 

.13 

.05 

T 

RS  FERSV  1  SW 

3.07 

T 

•  04 

•  16 

•  17 

•  23 

•  26 

.03 

•  11 

T 

•  03 

•  23 

.19 

.11 

T 

•  10 

.59 

.78 

•  03 

•  07 

•  0  1 

.03 

7  ENE 

5.77 

•  03 

•  17 

•  33 

•  11 

•  13 

•  28 

•  40 

•  02 

.06 

•  82 

•  58 

•  09 

.21 

.09 

.36 

.01 

.22 

.30 

1.08 

.25 

•  23 

T 

V 

l.IB 

•  07 

■  03 

T 

•  08 

T 

.23 

•  05 

.50 

T 

.04 

•  16 

V  CAA  AP 

T 

•  11 

•  01 

•  01 

•  01 

.20 

T 

•  06 

•  50 

.01 

.03 

.04 

•  18 

T 

ET  GORGE 

.06 

■  IS 

•  16 

•  15 

•  27 

•  33 

.01 

.01 

.37 

.04 

•  05 

.33 

.18 

.02 

.17 

.  19 

•  19 

•  49 

.15 

.01 

ELL 

07 

.05 

•  54 

.20 

.02 

•  05 

•  16 

IDGE 
2  S 

3.10 

.07 

•  17 

.25 

.07 

•  43 

.07 

.06 

■  53 

.33 

.32 

.09 

•  35 

•  36 

OE  I  NW 

.04 

.09 

•  11 

•  01 

.01 

.04 

.01 

■  13 

.21 

.11 

•  01 

.06 

•  56 

.14 

.02 

.01 

•  33 

1^08 

.02 

.01 

.01 

RVILLE  ARBAUGH 

4.82 

.01 

•  07 

.27 

•  01 

T 

.  19 

.06 

■  31 

.51 

.46 

•  06 

•  59 

•  86 

.12 

T 

.02 

.50 

.70 

.06 

T 

IS 

•  02 

.08 

V  BARTON  FLAT 

.23 

T 

T 

T 

T 

T 

•  05 

.18 

T 

5 

2.65 

T 

T 

•  10 

T 

.20 

.10 

T 

1.05 

T 

•  47 

.46 

T 

T 

T 

T 

.25 

T 

T 

T  eiACKBIRD  MINE 

i ' 

.10 

.10 

.03 

■  03 

.07 

.03 

.06 

T 

.03 

.22 

.18 

.26 

.08 

■  04 

.02 

0  ALENE  RS 

.23 

.11 

.22 

.  17 

.25 

■  39 

.01 

.06 

.55 

•  03 

.06 

.28 

.06 

.01 

.15 

T 

.  11 

.30 

.61 

.01 

T 

■  10 

.05 

.08 

.28 

.48 

.01 

.04 

.01 

NWOOD 

1.01 

.33 

.06 

.06 

•  14 

.19 

.01 

.02 

.10 

.04 

.02 

.02 

.02 

T 

It 

4.18 

•  OB 

•  32 

•  20 

.11 

.  25 

.15 

•  34 

.33 

.10 

.05 

.75 

.15 

.42 

.03 

.10 

.31 

.47 

.02 

1000  DAM 

.07 

•  13 

•  30 

.02 

.09 

.14 

.08 

•  45 

.32 

.25 

T 

.21 

•  87 

.23 

.04 

.02 

.33 

1.41 

.04 

.01 

T 

FLAT  DAM 

•  06 

•  25 

.05 

.11 

.02 

•  04 

•  60 

.03 

.04 

•  66 

•  07 

.03 

.03 

.11 

T 

* 

•  33 

T 

.  14 

.53 

T 

.41 

.14 

^ 

S 

.66 

•  04 

T 

.20 

■  15 

.17 

•  15 

T 

.10 

.05 

S  EXP  STA 

D1.20 

T 

D^05 

T 

.03 

.09 

■  10 

.  15 

•  07 

T 

•  01 

T 

.70 

S  CAA  AP 

T 

T 

•  0« 

T 

.01 

.06 

■  01 

.14 

•  01 

T 

T 

T 

.13 

.34 

IVER  I  S 

5  *45 

.56 

•  33 

.10 

•  31 

•  17 

■  50 

•  70 

•  69 

•  50 

.27 

.10 

.12 

.07 

.55 

.46 

T  2  e 

2  '84 
* 

.03 

•  15 

•  15 

•  12 

•  15 

•  58 

.03 

.07 

.58 

lELO  RS 

2.66 

T 

•  03 

•  09 

T 

•  17 

.25 

■  21 

•  08 

T 

•  30 

•  88 

.02 

.09 

•  54 

T 

LAWN 

2.47 

•  04 

•  17 

•  12 

.14 

•  15 

•  10 

•  15 

.75 

•  04 

.09 

•  62 

•  10 

T 

RS 

•  30 

•  47 

•  04 

.02 

•  40 

.10 

.25 

•  54 

• 

•  33 

•  23 

.11 

.04 

.05 

•  31 

.26 

.06 

HALL    INO  AGENCY 

.04 

•  04 

•  11 

.18 

T 

•  15 

•  01 

•  07 

•  33 

•  23 

T 

N  VALLEY  RS 

3.92 

•  11 

•  33 

.04 

•  15 

•  02 

.16 

•  50 

•  75 

.14 

S  FERRV 

1.2S 

•  02 

•  02 

T 

.05 

.44 

•  05 

•  07 

•  43 

•  06 

T 

.08 

•  03 

NC  CAA  AP 

1.29 

•  06 

•  07 

T 

.49 

T 

•  09 

•  53 

•  01 

T 

.03 

.01 

•  06 

•  05 

•  06 

.12 

T 

•  06 

•  09 

•  36 

.49 

.  10 

.32 

.05 

VIEW 

.11 

.02 

•  20 

T 

T 

.31 

•  05 

•  05 

•  27 

T 

T 

lift 
1.10 

T 

T 

.05 

T 

•  02 

ERE 

.47 

•  04 

.07 

.22 

•  03 

•  03 

.08 

E 

•  83 

•  03 

.07 

.05 

•  04 

T 

.64 

V  AP 

•  06 

•  12 

.05 

.  14 

.08 

.09 

•  04 

T 

•  33 

.04 

.06 

1.07 

4  NW 

T 

T 

•  02 

•  06 

.13 

•  05 

•  04 

T 

•  03 

T 

.27 

1  •♦Z 

04 

•  03 

02 

.41 

CITY 

2  .45 

•  17 

.12 

.  16 

T 

•  26 

•  12 

.12 

•  84 

.10 

.56 

STEP 

1.12 

.16 

•  05 

.02 

T 

T 

.12 

•  07 

T 

.41 

T 

•  08 

T 

.07 

.14 

T 

T 

•  12 

T 

.01 

•  07 

•  03 

.61 

CITY 

•  02 

•  26 

•  04 

•  02 

.09 

•  07 

•  19 

.37 

•  46 

.03 

.77 

•  53 

.05 

.1< 

.59 

.03 

.02 

T 

CITY  11  SW 

•  09 

•01 

•  35 

•  87 

.17 

FALLS  2  ESE 

1.37 

•  02 

•  07 

• 

• 

.21 

•  05 

.13 

•  08 

.15 

.20 

.46 

FALLS  16  SE 

1  .40 

.02 

•  01 

•  01 

.25 

.03 

.16 

.14 

•  27 

.50 

.01 

T 

T 

FALLS  CAA  AP 

^  *7? 

T 

T 

•  06 

T 

•  02 

.08 

.06 

.10 

.04 

.21 

T 

T 

.02 

.43 

T 

FALLS  4?  NW  we 

R 

.04 

•  05 

.11 

.02 

T 

T 

FALLS  46  W  WB 

'  BT 
* 

•  02 

.05 

T 

T 

.05 

2  SE 

1.47 

•  09 

.08 

•  33 

.03 

.05 

•  30 

•  23 

•  36 

T 

T 

D  PARK  OAH 

3.20 

•  IS 

.20 

T 

.11 

.18 

•  25 

.27 

T 

.42 

•  24 

•  16 

.02 

1.17 

E 

•  04 

•  01 

.04 

.01 

.01 

.46 

.12 

•  03 

•  32 

•  16 

T 

.02 

•  02 

•  03 

•  46 

.02 

.12 

.02 

.46 

T 

•  10 

•  20 

.08 

.01 

.16 

•  06 

GG 

• 

.22 

.17 

.45 

•  50 

.06 

l'" 

tA 

1.75 

•  02 

•  56 

.02 

.03 

.11 

T 

.31 

•  02 

T 

•  10 

•  09 

.09 

.17 

.03 

.18 

.02 

T 

?  NNE 

1.73 

T 

•  16 

T 

.23 

.02 

.02 

.38 

•  02 

•  49 

•  02 

T 

T 

.39 

T 

T 

TON  Wfl  AP 

//R 

•  40 

T 

•  12 

.  23 

.03 

.01 

.23 

•  02 

T 

•  12 

.09 

.07 

.01 

.04 

T 

.01 

.03 

N  PUMPING  STA 

• 

•  06 

•  04 

.06 

.05 

T 

•  09 

•  02 

•  32 

.14 

.01 

.06 

.32 

02 

Ok 

02 

.14 

.  27 

•  40 

.07 

Y  RS 

•  96 

•  06 

.04 

.08 

.02 

.75 

.01 

1.93 

•  12 

.18 

.14 

•  14 

T 

•  29 

•  14 

• 

.56 

.36 

CAA  «P 

T 

T 

T 

T 

.11 

.18 

.16 

•  05 

•  06 

•  04 

.42 

.03 

.36 

S 

* '* 

.03 

.20 

.10 

.15 

•  05 

•  02 

LL 

3  .94 

09 

50 

40 

.60 

.05 

05 

.80 

.09 

•  18 

I4M0N 

2,67 

.27 

T 

.01 

.20 

T 

.36 

•  05 

T 

.73 

.53 

.10 

.25 

T 

.15 

IAN  1  W 

02*29 

.06 

.04 

.23 

•  05 

.20 

.02 

.06 

.40 

.30 

•  03 

•  48 

.06 

.01 

.25 

7 

D.IO 

OKA  OAH 

1.31 

.01 

.08 

T 

.05 

.17 

•  19 

•  02 

.28 

.32 

.09 

.10 

ELIER  RS 

•  03 

•  08 

.08 

.10 

T 

•  10 

•  OS 

.16 

.44 

T 

.01 

.13 

•  13 

.18 

T 

W  U  OF  I 

2  .87 

•  36 

•  21 

.16 

.23 

.08 

■ 

•  55 

.16 

.23 

.12 

.04 

.25 

.19 

A|N  HOWE  1  NE 

1.21 

.01 

•  04 

•  04 

•  01 

T 

.14 

T 

.01 

.34 

•  16 

•  01 

.37 

•  03 

.05 

T 

N  CAA 

.54 

•  19 

■  04 

T 

N  PASS  CAA 

.05 

■  42 

•  06 

•  17 

.16 

•  19 

.26 

T 

.33 

•  29 

•  15 

.12 

•  23 

.09 

T 

T 

.07 

.01 

- 

- 

- 

- 

?  NW 

2 .23 

•  10 

•  25 

•  05 

•  06 

•  1! 

.04 

•  01 

.2! 

•  57 

•  17 

•  44 

.02 

.14 

T 

.01 

EADOWS  RS 

3 .30 

•  25 

•  03 

.04 

•  06 

•  34 

•  59 

.34 

.00 

.95 

•  06 

RCE  ?  E 

1.90 

T 

•  32 

•  06 

•  10 

T 

.38 

•  07 

•  02 

•  05 

•  14 

.12 

.03 

.21 

.06 

.30 

T 

T 

.04 

Y 

.98 

•  04 

•  06 

•  01 

.05 

.16 

•  10 

•  03 

.41 

.07 

•  03 

1*N  ?  NNW 

T 

•  23 

T 

•  06 

.33 

.05 

.05 

T 

T 

•  40 

T 

.47 

•  13 

S 

?  .es 

.19 

■  11 

•  01 

•  16 

•  07 

.11 

.43 

•  29 

.65 

•  13 

.25 

.45 

T 

HO 

02 

07 

86 

•  27 

a  16 

09 

03 

00 

ADCs  riAM 

2.04 

■  04 

T 

•  19 

.29 

•  01 

.03 

.13 

•  17 

.13 

•  57 

T 

T 

.42 

•  05 

T 

.01 

E»P  *1TA 

2.74 

.11 

•  07 

•  23 

.11 

•  05 

•  06 

.67 

•  17 

•  04 

.64 

•  21 

.19 

T 

.08 

T 

T 

.11 

1  E 

.02 

•  04 

.08 

•  39 

•  53 

.13 

TE 

.14 

•  02 

•  13 

T 

•  OS 

•  09 

•  0! 

.03 

.84 

•  03 

•  14 

•  54 

•  12 

.05 

.07 

.11 

.06 

T 

E  RS 

10 

•  03 

.25 

.03 

.61 

•  06 

.06 

.02 

CLLO  ? 

1.97 

.06 

•  06 

•  01 

•  08 

.15 

.02 

•  23 

•  01 

•  06 

•  30 

.08 

T 

.42 

•  08 

.01 

ELLO  we  AP 

//R 

1.23 

.06 

•  01 

•  05 

.09 

•  06 

.15 

T 

.04 

•  06 

■  02 

•  39 

•  04 

T 

.06 

.01 

.14 

•  03 

T 

T 

ILL 

»* 

T 

.15 

.10 

T 

.27 

•  02 

.20 

•  21 

T 

•  13 

.26 

.20 

T 

.12 

.30 

.36 

TCM 

•  50 

•  79 

.34 

•  0( 

.20 

.40 

•  20 

•  04 

•  22 

•  06 

.10 

T 

.09 

.60 

T 

T 

ON  2  SE 

1  .5( 

02 

T 

•  16 

T 

•  23 

* 

01 

T  RIVER  EXP  STA 

•  03 

•  13 

<30 

.19 

•  52 

.56 

T 

.06 

•  21 

T 

•oa 

•  35 

•  16 

.12 

.30 

.16 

.87 

1.53 

lELD 

1  .46 

■  06 

•  02 

T 

.07 

.IS 

•  26 

T 

•  2« 

•  34 

T 

.24 

NS  RS 

.08 

•  26 

.30 

.06 

.04 

.20 

.36 

•  23 

.10 

\7  ESE 

I  *8« 

•  33 

.10 

•  25 

.23 

T 

•  26 

•  48 

.20 

T 

T 

T 

tin 

•  01 

•  09 

.34 

•  04 

■  46 

.06 

.19 

AHTnONV 

1  •93 

■  13 

•  15 

.29 

.24 

.21 

•  07 

•  05 

.79 

T 

MARIES 

9.20 

T  . 

•  20 

•  10 

•  25 

.30 

•  32 

•  95 

•  03 

.10 

1.07 

•  20 

•  08 

■  29 

•  03 

.10 

.12 

.22 

.73 

•  02 

N 

.5T 

•  12 

.02 

T 

T 

.06 

T 

T 

•  06 

•  11 

.02 

.18 

OIPIT  EXP  STA 

9.13 

T 

T 

.16 

•  39 

.26 

•  56 

•  68 

•  02 

•  OS 

.19 

T 

•  06 

•  32 

•  23 

.09 

.37 

.27 

.91 

.56 

•  01 

ER  RS 

1.98 

•  02 

•  05 

.08 

•  10 

.14 

.30 

.07 

•  05 

.03 

1.14 

T 

lie 

02.88 

•  07 

•  17 

T 

•  12 

.13 

T 

•  06 

0.15 

•  06 

•  61 

•  24 

.06 

.61 

•  26 

•  12 

T 

T 

BLL 

.94 

T 

T 

•  04 

.01 

T 

T 

•  06 

•  07 

.13 

.48 

•  15 

T 

T 

1.91 

.01 

•  02 

•  13 

•  13 

.11 

.12 

•  31 

•  23 

•  11 

•  34 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


aiauon 

To 

1   1  2  1  3 

4   1   5  1 

I  I 

6 

7  1 

i 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1  21 

22    23  1 

24 

25  1 

26  j 

27 

28  1  29  1  30 

SUN  V«LLe¥ 

2.34 

T 

.13  .07 

.16 

.03 

.08 

T 

T 

T 

.49 

T 

1^38 

T 

SHAN  FALLS  PH 

.77 

T 

.OS 

.01 

•  13 

.01 

T 

•  22 

•  01 

•01 

.27 

•  01 

•  01 

T 

•  01 

•  03 

TETONI*  EXP  STA 

.19 

.09 

•  20 

T 

.08 

•  33 

•  19 

•  13 

•  28 

THREE  CREEK 

.03 

.04 

T 

T 

.17 

•  12 

.07 

•  18 

•  20 

•  19 

•  10 

•  04 

TWIN  FALLS  2  NNE 

1>0S 

T 

•  0» 

.03 

.02 

T 

•  01 

.32 

•  12 

T 

•  33 

•  19 

T 

•  02 

T 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.27 

.10 

.04 

.09 

T 

.98 

T 

.08 

•  38 

•  01 

•  09 

WALLACE 

S.27 

.22 

.25 

.10 

.20 

.29 

.  1« 

.40 

T 

.12 

•  98 

.17 

.04 

•  28 

•  08 

T 

•  18 

•11  •OS 

•  S3 

l.U 

.21 

.13 

WALLACE  WOOOLANO  PARK 

4.43 

.07 

T 

.34 

.04 

.18 

.24 

.29 

•  0« 

.29 

.60 

.08 

•  29 

•  03 

•  04 

•08  •og 

•  IS 

1.14 

•  36 

.11 

WAYAN  1  N 

1.34 

.13 

.14 

.10 

.07 

.07 

.19 

•  27 

•  19 

.26 

WEISER  2  SE 

2.«2 

.12 

.12 

■  IS 

.14 

.04 

•  77 

.07 

.08 

.49 

•  19 

•  U 

.08 

.10 

.71 

WINCHESTER  1  SE 

1.91 

.le 

T 

•  04 

.13 

.14 

.04 

•  11 

.23 

•  03 

.03 

•  12 

•  10 

•  10 

•  03 

•  16 

•  02 

.03 

•  02 
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DAILY  TEMPERATURES 

FEBRUARY  1958 


Day 

01  Monlh 

0 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

JEROEEN  EXP  STA 

35 

34 

43 

39 

43 

43 

4  2 

43 

4; 

41 

3E 

39 

37 

40 

49 

56 

63 

62 

57 

6  2 

59 

53 

40 

37 

46.0 

MIN 

10 

12 

22 

17 

31 

30 

25 

28 

26 

32 

26 

25 

32 

25 

30 

33 

27 

30 

29 

27 

27 

33 

29 

36 

28 

22 

20 

26.7 

FAULS  1  SW 

32 

42 

41 

40 

41 

39 

39 

38 

40 

51 

54 

6  0 

59 

50 

50 

41 

3^ 

36 

45.4 

MIN 

16 

13 

23 

19 

31 

32 

25 

26 

21 

32 

26 

26 

30 

28 

31 

" 

40 

32 

31 

30 

29 

27 

35 

32 

36 

29 

24 

24 

28.3 

4DERS0N  0*M 

32 

40 

37 

39 

36 

42 

43 

38 

34 

41 

37 

35 

54 

41 

5 1 

43 

46 

36 

3E 

41 

47.4 

MIN 

21 

27 

26 

34 

25 

27 

30 

29 

30 

18 

22 

29 

16 

29 

33 

34 

33 

36 

30 

28 

30 

29 

33 

30 

20 

14 

27.1 

?C0  3  NW 

3^ 

36 

36 

3£ 

43 

35 

32 

39 

33 

41 

50 

43 

52 

5  0 

42 

4 1 

34 

34 

40.6 

MIN 

3 

-  6 

6 

13 

12 

9 

6 

17 

11 

16 

12 

16 

10 

10 

13 

27 

22 

19 

21 

26 

73 

72 

77 

23 

32 

21 

19 

20 

19.9 

(ROWROCK  0AM 

36 

30 

43 

43 

39 

44 

37 

42 

43 

40 

38 

39 

36 

46 

51 

60 

56 

51 

46 

39 

38 

44.5 

MIN 

17 

16 

25 

27 

27 

29 

29 

30 

31 

32 

24 

25 

32 

26 

26 

" 

35 

38 

35 

31 

30 

31 

33 

34 

32 

24 

23 

29.0 

'2 

35 

4  0 

42 

36 

34 

36 

38 

36 

36 

34 

35 

36 

35 

35 

39 

40 

43 

39 

38 

3E 

33 

38.8 

MIN 

0 

12 

15 

20 

25 

21 

28 

25 

29 

25 

25 

27 

24 

22 

29 

" 

27 

26 

25 

20 

17 

22 

2: 

32 

25 

8 

7 

21.3 

TLANTA  2 

'7 

35 

37 

36 

36 

34 

39 

36 

39 

39 

40 

50 

45 

36 

32 

37 

37 

39.3 

MIN 

5 

9 

13 

22 

21 

16 

22 

24 

8 

9 

15 

17 

22 

24 

30 

29 

32 

30 

29 

30 

23 

23 

18 

4 

1 

3 

18.0 

l/ERV  RS 

39 

42 

38 

43 

40 

4 1 

42 

40 

43 

40 

36 

40 

41 

46 

45 

51 

51 

52 

48 

4C 

43 

43 

3f 

45 

43.5 

MIN 

31 

29 

29 

31 

26 

26 

32 

33 

34 

33 

33 

31 

32 

32 

33 

33 

31 

33 

30 

35 

34 

31 

32 

33 

36 

32 

31 

26 

31.9 

fcWIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

45 

38 

38 

40 

41 

37 

41 

39 

40 

40 

42 

42 

40 

40 

39 

39 

45 

54 

52 

48 

45 

4< 

40 

42,8 

MIN 

22 

27 

28 

28 

27 

30 

34 

34 

33 

36 

33 

33 

32 

32 

33 

31 

35 

32 

37 

31 

30 

32 

33 

37 

36 

29 

23 

31.4 

6  CREEK  IS 

37 

30 

41 

40 

43 

40 

38 

40 

39 

40 

39 

37 

34 

41 

45 

44 

54 

40 

36 

33 

34 

42.0 

MIN 

-  7 

-  5 

-  2 

s 

10 

18 

23 

20 

21 

23 

-  3 

9 

19 

7 

29 

24 

30 

23 

16 

32 

16 

15 

21 

U 

27 

19 

13 

12 

15.3 

.ISS 

45 

46 

44 

48 

51 

44 

37 

45 

41 

42 

59 

54 

43 

45 

49.9 

MIN 

21 

31 

36 

30 

32 

25 

33 

33 

28 

30 

30 

30 

30 

29 

31 

36 

35 

33 

43 

33 

33 

32 

42 

3! 

36 

30 

25 

19 

31.3 

»ISE  LUCKV  PEAK  DAM 

46 

91 

54 

51 

53 

44 

47 

44 

49 

48 

44 

44 

45 

46 

41 

55 

56 

69 

62 

61 

64 

68 

6^ 

54 

44 

43 

46 

52.2 

MIN 

27 

29 

35 

32 

32 

29 

35 

32 

35 

34 

31 

34 

34 

3" 

33 

40 

42 

40 

39 

36 

38 

38 

39 

36 

32 

26 

22 

33.6 

iJSE  WB  AP 

51 

9  0 

50 

46 

45 

45 

46 

47 

46 

45 

45 

41 

44 

56 

56 

55 

52 

45 

42 

46 

50.6 

MIN 

31 

29 

32 

25 

32 

30 

32 

30 

33 

30 

26 

33 

31 

31 

36 

41 

45 

41 

47 

39 

34 

35 

38 

40 

36 

32 

27 

23 

33.^ 

INNER S  FERRY  1  SW 

40 

37 

39 

37 

39 

43 

43 

36 

42 

41 

37 

46 

42 

47 

43.2 

MIN 

26 

23 

23 

23 

24 

33 

32 

32 

32 

33 

32 

29 

32 

31 

30 

30 

32 

35 

38 

32 

30 

36 

32 

39 

36 

26 

23 

30.6 

JHL 

50 

90 

5  2 

45 

40 

46 

56 

54 

66 

65 

70 

41 

52.4 

MIN 

25 

26 

31 

28 

33 

33 

30 

34 

30 

26 

26 

31 

33 

29 

33 

36 

37 

41 

40 

33 

34 

44 

35 

36 

30 

21 

22 

32.5 

IRKE  2  ENE 

31 

37 

37 

35 

36 

40 

37 

36 

40 

35 

35 

39 

36 

37 

40 

42 

3? 

38 

38.5 

MIN 

20 

21 

22 

26 

27 

30 

30 

31 

31 

32 

31 

26 

30 

29 

30 

37 

30 

32 

30 

34 

30 

29 

32 

28 

31 

28 

26 

17 

26.9 

JRLEV 

45 

40 

40 

46 

91 

5  0 

5  0 

46 

51 

46 

46 

36 

42 

40 

48 

54 

57 

46 

41 

40 

49.6 

MIN 

22 

22 

23 

24 

24 

31 

26 

28 

28 

34 

32 

29 

33 

28 

30 

36 

39 

30 

34 

34 

32 

31 

40 

3C 

34 

30 

26 

23 

29.8 

IRLEV  CAA  AP 

40 

46 

52 

45 

39 

42 

40 

45 

55 

54 

38 

48.7 

MIN 

22 

20 

28 

22 

30 

29 

27 

27 

30 

33 

26 

26 

31 

26 

35 

40 

29 

35 

30 

29 

31 

37 

29 

31 

27 

24 

19 

29.1 

\9 1 NE  T  GORGE 

35 

36 

36 

42 

43 

36 

37 

38 

37 

41 

38 

48 

42.0 

MIN 

24 

25 

28 

27 

27 

32 

33 

34 

31 

34 

33 

30 

32 

31 

30 

32 

30 

36 

31 

37 

35 

30 

37 

34 

37 

33 

3C 

26 

31.4 

(LOWELL 

50 

51 

49 

45 

46 

52 

47 

45 

50 

47 

43 

58 

55 

63 

62 

57 

62 

58 

53 

49 

45 

48 

51.7 

MIN 

22 

29 

34 

25 

27 

23 

27 

29 

29 

32 

22 

30 

31 

26 

34 

35 

36 

36 

43 

40 

33 

30 

36 

36 

36 

30 

25 

23 

30.6 

iMBR  I OGE 

MAX 

32 

35 

36 

34 

40 

42 

38 

37 

40 

38 

35 

42 

48 

45 

47 

47 

40 

45 

45 

41 

41 

90 

45 

50 

45 

47 

47 

41.9 

MIN 

4 

9 

12 

21 

16 

17 

25 

27 

27 

32 

27 

19 

27 

20 

16 

30 

32 

25 

24 

28 

28 

20 

29 

20 

32 

21 

19 

20 

77.5 

^REY  2  S 

35 

32 

41 

40 

40 

40 

5  0 

40 

39 

36 

35 

32 

36 

39 

39 

45 

46 

42 

36 

41.4 

MIN 

13 

7 

22 

12 

26 

9 

27 

22 

11 

24 

6 

8 

23 

9 

27 

20 

29 

25 

33 

28 

27 

32 

33 

25 

31 

25 

15 

13 

20. « 

SCAOE   1  NW 

34 

26 

36 

34 

39 

36 

36 

37 

38 

37 

37 

34 

34 

35 

36 

42 

45 

34 

33 

33 

39.8 

MIN 

5 

4 

13 

15 

18 

16 

27 

27 

30 

31 

31 

21 

27 

17 

29 

3 1 

34 

30 

28 

30 

27 

21 

29 

21 

31 

26 

15 

17 

23.1 

iALLIS 

35 

27 

34 

33 

34 

36 

33 

33 

38 

35 

33 

35 

34 

49 

48 

46 

49 

43 

39.5 

MIN 

e 

1 

12 

0 

10 

12 

15 

14 

20 

19 

12 

12 

17 

16 

22 

20 

30 

29 

23 

32 

75 

22 

77 

24 

21 

17.7 

II LLY  BARTON  FL  AT 

34 

31 

32 

29 

34 

33 

30 

32 

32 

34 

33 

29 

29 

30 

33 

47 

42 

39 

3  0 

27 

26 

35.4 

MIN 

-  7 

-11 

-  4 

4 

-  1 

7 

3 

2 

5 

12 

-  2 

5 

11 

2 

10 

23 

19 

19 

17 

20 

18 

16 

71 

25 

20 

20 

13 

12 

9.9 

.IFFS 

MAX 

42 

43 

40 

40 

36 

36 

44 

39 

36 

33 

45 

40 

33 

41 

55 

46 

42 

30 

33 

41.3 

MIN 

12 

20 

29 

23 

25 

26 

27 

24 

24 

12 

30 

24 

20 

32 

33 

37 

39 

34 

26 

37 

30 

32 

29 

19 

18 

11 

26.1 

BALT  BLACKBIRD  MINE 

27 

25 

3  0 

37 

33 

35 

31 

37 

37 

35 

32 

30 

30 

31 

29 

38 

38 

27 

26 

36.3 

MIN 

11 

7 

12 

14 

15 

18 

18 

16 

14 

16 

19 

16 

17 

12 

11 

24 

27 

26 

26 

22 

21 

73 

71 

72 

15 

6 

7 

17.3 

EUR  D  ALENE  RS 

41 

42 

43 

44 

43 

46 

43 

42 

43 

50 

46 

40 

44 

41 

45 

43 

47 

46.7 

MIN 

28 

28 

28 

28 

27 

31 

34 

34 

34 

33 

34 

30 

32 

31 

33 

33 

32 

39 

34 

42 

35 

36 

34 

37 

37 

34 

31 

24 

32.6 

)NDA 

33 

29 

36 

36 

38 

37 

37 

38 

40 

33 

35 

30 

32 

31 

37 

40 

39 

28 

32 

37.0 

MIN 

6 

-  3 

5 

18 

16 

24 

21 

19 

19 

29 

20 

19 

24 

21 

22 

28 

34 

29 

28 

28 

17 

14 

13 

32 

29 

22 

15 

11 

19.9 

42 

42 

39 

39 

46 

40 

45 

42 

39 

37 

36 

51 

55 

40 

45.9 

MIN 

19 

20 

23 

20 

26 

30 

31 

27 

29 

33 

24 

29 

31 

26 

27 

34 

35 

35 

39 

30 

34 

35 

30 

33 

30 

25 

22 

29.0 

)UNC  I  L 

40 

37 

36 

38 

42 

4? 

44 

47 

42.6 

HIN 

11 

15 

20 

22 

25 

22 

32 

33 

33 

34 

11 

25 

32 

23 

34 

33 

31 

31 

30 

25 

26 

30 

28 

38 

30 

26 

30 

27.3 

JkOHOOO  0AM 

39 

37 

37 

35 

35 

34 

39 

35 

34 

35 

33 

44 

40 

53 

41 

36 

40.6 

MIN 

15 

4 

12 

21 

20 

19 

23 

30 

22 

30 

9 

12 

26 

13 

25 

37 

32 

30 

20 

32 

25 

19 

21 

6 

30 

21 

4 

5 

20.0 

-ER  PLAT  oah 

48 

50 

90 

43 

46 

46 

50 

42 

50 

43 

57 

53 

61 

52 

92 

49 

46 

50.2 

MIN 

28 

36 

35 

29 

29 

26 

29 

32 

31 

35 

25 

32 

33 

29 

36 

38 

38 

40 

45 

41 

37 

31 

36 

40 

35 

30 

27 

27 

33.2 

XIC 

MAX 

40 

42 

37 

47 

34 

39 

38 

38 

36 

40 

39 

35 

34 

33 

38 

43 

44 

53 

57 

5 1 

46 

31 

33 

34 

41.6 

MIN 

-  5 

-  4 

-  4 

3 

10 

12 

19 

9 

6 

25 

15 

14 

16 

2 

25 

28 

31 

24 

20 

29 

14 

14 

22 

14 

26 

21 

4 

14 

14.6 

tIGGS 

MAX 

18 

22 

25 

40 

39 

37 

37 

35 

45 

40 

33 

39 

35 

39 

40 

45 

90 

52 

50 

49 

5  3 

45 

40 

43 

40 

32 

40.3 

MIN 

-  5 

10 

10 

15 

11 

18 

13 

15 

20 

15 

7 

13 

13 

19 

25 

29 

23 

29 

30 

29 

14 

20 

25 

24 

20 

19 

20 

12 

17.2 

JBOl S  EXP  STA 

35 

36 

34 

31 

34 

37 

34 

36 

32 

28 

32 

30 

29 

37 

42 

36 

32 

30 

36.3 

MIN 

11 

18 

26 

21 

18 

15 

28 

26 

29 

14 

22 

25 

19 

22 

26 

29 

31 

29 

30 

27 

27 

31 

33 

31 

29 

24 

17 

IBOIS  CAA  AP 

MAX 

30 

45 

42 

44 

38 

28 

37 

38 

37 

40 

31 

31 

37 

27 

33 

40 

49 

43 

39 

37 

33 

40.0 

MIN 

4 

8 

13 

20 

20 

22 

20 

28 

29 

18 

8 

23 

19 

16 

22 

28 

31 

28 

27 

27 

24 

23 

29 

34 

23 

21 

24 

20 

21.8 

-K  RIVER  1  S 

MAX 

48 

45 

40 

48 

48 

47 

46 

44 

45 

41 

45 

45 

36 

41 

40 

45 

48 

47 

62 

53 

59 

59 

53 

53 

45 

44 

39 

43 

46.9 

MIN 

28 

22 

22 

20 

21 

31 

32 

27 

34 

33 

31 

30 

32 

26 

32 

33 

32 

32 

29 

34 

29 

27 

31 

28 

35 

31 

31 

24 

29.3 

•«TT  2  E 

MAX 

48 

47 

46 

46 

99 

50 

45 

47 

49 

91 

50 

47 

48 

49 

43 

59 

55 

67 

65 

56 

59 

62 

62 

57 

54 

48 

45 

48 

52.0 

MiN 

27 

29 

33 

27 

29 

29 

33 

31 

32 

39 

26 

35 

35 

30 

36 

39 

39 

38 

43 

43 

34 

31 

37 

39 

39 

33 

28 

27 

33.6 

-    21  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day    01  Monlh 


FAIRFIELD  RS 
FAIRYLAWN 
FENN  RS 

FORT  HALL   INO  AGENCY 
SAROEN  VALLEY  RS 
OLENNS  FERRY 
eOODINC  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEVlLLE 

GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  AP 

HAMER    4  NW 

HA2ELT0N 

HILL  CITY 

HOLLISTER 

IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

IDAHO  FALLS  *6  W  WB 

IRWIN   2  SE 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WB  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN 

MACKAY  RS 

HA  LAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 
MINIDOKA  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


41      47  42 

19      31  31 


49     48  47 

36     30  26 


39     38  42 


22     24  40 


38     42  42 


34     29  37 


49     52  52 

20     30  31 


44     42  41 

25     26  27 


45  48 

16  22 


31  37 
-14  -10 


32     38  37 


29     37  44 


39  39 
21  23 


33  34 
-10  5 


33  25 
-1-9 


MAX 
MIN 


35     36  33 


36     35  41 


49     50  48 

26     29  34 


41      40  37 


44     49  47 

26     31  31 


42     42  44 

20     19  30 


38     44  42 


28  33 

2  4 

27  34 


34     30  43 


32     30  41 


42     41     5  0 

17     26  30 


41      41  44 

28     28  28 


49     44  42 

31     26  25 


35  40 
11  28 


44     47  45 

28     32  27 


42     40  42 

17     25  19 


38  35 
25  23 


38     41  29 

16     18  19 


37  40  38 
16     17  14 


42     40  41 

28     29  27 


39     34  30 


44     47  46 

25     33  30 


40     48  34 

32     30  29 


49  49 

26  31 


50  50  44 
33     34  35 


28  24 
-  3  -11 


36  42  37 
15     11  20 


34     34  42 


12     11  23 


36     36  40 


49     52  47 

23     28  26 


41 

35 


42     40  42 

27     25  26 


34  41  37 
16     13  17 


38 

2 


40  36  36 
18     22  24 


43     45  45 


45     50  48 

25     29  27 


40     45  45 

23     31  25 


40     40  35 


48     42  44 

29     32  22 


40     44  41 

32     26  31 


54     52  49 

27     31  26 


44     46  42 

28     29  27 


39  40  38 
17     24  14 


50  53  53 
21     29  25 


45     42  48 

27     26  30 


36     42  37 


39     35  35 


43     46  41 

28     30  28 


45  47  48 
34     34  35 


41  38  40 
27     32  31 


52  46  52 
31     28  25 


43     42  45 

31     31  25 


40  39  36 
20     16  23 


50  50  50 
30     25  27 


40  49 

30  30 


48  42 

27 


39     34  37 


42  37 
18  20 


40  40  37 
17     29  28 


45     44  48 

30     30  27 


36     35  34 


49     43  48 

33     29  28 


40     40  40 


37     41  40 

18     29  31 


37     44  39 

18     29  29 


34  37  35 
22     25  20 


38  38  40 
11     21  15 


44     43  40 

25     31  30 


34     40  43 

19     24  22 


46     47  47 

29     30  27 


45  40  42 
34     33  33 


45     44  48 

34     33  37 


48     43  49 

39     36  38 


29     37  37 


37  43 

30  29 


34  37  39 
11     12  12 


40     42  41 

28     30  23 


36     32  35 


36     36  37 

28      31  30 


41     42  40 

26     22  29 


45     45  46 

32     30  30 


10      11      12     13  14 


37     40  32 


38    43  42 

28     14  20 


47    49  46 

39     39  32 


41  43  39 
33     29  26 


44  42  34 
31     27  27 


36  39  32 
29     25  18 


54  50  43 
32     22  30 


46  43 
33  25 


40  39 
28  21 


23     12  11 


38  35  32 

30  13  22 

46  45  43 

33  29  29 

35  34  31 
20  1-3 

44  43  41 

32  24  24 

38  40  39 

32  20  23 

36  33  37 
30  26  22 


36  36 
29  23 


41  25  29 
23     14  23 


37     43  40 

30     31  19 


34  31  31 
23     19  26 


48     45  41 

31     30  28 


45  40 
35  37 


48  50  42 
36     32  32 


52  46  44 
35     23  32 


38     35  30 


38  38  30 
17     13  16 


40  43  37 
31     29  22 


41     42  37 

30     23  19 


40  35  34 
20     15  12 


39  41  35 
32     30  25 


48     48  46 

35     25  33 


35     34  38 


36  43 
23  33 


44  47  45 
35     34  34 


42  38  37 
32     26  32 


48  40  45 
31      24  33 


36  30  33 
27     19  25 


40  36  43 
29     22  33 


33  42 
-6  0 


40  34  38 
11     10  12 


36  34  33 
23     18  14 


41  38  47 
32     27  32 


33     33  38 


36  35  39 
31     17  31 


33  34  35 
28     20  26 


33     31  30 


33  33  38 
20     11  14 


35  37  36 
28     24  27 


33  32  29 
25     17  21 


43  40  47 
32     25  31 


38  43 
34  34 


48     42  44 

34     28  36 


52  46  48 
37     33  38 


32  40 
13  13 


40  37  39 
30     18  30 


27     27  25 


43  44  43 
32     31  29 


39  37  41 
27     12  31 


33  41 
11  18 


34  32  36 
28     16  28 


37  35  45 
30     22  22 


45  43 
30  36 


32     26  31 


16     17     18     19     20     21     22    23    24    25     26     27     28  29 


3B     35  39 


53  52  60 
37     37  39 


44  41  50 
3?     33  32 


60  57  65 
37     36  38 


57     51  57 


42     41  50 


60  55  65 
40     41  39 


46  52  60 
36     37  29 


51     47  48 

16     12  12 


59  44  48 
28     27  25 


39  47  50 
28     22  25 


54     54  64 

38     33  33 


40  41 
23  23 


54  56  57 
39     38  31 


47  40  55 
32     31  30 


42     44  46 

32     32  28 


36  42  48 
18     25  25 


42     46  46 

26     26  23 


46     54    5  0 

32     32  32 


36  40  52 
25     28  20 


55  51  58 
37     33  36 


37     35  37 


69  52  65 
41     42  39 


57  61  56 
37     42  46 


45  48  44 
30     26  24 


43     42  51 

30     30  29 


51  49  55 
33     32  29 


45     44  48 

29     27  22 


45     46  48 

23      17  16 


48     46     5  0 

28     36  25 


58  53  66 
40     41  40 


52    *6  55 

34      34  32 


45      52  48 

30     31  16 


56     54  58 

43     37  27 


59  55  59 
36     41  36 


63  61 
32  25 


47  52 

20  32 


60  61 
42  44 


6  3     66  66 


5B  62  59 
33     35  30 


46     48  45 

21     23  19 


66     66  65 


57  54  59 
37     36  32 


57  62 
34  29 


52     49  49 


50  47  46 
20     24  19 


64     62  61 

38     34  31 


41      50  44 

30      34  17 


56  58  59 
42     37  28 


54     44  53 

27     33  23 


49     52  45 

25     28  22 


50  55  48 
23     26  23 


49  52  50 
22    26  24 


49  50  50 
30    32  30 


52    46  50 


61     62  65 


66  66  51 
33     35  35 


61  58  64 
37     43  36 


66  57  60 
44     39  30 


45  40  39 
15     21  13 


50  40  51 
23     30  27 


59     57  55 

30     31  29 


52  55  54 
18      14  16 


47  45  45 
28     34  30 


54     56  51 

28     30  24 


66     59  54 

46     40  30 


66     59  55 

35     33  29 


12     26  15 


61     51  50 

32     40  34 


61  59  54 
34     38  35 


69     63  57 

31     36  36 


62  55  55 
33     38  33 


44  43  39 
16     25  31 


29     39  39 


52  52 
36  23 


51     50  41 


51     44  45 


48     47  48 

20     26  34 


69  67  60 
33     41  31 


43     44  40 

10     21  18 


63  58  50 
31     38  30 


56  62  40 
22     23  22 


44  47 

29  36 


46  43  50 
23     29  35 


5  0  48 
26  32 


49     44  45 


51     50  40 


67     60  59 


58  69  52 
34     34  33 


67     59  66 

31     35  35 


69 
42 


52  63  40 
18     22  21 


66     43  49 

25     34  35 


60  45 
20  20 


53  50  40 
22     29  24 


66  58  58 
32     36  39 


57  56  50 
32     37  33 


46     35  34 

32     26  21 


52  47  42 
40     36  33 


51  44  40 
32     27  23 


35     30  22 


30     27  24 


57     40  48 

39     29  25 


49  37 
31  21 


24     13  12 


47     43  39 


39     33  32 


29     23  28 


41  38  36 
32     25  14 


46  40  37 
32     27  24 


43  39  37 
31     26  24 


26     22  23 


42  40 
28  22 


32 
-  1 


53     44  41 

36     31  24 


50  45  43 
36     34  33 


67  49  47 
43     35  30 


52  48  44 
34     30  25 


55  50  48 
38     34  32 


38  33  30 
27     18  11 


43  38  36 
30     28  11 


46  36  38 
32     32  25 


46  37 
32  29 


41  34  36 
29     18  18 


46  39 

33  28 


51  40  39 
36     29  24 


Se«  R«lerence  Notes  FoUovnng  Station  Ind«x 
-  22  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARr  19Se 


Slation 

Day 

01  Monih 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

!1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MONTPELIER  SS 

MAX 

37 

32 

25 

28 

36 

43 

40 

34 

36 

3t 

31 

30 

39 

4? 

44 

49 

48 

61 

47 

46 

45 

41 

49 

38 

34 

29 

39 

.1 

MIN 

J 

-  s 

0 

5 

10 

22 

12 

16 

2 ; 

23 

IE 

30 

28 

26 

20 

20 

1? 

1  0 

1 3 

25 

28 

21 

( 

5 

1 5 

MOSCOW   U  OF  I 

MAX. 

«5 

46 

43 

49 

44 

47 

44 

42 

49 

44 

47 

4j 

44 

43 

43 

56 

63 

66 

60 

59 

56 

49 

48 

44 

40 

44 

46 

.0 

MIN 

33 

35 

37 

33 

36 

32 

37 

36 

38 

38 

44 

'*4 

48 

40 

44 

42 

35 

40 

33 

27 

26 

36 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

MAX 

*9 

SO 

52 

53 

50 

48 

48 

45 

50 

48 

47 

45 

45 

43 

44 

64 

63 

64 

64 

68 

64 

57 

64 

45 

42 

45 

52 

.1 

MIN 

26 

33 

36 

27 

32 

25 

31 

32 

30 

33 

22 

31 

40 

39 

37 

48 

41 

34 

3  3 

38 

36 

34 

3  0 

24 

IB 

32 

•  0 

MULLAN  CAA 

MAX 

40 

37 

34 

46 

■■:IN 

33 

30 

27 

19 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

26 

30 

31 

33 

33 

29 

31 

30 

31 

30 

30 

28 

28 

26 

31 

29 

45 

48 

37 

44 

47 

38 

33 

,7 

MIN 

21 

19 

23 

26 

24 

24 

26 

24 

26 

26 

23 

2C 

23 

2 1 

24 

24 

27 

33 

36 

32 

31 

35 

31 

29 

26 

.2 

NAMPA    2  NW 

MAX 

SI 

49 

50 

44 

49 

52 

47 

49 

47 

48 

90 

48 

46 

46 

42 

46 

59 

49 

66 

66 

56 

60 

62 

62 

56 

51 

46 

44 

51 

.2 

MiN 

26 

26 

33 

27 

27 

27 

26 

31 

30 

31 

25 

2( 

34 

30 

33 

37 

40 

40 

43 

43 

34 

30 

36 

40 

37 

33 

28 

25 

32 

,1 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

29 

24 

28 

29 

26 

31 

34 

30 

31 

32 

33 

31 

29 

33 

27 

33 

34 

42 

39 

36 

42 

42 

44 

34 

34 

33 

31 

32 

.9 

MIN 

9 

6 

9 

15 

22 

25 

27 

27 

29 

30 

15 

26 

1 1 

14 

25 

30 

29 

24 

23 

23 

21 

21 

19 

28 

18 

12 

13 

20 

,  3 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

44 

41 

37 

46 

35 

47 

42 

42 

47 

44 

43 

36 

43 

41 

41 

56 

60 

52 

69 

60 

53 

51 

48 

41 

38 

40 

46 

.3 

MIN 

30 

28 

30 

27 

30 

31 

33 

29 

32 

36 

2  8 

31 

30 

32 

34 

36 

40 

37 

43 

36 

36 

41 

34 

35 

31 

28 

28 

32 

.9 

OAKLEV 

MAX 

46 

49 

90 

91 

90 

46 

49 

91 

49 

46 

49 

41 

39 

40 

46 

64 

61 

64 

65 

65 

58 

55 

50 

39 

37 

36 

50 

•  4 

MIN 

18 

21 

31 

27 

26 

23 

32 

30 

24 

29 

3 1 

2( 

26 

39 

36 

36 

38 

36 

32 

37 

37 

32 

33 

22 

24 

17 

29 

.4 

OBSIDIAN  2  NNH 

MAX 

22 

32 

33 

35 

25 

30 

36 

34 

33 

40 

24 

3C 

39 

34 

48 

45 

45 

52 

41 

46 

44 

39 

35 

31 

29 

29 

36 

■  3 

MIN 

"15 

-14 

-  3 

15 

14 

-  5 

6 

7 

3 

17 

1 

0 

30 

29 

20 

19 

33 

13 

5 

1  3 

10 

24 

1  3 

-15 

-17 

g 

•  8 

OLA   5  S 

MAX 

40 

42 

41 

41 

44 

45 

40 

43 

44 

46 

42 

39 

41 

42 

44 

50 

56 

50 

60 

60 

59 

60 

50 

48 

45 

46 

46 

•  9 

MIN 

19 

21 

24 

23 

25 

22 

2  3 

2  2 

22 

25 

27 

33 

33 

33 

33 

33 

29 

27 

27 

32 

33 

3  3 

25 

27 

OROFI  NO 

MAX 

49 

48 

42 

53 

44 

49 

52 

94 

50 

52 

56 

45 

47 

48 

48 

53 

64 

65 

69 

64 

49 

56 

46 

46 

53 

52 

■  0 

MIN 

29 

27 

29 

29 

29 

34 

3  5 

36 

37 

39 

36 

34 

38 

33 

40 

35 

39 

33 

41 

33 

41 

33 

30 

32 

34 

PALISADES  DAM 

MAX 

33 

29 

36 

41 

40 

37 

39 

40 

40 

39 

33 

31 

33 

39 

36 

50 

45 

47 

46 

40 

43 

43 

44 

36 

30 

30 

36 

.9 

MIN 

19 

4 

15 

25 

26 

24 

24 

29 

29 

30 

28 

21 

27 

23 

26 

31 

35 

26 

32 

30 

22 

21 

25 

31 

32 

25 

n 

11 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

47 

46 

44 

40 

53 

43 

43 

49 

44 

91 

48 

45 

50 

46 

43 

62 

64 

68 

55 

62 

63 

56 

63 

49 

44 

46 

50 

.3 

MIN 

24 

36 

31 

29 

29 

24 

30 

32 

32 

36 

25 

31 

34 

29 

35 

33 

35 

33 

39 

43 

34 

34 

38 

38 

37 

34 

26 

26 

32 

4 

PAUL    1  E 

MAX 

43 

36 

40 

47 

43 

49 

48 

48 

53 

50 

45 

46 

37 

42 

40 

54 

65 

64 

62 

60 

67 

48 

67 

46 

41 

49 

1 

MIN 

le 

19 

23 

24 

25 

28 

29 

29 

27 

29 

30 

29 

32 

29 

30 

35 

32 

30 

34 

31 

30 

30 

33 

28 

32 

29 

25 

20 

26 

.2 

PAYETTE 

MAX 

40 

40 

39 

36 

90 

41 

43 

42 

44 

52 

49 

41 

51 

49 

43 

50 

57 

61 

66 

56 

69 

65 

66 

66 

52 

49 

49 

48 

9 

MIN 

21 

27 

29 

29 

27 

29 

31 

31 

32 

34 

25 

34 

28 

36 

34 

37 

34 

36 

43 

34 

32 

35 

34 

40 

33 

26 

26 

31 

>  6 

PIERCE  RS 

MAX 

35 

41 

42 

35 

43 

33 

43 

37 

39 

43 

40 

44 

34 

35 

38 

38 

42 

39 

45 

48 

44 

49 

48 

47 

37 

43 

37 

35 

40 

.9 

MIN 

26 

16 

19 

19 

19 

22 

28 

28 

27 

29 

23 

27 

30 

28 

2  6 

30 

29 

78 

28 

30 

27 

25 

26 

23 

26 

29 

27 

26 

25 

■  6 

POCATELLO  2 

MAX 

40 

44 

51 

46 

48 

48 

49 

46 

42 

43 

42 

36 

36 

36 

42 

58 

61 

63 

61 

58 

53 

50 

50 

43 

43 

37 

47 

9 

MIN 

20 

14 

23 

26 

31 

32 

25 

31 

30 

34 

30 

25 

31 

28 

29 

35 

41 

29 

35 

33 

28 

26 

40 

38 

34 

26 

23 

23 

29 

3 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

34 

38 

46 

42 

44 

42 

44 

46 

44 

41 

39 

40 

35 

37 

40 

50 

56 

60 

62 

60 

68 

62 

44 

50 

48 

38 

38 

36 

49 

.9 

MIN 

18 

12 

22 

23 

32 

32 

25 

28 

27 

33 

26 

25 

31 

27 

33 

37 

40 

29 

29 

32 

28 

26 

37 

39 

32 

29 

23 

22 

28 

3 

PORTHI LL 

MAX 

42 

39 

36 

42 

40 

36 

39 

40 

42 

43 

43 

39 

39 

39 

37 

49 

45 

48 

51 

51 

51 

47 

42 

48 

47 

47 

43 

3 

MiN 

22 

21 

20 

22 

20 

31 

30 

28 

29 

30 

30 

33 

30 

26 

27 

30 

28 

30 

31 

31 

28 

30 

35 

32 

36 

35 

26 

20 

28 

POTLATCM 

MAX 

48 

48 

60 

55 

46 

90 

47 

42 

46 

46 

46 

46 

42 

43 

43 

56 

66 

62 

64 

62 

67 

61 

47 

46 

42 

40 

49 

6 

MIN 

36 

34 

32 

30 

33 

34 

37 

32 

34 

30 

30 

35 

32 

30 

34 

37 

36 

42 

38 

43 

35 

38 

42 

38 

43 

32 

38 

36 

35 

4 

PRESTON  2  SE 

MAX 

40 

35 

42 

45 

42 

43 

40 

42 

40 

42 

41 

42 

38 

37 

40 

48 

64 

55 

52 

58 

56 

50 

49 

42 

36 

36 

44 

2 

MIN 

9 

4 

14 

26 

32 

29 

24 

27 

38 

32 

29 

21 

31 

25 

29 

33 

32 

27 

26 

27 

26 

28 

31 

35 

32 

30 

20 

21 

26 

4 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

39 

40 

35 

44 

34 

37 

36 

39 

37 

40 

49 

36 

38 

38 

40 

50 

50 

50 

53 

53 

49 

43 

43 

43 

38 

47 

41 

9 

MIN 

23 

21 

22 

24 

20 

31 

31 

32 

32 

31 

32 

29 

29 

29 

31 

32 

31 

34 

32 

33 

29 

29 

34 

30 

35 

33 

23 

21 

29 

0 

RICHFIELD 

MAX 

36 

35 

41 

37 

42 

37 

37 

38 

36 

40 

37 

33 

37 

36 

37 

42 

44 

53 

49 

53 

54 

54 

47 

40 

40 

39 

41 

6 

MIN 

7 

20 

25 

18 

32 

17 

22 

27 

19 

28 

17 

19 

29 

14 

29 

32 

30 

28 

33 

29 

26 

27 

34 

28 

32 

25 

22 

16 

24 

3 

RIGGINS  RS 

MAX 

49 

50 

48 

47 

52 

92 

90 

54 

52 

55 

52 

48 

46 

46 

62 

63 

62 

66 

66 

66 

60 

54 

60 

59 

46 

94 

6 

MIN 

29 

32 

30 

32 

26 

36 

36 

40 

40 

26 

35 

34 

30 

36 

38 

36 

40 

36 

44 

35 

40 

44 

46 

42 

36 

30 

31 

35 

RUPERT 

MAX 

43 

38 

39 

47 

42 

49 

47 

44 

45 

49 

45 

49 

38 

41 

39 

55 

65 

62 

62 

63 

61 

66 

57 

46 

40 

39 

48 

9 

MIN 

18 

18 

26 

25 

27 

27 

27 

29 

28 

27 

3  2 

29 

29 

31 

32 

33 

30 

39 

32 

29 

3  0 

31 

29 

33 

29 

25 

20 

26 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

32 

34 

44 

49 

35 

39 

40 

41 

36 

35 

33 

34 

35 

32 

33 

48 

46 

49 

43 

46 

42 

37 

43 

39 

36 

40 

39 

2 

MIN 

-  2 

0 

9 

16 

15 

29 

24 

3  0 

20 

32 

23 

20 

30 

30 

28 

25 

27 

19 

19 

27 

3  3 

32 

25 

13 

10 

SAINT  MARIES 

MAX 

46 

47 

42 

46 

46 

47 

46 

42 

47 

49 

49 

47 

40 

43 

41 

46 

63 

65 

57 

64 

62 

68 

67 

47 

47 

43 

47 

49, 

3 

MIN 

78 

27 

26 

26 

21 

31 

33 

30 

32 

35 

33 

33 

31 

29 

33 

34 

32 

35 

31 

40 

33 

32 

40 

31 

35 

32 

29 

26 

31 

SALMON 

MAX 

38 

30 

29 

42 

40 

44 

40 

37 

42 

41 

43 

37 

40 

39 

38 

56 

60 

49 

49 

51 

55 

56 

48 

45 

42 

43 

43. 

5 

MIN 

7 

2 

-  1 

8 

10 

20 

17 

16 

26 

23 

24 

21 

19 

16 

24 

28 

30 

27 

21 

27 

20 

2  0 

27 

22 

30 

2  5 

25 

24 

20, 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

38 

37 

34 

43 

37 

3« 

38 

37 

36 

41 

44 

39 

39 

36 

37 

49 

50 

53 

53 

48 

52 

46 

43 

43 

41 

46 

42. 

0 

MIN 

23 

27 

27 

25 

28 

32 

33 

32 

32 

34 

35 

33 

32 

31 

29 

32 

32 

36 

33 

40 

31 

30 

39 

36 

36 

36 

29 

24 

31 

ft 

SPENCER  RS 

MAX 

28 

35 

42 

41 

37 

30 

39 

36 

32 

38 

32 

27 

36 

28 

30 

41 

48 

48 

44 

45 

47 

44 

37 

41 

36 

32 

32 

37. 

1 

MIN 

10 

-  2 

7 

26 

12 

2 

20 

27 

22 

22 

13 

20 

20 

5 

20 

23 

23 

25 

20 

22 

15 

16 

22 

32 

31 

13 

17 

14 

17, 

8 

STIBNITE 

MAX 

44 

42 

38 

42 

31 

40 

39 

36 

35 

36 

35 

32 

33 

33 

36 

36 

36 

66 

53 

42 

66 

56 

47 

44 

32 

30 

31 

32 

39. 

4 

MIN 

1 1 

19 

9 

13 

6 

19 

15 

2  0 

22 

-  2 

10 

18 

12 

15 

20 

29 

24 

22 

30 

18 

16 

24 

16 

22 

14 

-  1 

2 

-  1 

19. 

2 

STREVELL 

MAX 

36 

38 

45 

40 

44 

41 

39 

40 

38 

39 

40 

37 

37 

35 

39 

54 

59 

60 

60 

60 

54 

49 

46 

46 

45 

36 

44. 

9 

MIN 

10 

26 

28 

27 

32 

19 

30 

24 

17 

26 

24 

28 

28 

18 

25 

34 

32 

33 

41 

34 

30 

31 

36 

35 

33 

26 

24 

16 

27. 

3 

SUGAR 

MAX 

32 

31 

38 

41 

37 

36 

43 

43 

36 

40 

34 

33 

34 

33 

33 

49 

49 

48 

48 

49 

43 

48 

48 

38 

35 

35 

40. 

0 

MIN 

0 

-  2 

3 

7 

1 5 

27 

23 

25 

29 

31 

23 

23 

22 

22 

22 

76 

32 

28 

20 

20 

16 

1  6 

15 

24 

33 

26 

20 

19 

20. 

0 

SUN  VALLEY 

MAX 

32 

38 

36 

35 

39 

35 

41 

36 

39 

37 

35 

32 

40 

36 

39 

46 

46 

47 

47 

48 

45 

42 

39 

33 

36 

36 

39. 

3 

MIN 

-11 

-  6 

5 

2 

18 

-  5 

6 

1 2 

1 

19 

-  7 

2 

0 

-  4 

4 

77 

IB 

16 

13 

25 

1 2 

B 

1  7 

1  2 

27 

10 

7 

3 

SWAN  FALLS  PM 

MAX 

49 

51 

53 

53 

55 

90 

49 

46 

46 

93 

52 

48 

49 

49 

44 

67 

65 

67 

62 

6B 

69 

63 

57 

50 

46 

46 

54. 

8 

MIN 

29 

34 

35 

28 

35 

31 

36 

31 

33 

37 

29 

39 

37 

32 

36 

41 

44 

44 

37 

36 

4  1 

39 

41 

29 

TETON  I  A   EXP  STA 

MAX 

34 

3S 

41 

43 

37 

32 

39 

40 

37 

34 

33 

28 

35 

30 

34 

37 

49 

53 

60 

49 

51 

51 

41 

44 

39 

31 

26 

27 

36. 

6 

MIN 

8 

-  3 

12 

17 

17 

17 

19 

26 

24 

22 

21 

12 

21 

11 

19 

20 

28 

21 

27 

30 

19 

12 

26 

31 

27 

20 

11 

8 

18. 

4 

THREE  CREEK 

51 

54 

5  5 

94 

36 

46. 

"IN 

15 

27 

25 

22 

27 

24 

20 

20 

23 

n 

14 

22 

27 

14 

32 

38 

29 

30 

41 

30 

21 

23 

32 

25 

28 

23 

20 

24 

25. 

1 

T*IN  FALLS  2  NNE 

MAX 

42 

41 

46 

47 

52 

47 

48 

45 

51 

46 

46 

46 

44 

39 

48 

55 

54 

66 

64 

61 

62 

68 

64 

68 

54 

42 

39 

40 

50. 

6 

MIN 

23 

25 

31 

27 

31 

33 

29 

29 

28 

34 

29 

30 

33 

30 

33 

39 

31 

32 

40 

33 

33 

32 

43 

30 

37 

30 

27 

23 

31. 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
t  1958 


Day 

Ol  Month 

<u 

Slortion 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

> 

— ^ 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

48 

39 

40 

48 

47 

50 

50 

48 

45 

51 

49 

46 

41 

44 

42 

58 

55 

58 

67 

64 

62 

65 

70 

57 

57 

47 

42 

51 

1 

WIN 

25 

26 

27 

28 

31 

32 

29 

30 

30 

33 

30 

31 

33 

30 

34 

36 

34 

33 

35 

38 

31 

30 

32 

31 

33 

30 

27 

23 

30 

8 

WALLACE 

MAX 

*1 

43 

39 

46 

38 

42 

41 

43 

45 

40 

45 

38 

36 

42 

47 

44 

46 

58 

58 

48 

57 

50 

47 

41 

42 

39 

36 

44 

1 

MIN 

25 

26 

25 

29 

27 

32 

32 

34 

32 

34 

31 

30 

32 

32 

32 

34 

36 

33 

30 

36 

31 

36 

34 

30 

35 

30 

29 

27 

31 

2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

38 

42 

42 

41 

48 

39 

40 

41 

41 

44 

36 

45 

33 

35 

41 

41 

44 

45 

56 

63 

49 

41 

39 

34 

42 

8 

MIN 

22 

24 

27 

29 

27 

28 

32 

33 

33 

34 

34 

31 

33 

32 

32 

34 

31 

35 

31 

33 

31 

32 

32 

30 

28 

30 

7 

WAYAN  1  N 

MAX 

30 

39 

41 

36 

35 

35 

40 

43 

35 

30 

33 

39 

30 

29 

34 

38 

44 

54 

49 

49 

47 

45 

40 

41 

40 

28 

26 

25 

37 

8 

MIN 

2 

23 

23 

24 

23 

20 

23 

27 

27 

22 

16 

25 

19 

23 

31 

33 

34 

33 

23 

15 

16 

32 

32 

27 

19 

9 

5 

22 

1 

WEISER  2  SE 

MAX 

39 

42 

39 

36 

43 

40 

41 

42 

43 

45 

44 

43 

50 

45 

40 

49 

46 

57 

60 

55 

53 

56 

60 

59 

54 

51 

47 

5 

MIN 

18 

22 

22 

25 

25 

20 

32 

30 

32 

32 

23 

31 

30 

27 

34 

34 

35 

33 

37 

42 

30 

31 

36 

33 

37 

32 

30 

1 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

42 

42 

42 

45 

40 

45 

42 

40 

43 

39 

43 

38 

37 

36 

41 

46 

53 

58 

59 

52 

56 

60 

56 

50 

47 

38 

37 

40 

45 

4 

MIN 

19 

20 

28 

29 

27 

28 

32 

31 

31 

33 

23 

27 

30 

24 

30 

33 

33 

33 

34 

39 

30 

36 

35 

32 

33 

26 

26 

24 

29 

5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtioo 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  e 
9  ^ 

£  a 

Chr  action 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5;00A  MST 

< 
o 
o 

5: OOP  MST 

s 

0. 

o 
o 

o 

,01-09 

10-49 

66-09 

1,00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

35 

10.3 

47 

W 

26 

81 

69 

63 

79 

5 

S 

4 

1 

0 

0 

18 

43 

8.8 

IDAHO  FALLS  42  N«  WB 

4.6 

30el 

SW 

25 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4.9 

29c< 

WSW 

25 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

12 

LEiriSTON  WB  AIRPORT 

83 

76 

69 

3 

9 

5 

0 

0 

0 

17 

9.6 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

11.3 

52 

W 

25 

89 

76 

66 

84 

4 

12 

3 

0 

0 

0 

19 

49 

8.5 

d  MAX I HUH  HOURLY  AVERAGE. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

23 

T 
22 

22 

22 

T 
21 

T 
21 

T 
21 

T 
21 

21 

20 

5.0 
25 

24 

T 
24 

2.0 
26 

24 

23 

21 

20 

17 

16 

IS 

14 

13 

T 
12 

1.0 
13 

T 
13 

12 

ARCO  3  NK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

AKROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

13 

12 

12 

T 
11 

11 

11 

10 

T 
10 

10 

9 

0.3 
9 

0.8 
9 

T 

9 

0.3 

9 

9 

8 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

24 

24 

23 

2.0 
25 

1.0 

25 

24 

1.0 
24 

2.0 
25 

4.0 

28 

T 
27 

1.0 

26 

4.0 

30 

30 

4.0 
33 

33 

32 

31 

29 

28 

26 

24 

23 

22 

21 

T 
21 

20 

20 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

49 

49 

49 

T 
50 

4.3 

51 

0.9 
SO 

47 

2.2 
47 

46 

2.6 
47 

0.4 
47 

2.0 

50 

6.4 
54 

l.S 
54 

0.9 

53 

1.6 

50 

48 

47 

47 

46 

46 

44 

43 

43 

0.2 
42 

42 

42 

42 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

34 

T 
34 

0.2 
34 

0.2 
34 

2.0 
36 

34 

1.0 
34 

1.0 
34 

5.0 
38 

36 

1.0 
36 

2.0 
38 

1.0 
38 

1.0 

35 

T 
33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

26 

1.0 
26 

3.0 
28 

T 
28 

T 
28 

BOISE  m  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 
T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 

2.0 

1.0 

BUKLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

32 

0.8 
31 

1.5 
32 

1.0 
31 

T 
31 

T 
31 

T 
30 

T 
30 

O.S 
29 

28 

3.0 

30 

1.5 
31 

T 
31 

T 
30 

T 
28 

27 

26 

24 

23 

22 

20 

17 

15 

14 

T 
14 

T 
14 

T 
13 

CENTERVILLE  ARBAUGB  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GOT) 

45 

4S 

44 

43 

2.0 
44 

T 
44 

T 
44 

0.6 
42 

0.2 
41 

2.0 

41 

41 

3.5 
44 

4.0 
48 

0.2 
48 

3.8 

50 

46 

45 

43 

42 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

0.4 

35 

T 
35 

3S 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
30 

28 

28 

27 

25 

2.0 
26 

26 

26 

0.5 
26 

1.0 
27 

1.5 
27 

0.5 
28 

1.0 
29 

0.3 
28 

1.0 

29 

3.0 
31 

2.0 
31 

29 

28 

26 

26 

26 

25 

25 

2.0 
26 

1.0 
27 

0.5 
27 

0.5 
27 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

OEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

60 

55 

0.7 
56 

1.6 

58 

3.1 
57 

T 
56 

1.0 
57 

1.6 

58 

0.6 
57 

5.8 
60 

57 

3.3 

60 

4.1 
62 

T 
61 

1.5 

62 

4.8 

60 

T 
57 

55 

54 

52 

51 

50 

48 

0.5 
48 

3.3 
50 

0.6 
50 

T 

50 

T 
SO 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

T 

6 

T 

6 

0.1 
6 

T 

6 

T 

6 

T 

6 

1.0 

6 

T 

7 

7 

1.0 
7 

T 

8 

T 

8 

T 

8 

T 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

2 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

26 

0.5 

26 

0.8 

26 

0.2 

25 

25 

0.6 

25 

25 

1.4 

26 

26 

1.5 
27 

0.6 

26 

26 

2.1 
28 

2.8 
25 

25 

23 

22 

20 

19 

18 

15 

14 

14 

13 

13 

13 

CARDED  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

18 

17 

17 

2.0 
17 

17 

16 

16 

16 

14 

2.5 
17 

2.0 
16 

IS 

1.0 
16 

16 

16 

15 

IS 

IS 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

2 

1.0 

2 

1 

T 

BAILEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

4.0 

UAMER  4  N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

T 

2 

T 

2 

2.0 
2 

1 

1 

0.6 
1 

1.2 
2 

2 

1.0 

3 

0.5 
3 

3 

T 

3 

0.3 
3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

31 

30 

30 

32 

30 

30 

29 

28 

28 

26 

31 

31 

30 

34 

30 

30 

28 

27 

26 

24 

24 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

37 

37 

35 

35 

0.5 
35 

35 

2.0 

35 

8.5 
40 

3.0 
42 

O.S 
41 

4.0 
43 

39 

37 

35 

34 

34 

30 

28 

27 

0.5 

28 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

2 

T 

2 

0.8 
2 

1 

1 

T 

1 

0.4 
1 

2.0 
1 

1 

1.2 
1 

0.9 
3 

0.7 

3 

2.4 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

S 

5 

S 

5 

0.2 

S 

4 

4 

0.2 
3 

0.4 

3 

4 

4 

1.8 

3 

T 

4 

T 

4 

0.5 
4 

0.2 

5 

3 

3 

3 

T 

T 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

15 

14 

1.5 
14 

6.0 
17 

1.0 

2.0 

4.0 
IS 

3.0 

19 

10 

T 

5 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
38 

2.0 
40 

T 
40 

1.0 
40 

2.0 
41 

2.5 
42 

3.0 
44 

T 
44 

2.5 
46 

3.5 
47 

1.5 
46 

34 

8.0 
40 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

32 

31 

31 

2.5 
33 

32 

31 

31 

O.S 
30 

29 

29 

3.5 
32 

1.5 

32 

32 

1.0 

32 

X.O 

32 

31 

30 

29 

29 

28 

28 

27 

27 

27 

1.0 
27 

27 

27 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

4 

2.0 
3 

1.0 
6 

O.S 
5 

T 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

1.2 

6 

6 

6 

6 

6 

3.0 
9 

9 

3.2 
12 

2.9 
12 

11 

11 

1.5 
11 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

T 

0.3 
T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
40 

1.0 
41 

4.0 
42 

4.0 
42 

3.0 
42 

4.0 
43 

3.0 
45 

40 

2.0 
42 

29 

28 

3.0 
29 

28 

mnXAll  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
24 

1.9 
24 

0.4 
25 

T 
25 

HULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

96 

96 

0.5 
94 

94 

4.2 
91 

0.6 
94 

1.7 
93 

1.6 
93 

1.9 
94 

2.6 
96 

T 
96 

3.3 
95 

2.9 
97 

1.5 
100 

1.2 
100 

2.3 
101 

0.9 
98 

90 

85 

81 

78 

0.1 
75 

73 

73 

KEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

T 

T 

T 

T 

T 

OAKLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

0.5 

OBSIDIAN  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

45 

45 

45 

45 

44 

43 

40 

38 

36 

34 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

33 

33 

33 

PATETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PIKKCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

33 

32 

32 

31 

4.0 

35 

35 

33 

32 

31 

31 

31 

4.0 

35 

2.0 

37 

1.0 
38 

35 

34 

33 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

T 
27 

1.0 
28 

0.5 
29 

29 

S«e  raf*r«noe  notaa  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAJIO 
FEBRUAHY  1958 


Day  of  month 


Stdtion 







1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.4 

T 

T 

0.4 
T 

T 

0.1 

0.3 

T 

0.2 

T 

0.1 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

POTLATCH 

SNOWF.\LL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

PHIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

17 

17 

0.1 

17 

0.3 
17 

T 
17 

17 

17 

17 

16 

15 

0.1 

15 

15 

0.1 

15 

15 

1.3 
17 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

1.1 

1 

T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.7 

T 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

21 

0.5 
21 

1.0 
21 

21 

20 

0.5 

20 

0.5 
20 

2.0 

21 

20 

3.0 

22 

1.2 

22 

22 

22 

0.5 
21 

20 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

1.0 

16 

5.0 

20 

18 

16 

T 
16 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

35 

35 

1.0 

34 

2.0 

36 

T 
35 

T 
35 

1.0 

35 

2.0 
37 

T 
36 

1.0 

36 

1.5 
38 

2.0 
38 

37 

37 

8.0 

39 

38 

33 

32 

31 

30 

30 

28 

1.0 

29 

4.0 

33 

2.0 
33 

T 
32 

T 
32 

SUN  V.HLLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

28 

T 
28 

2.0 

29 

1.0 

28 

28 

28 

3.0 
30 

29 

1.0 

30 

29 

1.0 
29 

T 
29 

T 
29 

T 
29 

5.0 

30 

30 

28 

28 

26 

26 

25 

25 

T 

24 

4.0 

24 

T 
24 

24 

24 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.8 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

3.0 
3 

1.0 

2 

1 

0.8 

0.6 

1 

0.9 
1 

0.5 
2 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

T 

5 

4 

1.0 

5 

T 

4 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

T 

3 

1.0 

4 

0.5 
4 

T 

4 

3 

3 

2 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

See  reference  DOtea  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY  1958 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY  1958 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOnXTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 


AieROCfN  EKP  STATIOM 
ArrERTNOUCHT  MINE 
AHe»IC«>«  FALLS  1  SN 

ANDCv^em  DAu 
ARCO  3  m 

ARtOWKOCK  DAtt 
ASMTON  1  5 
ATLANTA  I 
ATLANTA  SUMMIT 

Avcflv  RAHoea  STATION 

BALD  MOUNTAIN 
SAWIPf  MOt}€L  HASIN 
aesTOM  DAW 
SIC  CREEC  1  S 
■LACKFtW^ 


007^  OMVHGE 

»oweR 

ELMORE 
BUTTE 

ELMORE 
FREMONT 
04«4j  ELMORE 
ELMORE 
SHOSHONE 


BUINE 


KOOTENAI 
OTsd  aONNER 
oaSS  VALLEY 
00)9  8INCMAM 


117  9i 

lie 
11?  s: 

115  21 

113  ; 


lis  9!  12)1 
111  21  52?! 
119  0' 
119  1« 

2493 


114  2 
llA  31 
116  9 
119  2( 
112  ? 


STOC 
20Te 
264C 

9«Ba 


PLACKFOOT  D*M 

092<)  CARIBOU 

I 

a  49  0 

3     111  4 

620 

6 

6 

: 

«0RT  MALL  IR  PROJ 

RLtSS 

100 

GOODING 

I 

a  42  9 

J     ll*  * 

326 

6 

6 

lORTH  SIDE  CANAL  CO 

1 

a  43  4 

VA 

BOISE  LUCKV  REAK  DAM 

a  43  3 

!     116  0 

283 

4 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOISE  MB  AIRPORT 

!     4S  3 

J     116  1 

284 

MI 

Ml 

:  HJ 

J  S  WEATHER  BUREAU 

BONNCRS   FERRY  1 

BOUHDARV 

li  49  4 

L    116  1 

IBl 

9 

9 

:  M 

»RLO  T  GRUNERUD 

*UHL 

1211 

TWIN  FALLS 

1 

'  V  1 

114  4 

390 

9 

» 

SHELLEY  HOWARD 

BUNOALOM  RAHCEIt  STATIDIh 

CLEARWATER 

3 

J  S  FOREST  SERVICE 

auRKE  2  ENE 

SHOShONC 

119  4 

409 

4 

"ONTANA  POWER  CO 

BURLFv 

113  4 

418 

a 

8 

FRANK  0  REOFIELD 

ByRL^  FACTORY 

i29e 

CASS  I A 

1     113  4 

414C 

: 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

nuRLEV  CAA  AIRPORT 

1S01 

CASSIA 

113  4 

414< 

HI 

Mid 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CAniNET  GORGE 

9 

CALO-CLL 

116  4 

237 

s 

S 

H 

■*AfiOLO  M  TUCKER 

CAMBRIOCE 

WASHINGTON 

!    116  4 

269 

6 

STUART  OOPF 

CARET  2  S 

1491 

BLAINE 

4)  1 

i    113  9 

479* 

6 

6 

DOUGLAS  PATTERSON 

CASCADE  1  NW 

1914 

VALLEY 

I    116  0 

4B6C 

4 

C  H 

U  S  eUH  RECLAMATION 

CA*USE  CREEK 

19'1 

CL£ARWATER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTERVILLE  ARBAUOi  RCH 

lis  9 

43  oe 

6 

H 

MABEL  M  ARRAUGH 

CMALLI5 

114  14 

917 

if 

9 

US  FOREST  SERVICE 

CMlLL*  BARTON  Flat 

16T1 

CUSTER 

113  9 

S14C 

it 

9 

>4RS  K  L  ROBINSON 

CL4RKIA  RANSER  STATION 

1B31 

SHOSHONE 

47  0 

116  1 

2B0C 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLIFFS 

laae 

OwvheE 

117  0 

9191 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1491 

LEMHI 

114  ? 

6B1C 

S. 

a 

H 

CALERA  MINING  CO 

COEUP  0  ALENE  RS 

199i 

116  4 

2158 

3 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

20T1I 

CARIBOU 

1 

42  4 

111  33 

62oa 

94 

9 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONWOOD 

219< 

IDAHO 

116  ? 

341: 

6P 

«f 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  SW 

SABI  FREI 

COUNCIL 

1 

116  ti 

20)1 

9P 

9 

: 

•ETER  e  WEST 

OEAOWOOD  DAM 

119  3e 

5379 

C  M 

CLIFFORD  S  CODE 

OEAOWOOD  SIWIT 

239! 

VALLEY 

11 

44  9 

119  3<< 

7000 

! 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

DECEPTION  COfEK 

2423 

KOOTENAI 

116  2« 

3O0C 

J  S  FOREST  SERVICE 

DEER  Flat  oam 

CANYON 

TP 

7t 

tOYCE  VAN  CUR EN 

DEER  POINT 

116  oa 

7150 

9P 

it 

: 

5E0RGE  E  WYNNE 

DIXIE 

119  21 

5610 

9P 

it 

4RS  2ILPHA  L  WENZEL 

OR IOCS 

2671 

TETON 

1: 

45  4. 

111  01 

6097 

91 

91 

:OITM  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

27o: 

CLARK 

112  12 

5452 

9P 

it 

r 

J  S  FOREST  SERVICE 

DUnOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

112  13 

9122 

Mil 

J  S  CIVIL  AERO  AOH 

ELK  CITY 

119  2a 

3975 

41 

H 

^RS  LORA  B  VILAS 

ELK  RIVER  1  S 

CLEARWATER 

116  le 

7910 

EMIL  KECK 

204J 

GEM 

43  9! 

116  28 

250( 

6P 

bt 

4AYNE  F  HARPER 

FAIP^IElO  RANGER  STA 

3101 

CAUAS 

114  48 

900! 

9P 

9P 

b  S  FOREST  SERVICE 

FAIRVLAWH. 

116  98 

BP 

TEK  PAYNE 

FENN  RANCER  STATION 

119  33 

19B( 

sn 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  MALL  INDIAN  AGENCY 

112  2a 

446  Q 

9P 

9P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GARDEN  VALLFT  »S 

94*( 

BOISE 

! 

44  0« 

119  95 

)14l 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

6ILM0RE  SUMMIT  RANCH 

39T< 

CUSTER 

113  31 

6eoc 

VAfi 

* 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GtENNS  rCPRV 

TP 

;  0  STONE 

GOODING 

GOODING 

114  4; 

356< 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

OOOOINC  CAA  AIRPORT 

114  4Q 

369( 

MIC 

MIC 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

GRACE 

173! 

CARIBOU 

J; 

42  3' 

111  44 

5401 

9fl 

9P 

c 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW 

97*< 

OWYHEE 

116  0< 

23e( 

9B 

9P 

W  J  BILAOEAU 

GRANOEVILLE 

MIC 

GRASMERE 

115  5: 

917( 

9' 

9P 

BLANCHE  PORTLOCK 

GROUSE 

113  37 

610( 

9P 

9P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

HAILEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

i: 

43  31 

114  IS 

932! 

6P 

H 

LAURENCE  JOHNSON 

HAMER  4  MH 

396« 

JEFFERSON 

112  1! 

4T91 

9P 

9H 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

MAZElTON 

5« 

MILL  CITY 

119  0; 

900C 

9P 

9R 

CARROLL  OAMMEN 

HOLLISTEP 

114  35 

9P 

5P 

SALMON  n  CANAL  CO 

mOWE 

43B* 

6 

49  47 

113  0( 

4S7< 

7i 

CHARLES  D  COWGILL 

lOAMO  CITY 

444! 

BOISE 

115  9( 

3969 

9P 

it 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY   11  SW 

it 

IDAHO  FALLS  3  ese 

BONNEVILLE 

112  01 

476! 

5( 

it 

c 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  IB  SE 

111  41 

971! 

it 

GEORGE  W  MEYERS 

PIDAHO  FALLS  CAA  AIRPOftI 

4497 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  OA 

4T3C 

MIC 

Ml( 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDAHO  FALLS  42  NW  Mfl 

449t 

BUTTE 

112  41 

479C 

MI[ 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ioaho  Falls  4b  w  wb 

IDA  VAOA 

U9  l<> 

eooc 

s 

IHRIS  CALLEN 

IRWIN  2  5€ 

111  11 

930( 

9f 

it 

MRS  MARY  J  PLEMING 

ISLAND  PARK  DAM 

499( 

FREMONT 

i: 

44  2! 

111  24 

630C 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 

4613 

BOISE 

119  27 

709  C 

s 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

i: 

42  41 

91 

KAMI  AH 

46  14 

116  o: 

121! 

Bt 

ehart  l  BRUGH 

KELLOGG 

47  3: 

116  0( 

2303 

9> 

IRVING  M  LASKEY 

KETCMVM  1?  MSH 

4a4( 

BLAINE 

i: 

43  31 

114  41 

a*2i 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

KOOSKIA 

9011 

IDAHO 

46  0< 

119  9fl 

1261 

4C 

43  31 

■  T  GILROY 

LEADORE 

11 

44  41 

113  23 

6iac 

c 

LE^ISTON  HB  AIRPORT 

46  2: 

117  01 

1413 

MIC 

Hl( 

C  HJ 

U  5  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUt^INC  STATION 

927i 

BEAR  LAKE 

42  01 

111  le 

9921 

it 

91 

9P 

UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

LOLO  PASS 

93»< 

IDAHO 

46  3f 

114  31 

9T0C 

VAI 

! 

tl  S  FORCST  SERVICE 

9414 

BOISE 

44  0! 

9( 

H  ! 

JAMES  0  ChaPhaN 

HACKAV  RANCER  STATION 

946! 

CUSTER 

43  9! 

113  31 

9eoi 

it 

91 

C  M 

J  S  FOREST  SERVICE 

HAL  AO 

9944 

OWlOA 

42  |] 

112  1( 

442( 

71 

c 

JUNIUS  L  GROWThER 

MALAO  CAA  AIRPORT 

999f 

0*C10A 

42  1( 

112  1< 

447( 

MIC 

Hl( 

J  S  CIVIL  AERO  AOM 

MALTA  RANGER  STATION 

996-1 

CASSIA 

i: 

42  U 

113  2! 

494C 

c 

J  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

968] 

LEMHI 

11 

44  3( 

113  9i 

9061 

6P 

6t 

J  S  rOREST  SERVICE 

MC  CALL 

970! 

VALLEY 

44  94 

116  01 

907! 

4f 

41 

H 

J  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMMON 

971( 

BANNOCK 

i: 

42  35 

112  1! 

4774 

6t 

6( 

R  F  LINDENSCMMITT 

MERIC5IAN   1  H 

9841 

ADA 

49  SI 

116  2! 

262( 

9P 

it 

JAMCS  M  DOSS 

HINTDOKA  0AM 

99a{ 

MINIDOKA 

13 

42  4( 

113  25 

42a( 

it 

J  S  BUR  RECLAMATION 

•CMTPaiER  RAMSER  STA 

6093 

BEAR  LAKE 

47  H 

111  It 

994! 

BA 

81 

J  S  FOREST  SERVICE 

MOORC  CREEK  SUMMIT 

6071 

BOISE 

43  9( 

115  4( 

999< 

:  3 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

60S1 

IDAHO 

46  01 

114  9! 

248< 

MIC 

C  5 

J  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  u  OF  1 

619! 

LATAH 

46  *1 

117  0( 

2621 

9P 

9f 

it 

JNtVERSITV  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOWE  1  NE 

6174 

ELMORE 

i: 

43  Of 

115  4! 

3ia( 

9P 

9f 

C 

>  B  GOWEN 

MA.LAN  PASS  CAA 

SHOSHONE 

47  21 

119  4( 

6037 

MIC 

H 

J  S  CIVIL  AEIK)  ADM 

NAMPA  2  NW 

630C 

CANYON 

43  n 

116  3; 

247( 

SA 

81 

AMALGAMATED  SUOAR  CO 

NCw  HEAOOWS  RANGER  STA 

6)61 

ADAMS 

11 

44  91 

116  11 

3B71 

84 

BJ 

J  S  FOREST  SERVICC 

NCZPERCE  2  E 

6424 

LCMIS 

46  1! 

116  1! 

329C 

7P 

7( 

JOHN  KOEPL 

NCI  PERCE  PASS 

643C 

IDAHO 

3 

49  41 

114  3< 

69T3 

! 

J  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

694] 

CASS  I A 

13 

47  i; 

113  93 

4<0C 

6< 

M 

■♦ERBERT   J  HARDY 

CWSIOIAN  2  fMw 

699! 

CUSTER 

11 

44  o; 

114  9( 

B87C 

9P 

it 

iLFBtO  A  BROOKS 

OLA  9  S 

699C 

OEM 

44  01 

116  n 

2M! 

5< 

it 

: 

HPS  DOROTHY  NALLY 

OROFIWO 

66ai 

CLEARWATER 

46  25 

116  1! 

1021 

5* 

9( 

J  S  FOREST  SERVICE 

PALISAOCS  DAH 

6764 

BOWNEVILLE 

i: 

43  2( 

Ill  13 

9391 

4( 

4P 

J  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  ClPERIMfNT  STA 

6144 

CANYON 

116  91 

2224 

it 

it 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  I  E 

6a7i 

WINIOOKA 

13 

42  ): 

113  4! 

47  0( 

84 

•  J 

iMALGAWATeD  SUGAR  CO 

PAYETTE 

»a9] 

PAYETTE 

44  o; 

116  U 

211( 

6( 

6( 

JULIAN  M  flELO 

PIERCE  RAM6CR  STATION 

T04« 

CLEARWATER 

46  9C 

119  41 

3173 

BJ 

J  S  FORCST  SERVICC 

PINE  1  N 

7071 

ELMORE 

43  3C 

119  1( 

427( 

VAf 

r  * 

JS  CCXOGICAL  SURVEY 

PLU««<R  >  wsw 

7iai 

BENEWAH 

47  \% 

ll«  91 

2»T( 

c 

lUR  INDIAN  AFFAIRS 

POCATILLO  2 

7201 

BANNOCK 

t; 

47  9: 

112  21 

5! 

S! 

lAIILAN  M  SMITH 

POCATClLO  WB  AIRPORT 

7211 

POWER 

i: 

47  9! 

112  9( 

4444 

MIC 

MIC 

fi  HJ 

J  S  WEATHER  BUtEAU 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


EXPERIMENT  STATION 
-  WEATHER  BUREAU 
J  5  BUR  RECLAMATION 
S  BUR  RECLAMATION 
JCMN  C  TOOMBS 

lu  S  BUR  RECLAMATION 
:>UST  STEINMANN 
MRS  FLORE^CE  HALS 
!fJS  SOIL  CON  SERVICE 
FOREST  SERVICE 

NELSON  BENNETT 
J  S  NAVY 

J  S  FOREST  SERVICE 
UAPIER  EDWARDS 
CLARENCE  W  HILL 


PEBRUMV  IBM 


STATION 


POR THILL 

POTLATCH 

PRAIRIE 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

PUNGO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RICCINS  RANGER  STATION 
RIRIE  1?  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RAifcER  STA 
SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
STIBNITE 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 

THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

TROUTOALE  GUARD  STATIOh 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE  <iUG  PC 

VIENNA  MINE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAVAN  1  N 
WEISER  2  Se 

WINCHESTER  1  SE 

NEW  STATIONS 

MULUN  CAA 


BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

BONNER 


LINCOLN 

IDAHO 

BONNEVILLE 

MINIDOKA 
FREMONT 
BENEWAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

VALLEY 

CASSIA 
MADISON 
BLAINE 

ADA 

TETON 

OWYMEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BUINE 

SMOSMONE 

SHOSHONE 

CARIBOU 

WASHINGTON 


LEWI! 


62 3 S  SHOSHONE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


46  14^    116  3a 


'  7t|  119 


987L 
792i 
990'J 


R  €  0E>»5AH 

 '  OF  POTLATCH 

ORA  L  ENGCLMAN 
:  M  CRABTRCE 
I  S  FOREST  SERVICE 


^H  eOWARO  BUOELL 

tDRT  HALL  IR  PROJ 
E^Lie   F  nuSHRY 

I    U  S  FOREST  SEI 
JOHN  L  JOLLEy 


CE 


MINIDOKA   IR  PROJ 
ELI  M  JERGENSEN 
V  5  FOREST  SERVICE 
U  5  MB  OnSERVER 
I    STATE  EXP  STATION 

%J  S  FOREST  SERVICE 
Ileon  B  VANSANT 

5U  S  FOREST  SERVICE 
I  y  S  FOREST  SERVICE 
I    ftRAOLEY  MINING  CO 

jlOAHO  STATE  POLICE 
fLMER  TIMOTHY 

I    EDWARD  F  SEAGLE 
I    ilDAHO  POWER  COMPANV 
[EXPERIMENT  STATION 

I  GEORGE  CLARK  J» 

3US  SOIL  CON  SERVICE 
SUS  SOIL  COS  SERVICE 
;  BUB  ENTOMOLOGY 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  became  effective  with  data  for  January  1957, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table, 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of   local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m,  PST  and  5:00  a,m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   J.  and  S  in  the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated ,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month, 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sumary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  'Substation  History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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AM 

45.2 
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36.2 

60 

25 

16 

7 
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0 

0 

27 

0 

.73 

.16 

5 

2 

0 

2  3 

2  0 
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0 

23 

0 

1.53 

•  15 

.  47 
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5 

CABINET  GORGE 

'•S.2 

28.7 

38.5 

64 

24 

18 

9 

815 

0 

0 

23 

0 

1.52 

.28 

18 

1.0 

0 

5 

0 
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50.0 

1.1 

23 

2  0 
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0 

0 

23 

1.33 
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.  26 

18 

0 

8 

0 

DRIEST  RIVER   EXP  STA 

46.9 

26.5 

36,7 

1.9 

62 

24 

15 

9 

871 

0 

0 

25 

0 

2.29 

_ 

.26 

.61 

22 

1.8 

8 

5 

7 

2 

SAINT  MARIES 

49.6 

27.1 

38,4 
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1.1 

63 

23  + 

18 

7 

817 

0 

0 

26 

0 

1.69 

- 

,83 

.27 
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2.0 
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0 
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29.6 
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61 

24 

20 

9 
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0 

0 
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0 

1.94 

_ 
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.43 
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1.58 
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24.2 

34.3 
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2,0 
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_ 
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T 
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1 

DEADWOOO  DAM 

41.5 

12.0 
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25.5 

_ 
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46.6 

23,8 

34.7 
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7 

1 

OBSIDIAN  2  NNW 

36.3 
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_ 
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1.13 

- 
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5 
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31 
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11 
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20 
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1287 
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31 

7 

1,89 

.35 

29 

27,0 

37 
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9 

0 
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37.8 
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_ 

2.3 

47 

22 
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11 
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21 
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6 

1 

WALLACE 

47.0 

25,9 

36,5 

- 

1.1 
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7 
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0 
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0 
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- 

2.12 
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1 

5 
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AM 

44.  9M 
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24 

15 
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- 
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31.7 
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0 

17 
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.5 
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16 

10 
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0 
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0 
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24 
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CAMBRIDGE 
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23.5 

36.9 

- 

1.1 

59 

28 

13 

10 
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0 

0 

30 

0 

2.29 

.47 
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21 

2.0 

8 

1 

COUNCIL 
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28,9 
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2.3 

58 

28+ 

20 

11+ 

788 

0 

0 

21 

Q 

3.15 
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,97 

21 

1.0 

1 

8 

10 

1 

DEER  FLAT  DAM 

52.5 

29.7 

41,1 

_ 

0.7 

61 

19 

17 

11 
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0 

0 

21 

0 

.80 

_ 

.14 

.36 

24 

.6 

0 

3 

0 

EMMETT  2  E 

54.  IM 

30.9M 

42. 5M 

_ 

1,6 

62 

28+ 

20 

10 
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0 

0 

19 

0 

.98 

- 

.22 

.66 

20 

.  0 

3 

1 
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5  3.9M 

28, OM 

41. OM 

_ 

2,9 

65 

20 

15 

10+ 
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0 

0 

0 

1  .44 

.75 

T 

0 

GRAND  VIEW 

55. 8M 

27, 6H 

41. 7M 

1.7 

68 

29 

15 

10 
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0 

0 

20 

.75 

.03 

.28 

21 

.  0 

0 

KUNA   2  NNE 

53.  9M 

28.  OM 

41. OM 

- 

0.9 

66 

23 

15 

7 

739 

0 

0 

21 

0 

.22 

- 

.88 

.10 

25 

T 

0 

1 

0 

MERIDIAN  1  W 

51.5M 

29. 2M 

40. 4M 

- 

2.3 

60 

21+ 

17 
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0 

0 

19 

0 

.55 

.66 

.15 

4 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

5  3  .  OM 

27  . 1 M 

64 

20 

^  § 

10 

766 

0 

Q 

25 

0 

1*14 

.13 

.  27 

30 

0 

NAMPA  2  NW 

AM 

52.9 

28.0 

40.5 

67 

29 

15 

1 0 

754 

0 

0 

24 

0 

,35 

.13 

25 

.5 

1 

8 

1 

Q 

OLA  5  S 

52.5 

25.6 

39.1 

62 

28+ 

12 

11 

796 

0 

0 

30 

0 

1,80 

.90 

21 

5 

1 

53.6 

28.9 

41.3 

1.6 

63 

19 

16 

7 

728 

0 

0 

22 

0 

1,31 

.57 

.47 

21 

.5 

0 

3 

0 

PAYETTE 

55.0 

29.^ 

42.2 

0.3 

65 

19 

17 

11 

697 

0 

0 

21 

0 

1,56 

.48 

.48 

24 

.5 

0 

6 

0 

SWAN  FALLS  PH 

56.3 

33.5 

44.9 

0.2 

66 

23 

24 

10+ 

617 

0 

0 

13 

0 

,21 

.78 

.07 

25 

T 

0 

0 

WEISER  2  SE 

51,7 

30.0 

40.9 

2.  5 

59 

30+ 

19 

11  + 

745 

0 

0 

21 

0 

2,13 

1.11 

,69 

24+ 

4 

3 

DIVISION 

40.  9 

0.4 

1.20 

.10 

.5 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

CLIFFS 

38,8 

20.6 

29.7 

47 

23  + 

8 

7 

1087 

0 

4 

29 

0 

.56 

,56 

22 

1 

1 

FAIRYLAWN 

42,8 

23.8 

33,3 

53 

23+ 

13 

14 

978 

0 

0 

28 

0 

.77 

,14 

24 

3.5 

T 

29+ 

4 

0 

GRASMERE 

43,8 

21.3 

32,6 

55 

23 

13 

11+ 

998 

0 

0 

30 

0 

•  61 

,28 

14 

3 

0 

HOLLISTER 

47,4 

24.4 

35,9 

1.6 

60 

28 

14 

11 

894 

0 

0 

28 

0 

.60 

.10 

.15 

30 

1 

30+ 

3 

0 

THREE  CREEK 

44,2 

19.7 

32.0 

55 

23 

1 

9 

1016 

0 

1 

27 

0 

.64 

.56 

.22 

30 

9.1 

3 

30 

3 

0 

DIVISION 

32.  7 

1.2 

.64 

.45 

6.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
MARCH  1958 


Temperature 


Station 

Average 

Average 

t: 
< 

Departure 

From  Long 
Term  Moans 

Highest 

& 

> 

3 

a 
& 

s. 

& 
1 

& 

No  ol  Days 

Departure 

si 

S.  1 

0 

a 
1 

t 

c 
o 

o 

Snow.  SIset 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

•3 

0 

f- 

— 

Max  Depth 
on  Ground 

g 

§ 

o 
H 

« 

o 

i : 

g 

al 

0  * 

Ui 

!  > 

8  > 

CENTRAL  PLAINS 

3LISS 

52  •  1 

28.5 

40,3 

20 

18 

10 

758 

23 

.71 

.13 

.25 

21 

2.0 

0 

2 

0 

0 

3UHL 

51.7M 

28, 8M 

40.  3M 

0.0 

62 

23+ 

20 

10 

761 

0 

0 

0 

1.08 

.40 

.17 

25 

7 

0 

0 

BURLEY 

AM 

49.5 

27.7 

38.6 

- 

0.4 

64 

21 

20 

11  + 

812 

24 

.66 

- 

.06 

.17 

31 

3.0 

2 

0 

3URLEV  CAA  AP 

48.5 

25.6 

37,1 

0.7 

64 

20 

18 

19 

861 

0 

0 

27 

0 

.71 

- 

•  11 

.18 

21 

3.0 

1 

31  + 

3 

0 

0 

:arey  2  S 

43,7 

22.7 

33,2 

54 

27+ 

9 

9 

982 

.17 

.08 

24 

0 

0 

0 

SOOOING  CAA  AP 

48.8 

27.5 

38.2 

0,1 

60 

20 

19 

10 

824 

0 

0 

27 

0 

.79 

.04 

.19 

21 

4.0 

2 

6 

4 

0 

0 

■tAZELTON 

49.8 

26.8 

38.3 

1,1 

62 

20 

I  7 

1  0 

0 

0 

28 

0 

.20 

21 

2.5 

12 

30 

2 

0 

JEROME 

50.6 

28,0 

39.3 

0.3 

62 

20 

17 

10 

790 

0 

0 

27 

0 

1.04 

.24 

.25 

21 

4.2 

1 

30 

5 

0 

0 

'tINIOOKA  DAM 

46.  3 

28,2 

37.3 

56 

28 

21 

11  + 

855 

0 

0 

25 

0 

1.0 

T 

30 

1 

0 

0 

'AUL  1  E 

AM 

49.4 

25.0 

37.2 

- 

1.1 

62 

23+ 

18 

11 

858 

0 

0 

27 

0 

.29 

- 

.58 

.11 

31 

2.0 

1 

31  + 

2 

0 

0 

?ICHFIELO 

AM 

46  . 1 

25.1 

35.6 

28 

16 

16 

903 

2  8 

1.26 

.54 

.63 

21 

2,5 

2 

6 

5 

1 

0 

5UPERT 

46. 8M 

26.0 

36. 4M 

- 

1.9 

19 

11 

902 

0 

0 

28 

0 

.56 

_ 

.23 

.09 

31  + 

1 

31  + 

0 

0 

0 

rWIN  FALLS  2  NNE 

AM 

50.7 

27.7 

39.2 

- 

0.7 

62 

20 

19 

11 

794 

0 

0 

27 

.75 

- 

.10 

.15 

30+ 

1^0 

1 

30 

4 

0 

0 

•WIN  FALLS  3  SE 

51.2 

27.8 

39.5 

- 

0.8 

64 

30 

18 

11 

783 

0 

0 

26 

0 

.63 

- 

.22 

•  24 

25 

3.5 

2 

31 

2 

0 

0 

DIVISION 

37.9 

0.3 

.68 

.22 

2.6 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

XALLIS 

41.6 

20.8 

31.2 

- 

3.5 

51 

22+ 

10 

14 

1043 

0 

0 

30 

0 

.69 

,30 

•  19 

15 

4.5 

2 

15  + 

4 

0 

0 

:HILLY  BARTON  FLAT 

35.0 

15.1 

25.1 

- 

3.6 

49 

30 

-  3 

31 

1230 

0 

15 

31 

1 

.43 

- 

.01 

.30 

30 

4.5 

2 

0 

0 

tACKAY  RS 

M 

M 

M 

2 

16 

0 

0 

1.05 

.64 

.39 

30 

3 

0 

0 

pAY  RS 

42.7 

18.9 

30.8 

- 

2.7 

53 

30  + 

7 

11 

1052 

0 

0 

31 

0 

1  .04 

.67 

.32 

30 

14.6 

4 

15 

5 

0 

0 

ALMON 

48.5 

22.8 

35,7 

- 

0.1 

61 

23 

14 

11  + 

901 

0 

0 

31 

0 

.46 

- 

.05 

.14 

30 

1 

15 

2 

0 

0 

DIVISION 

30.7 

1.1 

.73 

.19 

7.8 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

BEROEEN  EXP  STA 

47.4 

25.2 

36,3 

1.1 

66 

22 

16 

1 

878 

0 

0 

28 

0 

.70 

.03 

.17 

21  + 

4 

0 

0 

MERICAN  FALLS  1  SW 

45.6 

27,  3 

36.5 

0.8 

56 

20 

20 

1 

879 

0 

27 

0 

.57 

.71 

.16 

21 

3.1 

31 

3 

0 

RCO  3  Nt* 

40.4 

19.2 

29,8 

- 

0.7 

50 

28 

3 

16 

1083 

0 

1 

31 

0 

1.31 

.50 

.50 

6 

5 

1 

0 

SMTON   1  S 

41.4 

17.0 

29,2 

0.7 

53 

28+ 

2 

11 

1101 

.83 

.38 

.32 

21 

6.2 

20 

11  + 

2 

0 

'UBOIS  EXP  STA 

35.4 

20.6 

26,0 

- 

1.1 

46 

30+ 

8 

11 

1139 

0 

12 

31 

0 

1.58 

.94 

.44 

21 

9 

17  + 

0 

0 

UBOIS  CAA  AP 

40.6 

20.7 

30.7 

0.8 

54 

28 

6 

18 

1057 

1.22 

•  48 

.31 

24 

8.6 

7 

7 

0 

CRT  HALL   IND  AGENCY 

47.7 

24,0 

35.9 

- 

0.3 

60 

22  + 

13 

11 

893 

0 

0 

28 

0 

.38 

- 

.43 

.17 

21 

1.0 

0 

1 

0 

0 

lAMER  4  NV 

43.1 

21,6 

32.4 

2.9 

55 

28 

1  0 

2 

1006 

0 

0 

30 

0 

1.05 

a  65 

.18 

25  + 

4.8 

2 

1  5 

0 

DAHO  FALLS   2  ESE 

43. 6M 

24, 3M 

34iOM 

56 

20 

16 

3 

952 

0 

0 

28 

0 

OAHO  FALLS  CAA  AP 

43.7 

24.8 

34,3 

0,7 

58 

22 

17 

27 

945 

0 

0 

29 

0 

.64 

.44 

.21 

21 

3.4 

T 

31  + 

3 

0 

0 

DAHO  FALLS   *2  NW  WB  R 

41.3 

19.5 

30.4 

1.'7 

54 

28 

7 

16 

1064 

0 

4 

31 

0 

1.00 

.55 

.34 

21 

3 

0 

0 

DAHO  FALLS  48  W  WB  R 

41.7 

22.0 

31.9 

1,9 

54 

28 

9 

3 

1020 

0 

0 

30 

0 

.93 

.48 

.39 

21 

7.3 

3 

15 

4 

0 

0 

OCATELLO  WB  AP  //R 

45,2 

26.4 

35.8 

- 

0.8 

57 

20 

19 

11  + 

897 

0 

0 

28 

0 

.74 

- 

.39 

.18 

23 

1.9 

1 

31  + 

3 

0 

0 

AINT  ANTHONY 

41,2 

19.2 

30.2 

51 

30 

3 

3 

1073 

0 

1 

30 

0 

1.08 

.24 

.30 

25 

4.0 

11 

2  + 

3 

0 

0 

UGAR 

AM 

42,8 

18.2 

30.5 

0.5 

54 

28 

6 

11 

1064 

0 

1 

31 

0 

1.39 

.71 

.38 

25 

4 

0 

0 

DIVISION 

32.4 

0.8 

.96 

.17 

4.5 

EASTERN  HIGHLANDS 

ONOA 

AM 

34,9 

13.3 

24,1 

- 

2.8 

46 

29 

1 

5  + 

1261 

0 

12 

31 

0 

1.25 

,01 

.44 

31 

20.5 

4 

0 

0 

•RIGGS 

AM 

37.9 

16.4 

27,2 

0.6 

50 

30+ 

-  4 

11 

1166 

0 

7 

31 

1 

1.10 

,00 

.20 

24+ 

5 

0 

0 

.RACE 

38.3 

16.8 

27,6 

3.5 

49 

22+ 

2 

11  + 

1151 

0 

6 

30 

0 

1.07 

,05 

.33 

31 

12.0 

16 

10  + 

5 

0 

n 

RWIN  2  SE 

40.4 

20.4 

30.4 

0.2 

51 

20 

8 

3 

1066 

0 

3 

30 

0 

1.20 

,06 

.36 

21 

11.5 

4 

1 

7 

0 

0 

SLAND  PARK  0AM 

37.5 

9.9 

23.7 

0.1 

48 

28+ 

-20 

11 

1270 

0 

7 

31 

9 

3.64 

1  .16 

.80 

21 

31.0 

49 

17 

12 

2 

0 

IFTON  PUMPING  ST* 

35.5 

7.6 

21,6 

5.8 

46 

30  + 

-11 

11 

1340 

0 

11 

31 

11 

.96 

.13 

.17 

25 

9.0 

9 

18+ 

4 

0 

0 

ALAO 

44.9 

25.0 

35,0 

0.4 

57 

20 

8 

10 

924 

0 

0 

25 

0 

1.30 

.04 

.45 

8 

6.0 

4 

16  + 

5 

0 

0 

ALAD  CAA  AP 

46.  1 

22.9 

34.5 

59 

20 

5 

10+ 

935 

0 

0 

27 

0 

1.55 

.30 

8 

9.0 

5 

31 

7 

0 

0 

rc  CAMMON 

44.7 

24,3 

34.5 

56 

28 

11 

16 

940 

0 

0 

28 

0 

1.52 

.28 

23 

3.5 

2 

15 

8 

0 

0 

lONTPELIER  RS 

AM 

37,9 

9.0 

23.5 

5.1 

49 

31 

-  9 

5 

1282 

0 

8 

31 

9 

1.49 

.26 

.38 

9 

15.5 

20 

9 

6 

0 

0 

AKLEY 

47.5 

26.2 

36,9 

1.9 

59 

24 

13 

9 

866 

0 

0 

26 

0 

1.15 

•  34 

.39 

30 

7.6 

4 

30 

3 

0 

0 

OCATELLO  2 

47,4 

27.1 

37,3 

59 

28 

18 

11  + 

854 

0 

0 

25 

0 

1.05 

.20 

30+ 

5.9 

3 

30 

5 

0 

0 

RESTON  2  SE 

46,0 

23.4 

34.7 

0.4 

56 

22  + 

2 

10 

931 

0 

0 

27 

0 

2.07 

.53 

.46 

31 

13.7 

4 

8 

8 

0 

0 

PENCER  RS 

34.3 

15.3 

24,8 

0,1 

46 

22 

0 

2 

1239 

0 

14 

31 

1 

3.24 

1  .84 

1.10 

21 

25.3 

30 

6 

7 

2 

1 

TREVELL 

42.8 

24.6 

33,7 

53 

28 

11 

9 

962 

0 

0 

25 

0 

1.15 

.41 

23 

.5 

T 

15+ 

3 

0 

0 

ETONIA  EXP  STA 

37,7 

14.8 

26,3 

48 

29 

0 

3 

1193 

0 

7 

31 

1 

1.16 

0 

0 

AYAN  1  N 

37.5 

15,0 

26,3 

48 

23 

-  7 

4+ 

1192 

0 

8 

31 

5 

1.18 

.43 

26 

14.0 

25 

17 

4 

0 

0 

DIVISION 

29.5 

0. 1 

1.53 

.24 

12.3 

Precipitation 


MOMTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  68°  on  the  29th  at  Grand  View. 
Lowest  Teaperature  -22'  on  the  11th  at  Obsidian  2  NMW. 
Greatest  Total  Precipitation  3.64  inches  at  Island  Park  Daa. 
Least  Total  Precipitation  0.17  Inch  at  Carey  2  S. 

Greatest  one-day  Precipitation  1.10  inches  on  the  21st  at  Spencer  Ranger  Station. 
Greatest  Total  Snowfall  36.7  inches  at  Deadwood  Daa. 
Deepest  Snow  on  Ground  63  Inches  on  the  Sth  at  Burke  2  ENE. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


MARCH 


Station 

Toted 

Day  of  month 

*  1 

1 

3 

1 

4 

1 

6 

^  1 

A 

®  1 

9 

1 

10 

11 

"  1 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

1 

17 

17  1 

10 

1Q  1 

20  1 

01 

__  1 
ZJ 

fi4 

25 

1 

fiO 

__ 
27 

no  1 

2o 

1 

29 

ABERDEEN  EXP  5TA 

70 

•  17 

.17 

.14 

.  14 

.03 

AMERICAN  FALLS   I  SW 

S7 

T 

T 

•  01 

T 

.01 

•0  5 

.16 

T 

.13 

•  11 

.01 

.03 

T 

ANDERSON  DAM 

2 

21 

.39 

•  12 

•  24 

T 

T 

.66 

.03 

T 

.21 

.10 

.02 

■  42 

ABCO  3  NW 

1 

31 

T 

T 

.50 

.02 

.02 

•  03 

•  12 

•  32 

•  16 

.02 

■  12 

ARROW ROCK  0AM 

89 

•  16 

•  07 

•03 

•  03 

•  41 

T 

T 

•  34 

•  02 

•  04 

•  03 

•  43 

.11 

T 

ASHTON  1  S 

63 

T 

06 

07 

06 

•  06 

T 

•  OS 

.32 

07 

AVERV  RS 

76 

T 

T 

.27 

T 

T 

•  0^ 

T 

T 

•  23 

.05 

102 

.07 

I07 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

73 

T 

T 

.16 

T 

•  04 

•  07 

•  07 

•  02 

•  06 

•  08 

.12 

.□8 

BIG  CREEK   1  S 

2 

06 

T 

•  10 

T 

•  32 

T 

T 

■  16 

•  29 

.05 

*20 

T 

•  10 

T 

.10 

.10 

T 

.12 

.46 

BL ISS 

''^ 

.06 

.02 

T 

T 

.07 

.25 

.09 

•  09 

T 

.17 

BOISE  LUCKY  PEtkK  DAM 

1 

71 

15 

.03 

10 

•  ?4 

.04 

18 

10 

10 

40 

.15 

01 

01 

BOISE  W6  AP 

//R 

57 

T 

•  04 

•  03 

T 

T 

T 

•  16 

T 

•  04 

.05 

T 

T 

.07 

.04 

T 

T 

II  1 

BONNERS  FERRY    1  SW 

1 

53 

T 

•  20 

.07 

T 

T 

.09 

.30 

.03 

T 

.15 

.03 

.02 

.17 

BUHL 

1 

08 

•  12 

.06 

•  03 

•  10 

•  06 

.14 

.04 

.10 

•  17 

il3 

.  I  1 

BURKE  2  ENE 

1 

81 

T 

•  10 

•  02 

■  41 

•  02 

•  14 

T 

T 

•  05 

.02 

•  11 

.15 

.01 

•  23 

.12 

.07 

.04 

.31 

BURLEY 

66 

01 

06 

06 

05 

02 

.0? 

02 

06 

05 

flURLEV  CAA  AP 

71 

.02 

.07 

.03 

T 

T 

Io5 

.03 

T 

•  18 

.03 

•  01 

T 

•  06 

.10 

.13 

CABINET  GORGE 

1 

»52 

T 

T 

•  24 

.04 

.28 

•  02 

•  16 

•  04 

•  02 

•  26 

.07 

.06 

.02 

.21 

CALDWELL 

55 

.07 

T 

.11 

T 

•  31 

.09 

T 

.01 

T 

CAMBRIDGE 

2 

•  29 

•  15 

•  10 

.45 

•  76 

.19 

.14 

.24 

.07 

.19 

CAREY  2  S 

.17 

T 

•  03 

T 

06 

CASCADE  1  NW 

2 

•  01 

.02 

•  12 

.09 

.01 

.26 

.01 

•  08 

.02 

•  94 

T 

!  13 

•  06 

.01 

.03 

■  52 

CHALLIS 

.69 

.16 

.19 

T 

•  02 

T 

.15 

T 

T 

.15 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.43 

T 

.13 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.30 

CLIFFS 

» 56 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.56 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1 

«74 

03 

03 

05 

•  17 

•  04 

•  14 

.02 

.03 

•  06 

45 

COEUR  0  ALENE  RS 

1 

.33 

T 

.23 

.10 

ioi 

•  26 

.01 

•  11 

.02 

•  10 

•  14 

.02 

•  15 

.16 

CONOA 

1 

•  25 

T 

.01 

.31 

•  01 

.04 

T 

■  04 

•  14 

•  01 

•  03 

.14 

.01 

.06 

.01 

COTTONWOOD 

1 

.70 

•  06 

.02 

.06 

.10 

•  03 

.07 

.15 

.04 

•  21 

•  04 

.43 

.02 

.16 

•  12 

T 

.03 

COUNC IL 

.15 

T 

T 

.22 

.11 

•  28 

•  07 

•  97 

.46 

.22 

.18 

.27 

.24 

DEADWOOD  DAM 

3 

•  07 

.12 

33 

.15 

07 

37 

.02 

.13 

.0? 

63 

.01 

48 

06 

03 

58 

DEER  FLAT  0AM 

.80 

T 

.05 

T 

.12 

T 

loi 

T 

.14 

.36 

T 

.04 

T 

DEER  POINT 

1 

•  88 

T 

.04 

.19 

.07 

T 

•  01 

T 

.28 

•  08 

.07 

T 

.22 

■  04 

.07 

.  22 

.16 

.18 

T 

.18 

DIXIE 

1 

.60 

T 

.22 

.17 

.23 

•  36 

.15 

.12 

.10 

.10 

.  1  5 

DRIGOS 

I 

•  10 

.10 

.07 

.06 

.04 

.15 

.20 

•  06 

•  09 

.15 

.20 

DUBOIS  EXP  STA 

1 

•  58 

13 

21 

05 

06 

.20 

44 

T 

.30 

DUBOIS  CAA  AP 

1 

.22 

Il4 

.15 

•  07 

.01 

T 

T 

T 

T 

IlO 

T 

T 

.12 

.21 

.04 

.31 

.01 

T 

T 

.06 

ELK  RIVF9   1  5 

2 

.29 

■  IB 

.39 

.35 

•  23 

.34 

•  34 

.05 

.12 

.24 

EMMETT  2  E 

.98 

•  56 

.20 

.13 

.09 

FAIRFIELD  RS 

1 

•  62 

T 

.23 

.15 

T 

•  13 

.21 

T 

.56 

■  02 

■  03 

.07 

.03 

.19 

FAIRYLAWN 

•  77 

^ 

.10 

T 

T 

.10 

•  "2 

05 

.08 

.05 

.14 

05 

06 

.0  2 

10 

FENN  RS 

•  79 

• 

.26 

.15 

T 

•  05 

.05 

.05 

.05 

.04 

T 

.05 

.02 

T 

.03 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

•  38 

.03 

T 

T 

.01 

•  05 

•  17 

.05 

.03 

.02 

T 

T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

1 

.82 

.10 

.16 

T 

.33 

.07 

T 

•  41 

•  06 

*  18 

*  11 

•  01 

.32 

GLENNS  FERRY 

•  44 

T 

•  12 

.21 

•  31 

•  01 

•  31 

•  01 

.02 

•  05 

•  05 

• 

•  35 

GOODING  CAA  AP 

.79 

13 

05 

.01 

.0  7 

.10 

•  19 

•  01 

09 

14 

GRACE 

1 

.07 

.01 

.12 

.04 

.01 

.01 

•  17 

T 

.11 

T 

T 

.01 

•  15 

.06 

•  04 

.01 

GRAND  VIEW 

.75 

•  06 

.04 

•  05 

•  26 

.07 

.06 

T 

.16 

GRASMERE 

.61 

.18 

•  26 

.15 

T 

7 

GROUSE 

1 

•  58 

T 

.39 

.04 

.08 

•  02 

•  42 

T 

T 

.30 

•  08 

.08 

.17 

HA  I  LEY  AP 

2 

•  26 

46 

09 

•  04 

34 

96 

09 

08 

•  1  0 

HAMER  4  NW 

1 

•  05 

.01 

.03 

.10 

.01 

T 

T 

T 

•  15 

.02 

•  It 

•  16 

.18 

.  16 

.01 

T 

HAZELTON 

•  46 

.04 

.03 

T 

.01 

•  20 

.02 

T 

T 

.12 

HILL  CITY 

1 

•  45 

.19 

•  46 

.40 

.10 

T 

T 

.30 

HOLLISTER 

•  60 

.07 

.03 

.06 

T 

•  13 

T 

.10 

.06 

.15 

IDAHO  CITY 

2 

•  00 

^ 

27 

IDAHO  CITY   11  SW 

2 

•  48 

.05 

•  12 

!o9 

!46 

!o2 

T 

!b! 

■  10 

!3: 

.  16 

lio 

.14 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

T 

•  05 

T 

T 

- 

•  39 

.01 

•  10 

.08 

■  11 

.04 

.0  2 

.02 

IDAHO  FALLS   16  SE 

I 

.31 

T 

T 

.02 

•  06 

•  04 

•  02 

T 

T 

.11 

.11 

T 

•  51 

T 

.22 

T 

T 

•  09 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

.64 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

•  17 

T 

T 

.02 

•  21 

■  01 

.01 

.07 

■  01 

•  10 

T 

IDAHO  FALLS  42  NW  W8 

R 

1 

■  00 

05 

.02 

19 

07 

01 

01 

04 

IDAHO  FALLS  46  W  W8 

R 

.93 

T 

•  02 

T 

IlO 

•  01 

T 

T 

T 

.01 

T 

!l6 

•  03 

!3( 

.03 

.11 

■  03 

T 

IRWIN  2  SE 

1 

•  20 

T 

.  11 

T 

•  12 

.17 

.35 

.  10 

•  19 

ISLAND  PARK  DAM 

3 

.64 

•  23 

.53 

.21 

.33 

.27 

•  20 

.10 

.80 

.  16 

•  32 

,?2 

JEROME 

1 

•  04 

.13 

.02 

T 

T 

.02 

T 

T 

.25 

.01 

.24 

.14 

.23 

KAMIAH 

1 

•  34 

20 

02 

09 

07 

10 

^0 

KELLOGG 

1 

.35 

!oi 

T 

.03 

!o9 

.03 

•  01 

.01 

.06 

.03 

.06 

.10 

•  02 

•  11 

I3O 

.17 

.30: 

KOOSK lA 

1 

.58 

T 

•  15 

T 

.20 

T 

T 

.02 

.21 

.06 

T 

.10 

T 

•  39 

•  20 

.07 

.0  5| 

KUNA   2  NNE 

.22 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

.04 

T 

T 

.03 

.10 

T 

? 

LEWISTON  WR  AP 

//R 

•  85 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

T 

.16 

T 

.15 

T 

.16 

.02 

.12 

T 

.  1  0 

LIFTON  PUMPING  STA 

•  96 

14 

04 

■  09 

01 

06 

LOWMAN 

2 

•  24 

.20 

.04 

•  03 

■  46 

.03 

.03 

.4< 

•  41 

.08 

.35 

MACKAY  RS 

I 

*05 

.02 

.31 

.02 

.09 

•  21 

.02 

.39 

MALAD 

1 

.30 

T 

.45 

.07 

.20 

.09 

.04 

.19 

.18 

MALAD  CAA  AP 

.55 

T 

.30 

T 

•  05 

.19 

.03 

T 

.07 

.07 

.  22 

.11 

.11 

T 

.20 

.20 

MAY  RS 

1 

•  04 

20 

01 

01 

13 

32 

MC  CALL 

02 

.16 

.41 

•  06 

il6 

D.10 

.8( 

.30 

..31 

MC  CAMMON 

1 

.52 

T 

T 

.  14 

•  09 

.24 

.12 

T 

.  28 

.22 

.12 

T 

.11 

.0? 

MERIDIAN  1  W 

.55 

T 

.07 

T 

T 

•  01 

T 

T 

.12 

.10 

.15 

T 

T 

MINIDOKA  DAM 

.41 

T 

.06 

.01 

T 

T 

.19 

.04 

.02 

.01 

T 

MONTPELIER  RS 

1 

.49 

.02 

38 

01 

^ 

12 

01 

.06 

MOSCOW  U  OF  I 

1 

.26 

•  04 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

!o5 

.07 

.07 

.01 

.29 

T 

ioi 

.10 

.06 

.11 

.27 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

1 

.14 

.13 

.20 

.25 

.20 

.03 

.06 

.27 

HULLAN  CAA 

.97 

02 

•  03 

•  30 

.01 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  08 

.02 

T 

•  03 

T 

T 

.09 

T 

•  04 

•  04 

T 

.26 

NAMPA  2  NW 

•  39 

T 

T 

.03 

•  08 

.02 

T 

.05 

•  13 

■  02 

.01 

NEW  MEADOWS  RS 

2 

.46 

T 

•  14 

.04 

.19 

■  06 

.09 

20 

35 

NEZPERCE  2  E 

1 

.15 

T 

•  06 

.10 

.06 

•  06 

.05 

.03 

.10 

T 

!o* 

.03 

•  01 

.10 

•  06 

T 

•  06 

.03 

.15 

OAKLEY 

1 

•  15 

.36 

•  06 

.05 

T 

.04 

•  16 

■  07 

■  02 

■  3  9 

OBSIDIAN  2  NNW 

1 

.13 

•  10 

.22 

.07 

.15 

T 

•  17 

.08 

T 

.34 

OLA  9  S 

1 

.80 

•  10 

•  90 

•  19 

.05 

■  24 

■  05 

.31 

OROFINO 

18 

.01 

09 

,50 

PARMA  EXP  STA 

1 

.31 

.07 

T 

I27 

I4: 

.2{ 

•  09 

.09 

T 

.08 

PAUL  1  E 

■  29 

T 

• 

■  07 

.10 

•  01 

PAYETTE 

1 

•  56 

T 

.08 

T 

T 

•  15 

•  34 

•  22 

.03 

T 

.46 

■  12 

.04 

T 

.10 

PIERCE  RS 

1 

•  97 

•  02 

T 

•  10 

•  21 

.  16 

T 

•  01 

.15 

.01 

.16 

.15 

T 

■  15 

■  14 

.23 

.05 

.05 

.12 

POCATELLO  ? 

1 

.05 

.03 

.02 

20 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

.74 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

■  01 

i04 

.04 

•  01 

!l7 

III 

.0< 

■  01 

I02 

.16 

POTLATCH 

2 

.02 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.30 

•  37 

.20 

.40 

T 

.10 

.40 

PRESTON  2  SE 

2 

.07 

T 

T 

.28 

■  03 

.16 

.07 

.14 

.02 

.21 

.06 

.17 

.07 

■  32 

.13 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2 

•  29 

T 

.53 

T 

.06 

T 

.05 

•  33 

.61 

•  18 

T 

.16 

.26 

RICHFIELD 

1 

•  26 

I 

14 

•  1  4 

RIG6INS  RS 

.95 

« 

• 

• 

• 

•  31 

\l2 

•  2( 

.05 

• 

.27 

RUPERT 

59 

•  07 

•  06 

.02 

.03 

.02 

.05 

•  09 

•  09 

T 

.03 

.05 

SAINT  ANTHONY 

1 

08 

T 

T 

.10 

■  03 

.09 

.05 

•  07 

.26 

T 

•  09 

.30 

.05 

•  05 

.02 

SAINT  MARIES 

1 

.69 

T 

T 

.15 

.02 

.04 

.20 

.02 

•  15 

.01 

•  16 

.27 

.20 

■  14 

•  01 

.27 

SALMON 

.46 

07 

* 

12 

14 

SANOPOINT  EXP  STA 

1 

■  94 

T 

T 

T 

•  42 

.07 

T 

.07 

.4: 

■  27 

•  01 

•  05 

.17 

T 

T 

.36 

SPENCER  RS 

.31 

.71 

.10 

.24 

.07 

.19 

T 

T 

1.10 

•  49 

•  04 

T 

STIBNITE 

1 

89 

T 

.25 

T 

.16 

T 

T 

T 

.06 

•  07 

.08 

T 

T 

.09 

•  10 

•  19 

T 

.11 

.11 

.11 

T 

.06 

•  35 

.11 

STREVELL 

1 

15 

•  02 

T 

T 

.05 

.09 

•  02 

T 

.27 

•  02 

T 

•  41 

•  21 

.06 

SUGAR 

1 

•  39 

.03 

.07 

•  05 

T 

•  05 

.09 

.30 

.38 

.24 

.05 

•  13 

T 

SUN  VALLEY 

2 

■  27 

.04 

.45 

T 

•  08 

T 

T 

T 

.26 

T 

.80 

T 

•  14 

.10 

.40 

SWAN  FALLS  PM 

21 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.07 

.06 

.0  1 

TETONIA  EXP  STA 

1 

16 

•  25 

T 

.12 

.19 

•  20 

•  22 

T 

THREE  CREEK 

.64 

•  15 

•  10 

.04 

T 

•  04 

T 

T 

•  04 

.01 

T 

.03 

.01 

.22 

TWIN  FALLS  2  NNE 

75 

T 

•  04 

.03 

T 

T 

.06 

.10 

•  03 

.01 

.15 

.15 

•  01 

.15 

TWIN  FALLS  3  SE 

.63 

•  03 

.01 

•  02 

T 

T 

.03 

•  01 

•  08 

.03 

.24 

•  01 

WALLACE 

1 

.83 

.09 

.07 

.22 

•  18 

T 

T 

T 

T 

.15 

.16 

T 

.08 

.16 

•  21 

.19 

.32 

S*«  r«f«r«De«  not**  follovlDf  Btftllon  tndas. 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
MARCH  19Sa 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  I  5  1  6 

7  {  8  {  9 

10  I  11  I  12 

13  I  14  I  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24                  ?7    28  j  29  1  30 

31 

ALLACe  WOODLAND  PARK 
AVAN  1  N 

INCHESTER  I  SE 

1  ,0i 

iiia 

2.13 
1.93 

.04 
.20 

T        (06  .16 
.2? 

.02 

■12  .oa 

.10 
.20 

.21 
.» 
.02  ,19 

T 

.04 

.02     .00  T 

.04  .02 

.31 
.03 

.00                                                             ."I  .20 
I              ...          1  .30 
T                  .09     .08                       T  T 

.04     .17^    .23     .09              .04  .19 

.10  . 
.18  . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtiOD 

Wind  direction 

Wind  n>e«l 

m.  p.  b. 

Relative  humidity  averagee - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  sunset 

« 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Avwaga 

Faateat 
mile 

• 

g  1 

&  1 

Date  of 
fastest  mile 

H 

(A 

a 

o 
o 

>n 

H 

< 
O 

o 

5:  OOP  MST 

11:  OOP  MSI 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

33 

10.8 

49 

W 

31 

75 

S9 

43 

66 

9 

7 

2 

0 

0 

0 

18 

71 

7.5 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

7.0 

ss« 

30 

3 

6 

3 

0 

0 

0 

12 

IDAHO  FAUjS  46  W  WB 

7.8 

2H 

«sw 

30 

8 

7 

4 

0 

0 

0 

19 

LEWISrON  WB  AIRPORT 

83 

70 

55 

9 

2 

6 

0 

0 

0 

17 

7.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

19 

10.1 

44 

w 

30 

84 

67 

58 

77 

8 

8 

3 

0 

0 

0 

19 

56 

8.x 

t  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

Station 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

s 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

40 

42 

41 

40 

42 

45 

42 

39 

41 

40 

44 

45 

43 

45 

41 

47 

45 

48 

54 

60 

54 

66 

53 

52 

48 

48 

50 

58 

55 

55 

47 

4 

MIN 

16 

19 

26 

22 

20 

30 

29 

26 

20 

17 

19 

23 

27 

24 

22 

23 

20 

19 

,  19 

24 

39 

?o 

34 

37 

31 

31 

23 

27 

33 

32 

26 

2 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

38 

41 

39 

40 

42 

42 

41 

41 

39 

39 

41 

41 

41 

42 

42 

43 

46 

47 

63 

56 

54 

53 

50 

50 

47 

48 

49 

55 

54 

54 

46 

4 

MIN 

20 

23 

27 

25 

27 

29 

28 

27 

21 

21 

21 

24 

27 

25 

25 

26 

24 

26 

25 

29 

38 

30 

34 

34 

29 

32 

25 

29 

38 

32 

26 

2 

ANDERSON  DAM 

MAX 

40 

42 

42 

45 

40 

40 

43 

38 

41 

36 

38 

44 

40 

42 

38 

41 

46 

48 

44 

50 

50 

51 

52 

49 

45 

50 

47 

56 

50 

46 

43 

4 

MIN 

15 

15 

20 

19 

26 

28 

26 

29 

10 

10 

12 

24 

29 

30 

31 

17 

26 

19 

19 

26 

33 

32 

36 

34 

30 

76 

24 

30 

34 

33 

74 

2 

ARCO  3  NW 

MAX 

38 

36 

38 

36 

31 

36 

34 

35 

34 

35 

38 

40 

35 

38 

34 

37 

39 

42 

43 

45 

45 

49 

47 

45 

44 

49 

44 

50 

48 

44 

42 

4 

MIN 

17 

15 

16 

19 

17 

28 

17 

15 

20 

8 

8 

11 

22 

16 

20 

3 

10 

16 

16 

18 

31 

24 

28 

25 

24 

76 

21 

27 

76 

29 

71 

1 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

43 

42 

43 

44 

45 

44 

43 

45 

39 

41 

42 

42 

45 

46 

45 

39 

42 

47 

48 

55 

56 

53 

57 

57 

50 

43 

50 

56 

56 

53 

43 

4 

MIN 

22 

20 

21 

23 

25 

29 

25 

26 

21 

20 

22 

24 

31 

29 

32 

21 

27 

79 

27 

31 

39 

31 

36 

37 

31 

31 

27 

31 

35 

39 

28 

2 

ASHTON   1  S 

MAX 

35 

35 

36 

34 

32 

43 

36 

39 

36 

35 

35 

41 

36 

38 

35 

40 

43 

36 

40 

50 

45 

46 

53 

49 

45 

42 

48 

53 

48 

49 

47 

4 

MIN 

7 

8 

3 

7 

15 

26 

19 

17 

20 

7 

2 

12 

17 

20 

14 

73 

13 

15 

9 

15 

33 

25 

71 

23 

21 

70 

21 

19 

22 

25 

78 

1 

AVERV  RS 

MAX 

44 

44 

45 

45 

40 

40 

42 

38 

40 

41 

41 

43 

45 

46 

46 

45 

42 

46 

52 

58 

58 

58 

68 

61 

61 

47 

56 

54 

54 

48 

48 

4 

MIN 

24 

22 

20 

30 

32 

26 

17 

27 

22 

26 

20 

24 

22 

23 

20 

27 

23 

28 

28 

29 

37 

32 

30 

38 

36 

36 

28 

29 

35 

38 

34 

2 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

41 

40 

43 

46 

44 

42 

41 

39 

40 

42 

41 

41 

43 

44 

43 

47 

40 

44 

44 

44 

47 

50 

52 

54 

60 

50 

47 

50 

44 

48 

51 

4 

MIN 

17 

20 

25 

27 

28 

21 

16 

20 

18 

23 

24 

31 

30 

31 

28 

32 

22 

27 

26 

28 

29 

32 

34 

35 

32 

35 

24 

27 

32 

37 

31 

2 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

40 

36 

41 

38 

35 

32 

39 

33 

30 

33 

34 

36 

40 

38 

35 

41 

40 

41 

46 

46 

47 

52 

47 

45 

44 

45 

46 

48 

44 

39 

40 

4 

MIN 

-  2 

-  7 

8 

10 

24 

13 

11 

21 

-  7 

-11 

-11 

0 

7 

9 

17 

2\ 

7 

17 

2 

10 

30 

19 

76 

26 

71 

73 

18 

12 

75 

30 

21 

1 

BLISS 

MAX 

46 

49 

46 

46 

49 

47 

48 

45 

45 

45 

45 

50 

48 

50 

48 

57 

64 

55 

58 

62 

56 

60 

61 

56 

53 

54 

97 

61 

60 

52 

51 

5 

MIN 

21 

19 

24 

25 

28 

27 

23 

25 

24 

18 

21 

26 

34 

29 

32 

27 

30 

21 

22 

37 

41 

36 

36 

41 

32 

37 

29 

30 

34 

35 

28 

2 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

46 

48 

48 

48 

50 

50 

48 

48 

45 

47 

46 

52 

51 

54 

51 

47 

51 

52 

58 

60 

60 

58 

62 

63 

50 

5? 

57 

58 

59 

67 

61 

5 

MIN 

22 

25 

31 

24 

36 

26 

22 

28 

23 

24 

25 

30 

35 

32 

32 

28 

35 

32 

33 

40 

42 

42 

40 

38 

35 

31 

35 

35 

34 

37 

30 

3 

BOISE   KB  AP 

MAX 

46 

47 

46 

47 

50 

46 

48 

41 

44 

45 

44 

50 

49 

52 

45 

48 

50 

53 

59 

60 

57 

55 

6  0 

62 

48 

51 

58 

57 

57 

53 

48 

9 

MIN 

23 

24 

30 

24 

31 

27 

21 

27 

22 

21 

25 

32 

32 

34 

30 

21 

31 

30 

30 

39 

45 

37 

40 

40 

35 

30 

31 

32 

40 

33 

32 

3 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

46 

40 

43 

42 

40 

46 

42 

40 

42 

46 

41 

45 

46 

45 

50 

45 

49 

49 

50 

52 

59 

57 

62 

61 

58 

53 

57 

47 

52 

50 

49 

4 

MIN 

21 

21 

22 

23 

32 

26 

26 

30 

21 

31 

30 

26 

25 

20 

22 

24 

26 

28 

33 

30 

41 

34 

35 

37 

38 

32 

25 

28 

34 

38 

32 

2 

BUHL 

MAX 

46 

45 

47 

45 

50 

49 

47 

45 

45 

45 

43 

57 

50 

51 

51 

49 

49 

50 

62 

61 

60 

56 

62 

63 

50 

55 

59 

58 

68 

9 

MIN 

23 

25 

28 

28 

30 

26 

22 

23 

25 

20 

22 

27 

31 

29 

32 

25 

26 

28 

28 

30 

41 

34 

36 

40 

35 

79 

31 

32 

29 

2 

BURKE  2  ENE 

MAX 

41 

33 

39 

33 

33 

34 

37 

34 

35 

37 

32 

33 

33 

38 

37 

3ft 

40 

37 

42 

50 

50 

50 

50 

53 

50 

38 

47 

47 

44 

43 

39 

4 

MIN 

12 

12 

13 

25 

28 

10 

7 

24 

16 

11 

19 

20 

16 

19 

22 

70 

15 

76 

21 

25 

33 

20 

31 

29 

30 

3? 

70 

24 

77 

31 

25 

2 

BURLEY 

MAX 

40 

46 

44 

46 

44 

46 

36 

47 

38 

41 

44 

42 

48 

44 

49 

46 

52 

49 

53 

59 

64 

56 

60 

60 

65 

49 

52 

53 

60 

55 

56 

4 

MIN 

22 

22 

29 

27 

27 

27 

24 

26 

23 

20 

20 

22 

26 

25 

29 

26 

26 

25 

23 

28 

34 

31 

36 

37 

33 

33 

27 

29 

37 

39 

26 

: 

BURLEY  CAA  AP 

44 

43 

45 

42 

46 

38 

42 

35 

41 

43 

44 

47 

43 

47 

47 

48 

47 

49 

57 

64 

54 

56 

60 

54 

46 

50 

53 

57 

55 

55 

50 

4 

MIN 

20 

21 

25 

25 

25 

26 

22 

25 

23 

19 

20 

25 

27 

23 

27 

24 

24 

22 

18 

28 

34 

29 

37 

33 

28 

75 

22 

79 

37 

28 

24 

: 

CABINET  GORGE 

MAX 

48 

41 

48 

41 

39 

43 

42 

38 

44 

44 

40 

43 

47 

46 

46 

44 

48 

47 

46 

56 

60 

59 

62 

64 

56 

47 

57 

50 

52 

52 

49 

; 

MIN 

21 

20 

19 

25 

32 

24 

20 

30 

16 

27 

26 

30 

27 

23 

26 

28 

24 

32 

32 

31 

38 

36 

38 

32 

37 

38 

26 

28 

33 

35 

33 

CALDWELL 

MAX 

50 

92 

51 

52 

51 

49 

52 

47 

49 

48 

47 

51 

49 

53 

52 

53 

52 

58 

63 

61 

63 

63 

66 

62 

59 

56 

60 

64 

61 

56 

55 

MIN 

19 

18 

26 

25 

31 

26 

17 

26 

20 

16 

18 

27 

23 

32 

36 

20 

33 

27 

25 

24 

74 

32 

34 

26 

33 

29 

27 

28 

35 

38 

26 

i 

CAMBRIDGE 

MAX 

42 

50 

48 

50 

46 

47 

49 

44 

45 

45 

49 

50 

51 

48 

42 

49 

47 

49 

58 

55 

56 

58 

65 

54 

47 

55 

58 

59 

64 

51 

48 

• 

MIN 

22 

19 

17 

21 

15 

22 

14 

25 

15 

13 

20 

20 

20 

28 

28 

23 

24 

32 

19 

23 

36 

28 

31 

28 

25 

23 

20 

28 

32 

32 

26 

< 

CAREY   2  S 

MAX 

39 

41 

42 

42 

36 

32 

38 

36 

40 

41 

36 

42 

37 

40 

37 

41 

43 

45 

50 

51 

48 

53 

54 

44 

48 

48 

54 

51 

50 

53 

42 

MIN 

13 

15 

18 

11 

24 

26 

16 

26 

9 

15 

11 

24 

26 

24 

26 

1  3 

25 

19 

22 

29 

34 

30 

32 

26 

24 

24 

31 

26 

30 

32 

20 

CASCADE  1  NW 

MAX 

33 

36 

35 

36 

36 

33 

37 

36 

31 

33 

34 

36 

40 

41 

38 

38 

39 

39 

45 

49 

48 

46 

47 

43 

41 

37 

44 

45 

44 

37 

37 

MIN 

9 

6 

14 

10 

25 

16 

2 

22 

-  4 

-  2 

-  3 

9 

10 

21 

20 

13 

16 

13 

2 

16 

33 

22 

31 

26 

24 

17 

13 

18 

28 

31 

22 

i 

CMALLIS 

MAX 

36 

36 

38 

38 

39 

37 

40 

39 

33 

35 

35 

41 

39 

34 

36 

35 

40 

39 

45 

47 

51 

51 

50 

47 

46 

50 

49 

49 

44 

46 

43 

\ 

MIN 

18 

14 

20 

18 

15 

23 

25 

25 

23 

15 

11 

12 

15 

10 

17 

16 

16 

17 

21 

19 

31 

24 

26 

25 

23 

79 

25 

26 

27 

36 

23 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

31 

29 

30 

32 

30 

30 

29 

35 

25 

27 

27 

32 

30 

30 

30 

34 

32 

35 

36 

39 

45 

44 

44 

43 

39 

39 

37 

44 

44 

49 

34 

MIN 

7 

4 

8 

12 

19 

21 

17 

20 

17 

4 

4 

11 

17 

9 

15 

<5 

1 1 

14 

n 

11 

32 

20 

71 

22 

19 

75 

21 

70 

26 

27 

-  3 

CLIFFS 

MAX 

36 

33 

34 

37 

39 

37 

36 

33 

30 

31 

31 

35 

35 

32 

34 

37 

38 

43 

47 

47 

46 

4.- 

47 

43 

40 

41 

45 

44 

45 

45 

36 

MIN 

9 

12 

20 

12 

22 

17 

8 

18 

13 

11 

15 

14 

18 

14 

20 

1 1 

25 

18 

20 

35 

32 

34 

27 

30 

30 

25 

27 

27 

28 

27 

19 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

25 

27 

26 

28 

27 

30 

26 

35 

28 

23 

23 

25 

28 

26 

30 

26 

26 

30 

33 

41 

42 

41 

43 

44 

40 

41 

33 

38 

43 

41 

37 

MIN 

8 

3 

5 

6 

15 

15 

13 

11 

12 

3 

0 

0 

8 

8 

8 

14 

8 

5 

6 

9 

18 

14 

15 

20 

15 

16 

9 

10 

18 

22 

12 

'■ 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

47 

38 

48 

55 

42 

42 

44 

42 

44 

45 

47 

47 

48 

48 

48 

46 

51 

43 

51 

59 

57 

67 

62 

61 

54 

50 

58 

58 

54 

52 

52 

MIN 

22 

25 

21 

32 

32 

25 

21 

30 

22 

20 

22 

29 

28 

21 

21 

30 

24 

31 

29 

29 

39 

34 

37 

32 

34 

36 

26 

27 

36 

37 

37 

CONOA 

MAX 

25 

28 

33 

28 

30 

30 

37 

35 

35 

26 

28 

26 

30 

26 

31 

3? 

33 

34 

37 

40 

44 

44 

42 

44 

44 

36 

35 

36 

46 

41 

43 

MIN 

1 

3 

3 

3 

1 

6 

e 

8 

12 

4 

6 

15 

18 

17 

11 

9 

6 

12 

15 

18 

22 

22 

25 

28 

22 

23 

9 

11 

22 

31 

21 

COTTONWOOD 

MAX 

41 

40 

39 

42 

40 

34 

42 

39 

35 

39 

40 

43 

45 

45 

35 

43 

37 

43 

52 

52 

50 

57 

56 

60 

47 

46 

50 

48 

51 

45 

49 

MIN 

20 

21 

16 

24 

25 

11 

15 

23 

16 

16 

16 

23 

24 

22 

25 

25 

23 

21 

24 

29 

34 

29 

36 

28 

30 

31 

23 

29 

30 

34 

24 

COUNC I L 

MAX 

47 

45 

50 

47 

44 

45 

46 

40 

45 

45 

48 

51 

50 

50 

45 

50 

47 

49 

57 

55 

54 

57 

58 

52 

47 

53 

58 

58 

55 

50 

45 

■  1 

MIN 

28 

28 

30 

23 

33 

30 

20 

34 

21 

20 

20 

25 

28 

32 

33 

26 

33 

28 

26 

27 

40 

34 

3  3 

34 

30 

28 

28 

31 

33 

33 

30 

.  \ 

DEADWOOD  DAM 

40 

39 

42 

40 

39 

34 

35 

36 

34 

36 

35 

40 

40 

39 

39 

40 

37 

40 

47 

49 

49 

51 

49 

47 

41 

45 

47 

47 

45 

44 

39 

MIN 

-  2 

-  2 

11 

3 

22 

17 

17 

24 

-13 

-13 

-10 

11 

10 

21 

17 

14 

7 

2 

2 

6 

32 

19 

3  0 

22 

24 

12 

5 

10 

26 

30 

18 

\ 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

47 

49 

50 

53 

52 

48 

51 

48 

47 

45 

45 

49 

49 

51 

47 

49 

53 

56 

61 

59 

60 

58 

60 

53 

54 

64 

56 

60 

58 

56 

90 

MIN 

23 

21 

28 

28 

34 

28 

19 

27 

21 

18 

17 

29 

24 

31 

31 

29 

33 

27 

26 

39 

44 

41 

40 

41 

34 

29 

29 

29 

37 

36 

27 

! 

DEER  POINT 

MAX 

28 

26 

36 

28 

27 

30 

25 

22 

24 

23 

27 

26 

24 

27 

24 

30 

27 

30 

33 

37 

35 

34 

37 

37 

26 

33 

33 

37 

32 

38 

24 

1 

HIN 

16 

16 

17 

16 

17 

15 

14 

12 

U 

13 

14 

15 

19 

19 

13 

16 

19 

23 

22 

27 

27 

28 

26 

23 

19 

20 

26 

25 

22 

16 

i 

DIXIE 

MAX 

39 

39 

39 

32 

34 

26 

38 

3  0 

30 

38 

35 

40 

41 

42 

37 

40 

34 

37 

45 

50 

46 

53 

52 

48 

44 

40 

46 

46 

43 

39 

38 

•  i 

MIN 

-  7 

-  4 

-  6 

11 

22 

8 

-  7 

18 

-  7 

1 

7 

6 

8 

6 

7 

n 

1 

6 

3 

6 

31 

1  5 

75 

16 

16 

23 

5 

18 

27 

31 

14 

DRIGGS 

MAX 

35 

32 

32 

30 

27 

30 

32 

35 

40 

35 

33 

32 

42 

39 

35 

35 

34 

33 

35 

40 

50 

43 

45 

45 

43 

40 

39 

41 

45 

60 

47 

\ 

MIN 

12 

15 

14 

12 

10 

10 

15 

15 

17 

10 

-  4 

10 

14 

10 

7 

19 

15 

10 

19 

20 

25 

25 

25 

25 

20 

23 

20 

20 

25 

26 

26 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

32 

34 

31 

33 

31 

36 

34 

33 

31 

29 

24 

26 

27 

29 

31 

31 

30 

34 

34 

42 

42 

45 

44 

42 

36 

38 

35 

45 

46 

46 

45 

! 

I 

MIN 

19 

11 

14 

12 

18 

26 

26 

26 

19 

14 

8 

16 

17 

15 

16 

10 

9 

u 

15 

22 

32 

26 

30 

32 

32 

24 

28 

24 

26 

32 

26 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

37 

37 

37 

38 

31 

41 

32 

38 

33 

36 

31 

32 

30 

35 

36 

35 

34 

42 

43 

51 

49 

53 

44 

49 

45 

42 

46 

54 

53 

49 

46 

MIN 

19 

14 

15 

14 

19 

26 

26 

23 

16 

11 

11 

15 

20 

19 

17 

16 

11 

6 

16 

20 

29 

27 

30 

29 

79 

27 

28 

27 

26 

30 

28 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

47 

47 

44 

46 

38 

41 

42 

43 

43 

40 

43 

43 

44 

47 

48 

41 

41 

43 

51 

54 

54 

57 

66 

60 

56 

47 

54 

54 

51 

55 

49 

i 

MIN 

15 

14 

16 

26 

32 

12 

13 

28 

15 

1* 

14 

29 

30 

20 

25 

79 

26 

29 

25 

23 

34 

28 

31 

28 

27 

33 

23 

24 

31 

32 

2fi 

EHMETT  2  E 

MAX 

50 

91 

50 

50 

49 

48 

47 

48 

46 

52 

50 

54 

50 

53 

57 

61 

62 

60 

59 

62 

53 

54 

55 

60 

62 

60 

57 

5? 

MIN 

25 

24 

25 

38 

22 

28 

23 

20 

22 

31 

29 

33 

26 

33 

33 

29 

37 

45 

37 

43 

32 

33 

30 

30 

32 

38 

36 

31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1958 


Day 

01  Monlh 

« 

Station 

P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

AIRFIEL"  RS 

MAX 

35 

40 

40 

40 

34 

38 

41 

33 

42 

32 

35 

39 

36 

33 

34 

42 

45 

43 

48 

46 

48 

49 

41 

43 

44 

44 

42 

40 

* 

2  2 

-  3 

16 

22 

20 

21 

-  1 

'o 

4 

3 

20 

32 

19 

71 

27 

19 

71 

14 

22 

26 

30 

11 

ull 

AIRVL««N 

MAX  . 

40 

38 

40 

41 

44 

35 

40 

35 

35 

35 

36 

39 

39 

40 

40 

43 

43 

47 

53 

51 

90 

48 

93 

49 

43 

49 

45 

49 

43 

16 

20 

18 

24 

1 3 

27 

21 

30 

23 

23 

37 

35 

36 

27 

31 

30 

23 

29 

29 

28 

26 

23 

nls 

MAX 

49 

42 

47 

47 

48 

38 

47 

44 

45 

52 

52 

54 

54 

53 

90 

51 

51 

90 

61 

98 

98 

66 

61 

61 

53 

54 

61 

58 

97 

50 

92 

52  •4 

24 

28 

26 

30 

33 

28 

29 

36 

31 

40 

33 

37 

34 

30 

32 

37 

38 

30 

31.0 

OPT  M4LL   INO  AGENCY 

MAX 

42 

41 

42 

42 

40 

44 

43 

4r. 

39 

41 

45 

47 

42 

42 

42 

46 

47 

46 

53 

60 

55 

60 

94 

54 

49 

47 

52 

56 

56 

55 

93 

47  #7 

16 

20 

28 

20 

16 

22 

27 

2 1 

24 

27 

22 

20 

20 

23 

38 

25 

32 

28 

2B 

30 

17 

22 

34 

38 

20 

24.0 

ABOEN  V4LLEV  RS 

MAX 

48 

46 

48 

46 

45 

48 

42 

44 

43 

45 

50 

50 

53 

49 

48 

48 

51 

97 

54 

57 

99 

96 

54 

46 

54 

59 

98 

59 

52 

48 

50.4 

19 

28 

28 

^' 

^' 

26 

28 

29 

24 

25 

21 

24 

3  2 

36 

30 

32 

32 

22 

24 

31 

34 

29 

25.0 

LENNS  FERRV 

MAX 

50 

52 

54 

52 

41 

49 

45 

48 

49 

49 

55 

50 

53 

49 

52 

55 

57 

62 

65 

61 

64 

64 

60 

55 

93.9 

30 

^' 

19 

32 

32 

22 

29 

22 

21 

39 

44 

3  8 

34 

43 

34 

28.0 

0001 NG  CA»  AP 

MAX 

44 

45 

46 

45 

48 

36 

45 

38 

43 

42 

42 

47 

45 

49 

45 

49 

49 

52 

57 

60 

55 

98 

96 

52 

48 

92 

98 

56 

51 

48 

48  .8 

20 

24 

23 

26 

^' 

24 

22 

19 

23 

29 

29 

29 

30 

23 

31 

23 

36 

3C 

30 

30 

30 

29 

32 

27.9 

RACE 

MAX 

35 

30 

34 

35 

31 

44 

38 

37 

28 

31 

32 

38 

37 

32 

33 

39 

34 

36 

42 

49 

42 

49 

44 

44 

39 

36 

42 

47 

45 

42 

43 

36.3 

26 

" 

24 

1 8 

12 

14 

16 

11 

20 

34 

30 

29 

26 

^' 

32 

20 

16.6 

RAND  VIEW 

MAX 

46 

47 

51 

53 

55 

52 

53 

50 

50 

49 

50 

56 

54 

53 

55 

59 

58 

58 

58 

63 

56 

62 

69 

52 

60 

65 

68 

63 

56 

55.8 

MIN 

19 

20 

" 

^' 

20 

18 

30 

26 

29 

34 

20 

29 

22 

20 

35 

42 

39 

23 

3S 

38 

39 

29 

27.6 

>RASHERE 

MAX 

38 

37 

37 

39 

47 

43 

38 

37 

35 

35 

36 

42 

40 

42 

38 

43 

44 

45 

52 

53 

50 

90 

99 

51 

46 

45 

51 

52 

51 

45 

42 

43. 8 

MIN 

1 3 

1 7 

19 

16 

21 

1 5 

1 6 

2  0 

1 5 

13 

13 

17 

18 

14 

25 

15 

29 

23 

21 

26 

33 

29 

27 

32 

25 

22 

19 

28 

31 

29 

17 

21.3 

ROUSE 

MAX 

35 

37 

35 

38 

30 

35 

35 

34 

30 

33 

34 

37 

32 

35 

34 

39 

40 

42 

42 

49 

47 

47 

42 

42 

43 

45 

44 

49 

41 

37 

38 

38.6 

^' 

18 

14 

18 

* 

10 

-15 

-  9 

3 

3 

30 

22 

16 

1 C 

19 

17 

21 

25 

8.3 

(AILFV  »P 

MAX 

37 

35 

38 

36 

35 

33 

37 

33 

33 

38 

36 

43 

37 

38 

36 

40 

41 

40 

45 

50 

45 

47 

49 

44 

42 

45 

42 

47 

50 

44 

41 

40.9 

24 

20 

^' 

10 

18 

23 

10 

13 

19 

24 

31 

26 

3  0 

19 

23 

22 

19 

27 

26 

13 

17.3 

AUER   4  NW 

MAX 

40 

42 

40 

39 

37 

43 

42 

38 

34 

34 

35 

39 

35 

37 

38 

41 

36 

43 

45 

53 

52 

53 

47 

50 

49 

41 

49 

55 

54 

51 

49 

43.1 

MIN 

19 

10 

19 

29 

28 

28 

22 

18 

1 2 

23 

22 

1 7 

12 

18 

16 

1 1 

1 5 

20 

35 

24 

29 

26 

30 

30 

26 

25 

24 

30 

27 

71  .6 

AZELTON 

MAX 

45 

43 

45 

44 

49 

47 

45 

42 

40 

42 

42 

48 

47 

49 

46 

49 

48 

50 

59 

62 

55 

56 

97 

55 

49 

51 

54 

it 

56 

56 

50 

49.  8 

HIN 

20 

20 

28 

26 

^' 

28 

20 

23 

29 

26 

30 

25 

24 

24 

41 

^' 

38 

37 

27 

31 

24 

2E 

32 

32 

23 

26.8 

ILL  CITY 

MAX 

34 

35 

37 

35 

35 

41 

38 

31 

33 

31 

32 

38 

35 

31 

35 

34 

36 

40 

40 

40 

49 

43 

43 

42 

40 

40 

40 

46 

45 

39 

36 

37.7 

MIN 

" 

24 

24 

22 

10 

6 

14 

14 

19 

18 

-  1 

-  3 

" 

20 

21 

24 

29 

13.2 

OLLISTER 

MAX 

39 

39 

39 

40 

46 

43 

42 

40 

37 

39 

37 

47 

44 

43 

48 

45 

46 

47 

57 

56 

51 

55 

55 

56 

54 

55 

56 

60 

52 

50 

51 

47.4 

MIN 

16 

17 

25 

20 

2 1 

24 

1 5 

25 

16 

1 6 

1 4 

21 

26 

25 

27 

?4 

23 

20 

36 

34 

33 

30 

31 

32 

29 

26 

30 

24.4 

OAHO  CITY 

MAX 

41 

42 

40 

42 

41 

38 

42 

42 

40 

37 

38 

42 

41 

45 

41 

47 

42 

44 

52 

55 

92 

53 

51 

51 

46 

47 

52 

5! 

52 

50 

44 

49.2 

MIN 

10 

10 

18 

18 

26 

19 

20 

^' 

26 

14 

23 

27 

19 

20 

29 

32 

20.6 

OAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

3« 

38 

37 

36 

37 

48 

37 

38 

36 

35 

39 

38 

38 

47 

40 

43 

49 

56 

53 

54 

51 

44 

42 

48 

5! 

49 

53 

43 

43.6 

18 

23 

25 

19 

20 

29 

29 

2C 

35 

35 

24.3 

OAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

40 

37 

38 

40 

36 

47 

33 

37 

35 

38 

45 

41 

39 

41 

36 

47 

39 

43 

47 

99 

49 

56 

51 

50 

49 

40 

51 

53 

90 

52 

42 

43.7 

MIN 

20 

18 

22 

23 

30 

27 

23 

20 

23 

24 

21 

27 

22 

21 

34 

26 

29 

30 

26 

26 

39 

31 

29 

24.8 

DAHO  FALLS  42  NW  WS 

MAX 

39 

40 

40 

37 

33 

37 

33 

36 

32 

32 

32 

36 

31 

35 

33 

40 

39 

43 

44 

45 

48 

53 

48 

50 

50 

45 

41 

54 

51 

49 

48 

41.3 

MIN 

18 

° 

^' 

18 

26 

^' 

22 

10 

23 

7 

12 

27 

29 

2( 

23 

26 

19.5 

OAMO  FALLS   46  W  WB 

MAX 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

34 

33 

36 

40 

34 

38 

38 

39 

39 

42 

46 

47 

48 

51 

47 

46 

45 

45 

46 

54 

52 

4E 

46 

41,7 

MiN 

14 

14 

26 

28 

24 

22 

^' 

22 

23 

10 

17 

16 

^' 

30 

26 

29 

29 

28 

27 

26 

33 

30 

26 

22.0 

RNtN  2  SE 

MAX 

38 

32 

33 

35 

30 

44 

44 

36 

32 

30 

39 

43 

37 

34 

31 

4? 

34 

38 

43 

51 

50 

46 

45 

50 

44 

39 

45 

50 

48 

4< 

42 

40  .  4 

M  1  N 

10 

19 

8 

10 

14 

27 

16 

24 

1 6 

1 1 

1  2 

20 

23 

IG 

15 

20 

13 

1 6 

21 

20 

34 

26 

29 

21 

29 

28 

1? 

24 

31 

30 

25 

20.4 

SLANO  PARK  0AM 

MAX 

36 

35 

33 

32 

32 

40 

38 

35 

33 

31 

33 

39 

35 

32 

29 

3? 

30 

34 

37 

48 

41 

48 

45 

46 

41 

3c 

42 

4( 

40 

42 

38 

37.  5 

MIN 

3 

-  6 

-12 

-  8 

1 5 

23 

1  7 

23 

16 

° 

-20 

13 

12 

5 

17 

-  7 

-  2 

-10 

-  1 

31 

12 

2  1 

17 

23 

20 

24 

10 

17 

30 

23 

9.9 

IE  ROME 

MAX 

44 

46 

46 

45 

50 

49 

46 

43 

43 

45 

44 

51 

45 

61 

46 

50 

51 

52 

60 

62 

55 

58 

60 

52 

48 

51 

54 

59 

57 

59 

90 

50.6 

MIN 

20 

24 

26 

26 

29 

20 

24 

28 

25 

31 

22 

40 

39 

32 

31 

26 

" 

32 

32 

24 

28.0 

lELLOGG 

MAX 

47 

48 

37 

47 

42 

42 

43 

45 

42 

45 

43 

43 

45 

46 

48 

48 

43 

50 

44 

51 

64 

61 

61 

63 

65 

52 

49 

57 

53 

56 

49 

49.3 

MIN 

28 

24 

20 

^' 

23 

31 

30 

31 

30 

24 

28 

30 

30 

'* 

34 

36 

35 

37 

28 

30 

33 

37 

29.6 

:OOSKIA 

MAX 

52 

46 

51 

50 

49 

40 

54 

47 

49 

52 

53 

56 

59 

60 

49 

55 

48 

54 

60 

57 

58 

62 

64 

56 

98 

5{ 

62 

51 

60 

55 

97 

54.  5 

MIN 

25 

21 

31 

30 

3 1 

26 

24 

24 

33 

34 

43 

26 

38 

33 

32 

34 

35 

3< 

35 

36 

33 

29.8 

:UNA  2  NNE 

MAX 

49 

48 

50 

49 

51 

48 

50 

47 

47 

52 

48 

53 

50 

51 

55 

58 

61 

60 

59 

56 

66 

58 

54 

54 

60 

64 

57 

54 

52 

53.9 

MIN 

1 9 

18 

26 

29 

20 

23 

29 

17 

33 

23 

34 

42 

" 

36 

37 

34 

26 

26 

39 

37 

28.0 

EWISTON  WB  AP 

MAX 

51 

41 

49 

48 

45 

47 

45 

46 

4£ 

49 

50 

55 

54 

54 

42 

50 

41 

53 

58 

92 

53 

54 

64 

5< 

52 

56 

5< 

5: 

56 

94 

94 

91.1 

MIN 

?6 

26 

31 

29 

29 

24 

28 

28 

23 

32 

26 

34 

31 

41 

39 

35 

34 

37 

36 

33 

31.3 

lIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

27 

27 

29 

28 

28 

37 

36 

37 

29 

27 

32 

27 

26 

3! 

33 

34 

32 

38 

39 

39 

41 

46 

42 

43 

41 

40 

3! 

4( 

41 

46 

4C 

39.5 

MIN 

~  4 

—  5 

-  1 

9 

2 

-  9 

-11 

10 

-  1 

-  1 

26 

28 

22 

19 

10 

17 

22 

7.6 

OMMAN 

MAX 

42 

42 

44 

44 

42 

38 

41 

40 

41 

3t 

41 

44 

45 

44 

38 

44 

43 

44 

47 

57 

54 

43 

42 

53 

53 

48 

48 

46 

44.5 

MIN 

7 

6 

1  7 

11 

23 

25 

22 

2G 

3 

17 

22 

22 

21 

16 

^' 

30 

27 

18 

21 

31 

19.0 

^CKAY  RS 

MAX 

32 

34 

32 

35 

34 

35 

33 

34 

34 

36 

41 

40 

43 

M I  N 

15 

15 

1  5 

12 

28 

29 

2  0 

14 

10 

10 

2 

° 

23 

lALAD 

MAX 

41 

39 

43 

40 

42 

50 

47 

35 

39 

3( 

40 

38 

3! 

41 

42 

45 

41 

37 

52 

97 

51 

96 

50 

55 

46 

45 

5( 

56 

43 

93 

4! 

44.9 

HIN 

18 

20 

18 

17 

34 

27 

29 

1 2 

10 

20 

26 

23 

26 

19 

24 

38 

31 

28 

31 

36 

36 

25.0 

pkLAO  CAA  AP 

MAX 

40 

40 

41 

39 

46 

51 

48 

36 

35 

3< 

38 

40 

35 

4: 

43 

44 

49 

53 

55 

99 

51 

98 

51 

54 

50 

46 

50 

55 

43 

55 

46 

46.1 

MiN 

19 

17 

20 

16 

15 

30 

27 

1 1 

1 1 

19 

20 

23 

25 

19 

24 

36 

28 

34 

28 

28 

23 

30 

36 

30 

22.9 

|AY  RS 

MAX 

39 

38 

40 

38 

41 

37 

42 

41 

34 

34 

35 

39 

36 

39 

37 

37 

41 

41 

46 

46 

52 

51 

41 

49 

49 

4< 

53 

52 

93 

43 

42*7 

MiN 

15 

12 

16 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

1: 

'' 

16 

16 

17 

22 

IS 

9 

32 

20 

19 

20 

24 

22  2« 

32 

18.9 

}C  CALL 

MAX 

40 

40 

36 

38 

32 

32 

36 

32 

34 

3| 

3< 

38 

43 

38 

36 

38 

36 

36 

46 

46 

42 

48 

46 

4; 

36 

44 

46 

46 

42 

38 

3S 

39*1 

MIN 

IC 

5 

10 

1 C 

26 

14 

° 

2: 

* 

10 

" 

23 

22 

20 

18 

10 

'* 

26 

26 

22 

16 

21 

28 

28 

16.8 

K  CAHMON 

MAX 

39 

38 

41 

38 

37 

48 

46 

42 

38 

39 

38 

41 

3i 

40 

40 

44 

40 

45 

51 

99 

54 

99 

49 

50 

46 

47 

49 

96  47 

49 

49 

44.7 

MiN 

15 

20 

19 

16 

15 

31 

27 

26 

27 

1 ! 

1" 

23 

" 

24  24 

11 

19 

1 5 

22 

26 

36 

3  0 

36 

32 

29 

31 

23 

28  34 

31 

2! 

24.3 

MAX 

46 

47 

47 

48 

50 

46 

49 

47 

45 

45 

46 

50 

48 

93 

50 

50 

90 

55 

58 

60 

60 

97 

49 

52 

93 

59 

99  99 

56 

52 

51.5 

jfERIOIAN   1  W 

MIN 

21 

21 

27 

25 

33 

27 

IB 

28 

20 

n 

22 

28 

27 

32 

35 

20 

33 

26 

28 

35 

45 

36 

38 

35 

30  39 

26  37 

38 

28 

29.2 

||INID0KA  DAM 

MAX 

42 

42 

42 

41 

44 

43 

43 

42 

39 

39 

.39 

41 

43 

42 

43 

46 

46 

47 

93 

99 

55 

93 

93 

52 

48 

46 

47 

96  99 

92 

46 

46.3 

MIN 

21 

21 

29 

25 

25 

27 

23 

28 

21 

21 

21 

28 

29 

26  31 

27 

30 

22 

26 

39 

37 

34 

37 

36 

32 

32  29 

30  34 

32 

25 

28.2 

ONTPELIER  RS 

MAX 

28 

31 

32 

33 

30 

33 

41 

39 

42 

28 

32 

35 

30 

26  34 

36 

38 

35 

40 

42 

44 

48 

46 

44 

46 

49 

40 

40  43 

44 

49 

37.9 

MIN 

-  2 

-  1 

-  2 

-  1 

-  9 

-  5 

4 

6 

10 

-  2 

-  e 

0 

I! 

1 

1 

5 

1 

8 

12 

10 

13 

28 

29 

25 

26 

23  10 

14  22 

26  21 

9.0 

Sm  RafarMio*  NoIm  PoUowing  Station  Index 
-  37  - 


DAILY  TEMPERATURES  ■o*""^ 

MARCH  1951 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

l*U 

40 

43 

44 

41 

40 

41 

41 

42 

45 

46 

48 

50 

52 

44 

44 

40 

48 

55 

59 

62 

60 

63 

6C 

51 

49 

55 

53 

53 

51 

48 

MIN 

25 

25 

24 

27 

31 

21 

24 

25 

28 

25 

25 

29 

30 

26 

32 

31 

33 

39 

40 

3« 

39 

38 

34 

32 

31 

31 

35 

33 

3? 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

MAX 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

46 

45 

44 

47 

46 

52 

49 

51 

47 

57 

51 

57 

59 

64 

60 

61 

62 

59 

54 

55 

62 

58 

55 

56 

MIN 

20 

17 

19 

23 

30 

27 

20 

29 

21 

15 

19 

27 

28 

28 

30 

23 

30 

24 

26 

31 

47 

31 

35 

35 

32 

27 

28 

33 

36 

27 

^  7  , 

MULLAN  CAA 

MAX 

37 

49 

38 

36 

42 

42 

36 

44 

36 

32 

37 

41 

39 

38 

3^ 

42 

44 

49 

59 

59 

52 

61 

62 

54 

47 

56 

53 

53 

46 

47 

-<>, 

MIN 

15 

16 

20 

28 

24 

14 

11 

16 

14 

20 

19 

23 

21 

22 

24 

2 1 

22 

2B 

25 

31 

34 

32 

32 

33 

31 

26 

23 

27 

29 

30 

28 

NAMPA    2  NW 

MAX 

46 

48 

50 

49 

50 

50 

48 

52 

45 

47 

48 

45 

52 

49 

54 

44 

52 

53 

55 

63 

61 

60 

58 

63 

54 

53 

55 

61 

67 

58 

49 

^Z'  > 

M I  N 

20 

20 

25 

26 

26 

28 

17 

20 

20 

15 

19 

26 

25 

31 

32 

1 9 

28 

24 

28 

31 

43 

3P 

39 

41 

35 

29 

30 

30 

37 

39 

27 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

28 

36 

33 

35 

33 

30 

24 

31 

30 

27 

32 

35 

34 

36 

32 

31 

35 

30 

36 

41 

41 

38 

41 

40 

32 

35 

39 

43 

41 

35 

34 

K. 

MIN 

7 

3 

11 

8 

15 

13 

-  1 

0 

-  8 

-  7 

-  5 

-  3 

7 

12 

19 

1 4 

1 7 

7 

12 

14 

18 

73 

'8 

23 

25 

18 

12 

15 

23 

31 

23 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

44 

37 

42 

45 

42 

35 

45 

40 

41 

42 

44 

45 

47 

49 

36 

44 

35 

43 

53 

51 

51 

58 

57 

54 

50 

47 

53 

49 

53 

45 

42 

45. 

MIN 

24 

22 

24 

29 

28 

17 

17 

25 

21 

21 

22 

25 

26 

26 

28 

29 

28 

28 

30 

32 

38 

32 

35 

32 

32 

31 

27 

30 

32 

33 

74 

27, 

OAKLEY 

MAX 

41 

40 

43 

39 

47 

42 

43 

34 

35 

42 

40 

45 

45 

47 

46 

41 

47 

51 

56 

58 

56 

57 

58 

59 

47 

49 

56 

56 

56 

46 

46 

47, 

MIN 

15 

20 

23 

22 

24 

25 

22 

29 

13 

15 

16 

19 

29 

26 

30 

27 

26 

25 

26 

33 

38 

34 

36 

35 

31 

29 

26 

32 

31 

29 

25 

OBSIDIAN  2  NNW 

MAX 

37 

35 

39 

37 

33 

36 

33 

34 

29 

25 

29 

34 

42 

32 

34 

39 

32 

37 

39 

43 

39 

42 

40 

4C 

33 

42 

37 

46 

43 

34 

31 

MIN 

-15 

-17 

-10 

-11 

12 

12 

15 

9 

-21 

-19 

-22 

14 

1 

-  7 

10 

-1  3 

—  7 

-11 

-  4 

9 

25 

7 

19 

9 

6 

5 

-  6 

1 

19 

24 

8 

1 . 

OLA  5  S 

MAX 

50 

51 

52 

49 

50 

48 

50 

51 

46 

47 

50 

52 

51 

50 

49 

50 

45 

54 

60 

62 

61 

60 

52 

46 

54 

56 

62 

59 

54 

50 

57, 

MIN 

26 

27 

22 

25 

27 

26 

27 

26 

27 

25 

12 

15 

26 

27 

26 

26 

25 

26 

23 

27 

26 

24 

26 

35 

28 

27 

27 

28 

28 

29 

27 

75. 

OROFINO 

MAX 

55 

43 

53 

50 

47 

52 

49 

49 

49 

56 

59 

60 

59 

56 

55 

43 

59 

63 

59 

64 

60 

61 

60 

60 

56 

62 

59 

55 

55, 

MIN 

25 

23 

32 

29 

35 

26 

32 

25 

24 

22 

24 

25 

24 

27 

35 

29 

34 

26 

41 

33 

36 

33 

35 

28 

30 

37 

39 

34 

30, 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

47 

52 

50 

53 

52 

52 

52 

48 

51 

48 

47 

50 

51 

54 

48 

51 

55 

55 

63 

59 

58 

60 

60 

60 

53 

55 

56 

59 

57 

55 

50 

53.1 

MIN 

25 

21 

21 

25 

34 

29 

16 

27 

24 

17 

17 

27 

24 

32 

36 

2  1 

30 

24 

36 

43 

39 

36 

36 

32 

32 

28 

32 

36 

34 

28 

28. 

PAUL   1  E 

MAX 

53 

47 

45 

45 

42 

45 

35 

46 

36 

42 

43 

44 

46 

43 

50 

47 

48 

50 

50 

57 

62 

55 

62 

59 

55 

49 

51 

53 

56 

55 

55 

49. 

MIN 

19 

20 

23 

25 

25 

27 

22 

25 

20 

20 

16 

20 

23 

23 

24 

24 

20 

19 

22 

34 

28 

28 

37 

30 

31 

21 

27 

34 

35 

25 

75. 

PAYETTE 

MAX 

52 

54 

53 

56 

51 

50 

53 

50 

49 

50 

50 

51 

51 

57 

48 

54 

56 

58 

65 

56 

61 

59 

62 

58 

54 

57 

60 

62 

60 

56 

51 

55, 

MIN 

24 

22 

31 

25 

36 

29 

18 

29 

22 

18 

17 

29 

24 

34 

37 

2  3 

30 

30 

24 

31 

43 

34 

41 

39 

33 

29 

27 

31 

33 

39 

27 

79. 

PIERCE  RS 

MAX 

42 

48 

37 

45 

34 

37 

36 

41 

41 

40 

40 

42 

45 

46 

47 

40 

44 

36 

40 

52 

44 

44 

49 

55 

46 

51 

45 

52 

51 

52 

44 

MIN 

13 

13 

14 

14 

27 

15 

6 

9 

12 

12 

9 

10 

18 

15 

16 

24 

25 

21 

27 

24 

27 

25 

27 

30 

20 

22 

27 

29 

22 

19, 

POCATELLO  2 

MAX 

43 

45 

44 

43 

42 

47 

43 

39 

39 

39 

42 

47 

42 

44 

42 

45 

48 

48 

54 

57 

55 

56 

48 

53 

53 

49 

52 

59 

49 

53 

48 

47, 

MIN 

18 

24 

26 

21 

24 

36 

29 

27 

23 

18 

16 

21 

26 

24 

29 

24 

26 

21 

21 

36 

37 

29 

38 

32 

33 

31 

23 

28 

35 

32 

27 

77, 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

40 

40 

41 

40 

41 

41 

42 

40 

37 

37 

44 

45 

40 

40 

40 

43 

44 

46 

51 

57 

53 

55 

46 

49 

45 

47 

50 

55 

51 

53 

45 

45, 

MIN 

20 

24 

24 

24 

24 

30 

29 

26 

20 

19 

19 

24 

25 

26 

27 

24 

22 

26 

38 

30 

34 

32 

32 

29 

22 

25 

34 

30 

27 

76. 

POTLATCH 

MAX 

46 

45 

42 

42 

40 

39 

42 

42 

41 

43 

47 

48 

54 

50 

47 

45 

43 

47 

52 

58 

56 

57 

57 

56 

47 

51 

57 

56 

55 

49 

48 

MIN 

22 

22 

25 

27 

30 

16 

21 

26 

24 

21 

20 

25 

24 

23 

27 

26 

28 

30 

30 

32 

40 

37 

34 

36 

33 

35 

28 

28 

31 

34 

32 

78. 

PRESTON  2  SE 

MAX 

40 

40 

40 

39 

43 

51 

50 

48 

41 

36 

37 

36 

39 

40 

41 

42 

42 

44 

50 

56 

56 

56 

53 

53 

47 

45 

50 

52 

50 

54 

54 

46. 

MIN 

17 

18 

19 

16 

16 

32 

23 

26 

10 

2 

7 

17 

25 

20 

25 

1  8 

20 

21 

23 

25 

40 

30 

38 

35 

32 

27 

22 

31 

33 

32 

25 

73. 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

47 

42 

47 

39 

37 

41 

41 

38 

44 

41 

40 

42 

43 

45 

46 

44 

47 

44 

47 

54 

54 

54 

61 

62 

52 

48 

55 

49 

51 

50 

47 

46, 

MIN 

17 

19 

29 

23 

32 

22 

17 

30 

15 

20 

27 

26 

25 

18 

19 

2 1 

31 

26 

29 

34 

34 

31 

32 

34 

33 

26 

25 

33 

36 

31 

26. 

RICHFIELD 

MAX 

40 

42 

43 

41 

44 

42 

40 

36 

41 

40 

39 

45 

40 

45 

41 

43 

45 

47 

53 

55 

55 

54 

52 

53 

46 

47 

51 

56 

52 

52 

45 

46. 

MIN 

19 

17 

23 

19 

23 

26 

25 

28 

17 

16 

18 

26 

27 

26 

27 

1  6 

26 

20 

21 

31 

38 

30 

33 

34 

27 

26 

26 

26 

26 

31 

23 

25. 

RI6GINS  RS 

MAX 

46 

48 

55 

55 

56 

50 

54 

60 

62 

60 

62 

62 

60 

64 

60 

65 

65 

64 

52 

56 

MIN 

26 

24 

24 

25 

33 

32 

34 

30 

34 

40 

38 

38 

40 

35 

31 

30 

30 

40 

44 

33 

RUPERT 

MAX 

39 

41 

43 

44 

43 

45 

33 

46 

50 

48 

43 

44 

47 

43 

46 

46 

50 

47 

59 

50 

52 

58 

55 

48 

46. 

MIN 

20 

22 

20 

25 

22 

27 

21 

24 

21 

22 

19 

21 

26 

24 

29 

71 

25 

20 

22 

29 

35 

37 

32 

29 

30 

32 

25 

28 

37 

30 

25 

26. 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

37 

40 

36 

37 

34 

45 

35 

41 

33 

31 

36 

40 

36 

35 

37 

36 

33 

37 

48 

46 

49 

48 

47 

49 

41 

42 

49 

50 

49 

51 

44 

41. 

MIN 

7 

12 

3 

7 

7 

29 

24 

25 

21 

9 

7 

12 

15 

19 

15 

24 

14 

1  5 

9 

17 

34 

23 

27 

24 

31 

24 

27 

23 

31 

31 

30 

19. 

SAINT  MARIES 

MAX 

48 

47 

46 

44 

40 

40 

43 

42 

43 

44 

45 

46 

48 

49 

49 

46 

43 

42 

53 

63 

61 

59 

63 

62 

51 

51 

56 

55 

56 

52 

51 

49. 

MIN 

24 

22 

26 

29 

32 

25 

18 

21 

20 

20 

20 

29 

28 

21 

24 

26 

24 

27 

28 

37 

31 

34 

35 

32 

36 

27 

26 

31 

35 

28 

27. 

SA  LMON 

MAX 

47 

43 

47 

45 

47 

39 

47 

44 

42 

42 

41 

43 

44 

47 

34 

44 

43 

45 

52 

52 

59 

59 

61 

58 

53 

50 

59 

56 

59 

50 

50 

48, 

MlN 

22 

14 

19 

21 

25 

25 

21 

29 

23 

20 

14 

22 

22 

20 

21 

22 

1 8 

23 

21 

19 

30 

20 

.;1 

24 

26 

29 

26 

23 

27 

32 

27 

22, 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

43 

41 

45 

40 

39 

44 

41 

38 

40 

42 

40 

42 

43 

44 

47 

47 

49 

45 

47 

54 

55 

56 

60 

61 

55 

46 

55 

45 

51 

49 

46 

46, 

MIN 

21 

22 

27 

25 

32 

29 

22 

25 

20 

27 

30 

28 

27 

29 

31 

28 

33 

29 

31 

40 

37 

33 

35 

38 

34 

25 

26 

36 

36 

36 

29, 

SPENCER  RS 

MAX 

27 

33 

25 

30 

26 

34 

32 

35 

25 

25 

21 

23 

22 

32 

30 

27 

32 

34 

36 

45 

44 

46 

40 

44 

43 

41 

40 

44 

44 

44 

40 

34. 

MIN 

14 

0 

3 

2 

9 

21 

22 

23 

17 

10 

I 

12 

12 

10 

22 

1 0 

2 

2 

5 

7 

31 

29 

28 

25 

29 

18 

20 

17 

18 

31 

23 

15. 

STIBNITE 

MAX 

35 

33 

38 

33 

32 

30 

34 

31 

29 

29 

38 

34 

33 

37 

35 

36 

37 

34 

46 

49 

42 

47 

47 

42 

36 

40 

43 

43 

39 

33 

36 

37. 

MIN 

-  4 

2 

0 

IS 

10 

8 

-  7 

10 

-  5 

-  6 

-  1 

11 

11 

6 

10 

6 

0 

14 

22 

19 

25 

18 

12 

16 

6 

12 

22 

25 

14 

10 

9, 

STREVELL 

MAX 

35 

37 

36 

33 

41 

38 

37 

37 

33 

34 

37 

39 

35 

39 

39 

42 

43 

43 

50 

50 

52 

52 

50 

50 

45 

45 

46 

53 

52 

52 

52 

42, 

MIN 

14 

15 

21 

20 

17 

32 

26 

24 

11 

13 

13 

21 

23 

24 

29 

21 

29 

25 

22 

36 

35 

33 

32 

33 

26 

28 

25 

26 

33 

35 

18 

24. 

SUGAR 

MAX 

38 

39 

38 

37 

32 

43 

34 

34 

36 

37 

38 

41 

41 

42 

42 

42 

41 

39 

39 

52 

50 

49 

49 

50 

51 

45 

44 

54 

51 

51 

48 

42. 

MIN 

9 

9 

8 

9 

17 

23 

27 

25 

21 

12 

6 

13 

19 

19 

21 

14 

14 

12 

11 

12 

16 

19 

21 

24 

26 

27 

26 

24 

24 

27 

26 

18. 

SUN  VALLEY 

MAX 

33 

33 

34 

37 

32 

35 

35 

35 

31 

30 

36 

39 

38 

35 

35 

38 

36 

36 

41 

42 

43 

47 

45 

43 

40 

39 

41 

44 

43 

40 

37 

37. 

MIN 

0 

-  5 

-  2 

0 

11 

26 

18 

23 

-  4 

-  6 

-12 

12 

14 

6 

16 

-1  ? 

-  1 

-  4 

-  2 

5 

31 

14 

23 

22 

13 

14 

2 

16 

21 

30 

2 

8. 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

52 

52 

52 

52 

55 

52 

53 

53 

47 

50 

47 

55 

55 

55 

52 

56 

55 

57 

64 

64 

64 

64 

66 

63 

56 

57 

59 

61 

61 

61 

52 

56, 

MIN 

27 

25 

32 

31 

35 

31 

24 

33 

26 

24 

26 

35 

35 

33 

36 

26 

36 

33 

30 

39 

46 

40 

39 

44 

36 

33 

31 

35 

43 

40 

31 

33, 

TETONIA   EXP  STA 

MAX 

31 

34 

31 

33 

29 

39 

33 

36 

23 

27 

31 

35 

33 

35 

31 

38 

35 

39 

41 

45 

44 

46 

44 

46 

38 

43 

44 

46 

48 

45 

44 

37, 

MIN 

6 

4 

0 

5 

11 

22 

17 

21 

16 

2 

1 

6 

8 

7 

5 

9 

7 

8 

14 

19 

30 

18 

25 

22 

27 

19 

21 

23 

30 

30 

24 

14. 

THREE  CREEK 

MAX 

34 

36 

37 

36 

44 

40 

40 

36 

32 

35 

36 

41 

43 

43 

40 

45 

43 

46 

54 

51 

51 

52 

55 

54 

45 

52 

47 

50 

52 

52 

45 

44. 

MIN 

6 

18 

20 

21 

20 

19 

5 

23 

1 

3 

11 

15 

21 

5 

28 

20 

21 

16 

16 

26 

33 

35 

35 

33 

26 

23 

18 

23 

30 

29 

11 

19. 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

45 

44 

46 

44 

51 

49 

46 

43 

42 

41 

43 

50 

46 

51 

48 

49 

50 

51 

60 

62 

55 

59 

61 

56 

48 

51 

56 

57 

58 

57 

51 

50. 

MIN 

21 

22 

26 

28 

27 

27 

24 

28 

23 

20 

19 

25 

30 

27 

31 

25 

27 

25 

21 

31 

42 

29 

33 

38 

32 

31 

25 

31 

34 

32 

25 

27. 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

44 

46 

45 

45 

46 

49 

40 

49 

40 

42 

44 

44 

51 

45 

57 

49 

56 

50 

53 

61 

63 

61 

60 

60 

54 

49 

52 

52 

62 

64 

55 

51. 

22 

23 

27 

28 

28 

27 

27 

31 

24 

21 

18 

21 

26 

27 

30 

24 

26 

26 

23 

29 

36 

29 

32 

37 

34 

31 

26 

31 

33 

37 

26 

27. 

WALLACE 

MAX 

45 

39 

44 

40 

38 

39 

42 

40 

42 

40 

40 

42 

42 

45 

45 

42 

44 

45 

50 

60 

57 

57 

62 

62 

51 

43 

56 

51 

55 

50 

48 

47, 

MIN 

20 

19 

20 

30 

28 

19 

14 

27 

17 

25 

21 

28 

26 

25 

26 

26 

22 

28 

25 

29 

28 

30 

32 

31 

32 

32 

24 

24 

31 

34 

29 

25. 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

41 

45 

36 

44 

39 

38 

40 

42 

35 

39 

39 

41 

42 

44 

44 

39 

45 

43 

49 

60 

62 

61 

50 

43 

52 

52 

52 

45 

44. 

MIN 

20 

20 

18 

17 

31 

17 

15 

15 

18 

26 

23 

27 

27 

27 

27 

26 

22 

25 

26 

25 

34 

31 

32 

33 

24 

24 

29 

37 

29 

25. 

WAYAN   1  N 

MAX 

30 

31 

32 

33 

32 

40 

36 

35 

25 

30 

30 

39 

31 

36 

33 

35 

37 

39 

47 

41 

45 

46 

48 

46 

38 

34 

39 

46 

45 

41 

42 

37. 

MIN 

-  1 

-  5 

-  7 

-  7 

-  3 

26 

3 

21 

5 

9 

9 

14 

11 

16 

17 

14 

17 

14 

25 

31 

20 

24 

23 

26 

25 

24 

12 

21 

23 

30 

29 

15. 

See  Reference  Notes  FoUowmg  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day 

01  Month 

tf 
Oi 
P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WEISER  2  SE 

MAX 

&9 

27 

<.S 
24 

49 

29 

49 

25 

50 
35 

49 
27 

49 
19 

48 
30 

49 

27 

45 

20 

47 
19 

48 
29 

47 
29 

48 
35 

47 
32 

48 

26 

53 
33 

93 
31 

58 
25 

57 

30 

99 
41 

55 
37 

56 
39 

56 
40 

52 
34 

54 
30 

57 
29 

59 

23 

57 
35 

59 
41 

48 
26 

51. 

30 

7 
0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

42 
17 

40 
17 

39 
17 

40 
21 

39 
26 

38 
7 

39 
8 

37 
22 

38 
11 

38 
10 

38 
11 

40 
15 

42 
19 

49 

20 

33 
29 

39 
25 

33 
24 

42 

22 

50 
20 

92 

33 

49 

36 

52 
27 

94 

30 

53 
29 

43 
30 

41 
28 

50 
22 

47 
28 

49 

29 

43 

29 

46 
26 

42 

22 

9 
I 

% 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  moDth 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

snovfall 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

3. 0 
14 

T 
12 

T 
12 

11 

11 

11 

8 

6 

3 

2 

T 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ARROWROCK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0. 4 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

T 
20 

T 
20 

20 

0 . 5 
20 

1 . 0 
20 

T 
20 

1.  0 
20 

20 

19 

18 

18 

0.7 
18 

T 
18 

1.0 
18 

18 

17 

17 

16 

15 

15 

14 

1.0 
14 

T 
13 

T 
13 

T 
12 

1 . 0 
12 

T 
11 

T 
10 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

T 
27 

27 

3.0 
29 

1 . 0 
30 

28 

5. 0 
33 

T 
31 

30 

30 

29 

29 

T 
29 

2.  0 
30 

29 

2.  0 
31 

1 . 0 
32 

30 

30 

T 
29 

28 

T 
27 

T 
27 

T 
27 

1.0 
27 

2.0 
27 

T 
27 

2.0 
26 

4.0 

30 

1.0 
29 

BOISE   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0. 2 
T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.7 
T 

0.  5 
1 

T 

T 

T 

0.  5 
T 

T 

T 

T 

1.3 

1 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

10 

9 

T 

9 

2.  0 
9 

8 

1.  5 
8 

8 

8 

8 

7 

6 

T 

5 

5.0 
9 

T 

7 

1.0 

7 

T 

6 

5 

5 

4 

4 

T 

3 

1.  5 

3 

T 

3 

T 

2 

2 

2 

T 

2 

1.  5 
2 

T 

2 

COBALT  BLACKB! RD  M I NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
27 

27 

T 
27 

27 

1.0 
28 

6.0 
34 

0.  5 
33 

T 
32 

0.5 
32 

1.0 
32 

2.0 
33 

T 
32 

31 

31 

31 

1.5 
33 

0.5 
33 

2.0 
34 

0.5 
34 

32 

0.5 
31 

30 

29 

26 

1.0 
26 

4.  5 
29 

27 

24 

21 

21 

T 
21 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0,  5 
1 

0.8 
1 

T 

1.  5 
2 

2. 1 
2 

DEAD WOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SO 

50 

49 

48 

2.2 
SI 

5.8 
56 

54 

2.9 
56 

54 

53 

53 

52 

51 

1.8 
51 

6.  4 

57 

0. 5 
55 

2.0 

57 

0.3 
57 

54 

52 

1.5 
51 

50 

T 
49 

6.7 
55 

0.6 
53 

51 

50 

49 

0.3 
49 

4.4 

S3 

1.3 
51 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.  4 

4.5 

5 

0.7 
7 

T 

6 

T 

5 

5 

5 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

1.0 
4 

T 

5 

T 

5 

5 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

12 

11 

11 

3.8 
14 

13 

2.  5 
IS 

14 

14 

13 

12 

0. 1 
12 

1.5 
13 

5.  5 
16 

16 

15 

14 

14 

13 

0.3 
12 

11 

10 

8 

0.4 
8 

7 

6 

4 

2.1 
6 

5 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

- 

7 

7 

6 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
2 

- 

1 

T 

0. 1 
T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

0.9 
1 

T 

0. 1 

T 
T 

1.0 

HA 1  LEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

3.0 

3.0 

HAMER   4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.3 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

0.5 
T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

22 

21 

21 

2.0 
22 

21 

21 

21 

21 

T 
21 

21 

21 

20 

2.0 
22 

20 

T 
20 

20 

19 

16 

14 

14 

12 

12 

12 

10 

10 

a 

8 

7 

7 

IDAHO  CITY   11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
25 

2.0 
26 

26 

29 

2.0 
31 

4.0 

35 

31 

T 

28 

27 

27 

25 

0.5 
25 

24 

25 

25 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.3 

0.7 

2.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 
1 

T 

1.2 
1 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 
T 

3.6 
1 

2 

0.3 
1 

1 

T 

0.2 

T 

0.6 
1 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

1.5 

2.0 

2.0 
2 

1.5 

2.0 
2 

2.5 

ISLAND  PARK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
40 

4.5 
43 

3.0 
44 

3.0 
47 

3.0 
47 

3.0 
48 

2.0 
49 

3.5 
48 

1.0 
42 

1.0 
41 

2.5 
41 

2.0 
43 

LEVISTON  VB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.5 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

27 

25 

2.0 
27 

26 

1.0 
27 

26 

26 

26 

26 

25 

0.5 
25 

5.0 
30 

T 
28 

T 
27 

27 

24 

22 

3.0 
25 

T 
23 

20 

19 

T 
18 

T 
18 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

4 

4 

2 

I 

T 

1 

T 

1 

2.0 
1 

T 

T 

5.0 
5 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

5.2 
3 

0.5 
2 

0.3 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

2 

T 

T 

0.5 

1.0 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
30 

30 

3.0 
29 

29 

29 

1.0 
30 

30 

30 

30 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

2.0 
26 

2.0 
27 

26 

MULLAN  CAA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

24 

0.2 
21 

21 

0.3 
20 

3.0 
21 

23 

0.1 
23 

0.4 

23 

22 

T 
21 

T 
21 

21 

20 

17 

15 

T 
14 

T 
13 

0.8 
13 

0.2 
13 

13 

12 

11 

10 

7 

T 

6 

0.4 
5 

5 

0.4 
4 

T 

4 

0.2 
3 

T 

3 

Sm  R«lOT«nov  NolM  FoUomng  Skitlcm  IikWi 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MARCH  1958 


Day  of  month 


oiation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 

1.3 
1 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

3.5 
4 

OBSIDIAN  2  NN» 

# 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

36 

36 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

. 

T 
28 

T 
28 

1.0 
28 

2.0 
30 

29 

2.5 
31 

30 

28 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

25 

2.0 
27 

26 

25 

T 
24 

24 

22 

21 

20 

0.5 
20 

T 
18 

17 

T 
15 

1.0 
16 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 

0.1 
T 

0.5 

T 

T 

T 

1.2 

1 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

1.2 
8 

0.1 
7 

7 

0.5 
7 

6 

T 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

T 

4 

3 

2 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.3 

2.0 
T 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

20 

20 

20 

5.0 
25 

7.0 
30 

1.1 

25 

2.2 
26 

1.0 
26 

26 

26 

26 

26 

24 

1.0 
24 

T 
24 

T 
24 

23 

20 

18 

2.0 
16 

16 

14 

14 

3.0 
17 

1.0 
15 

14 

14 

T 
14 

14 

2.0 
14 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

31 

31 

T 
31 

3.0 
34 

T 
34 

3.0 
37 

35 

34 

T 
34 

T 
33 

T 
32 

1.0 
33 

0.5 
33 

2.0 
35 

T 
35 

T 
34 

l.O 
35 

32 

2.0 
34 

1.0 
32 

T 
32 

0.5 
32 

1.0 

33 

2.0 
34 

T 
33 

33 

1.0 
32 

6.0 
37 

2.0 
37 

1.0 
37 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

24 

24 

24 

1.0 

2S 

10.0 
30 

T 
29 

1.0 
30 

3D 

29 

29 

T 
28 

T 
28 

T 
27 

4.0 
30 

29 

T 
29 

28 

28 

27 

6.0 
28 

27 

T 
26 

1.0 
26 

2.0 
28 

26 

26 

25 

24 

3.0 
27 

T 
28 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1.9 

2 

T 

2.0 
1 

0.4 
1 

T 

T 

0.2 

0.8 

T 

T 

0.8 

3.0 
3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

0.5 
1 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

0.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH  1958 


MERIDIAN 

l\  Porthiii        IfioSTH    MERIDIAN  TIME~z"one' 

^  «ttUll«V»l  !■  ■!  j 


Llbby  I  HE  KS 


-o 


Llbby  32  SSB 


^    /•  B'cept  Ion  Cr 
>KlUcc  ■ootfland  PK^^j; 

'    O  9up«rtor 


ax  1 

I  Mo: 


ClBrksIon  Hflfli 


HlaaoulB  WB  AP  ^ 


ISE  ^«Bml«h  IKE* 


IDAHO 


STATION  LEGEND 

O     •     3    Pncipitation  only 

©  Precipitation,  stomgv 

O   -♦-    -<►-  Pncipitation  and  Temperature 
-<J>-   "4"          /VecjpifQfion,  remperafure  an</  £vopora((on 

Type  of  gage      O  Non-recording : 

•  Recording:  9  fio(/i  fype* 


Coraucopii 
 O  — 

Rlrblaod  -O- 


CANYOTJ 


RAL  MOUNTAINS 


Pwigo  Creek 


Cobalt  Plackblrd  yiD< 


Obsidian  4(niE 

k  -o- 


O-  (\  ,   

  B  1^7  RS       ^Jaclmon  l>«ak  "O" 

••Itaur  Br  E^p  StiTJJ    C.nt.rvVu.  JrbiuM  Raiicbll     '  HoorcC^   

O  »rci.«i<X  ■      Emu  2  E  J  J 

H.tp.r  '''".'•i  '^"I^^Sl. .'   *  I  /o.ia=bo  Clf,  Atl.nlTT  ^^7" 

0*rh««  D«B      |C*T3Wi,  Id..ho  CitXii^^i      '       Troutdale  G8  OAiUnla  SuuK        Sun  V.lleyl 

Desr  Flat  Dam 


Polaris 


SvaAFall-  PI 


O  Fairfield  RS 
11  ClCy 


NORTHEASTERfN 


Veat  YellovBtoDel 


o    ■>■■  it®! 


ml  la  42  N»  J 


Grand  Vle» 


"n^alley^ 


Richfield 


iR  SNAKE 


.  ralla  CAA  AP  ( 


O  Sttalw  Rl»»r 


, — ■  uyy.ifc  p.r 
jPLAINaf'"""  "J^^L 
I     o  A 


Rlrl*  12  E5E 
U/./Cn*>  P.ll/  2  ESS 


jO-  PalryU 


1  Shoshon«  /-s  1- 
-      Gor>dln/  CAA 


TS^>r^.,c,.o2     S  EASTERN  I 
1 


Ab«rd««n  %xp 


SOUTH  WESTir^I^h>^IGHLAND|  \ 


v.j-'n '.11. 3»En  •"••i.y^.  I      (uirwi  AAinc;)  A 


116  HvndlT*  Rcb 


P«rk  Taller 


11  oo 


io-i6-m»c-ap 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH  1951 


JS      3  6 


IAN  |tIME_ZONE   1 


I20TH  MERIDIAN 
ToSTH     MERIDIAN    TIME  ZONE 


Ferry  1  Sf 


'ArtjHANDLE 


I       ^P'-iest  Riv  Exp  St 'l 

I  SanT^l^ir^jip  staS 

Newport  V  |! 


Deer  Park  2  £ 


^1    Bayvie*  Model  Basin  \36 
Spokane  Simalt   '  ^Trout  Creek  2  I 


Spokane  IB  AP 


It  /  1  ITrout  Creek  2  » 

/I  i    ^i  ^ 

/  •  Deception  Cr\Hi 
C<>eur  d'Aiene  Hs"    I     •  tk  . 


Llbby  32  SSB 


•alUce  WooJlaDfl  jSJC^tV, 


ThoBpsoD  Falls  PH       Ujneplne  1  WN* 


lunuaer  2wsr  /' 


D^.Kullaa  PB8B  CAA 


.  ;  Pot lat\ 
^ColX_ai  1  KW 

puii„„  j^NORTrt, 


l.osco.„  o, 

"  "  ™  j-|-_^'"~iCgNTR/^ 


RS        _  Cayuse  Creek 

LOIO  P.ss^ 


O  Durkee  3  NN* 


alheur  Br  Exp  Sta  1/ 


IDAHO 


STATUTE  MILES 


STATION  LEGEND 

O      •      ^    Prvcipttation  only 

<D  Precipilahon,  storage 

-O  -O-  Precipitation  and  Temperature 

-<J)-  -(^  Precipitation,  Temperature  aad  Evaporation 

Type  of  gage:      O  Non-recording : 

•  Recording:  <»  Bo(A  /ypes 


HO- 


NOeTHEASTErtlNl 


arper  fama  Exp 

Adrian  O* I  , 
Ovybee  Daa      iCaldeell  ITOo  city 


Deer  Fiat  Dam    Ln.  '^'fO-Woli 


Deadvool  Sutoailt 


i|t^^ncht5       ^MooA  Cr  Siknlt  J/l, 

...^"S    „raaho*fiv      AuV.  2       \/  > 

BofrV.jB..iJ  ^1    MP  Vleona  ''.^  ^ 

^OUtdale  GS  ^AtCanta  Suuit        Sun  Valleys'  I 
Shake  >    "  " 


1        O-  Lakevlee     T  . 


Yellowstone  Park 


WkaV  US'         K"'"  '.i' 


-o 

Hc  Deraltt  26  I 


^^el2  ESE^^  I 


Richfield  -O 


—  ^  ^^^^Goodlngi 


— ■Set  rrTtAl.^_»|j|^**^  T 


SOUTHWISTILRN  H1GHLANd|; 

TH 


/  j      J-''  ^I^hJHland^ 


Ma  lad  CAA  AP  ( 


I  yontpeller  RS 


Park  valley 


Oarland  XWirao  1 

otheellOO  5*  Logaa 


Loiran  tISAC  Exp  sti 


Hevlsed  1 0-56-*llPC-3r 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQDAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
HOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


NOUGHT  < 

IteniCKH  'ALLS  1  9W 


«Ln  MOU*tT«IN 

AWirv  MOOCL  AA«IN 
«e»tTO»t  DAM 
^10  C«CCK  I  s 

•LACK^OOT 


OJTi 


SINOHAM 

oxvMse 

CLMOBE 


ELMORE 
04  7  d  FitEMONT 
0*»3  EL-OIIE 
0*9d  ELMORE 
09?S  SMOSMONE 

094d  BLAINE 
OdAf  KOOTENAI 
OTBfl  aONNER 
Oa3!l  VALLEV 


■LACtfOOT  0AM 

092 

1  CARIBOU 

1 

*3  0 

111  43 

620C 

6e 

6f 

: 

1  »lms 

100 

1  GOOD INC 

1 

42  5 

114  97 

326« 

6t 

tt 

1  flOGUS  AASIN 

101 

1  BOISE 

1 

*3  *< 

116  oe 

6196 

'  SOtSC  LUCKV  ftAK  0AM 

: 

;  "OtSE  we  AiRPonT 

107 

1  ADA 

43  9 

116  13 

284: 

Mil 

MIC 

c 

HONNERS  FERRV  1 

lOT 

BOUNDARY 

48  4 

116  IQ 

1812 

5P 

if 

: 

121 

TWIN  FALLS 

1 

*2  3< 

114  46 

3500 

9P 

if 

BUNr.ALOW  RAMCR  STATION 

1?4 

CLEARWATER 

*6  3 

lis  30 

2250 

if 

if 

SURKC  2  ENC 

SMOShONE 

•URL'v 

128 

CASSIA 

1: 

*?  3 

113  47 

4180 

ai 

6* 

SUOL'V  FACTORV 

l?fl 

C»SS  lA 

1 

42  3 

113  48 

4140 

: 

•UWLrv  CAA  AIRPOBT 

110 

CASSIA 

1 

42  3 

113  46 

4146 

MIC 

j  CABINET  r.ORGf 

ua 

BONNER 

111*  04 

225? 

51 

l\ 

CAWWRIOCf 

140 

WASHINGTON 

1 

44  3' 

116  4; 

?65( 

CARFV  7  S 

140 

SLA  I NE 

13 

49  n 

113  97 

4799 

61 

CASCAOe  1  NW 

191 

VALLEY 

44  3! 

116  03 

*e6( 

: 

CAVUSe  CREEK 

ISTl 

CLEARWATER 

46  4C 

115  04 

3714 

: 

CENTE^VIlLE  ARflAUGH  KCt 

CHALLT5 

1601 

CUSTER 

I' 

44  3r 

114  14 

9171 

5P 

it 

CMILLr  BARTON  FLAT 

167 

CUSTER 

44  oa 

113  9C 

61*( 

5P 

if 

CLARKIA  RANSER  STATION 

183 

SHOSHONE 

li 

*7  CO 

116  i; 

280( 

: 

CLtfrs 

levi 

OWYHEE 

l; 

*2  *0 

117  OC 

9197 

kt 

^; 

31 

8/ 

COEUR  0  ALFME  R5 

19»i 

KOOTENAI 

47  * 

116  4S 

?15! 

if 

c 

CONDA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  *3 

111  33 

620C 

9A 

9i 

eOTTONMOOO 

2194 

IDAHO 

46  03 

116  >1 

3*11 

6P 

6r 

COTTONXOOO  J  SW 

2194 

IDAHO 

46  07 

lie  2: 

360( 

: 

f^fAOWOOD  0A«» 

2903 

VALLEY 

*i 

4*  1< 

115  3( 

937! 

: 

OEAO-OOD  SI^IT 

2993 

VALLEY 

11 

44  93 

119  34 

700( 

VAF 

OECEfTiON  CREEK 

2*2; 

KOOTENAI 

116  2^ 

: 

ere*  flat  dam 

CANYON 

l: 

43  3! 

116  4; 

291( 

7( 

" 

01  HE 

2971 

IDAHO 

i; 

49  3: 

115  21 

961C 

it 

it 

DRIdCS 

2676 

TETON 

l; 

43  44 

111  01 

6091 

9A 

9J 

5C«0IS  E<P  STATION 

2707 

CURK 

44  1' 

112  13 

9453 

5( 

if 

: 

DunOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CURK 

44  1( 

11?  11 

5123 

hii 

MIC 

et<  RIVER  1  s 

209; 

CLE ARWATEB 

46  *■ 

116  1( 

291< 

4P 

tMMBTT  J  E 

2942 

GEM 

49  9; 

116  21 

290( 

6( 

6( 

FAto'IELO  RANCER  STA 

lloe 

CAMAS 

i; 

43  2; 

114  41 

506! 

9! 

it 

FAIRVLAMN 

9ii: 

Olift-MEE 

I! 

42  3: 

116  St 

8P 

8P 

isac 

3P 

FORT  MALL   IMOIAN  AGENCY 

329* 

8 INGHAM 

i: 

43  o; 

112  2( 

446C 

5f 

if 

GARDEN  VALLFV  ((S 

944a 

BOISE 

( 

44  0* 

115  5! 

3141 

if 

if 

GILMOtE  SUviMiT  RANCH 

3976 

CUSTER 

11 

44  H 

113  31 

e6oc 

OLENNS  FERRV 

3631 

ELMORE 

i: 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


EXPERIMENT  STATION 
i J  S  WEATHER  BUREAU 
S  BUR  RECLAMATION 
S  BUR  RECLAMATION 

JOHN  C  TOOMBS 

BUR  RECLAMATION 
GUST  STEINHANN 
"•RS  FLORENCE  HALS 
9U5  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

NELSON  BENNETT 
J  S  NAVY 

FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 
CLARENCE  W  HILL 

FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
SJS  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ARLO  T  GftUNEBUO 
SHELLEY  HOWARD 
J  5  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
lANK  0  REDFIELD 

tALGAMATEO  SUGAR  CO 
5  CIVIL  AERO  ADM 

,SH  WATER  POWER  CO 
ROLO  M  TUCKER 
STUART  DOPF 

CXJUGLAS  PATTERSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MABEL  M  ARGAUGH 
US  FOREST  SERVICE 

IRS  K  L  ROBINSON 
I  S  FOREST  SERVICE 
.RTHUR  J  WHITBY 
CALERA  MINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 


CO 


NACONDA  COPPEI 
LOUIS  KLAPPRIC 
SABI  FREI 
PETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 

JUS  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
»OYCE  VAN  CUREN 
3E0RGE  E  WYNNE 
^RS  2ILPHA  L  WEN2EL 

EOITM  STEVENS 

S  FOREST  SERVICE 
J  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
EMIL  KECK 

WAYNE  F  HARPER 

S  FOREST  SERVICE 
TEX  PAYNE 

U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 

S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 
E  0  STONE 

IS  SOIL  CON  SERVICE 
I  S  CIVIL  AERO  AOM 


LAURENCE  JOHNSON 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 

CHARLES  D  COWGILL 
FRED  A  PROFFER 
HPS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRI5T 
GEORGE  W  MEYERS 

:iVIL  AERO  ADM 
(EATHER  BUREAU 
LEATHER  BUREAU 
>  CALLEN 
MRS  MARY  J  FLEMING 

I  S  BUR  RECLAMATION 
Sjus  SOIL  CON  SERVICE 
MOOTH  SIDE  CANAL  CO 
ENaRT  l  brugm 

IRVING  H  LASKEY 

S  FOREST  SERVICE 
T  CILROY 
lABRY  U  GIBSON 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 

^JAMES  0  CHAPMAN 

I  S  FOREST  SERVICE 


NIUS  I 


CRO"Ti 


S  CIVIL  AERO  ADM 

S  FOREST  SERVICE 

5  FOREST  SERVICE 

S  FOREST  SERVICE 

F  LINOENSCHMITT 

JAMES  W  DOSS 

5  BUR  RECLAMATION 
S  FOREST  SERVICE 
.  SOIL  CON  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 


DIVERSITY  OF  IDAHO 

B  GOWEN 

CLOSED  2/24/9a 
*ALG*MATED  SUGAR  CO 

S  FOREST  SERVICE 

JOHN  KOEPL 
*J  5  FOREST  SERVICE 
HERPERT  J  HARDY 
ALFPED  A  BROOKS 
IRS  OOROTMy  NALLY 

I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  BUR  RECLAMATION 
;TATE  eXP  STATION 
iMALGAMaTED  SUOAR  CO 


FOREST  SERVICf 
i;S  GCOLOQICAL  SURVEY 
|UR  INDIAN  AFFAIRS 

S  WEATHER  BUREAU 


PGR THILL 
POTLATCM 
PRAIRIE 

PRESTON  7  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

PUNGO  CREEK 
PUTNAH  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIOGINS  RANGER  STATION 
RIRIE  12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STi 
SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
STI8NITE 

STREVELL 
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SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
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THREE  CREEK 
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TWIN  FALLS  2  NNE 
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BONNEVILLE 

MINIDOKA 
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BENEWAH 
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LINCOLN 
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CLARK 
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ADA 
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OWVHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 
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9493  SHOSHONE 
949(  SHOSHONE 
"  CARIBOU 
963!(  WASHINGTON 

LEWIS 
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94     292C  4« 
4670 


420<f 
4969  TP 
217d 


116  96  399C 


119  AC  398€ 


R  6  DENHAM 

CITY  OF  POTLATCH 

ORA  L  ENGELHAN 

I  CRABTREE 
J  S  FOREST  SERVICE 

I  EDWARD  BUDELL 
*^ORT  HALL  IR  PROJ 
LESLIE  P  euSHRV 
,U  S  FOREST  SERVICE 
L  JOLLEY 


INIOOKA  IR  PROJ 
JERGENSEN 
S  FOREST  SERVICE 
WB  OBSERVER 
TATE  EXP  STATION 


ELI 


I  S  FOREST  SERVICE 
ICON  e  VANSANT 

I  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
BRADLEY  MINING  CO 

IDAHO  STATE  POLICE 
ELMER  TIMOTHY 
EOWABO  F  SEAGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMENT  STATION 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 
SUS  SOIL  CON  SERVICE 
5JS  SOIL  CON  SERVICE 
U  5  BUR  ENTOMOLOGV 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 

iJS  SOIL  CON  SERVICE 
FEATHEHSTONE  J« 
VERN  E  COLLINS 
JOHN  C  SMITH 
MCRVIN  V  LING 

MALLACK-HOWARD  L8R 


J  S  CIVIL  AERO  ADM 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of   Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

! 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  , 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  ! 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table.  I 

i 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  | 
name,  also  Salmon) )are  based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-  i 
term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955.  j 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  I 
ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift-  , 
Ing  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  1 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table; 
include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet. and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  inn 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  ^ 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST.  I 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J. and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in-  I 
dlcate  the  following:  . 

t 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 

later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin.  j 

G    "Soil  Temperature"  Table.  i 

i 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  1 

J    "Supplemental  Data"  Table.  ] 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or  j 
August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication.  j 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

3S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable.  * 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Stimmary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  'Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Precipitation 
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Average 
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Term  Means 

$ 

X 

<u 

& 
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Si 
& 

Degree  Days 

No  of  Days 
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1  Departure 
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Term  Means 

Greatest  Day 

& 

Snov 

,  Sleet 

No 

ot  Doys 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

1    50  or  More  | 

—  0 

■J 

S  > 

bJ 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

AM 

5.2.2 

33.5 

42.9 

68 

30 

26 

29 

658 

0 

0 

11 

0 

3  .09 

.75 

18 

.0 

0 

9 

1 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

57.2 

34.7 

46.0 

- 

0.7 

71 

30 

27 

27 

565 

0 

0 

12 

0 

2.19 

1  .13 

•  62 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

CABINET  GORGE 

55.7 

35.0 

45.4 

71 

13 

29 

29+ 

584 

0 

0 

9 

3,56 

.65 

17 

.0 

0 

11 

1 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

56.  9M 

36. OM 

46.  5M 

- 

0.5 

70 

14 

28 

6 

549 

0 

3.94 

2.18 

1.32 

4 

T 

0 

12 

1 

1 

PORTHILL 

57.6 

33.0 

45.3 

0,5 

72 

13 

27 

29+ 

582 

0 

13 

1.93 

,99 

,38 

20+ 

.0 

0 

e 

0 

0 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

5it.9 

31.5 

43.2 

- 

0.7 

69 

30 

25 

29  + 

645 

0 

0 

18 

0 

3.82 

1,91 

,94 

17 

10 

2 

0 

SAINT  MARIES 

56. 5M 

34.  OM 

45. 3M 

2.1 

72 

1  3 

27 

29 

584 

0 

0 

14 

0 

3.93 

2.23 

1.5 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

54  .  9 

34  .0 

44.8 

1.2 

69 

30 

27 

29  + 

599 

0 

0 

13 

0 

3.43 

1  .54 

,74 

17 

T 

0 

9 

2 

0 

44.  9 

0.8 

3.24 

1.73 

•  2 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

51.1 

31.7 

41.4 

2.0 

69 

13 

25 

6 

699 

0 

0 

19 

0 

2.50 

.40 

.39 

17 

9 

0 

0 

GRANGEVILLE 

52.3 

32.8 

42.6 

2.3 

69 

13 

26 

6 

667 

0 

0 

16 

5.55 

2,94 

1.08 

22 

8^0 

2 

22 

14 

2 

1 

MOSCOW  U  OF  I 

5A.  1 

35,6 

44.9 

1.3 

69 

1  3 

29 

19 

597 

0 

0 

5 

0 

4.60 

3,01 

.93 

17 

•  0 

0 

13 

3 

0 

NEZPERCE  2  E 

51 

33.9 

42.7 

71 

13 

29 

6 

664 

0 

0 

12 

0 

3.69 

.72 

20 

2^9 

0 

13 

1 

0 

pnT  1  A  T  ^"H 

54.  9 

35.0 

45.  0 

0.5 

63 

30  + 

28 

29  + 

593 

0 

0 

9 

0 

3.65 

1  .66 

1.00 

16 

T 

T 

4 

14 

1 

'1 

1.1  r  My"  LiC  CT  CD     1  CC 

49  .  0 

30.5 

39.8 

3.5 

66 

13 

25 

29+ 

759 

0 

0 

22 

D 

6.03 

3.52 

1.19 

27 

12^0 

3 

26 

IS 

3 

1 

U  1  V  i  o  iUN 

42 .  7 

2.3 

4.  34 

2  •  30 

4.5 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

59.7 

36.7 

48.2 

- 

2.3 

77 

13 

31 

24 

497 

0 

0 

7 

0 

6.39 

2.95 

1,88 

20 

•  0 

0 

14 

3 

1 

KOOSK I  A 

61.6 

36.0 

48.8 

1.8 

79 

13 

27 

6 

4  77 

0 

0 

10 

5.29 

2.62 

,  06 

20 

T 

0 

12 

3 

Q 

LEWISTON  WB  AP  //R 

59.3 

38.4 

48,9 

- 

2.5 

74 

1 3 

33 

28+ 

477 

0 

0 

0 

2.03 

.89 

,45 

10 

•  C 

0 

t 

C 

9 

OROF I  NO 

63  .  4M 

3  7  .  3  M 

50.  4M 

1.0 

77 

13 

30 

29+ 

430 

0 

0 

6 

4.54 

2.42 

.  85 

20 

•  0 

0 

0 

R I GG I NS  RS 

61.0 

38.0 

49  .  5 

3.1 

74 

30 

3  1 

29+ 

46  0 

0 

0 

3 

0 

3.06 

1.55 

.0 

0 

0 

r\  T  \/  T  C  T  f\kt 
D 1 V  i  b lUN 

49.2 

2.7 

4.26 

2.11 

T 

CENTRAL  MOUNTA I NS 

A  FVUt  Kb  UN  \Jf\'^ 

34.1 

44  ,  4 

67 

16+ 

28 

27+ 

614 

0 

0 

1 0 

0 

3.11 

1.08 

3 

T 

0 

7 

1 

1 

A  R ROW ROCK  DA  M 

* 

35.3 

45.2 

3.5 

69 

14 

3  0 

6  + 

5  87 

3,29 

1,70 

1 .  29 

3 

1.3 

1 

3 

t 

1 

1 

A  V  t  K  Y    K  3 

55.8 

34.7 

45,3 

1.0 

71 

30 

27 

29  + 

587 

0 

0 

9 

0 

4,38 

1  ,93 

0 

Hit)  L Kb br.   i  b 

46.2 

22.8 

34.5 

2.2 

60 

13 

1 1 

24 

910 

0 

0 

28 

5.11 

3,49 

1.45 

4 

31.0 

♦1 

4 

15 

3 

1 

DU'%NC     C     CI "i  C 

45.3 

29.5 

37.4 

1,1 

59 

30  + 

24 

29+ 

819 

^ 

28 

4.59 

2  .15 

.  73 

14 

7.1 

47 

4 

14 

2 

0 

("A       APiF    1  MW 

4  7.0 

28.0 

37.5 

60 

14+ 

11 

6 

818 

0 

0 

25 

2.67 

a  47 

3 

15.5 

7 

3 

9 

C 

0 

t_UDALI    bLftLIsOlKU  MilNt 

AM 

40.1 

20.1 

30.1 

52 

16+ 

1  0 

6 

1039 

0 

2 

29 

0 

2 .  72 

.  5E 

21 

25.5 

2£ 

4 

1 1 

1 

Q 

DEADWOOO  DAM 

47.  1 

22.6 

34.9 

1.9 

57 

30+ 

9 

^ 

895 

0 

0 

30 

0 

4,05 

2  .09 

.77 

3 

36.1 

61 

3 

12 

2 

0 

44  .  5 

22.0 

33.3 

58 

13 

10 

28 

942 

0 

0 

30 

0 

3  .98 

.64 

20 

38 

4 

13 

2 

0 

ELK   RIVER  1  S 

54.  1 

29.3 

41.7 

68 

13 

19 

1 0 

69  0 

0 

0 

23 

° 

6.74 

1.21 

4 

3.0 

0 

17 

5 

1 

FA  I RF [ ELD  RS 

49.5 

25.8 

37.7 

62 

30+ 

10 

^* 

814 

0 

0 

26 

0 

2,46 

.63 

3 

6.4 

6 

3 

7 

2 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

57.4 

31.7 

44.6 

1,8 

71 

11 

24 

6 

608 

0 

0 

19 

0 

3,62 

1  .84 

•  75 

3 

10 

2 

0 

GROUSE 

45.0 

18.4 

31.7 

58 

30 

-  5 

6 

991 

0 

0 

30 

1 

2.20 

1.16 

.91 

3 

25.0 

22 

4 

7 

1 

0 

HA  I  LEY  AP 

50.5 

24.1 

37,3 

5,6 

64 

15 

10 

6 

827 

0 

0 

30 

0 

2  ,06 

.91 

.66 

3 

7 

1 

0 

HILL  C I T Y 

48.1 

26.0 

37.1 

3.1 

62 

30 

16 

6 

829 

0 

0 

27 

0 

1,81 

.75 

•  60 

3 

7 

1 

0 

T  riA  Mn  r  i  tv 

52.8 

29.3 

41.1 

3.1 

65 

30 

20 

6 

713 

0 

0 

23 

0 

3,49 

1  .98 

1*16 

3 

i 

2 

i 

N  C  LLUOO 

M 

54.7 

36.0 

45.4 

1.0 

72 

14+ 

30 

29+ 

583 

0 

0 

4 

0 

4,01 

1  .84 

.56 

4 

1  .0 

1 

4 

12 

2 

0 

LU  wri  AN 

52.9 

27,9 

40.4 

2.7 

66 

30 

20 

6 

732 

0 

0 

26 

0 

4,51 

2.89 

1.41 

3 

7.5 

20 

3 

10 

2 

1 

MC  CALL 

44.4 

27.1 

35.8 

1.8 

59 

30 

17 

5 

873 

0 

0 

25 

0 

3.83 

1.92 

.74 

17 

22.0 

35 

4 

12 

1 

0 

MULLAN  CAA 

50.5 

31.6 

41.1 

70 

1 3 

27 

29 

709 

0 

0 

19 

0 

4,23 

.69 

17 

T 

3 

1 

11 

4 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

AM 

0 

0 

2,60 

.91 

.66 

18 

8.1 

5 

26 

{ 

1 

0 

OBSIDIAN  2  NNW 

44.3 

15.0 

29.7 

4.0 

55 

30 

-  9 

6 

1050 

0 

0 

29 

1 

2,24 

1  .03 

.53 

3 

47 

10+ 

8 

1 

^ 

PIERCE  RS 

AM 

49.6 

28.1 

38.9 

- 

3.4 

70 

14 

22 

6 

779 

0 

0 

26 

0 

6,99 

3.61 

1.27 

4 

6 

1 

STIBNITE 

AM 

42.8 

16.7 

29.8 

55 

30 

6 

26 

1051 

0 

1 

30 

0 

4,07 

.75 

3 

28.5 

48 

3 

14 

1 

0 

SUN  VALLEY 

46.3 

18.3 

32.3 

- 

5.5 

58 

30 

0 

6 

971 

0 

0 

30 

1 

2,32 

1  .23 

1.05 

3 

24.0 

40 

3 

5 

1 

1 

WALLACE 

53.5 

33.4 

43.5 

2.3 

71 

13 

26 

29 

639 

0 

0 

14 

0 

4.72 

2.23 

.63 

16 

T 

T 

22 

12 

4 

^ 

WAi  1  Af"F  unnni  amh  Dai?i^ 

AM 

50.7 

33.1 

41.9 

2.3 

68 

14 

26 

29 

684 

0 

0 

13 

0 

4,48 

2  .08 

.62 

18 

.  5 

0 

13 

3 

38.2 

2.5 

3.75 

1 . 74 

12 . 1 

^fll  ITHWF^TFDW    \/A  1  1  FVC 

HnTCF    1  WfteV    DFAl^  HAM 

60.6 

37.5 

49.1 

74 

15 

29 

5 

471 

0 

0 

4 

0 

2,87 

.97 

3 

.0 

0 

2 

nr^T^PUQAD                             /  /  D 
DL'ioc"OAr'  //l^ 

57.7 

37,8 

47.8 

2.1 

73 

13 

29 

27 

510 

0 

0 

4 

0 

1  ,94 

.84 

.37 

21  + 

T 

T 

24+ 

6 

0 

^ A  L  UWb  LL 

62.5 

36.6 

49.6 

1,3 

77 

13 

29 

27  + 

456 

0 

0 

4 

0 

1,44 

,50 

.44 

22 

0 

7 

0 

Q 

f  AUDDTrM^C 
AM  H  K  1  Uu  t 

59.5 

29.6 

44.6 

4,6 

73 

13 

21 

29+ 

607 

0 

0 

1 8 

2,29 

.79 

.45 

3 

.0 

0 

7 

0 

Q 

Iw UUNC  t  L 

57.0 

35.4 

46,2 

1.4 

70 

14 

29 

6 

557 

0 

0 

6 

0 

3,36 

1.10 

.50 

17 

T 

T 

26 

12 

1 

Q 

riFFD    F1  AT  riAM 

59.9 

37.2 

48.6 

2.0 

74 

13 

30 

1  2+ 

486 

0 

0 

3 

0 

1,24 

.42 

.45 

22 

•  0 

0 

4 

c 

Q 

FMMFTT    5  F 

61 .  2M 

35  .9M 

48  .  6M 

3.3 

71 

20 

30 

27+ 

487 

0 

0 

11 

0 

1  .39 

•  35 

.42 

22 

•  c 

° 

5 

0 

M 

M 

M 

76 

15 

24 

26 

0 

0 

0 

.94 

.18 

.  27 

17  + 

0 

GRAND  VIEW 

65.2 

35.6 

50.4 

1.9 

80 

16 

27 

6 

432 

0 

0 

7 

0 

1  ,62 

.  74 

.49 

3 

•  c 

G 

! 

0 

KUNA   2  NNE 

61.1 

33.7 

47.4 

1.9 

75 

13 

25 

28 

518 

0 

0 

13 

0 

•  89 

.  16 

.44 

22 

° 

'i 

Q 

0 

MERIDIAN  1  W 

_ 

76 

13 

27 

° 

° 

8 

1.16 

.05 

.37 

22 

T 

9 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

AM 

59.  3M 

34. 4M 

46, 9M 

- 

1,7 

74 

16 

25 

27 

537 

10 

Q 

1.39 

.45 

.60 

3 

•  0 

0 

4 

1 

0 

NAMPA  2  NW 

AM 

59.6 

36,5 

48,1 

75 

14 

30 

28+ 

501 

0 

0 

6 

0 

.84 

.41 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OLA   5  S 

59.3 

32.9 

46.1 

70 

16  + 

28 

6 

560 

0 

0 

14 

2.82 

•  52 

22 

•  0 

0 

1 

0 

PARMa  EXP  STA 

61.8 

36.6 

49.2 

2.6 

76 

13 

28 

27+ 

467 

Q 

Q 

1.79 

,96 

•  47 

22 

•  0 

0 

7 

0 

0 

PAYETTE 

63.5 

36  .4 

50.0 

- 

1.3 

77 

13 

28 

6 

445 

0 

0 

8 

0 

1.88 

1,08 

.31 

21 

•  0 

0 

9 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

63.7 

40.5 

52.1 

1.9 

78 

15 

34 

27 

381 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.36 

.31 

22 

•  0 

0 

9 

0 

0 

WEISER  2  SE 

60. 4M 

36. 4M 

48, 4M 

4,0 

72 

14  + 

30 

27+ 

493 

0 

0 

8 

0 

1.71 

.72 

.30 

3 

•  0 

0 

5 

0 

0 

D  T\/  TOM 

4B.3 

2.6 

1.76 

.64 

1.5 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

CLIFFS 

63 

15 

11 

5 

0 

0 

0 

FAI RYLAWN 

52. 6M 

30, 5M 

41. 6M 

66 

15 

18 

5 

698 

0 

0 

0 

12^0 

2 

3 

GRASMERE 

54.0 

26,9 

40.5 

70 

15 

13 

4 

726 

0 

0 

25 

0 

.50 

.13 

7 

3 

0 

0 

HOLLISTER 

57, OM 

30, OM 

43. 5M 

2,2 

73 

15 

0 

1 

638 

0 

0 

21 

0 

THREE  CREEK 

53.0 

25,7 

39.4 

70 

17 

16 

27+ 

762 

0 

0 

27 

0 

1.38 

,04 

.30 

22 

5^6 

1 

26  + 

6 

0 

0 

DIVISION 

41,3 

2.5 

.94 

.09 

8.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
APRIL  1958 


Temperature 


5  lotion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

g 
f 

From  Long 
Term  Means 

Highesi 

Dale 

s 

t 

ii 

Degree  Days 

No  _ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

£ 
& 

Snow,  Sleel 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

a 
( 
o 

6 

3 

1  on  Gtouivd  1 

& 

1     10  or  More  | 

1    50  or  More  | 

V 

5 

-  s 

S!< 

.  s. 

^s, 

at 

CENTRAL  PLAINS 

BL  I  SS 

59.7 

34.0 

46.9 

1.9 

75 

15 

28 

27+ 

538 

0 

0 

14 

0 

.70 

-  .15 

.35 

24 

T 

0 

2 

0 

0 

BUHL 

59.  7 

36«  2 

48.0 

0.6 

76 

16 

505 

0 

0 

8 

0 

.82 

.13 

•  58 

24 

.  0 

3 

1 

0 

BUftLFV  Am 

57a5 

33.5 

45.5 

1.6 

77 

16 

26 

28+ 

677 

0 

0 

16 

0 

1  .24 

.  09 

.  34 

1 1 

T 

S 

^ 

0 

BURLEY  CAA  AP 

31  .9 

43.7 

- 

3.5 

15 

22 

28 

631 

0 

0 

20 

0 

1.27 

.  46 

.2^ 

23 

1.3 

^ 

24  + 

5 

0 

GOODING  CAA  AP 

56.3 

34.5 

45.4 

2.0 

72 

16 

28 

28  + 

580 

0 

0 

11 

0 

.83 

-  .11 

.17 

17 

T 

T 

4 

5 

0 

0 

HAZELTON 

58.6 

31. 5M 

45. IM 

_ 

2.7 

74 

16 

25 

28 

697 

1.11 

-  .16 

.23 

2 

T 

T 

3 

6 

0 

0 

JEROME 

58.5 

34.0 

46.  3 

■ 

2.3 

74 

16 

24 

28 

663 

13 

° 

1.03 

.05 

.31 

3 

T 

0 

4 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

55.4 

33.6 

44.5 

72 

16+ 

28 

30+ 

606 

1.06 

.35 

24 

1.5 

0 

4 

0 

Q 

PAUL   1   E  AM 

55.4 

31  .4 

43.4 

- 

2.9 

73 

16 

22 

28 

641 

0 

0 

20 

0 

.92 

-  .23 

.25 

2 

1.0 

1 

4+ 

4 

0 

0 

M 

M 

M 

22 

27 

0 

0 

0 

Kit  nr  1 C  L  U 

54.7 

29.9 

42.3 

2.7 

74 

15 

672 

0 

0 

24 

0 

1.06 

.  16 

.30 

5 

0 

RUPERT  AM 

56.4 

32.0 

44.2 

2.8 

76 

17 

27 

26  + 

618 

0 

0 

18 

0 

.84 

.18 

.20 

2 

4 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

58.7 

33.8 

46  .  3 

- 

1.8 

74 

1 5 

26 

12+ 

555 

0 

0 

13 

0 

.66 

.45 

.19 

18 

3 

0 

TWIN   FALLS   3    SE  AM 

58.6 

34  .6 

46.6 

2.1 

74 

16  + 

26 

28 

543 

0 

0 

9 

0 

.66 

.41 

.18 

18 

.  0 

2 

^ 

0 

DIVISION 

45.2 

2 .  7 

.  94 

.08 

.3 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALL I S 

53.6 

28.9 

41.3 

3.0 

70 

30 

2 1 

1 

704 

0 

0 

23 

.72 

.14 

.14 

2.1 

4 

^ 

CHILLY  BARTON  FLAT 

45.7 

23.5 

34.6 

5.4 

58 

1 5 

14 

25+ 

906 

0 

0 

29 

0 

1.14 

.  59 

.32 

4+ 

11.0 

5 

MAY  RS 

52.5 

26  .6 

39.6 

4.9 

67 

1 7 

20 

28+ 

755 

0 

0 

25 

.86 

.34 

.29 

8.5 

3 

Q 

Q 

SALMON 

57.5 

30.1 

43.8 

2.5 

73 

17 

20 

1  2 

630 

0 

0 

17 

0 

1.00 

.43 

•  50 

20 

4 

1 

0 

01 VIS  ION 

39.8 

3.2 

.93 

.37 

7.2 

U""t  K  ^p^M^c  k  i  v  t  k  klj^  l  no 

ABERDEEN  EXP   ST A 

57.2 

29.3 

43.3 

1.8 

73 

17+ 

20 

1 0 

646 

0 

0 

22 

0 

•  85 

-  .14 

.19 

4 

0 

Q 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

55.8 

32.9 

44.4 

1.1 

72 

15 

24 

12  + 

610 

0 

0 

18 

0 

.73 

-  .59 

.32 

2 

1.5 

2 

0 

0 

51.5 

24  .9 

38.2 

4.9 

64 

1  5 

791 

0 

0 

30 

0 

1.45 

.73 

.50 

3 

1 

0 

50.9 

26.2 

38.6 

2.4 

6  7 

1 7 

14 

1  0 

7  89 

0 

0 

27 

0 

1.74 

.  68 

.71 

22 

8  .0 

1 0 

1 

8 

1 

0 

DUBOIS  EXP  sta 

49  .  5 

26.3 

38.9 

- 

3.8 

65 

16 

21 

28 

774 

0 

0 

27 

0 

.80 

.13 

•  2C 

22  + 

4.2 

2 

3 

3 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

52.9 

27.7 

40.3 

: 

3.6 

68 

16 

21 

29 

733 

0 

0 

27 

0 

.75 

~  .15 

.21 

22  + 

4.8 

2 

3 

3 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

56.  7M 

29  .6M 

43. 2M 

2.4 

72 

1  7+ 

20 

12+ 

646 

^ 

^ 

2 1 

.83 

.28 

.20 

22  + 

4.6 

T 

23  + 

4 

0 

HAME?  4  NW 

M 

M 

M 

69 

20 

20 

12  + 

.71 

.  00 

.18 

22 

* 

0 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

54  .7M 

29  .  8M 

42  .  3M 

69 

1 5 

22 

12 

676 

1.06 

.56 

22 

1 

Q 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

53.6 

29.8 

41.7 

- 

3.2 

69 

15 

25 

29+ 

690 

24 

.  54 

"  .40 

.21 

21 

4.2 

1 

2 

IU^HU   rALLb           rjw    wt)  K 

52.6 

26.1 

39.4 

3.0 

70 

16 

w 

\  ^* 

761 

0 

0 

26 

1  .08 

.49 

.  39 

.0 

5 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

52.3 

26.9 

39.6 

2.9 

68 

16 

1 8 

1  3+ 

764 

0 

0 

24 

1  .45 

•  70 

.43 

3 

8.4 

1 

24  + 

4 

0 

DnraTFi  1  n  wq  &d            / /o 

HO    Mr  //IT 

54.3 

32.7 

43.5 

2.8 

72 

15 

639 

0 

0 

17 

1  .04 

-  .28 

.26 

5.4 

2 

2 

3 

0 

52.7 

27.7 

40.2 

68 

15 

1 1 

735 

0 

0 

27 

1.81 

.  76 

.70 

22 

4 

1 

CI  1^  A  D                                                                       A  U 

pUUAK  AM 

63.4 

27.5 

40.5 

2.5 

67 

16+ 

21 

1  3+ 

728 

0 

0 

26 

0 

1  .73 

.94 

.77 

22 

4 

1 

n  T  V/  T  C  T  AAJ 

41.0 

3.1 

1.10 

.31 

4.6 

1 

1  EASTERN  HIGHLANDS 

1 

CONDA  AM 

45.0 

24.1 

34.6 

5.4 

63 

18 

1  0 

6 

907 

0 

1 

25 

0 

1.67 

-  .28 

.39 

Jl 

19.0 

6 

0 

UKltjGb  AM 

47.2 

23.4 

35.3 

2.6 

63 

16 

1 2 

6 

881 

0 

0 

26 

^ 

1.30 

.12 

.50 

5 

1 

jGRACE 

49.5 

25.7 

38.1 

4.0 

67 

16 

1 4 

6 

799 

0 

0 

25 

1.21 

-  .17 

.40 

■> 

7.0 

4 

5  + 

4 

0 

TDutki    t  ce 
<1  KW  IN    J?  it 

50.5 

28.5 

39.6 

1.0 

69 

17 

1 8 

6 

758 

0 

0 

24 

0 

2.18 

1.12 

.79 

21 

6.5 

10 

5 

2 

jlSLAND  PARK  dam 

45.1 

20.6 

32.9 

3.6 

57 

16 

9 

1 1 

958 

0 

0 

30 

0 

2.90 

1.09 

.87 

2  2 

20.0 

45 

9 

1 

Q 

46.8 

23.7 

36.3 

4.8 

61 

20 

1  2 

883 

0 

0 

27 

0 

.54 

-  .66 

.23 

1.5 

4 

1 

1 

0 

0 

Malad 

55.8 

31  .9 

43.9 

1.4 

74 

16 

24 

526 

0 

0 

19 

0 

•  98 

-  .67 

.36 

25 

4 

0 

0 

f<ALAO  CAA  AP 

55.7 

29.9 

42.8 

73 

16 

23 

26  + 

658 

0 

0 

22 

0 

.72 

.25 

3 

T 

0 

3 

0 

0 

MC  CAMMON 

55.3 

31.2 

43.3 

74 

17 

22 

28 

645 

0 

0 

19 

0 

•  86 

.31 

2 

1.5 

T 

4 

5 

0 

0 

MONTPELIER  RS  AM 

48.4 

23.4 

35.9 

- 

5.0 

66 

18+ 

12 

6 

867 

0 

0 

27 

0 

1^07 

-  .64 

.16 

22 

5.0 

6 

2  + 

5 

0 

0 

OAKLEY 

56.6 

31.7 

44.2 

2.6 

74 

15 

23 

29  + 

615 

0 

0 

20 

0 

1  .40 

.25 

.58 

11 

3.0 

T 

4 

5 

1 

0 

Palisades  dam 

49.8 

26.4 

38.1 

71 

15 

10 

12 

aoi 

0 

0 

25 

0 

2.29 

.57 

4 

13.9 

19 

4- 

6 

2 

0 

■POCATELLO  2 

56.5 

33.2 

44.9 

75 

15 

24 

28  + 

598 

0 

0 

16 

0 

1  .97 

.64 

22 

7.7 

1 

22 

6 

1 

0 

PRESTON  2  SE 

56.3 

31.1 

43.7 

73 

16 

21 

1 

635 

0 

0 

19 

0 

1  .00 

-  .93 

.35 

2 

5.5 

0 

4 

0 

0 

SPENCER  RS 

47.5 

24.5 

36.0 

1.8 

66 

30 

17 

13 

862 

0 

0 

30 

0 

2.12 

.62 

.41 

3 

18.8 

17 

4 

8 

0 

0 

STREVELL 

53.5 

29.2 

41  .4 

69 

17+ 

19 

29 

701 

0 

0 

23 

0 

1.37 

.43 

2 

.2 

T 

4  + 

4 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

45.2 

24.4 

34.8 

56 

18+ 

13 

6 

897 

0 

0 

26 

0 

.92 

.35 

22 

.0 

0 

0 

0 

1<AYAN   1  N 

43.7 

21.9 

32.8 

57 

16 

11 

12 

958 

0 

0 

29 

0 

1.27 

.45 

4 

11.8 

24 

5  + 

6 

0 

0 

DIVISION 

38.8 

2.7 

1.43 

.21 

7.6 
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2  j 
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4  j 
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6 

7  1 

8  1 

9 
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15 
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17 

18 

19  1 

20 

1 

21 

22  y 

23  1 

24 

25  1 

1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

8S 

.03 

.17 

.11 

.19 

■  09 

.06 

.12 

•  06 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

73 

01 

06 

ANDERSON  DAM 

3< 

11 

*  i» 

■ 

• 

•  23 

.25 

.05 

.  19 

*  ^_ 

■ 

ARCO  3  NW 

1 , 

4$ 

•  05 

(17 

• 

* 

OA 

arrowrock  dam 

) 

29 

*02 

* 

I  '29 

*  46 

07 

10 

28 

'  38 

02 

*  08 

08 

09 

*  05 

ASMTON  I  S 

1 

74 

T 

•  13 

.21 

*  16 

T 

.71 

.11 

•  21 

.10 

.11 

AVERY  HS 

4 

38 

•** 

•  06 

■  02 

.  06 

•  03 

*io 

•** 

*lft 

*?o 

.05 

•  06 

^05 

PAYVIEW  MODEL  BASIN 

3 

09 

•  08 

* 

*4? 

*16 

*7« 

*n7 
.0 

*  Id 

'19 
*  ift 

* 

RIG  CREEK   1  5 

11 

*i  ft 

* 

* 

• 

(Z 

•  32 

•  70 

.05 

•  50 

ft 
•  10 

RLis*; 

70 

*07 

*  10 

T 

*05 

*0B 
* 

•  *2 

35 

*03 

noise  LUCKY  peak  dam 

2 

87 

• 

•  21 

.97 

.44 

.01 

.04 

.05 

T 

•  18 

T 

T 

.57 

.16 

•  04 

•  01 

.15 

•  02 

nOISE  WB  AP 

//R 

1 

94 

''' 

.37 

•  05 

''' 

* 

.09 

•  28 

PONNERS  FERRY   1  SH 

2 

19 

•  06 

*04 

•  08 

• 

.05 

04 

• 

05 

* 

22 

* 

•  28 

• 

* 

• 

*ft7 
• 

_ 

*i  7 

82 

* 

PURKE  2  ENE 

4 

59 

*03 

06 

* 

40 

* 

19 

1 5 

16 

01 

.73 

*2 

63 

* 

20 

22 

* 

36 

* 

.11 

28 

*  J 

07 

02 

01 

PURLEY 

1 

24 

•  26 

•  18 

.34 

•  10 

.06 

■  04 

.25 

•  01 

BURLEY  CAA  AP 

1 

27 

■  01 

.08 

•  29 

^29 

CABINET  GORGE 

3 

5« 

'n5 

*fti 

49 

*65 

04 

_ 

?0 

.02 

CALDWELL 

•  02 

CAMBRIDGE 

2 

29 

• 

*44 
* 

*45 

* 

*04 
* 

*08 

*42 

!  17 

'09 

•  10 

*03 

I  31 

CASCADE  I  NW 

2 

67 

.12 

•  23 

.47 

.19 

.01 

.01 

.04 

•  08 

.05 

•  12 

•  21 

•  34 

.02 

•  02 

.07 

.27 

•  01 

•  06 

.01 

•  34 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

68 

•  10 

* 

^  *?? 

•  14 

• 

•  16 

•  08 

■  1  2 

t'^ 

•  1 6 

•  02 

*  1  i 

•  '* 

* 

•  06 

T^^ 

*  1*3 

*06 

CHftLLIS 

72 

.05 

* 

* 

.13 

• 

• 

* 

CHILLY  BARTON  FLAT 

•  32 

T 

*  14. 

* 

CLIFFS 

* 

10 

T 

'74 

_ 

COBALT  RLACKflIRD  MINE 

2 

72 

.13 

•  18 

.43 

.13 

.05 

T 

.13 

* 

,05 

■  02 

.25 

T 

.13 

.58 

.17 

.24 

T 

•  09 

•  14 

COEUR  D  ALENE  R5 

3 

94 

•  01 

.21 

•  14 

1  .32 

.15 

.10 

.19 

•  35 

■  42 

■  0? 

.  14 

.07 

*n? 

'ft? 

CONOA 

1 

67 

.15 

.01 

•  39 

•  29 

.10 

• 

'nt 

•  20 

CflTTONWOOD 

.28 

.02 

•  04 

.21 

•  * 

.28 

•  39 

■  05 

.15 

.29 

.25 

•  08 

•  10 

*  ,0 

•  28 

*ft9 
.02 

COUNC  t L 

3 

36 

.05 

.4 

.47 

.16 

*^ 

'  ^ 

•  10 

•  50 

.07 

•  1  0 

•  03 

.22 

.  16 

.19 

.08 

•  42 

DEAOWOOO  DAM 

4 

05 

.18 

.29 

.77 

.35 

T 

T 

.04 

•  18 

•  07 

.20 

.31 

T 

.02 

.19 

•  47 

•  13 

•  23 

.08 

.53 

•  01 

DEER  FLAT  DAM 

1 

24 

•  22 

.02 

.08 

•  10 

.04 

•  07 

.08 

.45 

•  0  5 

.02 

■  11 

DIXIE 

3 

98 

.21 

.04 

.06 

.15 

•  07 

•  03 

T 

•  50 

•  15 

.20 

•  10 

DUBOIS  EXP  STA 

80 

.08 

•  20 

.16 

.03 

•  20 

.02 

.02 

.04 

.05 

DUBOIS  CAA  AP 

75 

•  02 

•  02 

.21 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.21 

•  01 

.07 

.02 

•  14 

ELK  31VEP   1  S 

6 

74 

•  04 

.11 

1.21 

.16 

.08 

•  15 

■  05 

.04 

■  40 

•  29 

•  52 

•  72 

.36 

•  24 

.79 

.15 

*  39 

.10 

• 

EMMETT    2  E 

1 

39 

•  ?6 

'i5 

•  * 

FAIRFIFLO  RS 

2 

46 

•  50 

•  09 

.08 

■  18 

' 

.  11 

• 

FA [RYLAWN 

*  20 
* 

*52 
* 

'  17 
* 

02 

* 

* 

* 

■  4 

*13 

*01 

12 

FENN  RS 

6 

39 

.18 

•  12 

.05 

•  05 

.05 

.23 

•  62 

•  31 

.30 

.52 

.22 

1.88 

.27 

•  46 

•  30 

.03 

.45 

.33 

•  02 

FORT  MALL   IND  AGENCY 

.18 

.07 

GARDEN  VALLEY  RS 

3 

62 

•  ^^ 

* 

* 

•  03 

•  16 

.0 

• 

* 

* 

T 

GLENNS  FERRY 

94 

'o3 

Io5 

*27 

*  18 

*.  , 
* 

•  03 

GOnoiNG  CAA  AP 

83 

.07 

•  04 

•  1  2 

.01 

•  1  0 

-  .10 

05 

02 

14 

.01 

GRACE 

1 

21 

T 

•  40 

T 

•  30 

.07 

•  03 

■  06 

.01 

.02 

.10 

T 

•  21 

•  01 

GRAND  VIEW 

1 

62 

22 

GR ANGpVILLF 

5 

55 

* 

• 

* 

• 

•  34 

.47 

•  0? 

.  36 

•  50 

.09 

1  .08 

•  ^\ 

■  17 

•  24 

GRASMERE 

50 

*  11 
■  11 

.  07 

•  09 

•  10 

*  rti 

*  it 

GROUSE 

2 

20 

22 

25 

* 

91 

*  ^ 

.0 

.  0 

*^ 

* 

MAILEY  AP 

2 

06 

.25 

•  22 

.66 

.17 

.04 

T 

•  09 

.26 

.08 

.20 

•  13 

HAMER  NW 

71 

*of 

*  ^0 

.18 

.03 

•  05 

.  16 

MAZELTON 

1 

11 

.23 

•  21 

•  08 

• 

.02 

•  1*! 

•  01 

•  12 

•  05 

•  ; 

•  01 

•  10 

.22 

.60 

■  22 

.10 

%\i 

•  35 

''' 

.  Oc 

MOLL  1  ST  ER 

.  9 

.13 

•  04 

.15 

.10 

.30 

08 

HOWE 

2 

.01 

T 

.30 

.19 

1.20 

T 

•  02 

.19 

•  04 

.02 

T 

.05 

IDAHO  CITY 

3 

•  49 

*  ?^ 

.11 

*  ?^ 

* 

•  13 

•  2( 

.03 

•  02 

•  33 

•  1) 

IDAHO  CITY   n  SW 

3 

95 

.10 

.10 

.  03 

.03 

.07 

•  49 

•  03 

.03 

• 

*  ' 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

1 

.06 

* 

* 

• 

•|: 

*  1ft 

*03 

.01 

IDAHO  FALLS   16  SE 

2 

*03 

44 

* 

*  20 

*2C 

*  80 

*06 

06 

*  10 

09 

•  08 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

54 

T 

.01 

.03 

■  04 

•  05 

T 

T 

T 

T 

.21 

.19 

T 

T 

•  01 

IDAHO  FALLS  42  NH  WB 

R 

1 

.08 

.06 

*  ^0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

I 

45 

.0 

*47 

.43 

~ 

*  rh. 

*fti 
.03 

*n4 
* 

- 

I RW IN   ?  SE 

2 

18 

ISLAND  PARK  DAM 

2 

90 

* 

' 

''' 

•  28 

.87 

■  8 

*^ 

* 

JEROME 

1 

.03 

.20 

■  31 

•  05 

.08 

T 

•  16 

.02 

■  06 

.15 

T 

KAMI  AH 

4.22 

'si 

•  04 

•  05 

.04 

.34 

,07 

.  44 

.40 

.10 

■  44 

.37 

.  58 

•  10 

KELLOGG 

4 

.01 

*  Al 

•  19 

.03 

*7« 

KOOSK I A 

5 

29 

.68 

' 

•  11 

.03 

.02 

.47 

.08 

.38 

•  34 

.1 

.15 

•  98 

•  03 

.86 

•  1  0 

•  01 

.47 

•  35 

.05 

KUNA    ?  NNE 

.89 

' 

07 

* 

•  02 

*'' 

.02 

.44 

.03 

*'' 

.13 

LEWISTON  WR  AP 

//R 

2 

.03 

T 

.03 

.03 

•  13 

T 

•  45 

•  05 

.07 

.24 

•  06 

•  31 

T 

.03 

•  18 

.15 

.02 

•  16 

T 

T 

.12 

T 

LIFTON  PUMPING  STA 

54 

.01 

.05 

•  03 

•  07 

.09 

•  23 

.01 

"'" 

•  03 

.  02 

LOWMAN 

4 

.51 

1.41 

•  13 

.12 

.08 

.49 

T 

•  03 

.12 

•  54 

■  06 

.  25 

.07 

.41 

98 

•  01 

'^fl 

•  1  3 

•  04 

"'" 

•  02 

*  A* 

MAr"An 

72 

*2l 

25 

*01 
* 

.01 

•  02 

•  05 

MAY  RS 

86 

.29 

•  03 

•  03 

•  02 

■  Oi 

.01 

.15 

•  07 

T 

.21 

T 

MC  CALL 

3 

83 

.45 

■  04 

.  29 

.74 

.07 

■  20 

.32 

.  3f 

•  14 

•  25 

.10 

MC  CAMMON 

86 

.01 

*i  1 

*  IB 

T 

•  13 

MER 1 D I AN  1  W 

1 

.16 

*  1  fi 

.05 

T 

.08 

•  10 

•  10 

.  37 

.06 

.02 

■  09 

" 

MINI DOK A  0AM 

1 

*06 

*13 

15 

* 

.0 

*03 
* 

.06 

.11 

.09 

■  35 

*09 

MONTPEL I ER  RS 

1 

.07 

.06 

.10 

.10 

.08 

T 

•  03 

.09 

.03 

.16 

.05 

.  12 

.05 

.11 

.09 

MOSCOW  U  OF  I 

4 

.60 

*lt 

.07 

.25 

.02 

.03 

.15 

•  23 

■  07 

.15 

.93 

.01 

.15 

•  89 

•  21 

.11 

.07 

.04 

.  28 

.67 

.01 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

1 

.39 

.19 

MULLAN  CAA 

4 

.23 

.02 

*ft? 

*** 

•  04 

.04 

.10 

.02 

•  23 

•  34 

.56 

.  59 

.69 

T 

.  50 

•  13 

.  24 

.11 

.03 

'nl 

NAMPA  2  NW 

.84 

.10 

.06 

.02 

•  02 

.05 

.03 

.04 

.41 

.02 

.03 

* 

NEW  MEADOWS  RS 

2 

.60 

T 

.24 

.1^1 

.24 

.03 

T 

.01 

T 

.22 

.05 

.66 

.03 

.04 

•  05 

.11 

•  02 

.  28 

.04 

.37 

.02 

NEZPERCE  2  E 

3 

•  69 

.20 

.02 

•  10 

■  28 

.11 

.25 

.48 

■  01 

.  16 

•  72 

T 

•  42 

.  17 

•  04 

■  28 

.12 

OAKLEY 

1 

.40 

*ft- 

.01 

T 

•  14 

OBSIDIAN  2  NNW 

2 

•  24 

•  32 

.16 

•  16 

■  07 

.02 

•  04 

•  21 

•  24 

•  08 

T 

.21 

OLA   5  S 

2 

•  82 

•  30 

.15 

.35 

.05 

.30 

.05 

•  30 

.52 

•  40 

.40 

OROFINO 

4 

•  54 

.02 

■  41 

T 

.03 

.06 

.07 

.26 

■  13 

.27 

.58 

.18 

.23 

.85 

.04 

•  44 

.19 

.01 

• 

.55 

.18 

.04 

PALISADES  DAM 

2 

•  29 

T 

.06 

.57 

.25 

.  02 

T 

■  14 

.01 

•  16 

•  55 

•  07 

•  02 

•  04 

■  01 

.  35 

.04 

PARMA  EXP  STA 

1 

.79 

.40 

•  14 

.08 

.13 

.15 

■  04 

T 

•  47 

•  07 

•  15 

.16 

PAUL    1  E 

.92 

.25 

•  20 

.20 

.06 

•  09 

•  06 

.10 

PAYETTE 

1 

.88 

.27 

.11 

.24 

•  02 

.14 

.18 

•  19 

T 

T 

•  31 

•  09 

•  04 

.  14 

.15 

PICABO 

.  28 

•  09 

.25 

T 

T 

PIERCE  RS 

6 

•  99 

T 

1.27 

•  16 

.02 

.20 

T 

.09 

.50 

.21 

.54 

•  04 

.99 

.  16 

•  86 

•  76 

•  45 

•  23 

T 

•  42 

POCATELLO  2 

1 

.97 

T 

.35 

T 

.45 

•  05 

T 

.01 

T 

.26 

T 

.54 

•  10 

.01 

.02 

.16 

T 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

I 

.04 

•  2S 

•  26 

•  03 

.  02 

■  08 

.08 

.24 

T 

.02 

T 

.  06 

PORTHILL 

1 

•  93 

.08 

.12 

•  20 

.04 

.07 

.  14 

.  6 

■  19 

•  38 

.12 

.12 

•  36 

.07 

T 

POTLATCH 

3 

.65 

.10 

.10 

.10 

T 

T 

T 

.10 

.30 

T 

1^00 

T 

.10 

•  30 

•  20 

.30 

•  10 

T 

•  35 

.30 

.30 

T 

PRESTON  2  SE 

1 

•  00 

.01 

.35 

•  23 

.10 

.08 

T 

.08 

.04 

•  11 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3 

.82 

•  10 

.19 

■  32 

.13 

.01 

''^ 

.03 

.09 

T 

■  09 

■  31 

•  55 

•  94 

.11 

•  44 

.38 

•  01 

.03 

.  06 

•  03 

RICHFIELD 

1 

•  06 

.18 

•  30 

.15 

.04 

•  02 

T 

.06 

.09 

.10 

.  12 

T 

RIGfilNS  RS 

3 

*06 

.10 

•  65 

.15 

''" 

.05 

•  21 

.31 

•  08 

.20 

■  17 

• 

* 

.37 

.26 

.12 

.04 

T 

* 

.39 

RIRIE  12  ESE 

1 

.63 

.05 

■  02 

.14 

.14 

.02 

.07 

.96 

•  11 

T 

.04 

.06 

RUPERT 

.84 

•  20 

.  18 

•  12  T 

.06 

.09 

.08 

•  11 

T 

SAINT  ANTHONY 

1 

•  81 

•  02 

•  48 

.30 

.03 

.70 

•  07 

•  01 

•  03 

.15 

.02 

5A INT  MARIES 

3 

•  93 

.05 

.08 

•  01 

1.40 

•  12 

.18 

.15 

■  49 

.56 

.17 

•  10 

.27 

.02 

•  04 

.16 

.13 

SALMON 

1 

.00 

.0] 

.11 

.50 

.12 

.13 

SANDPOINT  EXP  STA 

3 

•  43 

•  10 

.09 

•  15 

.22 

T 

.04 

T 

.35 

•  34 

.61 

•  74 

T 

.35 

•  38 

.03 

.03 

T 

T 

SPENCER  RS 

2 

.12 

.27 

.25 

•  41 

.31 

.06 

T 

.23 

■  06 

•  19 

.14 

.20 

STIfiNITE 

4 

•  07 

.12 

.40 

.75 

T 

T 

T 

■  18 

T 

.10 

T 

•  12 

T 

.05 

.22 

.34 

.20 

.18 

.40 

.35 

.09 

T 

.06 

.35 

.16 

T 

T 

STREVELL 

1 

.37 

.27 

.43 

■  35 

.03 

•  06 

.06 

.15 

.02 

SUGAR 

1 

•  73 

.06 

.07 

.02 

.04 

.38 

.02 

.77 

•  12 

.05 

T 

.04 

.16 

SUN  VALLEY 

2 

.32 

■  06 

.25 

1.05 

.20 

.06 

•  02 

T 

T 

.10 

•  06 

•  08 

•  08 

•  08 

.06 

.20 

SWAN  FALLS  PH 

1 

.21 

•  15 

•  29 

•  02 

T 

■  30 

.01 

T 

•  31 

•  01 

•  01 

.10 

.01 

TETON lA  EXP  STA 

•  92 

T 

.22 

•  14 

.39 

•  02 

.08 

•  01 

•  06 

.04 

■•«  r«(«r*DC*  not«a  rollmrlas  Stktlon  ladax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


AI>I11L  1958 


Stotion 

■3 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

1  1 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  n  1  12 

13  1  14  1  15 
1  1 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25    26  27 

'  1 

28    29  30 

 I  1  

31 

REE  CREEK 

IN  FALLS  2  NNE 

IN                3  Se 

LLACE 

LLACE  WOODLAND  PARK 

VAN  1  *i 
ISER  2  SE 
NCHESTER  1  SE 

i.» 
.«« 

.66 

4.48 

1.21 
1.71 
6.03 

7 

.10  .03 
.10 

.18 

7         .04  .09 

.06     .27  .30 

7  .08 

.06  7 
.02  7 
.06 

.49  .06 
.43  .17 

.43 

7 

.10  .04 

.01  .1} 

.18     7  .13 
.18  .13 

.04  .08 

.03     .32  .03 

.10  T 
•  04 

7  .06 
.06 

7         .06  7 
.08 

■31  .03 

.92  .22 
.38  .28 

.27  7 

.09  .10 
7  .19 
.18 
.63     .62  7 
.30     .11  .62 

.11 

.22  .04 
.24     .41  .27 

■  07 

■32  •48  .08 
•04     ^43  .02 

T  lOO 
.40     .71  ■lO 

■30     ■iO  ^17 
■06     «06  .13 
■06     ■OS  lOS 
.31  .02 
.24  .91 

•40  .13 

•22  •oe 

•48  •26 

•03     »09  ,0t 
•  01  7 

.03     .02  .03 
•03  .19 

.08  .11 

•14  ^02 
7  ^28 
•10     •OO  1.10 

•  02 

•  02 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  80°  on  the  16th  at  Grand  View. 

Lowest  Temperature  -9°  on  the  6th  at  Obsidian    2  NNW. 

Greatest  Total  Precipitation  6.99  inches  at  Pierce  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.50  inch  at  Grasmere. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.88  inches  on  the  20th  at  Fenn  Ranger  Station. 
Greatest  Total  Snowfall  36.1  inches  at  Deadwood  Dam. 
Deepest  Snow  on  Ground  61  inches  on  the  3d  at  Deadwood  Dam. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1958 


csioiion 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

1 J 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

49 

50 

47 

40 

49 

53 

51 

57 

56 

52 

56 

6C 

67 

7  3 

71 

73 

65 

63 

65 

63 

55 

46 

4f 

57 

54 

it 

54 

'  97 

69 

57,2 

MIN 

22 

32 

38 

30 

29 

24 

32 

33 

31 

20 

23 

21 

22 

28 

29 

41 

41 

36 

39 

40 

36 

32 

27 

2< 

29 

23 

21 

22 

21 

21 

29.3 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

U5 

46 

48 

45 

48 

49 

49 

64 

52 

52 

62 

66 

65 

6 ' 

72 

69 

69 

65 

60 

63 

63 

56 

56 

4- 

50 

53 

5: 

51 

53 

64 

55.6 

MiN 

31 

32 

39 

30 

30 

24 

32 

35 

34 

24 

27 

24 

26 

47 

34 

45 

42 

40 

39 

42 

39 

34 

30 

3; 

32 

31 

3C 

26 

28 

26 

32.9 

ANDERSON  DAM 

MAX 

45 

4< 

43 

51 

49 

51 

56 

6; 

64 

56 

6C 

63 

67 

67 

62 

56 

60 

64 

60 

47 

43 

5C 

50 

48 

5; 

55 

59 

66 

54.6 

MIN 

30 

31 

33 

33 

32 

28 

37 

30 

30 

33 

32 

32 

33 

38 

36 

37 

38 

36 

40 

39 

46 

34 

35 

32 

34 

36 

2E 

31 

33 

34 

34.1 

ARCO  3  NW 

MAX 

36 

43 

40 

41 

46 

43 

47 

61 

5C 

47 

50 

6( 

60 

5E 

64 

63 

62 

55 

61 

62 

56 

50 

47 

4e 

48 

45 

4« 

49 

56 

62 

51,5 

MIN 

25 

31 

31 

16 

25 

17 

29 

30 

29 

24 

27 

26 

26 

26 

16 

15 

27 

23 

26 

28 

26 

30 

30 

2« 

22 

22 

2« 

21 

22 

26 

24.9 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

46 

52 

47 

44 

48 

52 

56 

52 

54 

65 

55 

6{ 

62 

6i 

64 

66 

66 

55 

57 

61 

62 

57 

45 

4! 

49 

56 

S( 

65 

56 

60 

55.1 

MIN 

32 

35 

32 

33 

30 

30 

35 

34 

32 

35 

35 

33 

35 

42 

42 

44 

41 

36 

39 

34 

40 

35 

34 

3! 

35 

38 

31 

32 

34 

35 

36.3 

ASHTON    1  S 

MAX 

U5 

44 

45 

43 

46 

47 

62 

46 

46 

44 

51 

54 

62 

5  5 

61 

64 

67 

66 

62 

65 

60 

38 

40 

4C 

46 

46 

42 

44 

52 

60 

50,9 

MIN 

24 

30 

30 

31 

30 

25 

22 

26 

25 

14 

16 

16 

22 

26 

27 

32 

29 

33 

34 

32 

33 

29 

22 

IS 

30 

26 

2t 

24 

22 

25 

26.2 

AVERY  RS 

MAX 

54 

56 

53 

57 

52 

59 

66 

52 

52 

48 

56 

66 

70 

63 

51 

50 

61 

49 

50 

52 

51 

51 

51 

61 

56 

52 

6e 

57 

66 

71 

56.8 

MIN 

32 

36 

35 

33 

36 

32 

33 

36 

34 

34 

36 

30 

34 

42 

33 

38 

39 

34 

36 

43 

43 

32 

32 

21 

36 

37 

3C 

32 

27 

30 

34.7 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

50 

49 

46 

51 

42 

56 

66 

51 

50 

47 

53 

52 

58 

60 

50 

50 

56 

50 

50 

52 

56 

64 

50 

61 

52 

46 

4E 

54 

56 

66 

52,2 

MIN 

34 

35 

36 

34 

33 

27 

30 

35 

28 

28 

28 

28 

29 

41 

40 

40 

39 

34 

37 

39 

36 

35 

34 

4C 

33 

36 

2e 

30 

26 

31 

33.5 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

45 

42 

41 

39 

41 

44 

4  5 

47 

46 

42 

48 

56 

60 

53 

57 

49 

45 

47 

46 

44 

47 

37 

40 

4i 

41 

40 

4« 

43 

52 

56 

46.2 

MIN 

15 

26 

29 

26 

17 

16 

21 

27 

25 

16 

24 

12 

16 

26 

25 

34 

29 

23 

31 

33 

25 

26 

25 

11 

27 

25 

2« 

17 

16 

17 

22.8 

BLISS 

MAX 

58 

52 

48 

48 

56 

67 

68 

59 

57 

56 

60 

66 

72 

68 

75 

7? 

69 

60 

67 

67 

63 

56 

48 

41 

56 

53 

51 

62 

63 

62 

59.7 

MIN 

34 

32 

37 

34 

32 

31 

38 

30 

36 

29 

30 

29 

32 

39 

35 

36 

40 

40 

41 

36 

43 

35 

36 

32 

28 

34 

2e 

30 

32 

32 

34.0 

BOISE   LUCKY   PEAK  0AM 

MAX 

54 

54 

54 

60 

56 

56 

56 

61 

60 

59 

62 

66 

71 

72 

74 

72 

67 

62 

65 

69 

66 

56 

47 

53 

56 

56 

55 

60 

62 

68 

60.6 

MIN 

39 

37 

39 

34 

29 

36 

40 

32 

36 

36 

32 

37 

43 

43 

44 

46 

44 

34 

43 

40 

39 

36 

33 

34 

36 

37 

31 

36 

37 

39 

37.5 

BOISE  we  AP 

MAX 

55 

50 

46 

50 

64 

56 

48 

57 

56 

55 

60 

66 

73 

63 

71 

67 

63 

59 

63 

68 

60 

49 

41 

52 

56 

48 

54 

69 

61 

67 

67.7 

MIN 

39 

37 

37 

35 

32 

41 

37 

33 

33 

39 

33 

36 

47 

45 

48 

49 

47 

34 

43 

43 

40 

37 

34 

34 

32 

35 

2« 

31 

39 

37 

37.8 

BONNERS  FERRY   1  SW 

MAX 

53 

56 

56 

49 

56 

61 

6  3 

56 

62 

53 

6  0 

70 

66 

64 

6  3 

66 

46 

52 

50 

52 

59 

55 

56 

57 

51 

54 

5G 

60 

66 

71 

57.2 

MIN 

35 

39 

35 

37 

36 

28 

29 

39 

39 

38 

29 

29 

30 

46 

41 

40 

38 

38 

37 

36 

37 

31 

33 

31 

32 

36 

27 

31 

28 

32 

34.7 

BUHL 

MAX 

56 

55 

55 

49 

53 

55 

6  6 

56 

56 

55 

56 

63 

72 

71 

73 

76 

69 

66 

66 

66 

65 

66 

43 

46 

53 

52 

65 

98 

60 

65 

59,  7 

MIN 

34 

33 

35 

33 

31 

30 

34 

34 

31 

36 

33 

33 

37 

47 

43 

46 

46 

40 

41 

46 

44 

34 

32 

32 

31 

38 

31 

30 

■5 

36 

36.2 

BURKE   2  ENE 

MAX 

46 

46 

46 

43 

43 

46 

50 

42 

42 

39 

45 

56 

59 

49 

43 

40 

41 

39 

41 

42 

43 

42 

43 

45 

43 

39 

46 

46 

54 

59 

45  3 

MIN 

27 

32 

32 

30 

29 

27 

28 

31 

30 

28 

26 

25 

29 

32 

32 

32 

33 

31 

32 

35 

32 

32 

24 

26 

29 

31 

27 

29 

24 

29 

29.9 

BURLEY 

MAX 

61 

54 

54 

48 

45 

56 

60 

67 

56 

56 

41 

56 

62 

71 

66 

77 

72 

74 

60 

66 

67 

60 

46 

44 

46 

53 

5^ 

56 

64 

63 

57.5 

MIN 

28 

33 

35 

32 

32 

26 

29 

36 

36 

30 

32 

29 

29 

35 

38 

40 

42 

40 

41 

44 

43 

33 

32 

32 

30 

33 

31 

26 

29 

31 

33.5 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

52 

52 

47 

43 

51 

50 

53 

65 

64 

40 

54 

69 

70 

66 

74 

66 

70 

57 

63 

65 

58 

47 

41 

43 

51 

62 

64 

55 

68 

66 

55.5 

MIN 

31 

32 

32 

31 

28 

23 

27 

36 

35 

26 

31 

27 

27 

38 

33 

40 

40 

39 

39 

39 

41 

32 

32 

31 

28 

30 

30 

22 

29 

27 

31.9 

CABINET  GORGE 

MAX 

55 

57 

52 

48 

54 

59 

61 

53 

50 

46 

67 

65 

71 

65 

48 

55 

53 

50 

46 

57 

52 

50 

53 

58 

52 

48 

57 

60 

66 

70 

55.7 

MIN 

35 

37 

36 

36 

37 

30 

30 

36 

36 

34 

31 

29 

32 

43 

39 

39 

40 

36 

37 

41 

38 

36 

31 

33 

34 

35 

29 

36 

29 

32 

35.0 

CALDWELL 

MAX 

60 

55 

52 

56 

60 

60 

57 

62 

65 

60 

65 

69 

77 

68 

71 

72 

63 

61 

67 

72 

63 

54 

50 

59 

61 

55 

61 

63 

66 

72 

62.5 

MIN 

37 

34 

39 

35 

36 

30 

40 

34 

35 

41 

35 

29 

37 

43 

41 

44 

44 

34 

44 

42 

39 

36 

36 

36 

33 

36 

29 

31 

33 

34 

36.6 

CAMBRIDGE 

MAX 

52 

51 

45 

55 

58 

69 

55 

60 

61 

60 

63 

66 

73 

72 

65 

66 

63 

59 

61 

65 

59 

52 

52 

53 

56 

54 

55 

60 

69 

70' 

99.5 

MIN 

21 

22 

34 

24 

21 

33 

37 

30 

30 

36 

21 

24 

21 

44 

35 

43 

40 

28 

36 

34 

30 

34 

34 

29 

22 

29 

23 

24 

21 

27 

29.6 

CASCADE  1  NW 

MAX 

42 

38 

36 

36 

41 

46 

46 

43 

44 

46 

47 

57 

60 

60 

59 

57 

51 

46 

48 

49 

49 

46 

40 

42 

42 

39 

43 

48 

51 

57 

47.0 

MIN 

21 

28 

31 

27 

20 

11 

31 

29 

25 

27 

27 

21 

23 

39 

29 

38 

35 

29 

35 

37 

29 

28 

31 

28 

30 

29 

26 

24 

26 

27 

28.0 

CHALLIS 

MAX 

50 

47 

43 

41 

45 

45 

47 

61 

53 

49 

51 

66 

63 

65 

67 

60 

65 

67 

59 

60 

55 

47 

46 

48 

60 

48 

55 

60 

55 

70 

53.6 

MIN 

21 

31 

35 

27 

29 

26 

24 

28 

27 

26 

24 

29 

26 

30 

35 

36 

36 

34 

32 

38 

29 

33 

26 

25 

28 

24 

30 

28 

25 

24 

28.9 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

34 

37 

35 

34 

40 

45 

44 

41 

44 

41 

44 

51 

55 

56 

56 

57 

54 

50 

52 

53 

46 

46 

41 

37 

44 

37 

44 

43 

90 

57 

45.  7 

MIN 

19 

22 

30 

20 

19 

14 

25 

27 

23 

23 

28 

21 

20 

25 

24 

29 

27 

30 

36 

22 

26 

22 

25 

28 

14 

23 

24 

21 

20 

19 

23.5 

CLIFFS 

MAX 

47 

42 

40 

44 

41 

41 

47 

45 

48 

46 

49 

63 

61 

61 

61 

56 

46 

49 

43 

MIN 

31 

24 

30 

20 

11 

26 

29 

26 

25 

34 

31 

33 

31 

21 

39 

26 

23 

26 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

36 

36 

40 

36 

30 

34 

37 

36 

40 

40 

34 

42 

52 

51 

50 

52 

48 

50 

44 

46 

36 

40 

29 

34 

36 

37 

36 

37 

39 

44 

40.1 

MIN 

15 

22 

23 

24 

19 

10 

1  1 

19 

20 

15 

21 

17 

16 

22 

29 

32 

33 

24 

26 

30 

19 

22 

19 

11 

16 

13 

20 

15 

18 

21 

20.1 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

55 

54 

52 

52 

63 

57 

56 

63 

59 

66 

68 

70 

51 

56 

54 

51 

50 

55 

56 

52 

66 

56 

55 

48 

55 

60 

65 

66 

56.9 

MIN 

33 

35 

34 

34 

26 

41 

36 

35 

32 

32 

36 

40 

41 

42 

42 

36 

39 

45 

36 

39 

34 

34 

37 

37 

33 

31 

30 

35 

36.0 

CONDA 

MAX 

40 

35 

42 

39 

30 

39 

37 

44 

45 

46 

38 

42 

42 

52 

54 

57 

62 

63 

49 

49 

55 

46 

36 

39 

38 

40 

48 

42 

45 

91 

49.0 

MIN 

23 

26 

26 

25 

24 

10 

17 

29 

23 

16 

16 

16 

16 

23 

28 

33 

33 

33 

36 

39 

30 

26 

21 

25 

21 

23 

17 

18 

21 

24.1 

COTTONWOOD 

MAX 

51 

90 

47 

44 

50 

54 

52 

60 

47 

46 

51 

64 

69 

68 

61 

55 

50 

50 

50 

50 

49 

45 

46 

49 

45 

42 

48 

52 

56 

63 

51,1 

MIN 

26 

31 

32 

29 

29 

25 

31 

34 

32 

30 

28 

27 

38 

36 

38 

40 

36 

30 

35 

36 

33 

31 

30 

28 

33 

30 

33 

28 

26 

32 

31.7 

COUNCIL 

MAX 

49 

50 

47 

50 

55 

57 

54 

56 

68 

55 

60 

65 

66 

70 

60 

63 

60 

55 

63 

66 

60 

50 

6C 

65 

55 

56 

65 

60 

63 

66 

57,0 

MIN 

32 

34 

38 

35 

30 

29 

33 

36 

30 

35 

35 

31 

33 

46 

41 

46 

45 

33 

36 

40 

34 

35 

36 

35 

33 

37 

31 

33 

33 

36 

35.4 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

39 

41 

37 

37 

41 

46 

46 

47 

45 

43 

52 

57 

57 

67 

56 

53 

52 

46 

49 

49 

46 

43 

41 

45 

43 

40 

46 

49 

62 

97 

47.1 

MIN 

15 

24 

30 

27 

19 

9 

28 

23 

23 

21 

15 

14 

16 

30 

23 

30 

29 

25 

30 

32 

26 

27 

24 

23 

28 

20 

19 

11 

19 

IS 

22.6 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

55 

50 

51 

53 

55 

58 

64 

60 

62 

66 

62 

63 

74 

72 

70 

66 

64 

66 

63 

70 

60 

52 

55 

54 

67 

53 

57 

60 

61 

67 

99.9 

MIN 

38 

39 

39 

37 

30 

34 

41 

34 

33 

41 

37 

30 

42 

43 

40 

45 

40 

34 

43 

42 

41 

37 

35 

34 

34 

36 

31 

33 

37 

39 

37.2 

DIXIE 

MAX 

45 

40 

42 

35 

39 

48 

46 

45 

43 

38 

48 

67 

56 

60 

46 

46 

46 

47 

42 

39 

44 

39 

40 

40 

43 

37 

43 

43 

90 

57 

44.5 

MIN 

14 

27 

27 

26 

14 

14 

19 

30 

19 

17 

25 

12 

16 

31 

30 

32 

30 

18 

31 

31 

27 

27 

20 

12 

22 

24 

26 

10 

14 

16 

22.0 

ORIGGS 

MAX 

40 

37 

40 

39 

35 

46 

48 

46 

45 

46 

43 

50 

52 

51 

61 

63 

54 

53 

60 

65 

55 

45 

50 

38 

40 

43 

44 

44 

49 

90 

47.2 

MIN 

26 

21 

15 

16 

12 

15 

20 

20 

20 

20 

24 

25 

30 

32 

35 

34 

30 

32 

35 

36 

25 

30 

15 

15 

15 

22 

25 

19 

20 

20 

23.4 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

40 

44 

39 

34 

39 

42 

46 

49 

49 

45 

48 

56 

69 

63 

62 

65 

63 

66 

66 

63 

66 

50 

42 

39 

40 

41 

45 

43 

90 

99 

49.9 

MIN 

28 

30 

30 

28 

28 

24 

29 

31 

30 

25 

26 

26 

28 

30 

34 

37 

36 

30 

30 

32 

29 

31 

27 

24 

27 

26 

22 

21 

22 

28 

28.3 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

46 

48 

41 

36 

46 

46 

49 

64 

65 

49 

5^ 

61 

63 

6  6 

64 

66 

66 

60 

63 

66 

57 

41 

46 

46 

45 

46 

47 

46 

64 

62 

92.9  < 

MIN 

28 

32 

31 

30 

29 

23 

27 

27 

26 

23 

25 

26 

24 

29 

33 

34 

35 

30 

27 

32 

28 

29 

26 

25 

28 

26 

23 

26 

21 

27 

27.7 

ELK  RIVER   1  S 

MAX 

53 

52 

51 

54 

50 

60 

57 

63 

62 

62 

66 

66 

67 

51 

57 

50 

60 

49 

46 

49 

48 

60 

61 

50 

44 

90 

53 

63 

65 

94.1 

MIN 

31 

31 

33 

31 

26 

29 

28 

31 

33 

19 

26 

26 

26 

37 

36 

42 

38 

28 

34 

26 

22 

24 

28 

29 

30 

21 

29 

28 

22 

28 

29.3 

EMMETT  2  E 

MAX 

59 

55 

54 

53 

57 

60 

55 

61 

63 

69 

66 

68 

69 

70 

-70 

66 

62 

66 

71 

65 

52 

52 

55 

59 

57 

57 

62 

64 

70 

»1«2  1 

MIN 

35 

38 

34 

35 

32 

30 

41 

31 

30 

41 

34 

31 

37 

42 

47 

46 

32 

41 

41 

32 

36 

38 

37 

32 

38 

30 

32 

36 

32 

3S.«  • 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

40 

41 

46 

38 

39 

43 

46 

45 

41 

43 

48 

63 

60 

67 

62 

58 

57 

53 

56 

57 

55 

46 

41 

47 

48 

45 

60 

92 

99 

62 

4«.S  ' 

MIN 

10 

10 

31 

26 

24 

20 

31 

21 

25 

23 

19 

20 

22 

28 

26 

29 

32 

33 

34 

35 

34 

29 

31 

26 

23 

23 

26 

24 

29 

27 

29>a  > 

FAIRYLAWN 

MAX 

51 

48 

39 

42 

40 

46 

40 

49 

52 

47 

52 

56 

65 

64 

66 

65 

60 

60 

60 

66 

56 

45 

43 

47 

55 

92. »  1 

MIN 

31 

31 

30 

22 

18 

30 

31 

33 

26 

36 

26 

26 

34 

34 

36 

35 

32 

32j 

36 

40 

37 

29 

26 

28 

20 

30.9  < 

See  Relerence  Holes  Following  Stotion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


APRIL  1958 


Day 

01  Month 

a* 

Station 

6 
c 

V 

1 

2 

3 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

< 

FENN  RS 

73 

72 

6  2 

53 

54 

48 

61 

70 

77 

60 

58 

58 

56 

72 

MIN 

3e 

38 

36 

39 

32 

32 

42 

42 

34 

33 

33 

32 

32 

32 

42 

46 

44 

35 

41 

41 

40 

35 

38 

31 

3< 

37 

31 

37 

32 

33 

36 

7 

FORT  HALL    IND  A6ENCV 

MAX 

50 

49 

46 

43 

92 

53 

9; 

93 

56 

60 

65 

71 

72 

64 

64 

55 

50 

49 

51 

S3 

53 

63 

58 

64 

56 

7 

MIN 

2J 

30 

28 

28 

25 

32 

32 

20 

22 

20 

22 

4i 

31 

41 

39 

38 

33 

30 

35 

31 

33 

32 

28 

21 

29 

23 

29 

6 

GARDEN  VAlLEV  RS 

MAX 

48 

43 

46 

93 

97 

56 

67 

64 

57 

61 

58 

57 

48 

49 

60 

91 

49 

56 

60 

63 

68 

57 

4 

MiN 

2« 

32 

32 

33 

29 

24 

36 

34 

31 

31 

28 

27 

2e 

3( 

32 

39 

28 

31 

39 

36 

31 

35 

35 

35 

34 

30 

29 

26 

29 

28 

31 

7 

GLENNS  FERRV 

MAX 

60 

5} 

50 

76 

74 

67 

63 

70 

72 

67 

56 

49 

66 

61 

55 

62 

69 

66 

71 

MIN 

J7 

32 

44 

34 

36 

40 

42 

42 

36 

32 

39 

38 

37 

27 

40 

29 

24 

29 

GOOOING  CAA  AP 

MAX 

5* 

Jl 

47 

46 

93 

54 

54 

97 

94 

4fl 

56 

61 

70 

65 

68 

67 

57 

63 

65 

59 

46 

42 

44 

53 

47 

53 

59 

60 

65 

56 

3 

mn 

Jl 

34 

33 

31 

30 

32 

35 

33 

33 

34 

32 

33 

36 

42 

38 

42 

44 

39 

43 

40 

40 

33 

32 

26 

31 

32 

28 

28 

34 

34 

5 

GRACE 

MAX 

40 

39 

39 

34 

38 

44 

45 

44 

47 

46 

48 

50 

56 

60 

64 

67 

65 

69 

53 

59 

58 

49 

42 

40 

42 

51 

48 

47 

53 

59 

49 

5 

MIN 

19 

27 

28 

26 

25 

14 

28 

31 

25 

19 

24 

21 

22 

28 

29 

32 

35 

38 

36 

39 

33 

31 

27 

22 

29 

22 

28 

19 

21 

26 

7 

GRAND  VIEW 

MAX 

58 

49 

92 

54 

60 

61 

59 

62 

64 

63 

66 

66 

79 

fi 

79 

60 

79 

72 

73 

76 

75 

61 

50 

58 

60 

57 

62 

65 

68 

73 

65 

2 

MIN 

34 

36 

37 

34 

33 

27 

39 

35 

34 

36 

37 

30 

33 

44 

37 

41 

40 

39 

39 

40 

46 

35 

34 

32 

30 

39 

28 

31 

39 

35 

6 

3RAN6EVI LLE 

MAX 

33 

47 

44 

49 

99 

9  3 

5  2 

50 

48 

69 

54 

65 

49 

54 

54 

48 

50 

45 

48 

50 

49 

40 

49 

54 

58 

65 

52 

3 

MIN 

32 

35 

32 

32 

33 

26 

33 

36 

31 

30 

30 

29 

35 

3e 

40 

42 

3B 

34 

35 

37 

32 

31 

31 

28 

33 

31 

33 

28 

26 

32 

32 

8 

GRA  SMERE 

MAX 

48 

47 

68 

68 

60 

63 

68 

65 

50 

39 

42 

49 

47 

47 

92 

56 

61 

54 

0 

MIN 

22 

17 

32 

13 

22 

19 

27 

3C 

11 

30 

30 

23 

26 

3* 

26 

39 

36 

31 

32 

35 

36 

29 

26 

24> 

22 

28 

22 

23 

22 

26 

9 

GROUSE 

MAX 

36 

38 

35 

35 

44 

41 

45 

41 

43 

40 

45 

45 

6 

45 

55 

50 

52 

49 

54 

49 

52 

44 

42 

40 

42 

39 

45 

47 

51 

58 

45 

0 

MiN 

14 

24 

28 

24 

22 

-  5 

21 

17 

15 

17 

14 

6 

16 

17 

25 

24 

25 

21 

22 

23 

24 

22 

22 

15 

20 

22 

16 

17 

18 

4 

HAtLEY  AP 

MAX 

38 

41 

37 

44 

49 

43 

48 

59 

50 

41 

52 

55 

61 

60 

64 

52 

58 

50 

56 

46 

42 

40 

45 

44 

50 

49 

55 

62 

50 

5 

MIN 

21 

19 

31 

25 

23 

10 

28 

25 

l<q 

22 

25 

27 

26 

26 

30 

31 

30 

32 

29 

22 

20 

25 

28 

16 

27 

26 

15 

11 

30 

29 

24 

1 

KAMER   4  NW 

MAX 

48 

50 

49 

40 

44 

48 

49 

58 

93 

56 

66 

6  0 

66 

65 

65 

67 

67 

64 

64 

69 

65 

58 

45 

47 

51 

46 

49 

48 

57 

65 

MIN 

29 

33 

32 

31 

30 

20 

30 

25 

26 

21 

20 

20 

hazelton 

MAX 

55 

48 

45 

58 

52 

97 

57 

99 

93 

57 

62 

71 

70 

74 

71 

72 

65 

64 

67 

62 

68 

42 

46 

51 

54 

64 

59 

60 

65 

58 

6 

MIN 

28 

33 

34 

31 

30 

26 

31 

32 

35 

32 

33 

26 

28 

34 

32 

34 

40 

38 

35 

38 

31 

32 

29 

28 

29 

25 

30 

28 

31 

5 

HILL  CITY 

MAX 

36 

37 

39 

3  9 

40 

41 

43 

46 

43 

49 

48 

49 

54 

3  5 

60 

60 

55 

51 

55 

58 

54 

43 

41 

46 

46 

44 

50 

55 

55 

62 

48 

1 

MIN 

19 

20 

30 

26 

26 

16 

31 

23 

28 

22 

19 

18 

18 

26 

26 

?3 

29 

31 

34 

36 

34 

28 

30 

29 

26 

28 

25 

24 

28 

26 

.0 

■iOLLI  STER 

MAX 

50 

50 

91 

54 

94 

91 

53 

59 

60 

69 

73 

70 

68 

65 

63 

65 

64 

55 

40 

44 

50 

53 

51 

54 

55 

61 

67 

0 

MIN 

29 

20 

16 

33 

30 

27 

32 

27 

30 

32 

36 

41 

38 

35 

38 

33 

39 

32 

28 

30 

25 

30 

27 

25 

19 

30 

0 

IDAHO  CtTV 

MAX 

47 

46 

38 

42 

46 

50 

48 

5  0 

50 

56 

62 

64 

56 

64 

63 

59 

63 

55 

56 

55 

48 

42 

43 

47 

45 

55 

95 

58 

65 

52 

B 

MIN 

25 

30 

32 

29 

26 

20 

32 

27 

24 

27 

26 

25 

26 

33 

30 

36 

39 

30 

37 

32 

29 

32 

33 

33 

36 

29 

24 

23 

28 

29 

3 

IDAHO  Falls  2  ese 

MAX 

50 

47 

46 

42 

43 

47 

4  8 

54 

99 

56 

63 

62 

69 

68 

66 

63 

60 

65 

61 

55 

45 

46 

48 

50 

49 

55 

62 

64 

7 

MIN 

24 

31 

35 

29 

28 

25 

32 

30 

31 

26 

23 

22 

25 

29 

32 

38 

41 

39 

34 

44 

28 

32 

26 

30 

32 

27 

25 

24 

29 

8 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

46 

46 

33 

44 

50 

92 

99 

47 

57 

6 1 

64 

62 

69 

66 

66 

56 

60 

66 

60 

41 

47 

49 

47 

49 

43 

51 

57 

64 

53 

6 

MIN 

25 

32 

31 

29 

25 

29 

27 

28 

31 

26 

26 

25 

27 

31 

36 

41 

42 

37 

34 

39 

26 

30 

28 

29 

31 

28 

28 

26 

25 

27 

29 

8 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 

42 

47 

39 

38 

46 

4i 

9 1 

94 

55 

46 

5  3 

59 

66 

64 

70 

66 

66 

59 

60 

65 

60 

39 

42 

43 

47 

47 

46 

48 

54 

63 

52 

6 

MIN 

23 

32 

31 

29 

25 

20 

28 

27 

31 

19 

16 

18 

20 

23 

24 

36 

30 

33 

26 

38 

34 

29 

27 

26 

25 

25 

24 

19 

21 

22 

26 

1 

IDAHO  FALLS  46  W  W8 

MAX 

44 

46 

36 

39 

43 

46 

49 

53 

59 

41 

33 

69 

64 

60 

68 

65 

67 

57 

62 

64 

60 

39 

45 

44 

48 

49 

50 

48 

64 

64 

52 

3 

MIN 

22 

32 

33 

29 

22 

21 

29 

26 

28 

20 

24 

18 

IB 

24 

32 

34 

37 

35 

30 

38 

33 

28 

25 

26 

27 

28 

25 

19 

23 

20 

26 

9 

RUIN  2  SE 

MAX 

49 

46 

47 

37 

40 

43 

4  5 

47 

52 

49 

93 

55 

59 

60 

67 

66 

69 

52 

54 

52 

55 

42 

42 

45 

42 

50 

40 

49 

65 

60 

50 

9 

MIN 

26 

30 

33 

28 

28 

18 

31 

29 

26 

22 

22 

23 

25 

30 

30 

35 

38 

39 

34 

40 

29 

31 

26 

28 

29 

27 

29 

23 

21 

26 

28 

6 

ilSLAND  PARK  DAM 

MAX 

4^ 

39 

43 

36 

34 

44 

45 

44 

42 

43 

47 

46 

49 

39 

64 

57 

55 

50 

46 

48 

49 

49 

36 

42 

43 

42 

41 

40 

44 

60 

46 

1 

i 

MIN 

22 

28 

26 

26 

24 

12 

21 

19 

17 

10 

9 

12 

10 

16 

23 

27 

27 

32 

30 

29 

28 

29 

19 

20 

19 

20 

24 

13 

10 

20 

6 

MAX 

57 

53 

46 

46 

94 

92 

56 

58 

66 

54 

56 

62 

72 

70 

74 

71 

60 

65 

66 

62 

55 

44 

46 

54 

52 

55 

59 

62 

66 

58 

5 

MIN 

32 

32 

37 

33 

30 

29 

32 

36 

34 

33 

33 

30 

35 

39 

36 

41 

41 

39 

42 

42 

42 

34 

33 

31 

31 

31 

29 

24 

32 

34 

0 

£LLOG€ 

MAX 

49 

56 

57 

94 

40 

56 

6  2 

59 

64 

50 

48 

58 

72 

50 

54 

51 

52 

55 

52 

62 

52 

53 

99 

50 

46 

57 

67 

65 

54 

7 

MIN 

34 

40 

38 

33 

34 

32 

32 

37 

39 

34 

37 

30 

34 

36 

42 

40 

41 

38 

39 

39 

43 

33 

34 

36 

34 

36 

38 

35 

30 

36 

0 

)OOSKI< 

MAX 

60 

63 

56 

92 

60 

66 

63 

97 

59 

56 

67 

74 

79 

70 

59 

6? 

59 

62 

62 

64 

60 

62 

59 

60 

68 

51 

60 

61 

69 

76 

61 

6 

MIN 

29 

32 

39 

33 

37 

27 

33 

41 

39 

39 

34 

29 

31 

45 

45 

46 

44 

31 

40 

44 

37 

32 

37 

29 

40 

37 

36 

33 

30 

36 

0 

UNA  2  NNE 

MAX 

58 

50 

51 

93 

56 

60 

99 

60 

62 

62 

6  3 

67 

75 

72 

74 

70 

65 

60 

68 

73 

61 

61 

47 

55 

60 

53 

68 

62 

63 

70 

61 

1 

MIN 

34 

35 

38 

34 

28 

29 

39 

30 

29 

29 

32 

28 

37 

40 

40 

45 

40 

31 

38 

36 

40 

36 

35 

34 

29 

36 

27 

25 

30 

33 

7 

lewlSTOfl  MB  AP 

MAX 

61 

60 

94 

98 

59 

65 

64 

59 

56 

48 

61 

68 

74 

59 

57 

62 

53 

56 

59 

56 

58 

57 

56 

54 

55 

50 

68 

61 

66 

73 

69 

3 

MIN 

36 

38 

37 

38 

34 

33 

40 

42 

40 

36 

36 

36 

45 

43 

46 

45 

39 

37 

43 

41 

38 

39 

39 

35 

35 

40 

39 

33 

35 

38 

4 

JFTON  PUMPING  STA 

MAX 

36 

41 

39 

36 

40 

38 

44 

41 

46 

46 

46 

43 

50 

51 

66 

53 

60 

57 

53 

61 

57 

47 

40 

38 

40 

48 

46 

48 

50 

66 

46 

8 

MIN 

13 

26 

20 

26 

22 

12 

23 

27 

21 

17 

17 

16 

17 

19 

25 

26 

30 

34 

32 

37 

33 

31 

26 

21 

25 

21 

25 

23 

21 

26 

23 

7 

PWHAN 

MAX 

46 

43 

40 

42 

51 

50 

92 

93 

51 

48 

97 

6  0 

65 

58 

62 

60 

51 

54 

55 

57 

55 

48 

47 

49 

49 

47 

62 

68 

61 

66 

62 

9 

MIN 

24 

28 

30 

35 

37 

20 

28 

30 

25 

24 

26 

21 

23 

29 

25 

34 

30 

29 

33 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

25 

30 

22 

25 

24 

27 

9 

ALAO 

MAX 

41 

44 

44 

40 

46 

49 

5  0 

99 

56 

46 

58 

60 

63 

68 

71 

72 

62 

62 

67 

61 

49 

51 

47 

49 

62 

52 

56 

59 

68 

55 

8 

MIN 

27 

31 

35 

30 

30 

24 

35 

36 

30 

27 

25 

29 

26 

30 

34 

36 

41 

42 

40 

40 

42 

35 

32 

25 

30 

26 

27 

29 

31 

31 

9 

ALAO  CAA  AP 

MAX 

42 

49 

49 

40 

47 

50 

50 

94 

64 

47 

55 

59 

62 

67 

70 

73 

71 

61 

62 

67 

62 

49 

49 

45 

49 

58 

53 

5: 

59 

66 

55 

7 

MIN 

26 

32 

32 

31 

28 

24 

36 

36 

26 

23 

26 

25 

24 

26 

29 

29 

40 

42 

39 

34 

39 

33 

32 

27 

28 

23 

28 

24 

28 

29 

9 

AY  RS 

MAX 

47 

50 

46 

38 

45 

48 

5  0 

91 

53 

59 

64 

6 1 

66 

61 

67 

68 

57 

62 

53 

45 

46 

47 

50 

46 

47 

47 

66 

62 

52 

5 

MIN 

24 

30 

32 

28 

25 

21 

25 

27 

26 

21 

23 

20 

23 

34 

30 

35 

33 

30 

34 

37 

28 

28 

22 

22 

24 

23 

28 

20 

21 

23 

26 

6 

f  CALL 

MAX 

41 

39 

39 

36 

44 

46 

4  9 

46 

46 

44 

46 

52 

59 

48 

48 

46 

42 

44 

42 

48 

44 

38 

40 

40 

40 

37 

41 

46 

48 

59 

44 

4 

MIN 

28 

30 

29 

18 

17 

28 

25 

30 

29 

28 

26 

22 

23 

35 

32 

34 

34 

29 

34 

34 

30 

28 

28 

20 

23 

28 

24 

18 

24 

27 

1 

r  CAMHON 

MAX 

43 

43 

44 

38 

49 

48 

92 

93 

92 

45 

56 

57 

64 

66 

72 

70 

74 

63 

60 

65 

60 

56 

48 

47 

50 

55 

57 

54 

68 

64 

55 

3 

r 

MIN 

28 

31 

36 

30 

31 

25 

35 

36 

32 

23 

25 

24 

25 

32 

31 

34 

40 

40 

40 

39 

38 

33 

31 

29 

30 

30 

34 

22 

27 

31 

2 

4£RI0IAN   1  W 

MAX 

58 

33 

50 

9  2 

99 

60 

54 

6  0 

60 

60 

62 

67 

76 

72 

72 

69 

67 

61 

64 

70 

65 

51 

46 

54 

58 

55 

56 

60 

63 

68 

60 

6 

r 

MIN 

36 

34 

38 

35 

29 

31 

40 

34 

33 

37 

34 

30 

38 

43 

44 

45 

41 

33 

41 

37 

39 

36 

35 

36 

32 

37 

26 

27 

32 

35 

4 

t^NIOOKA  DAM 

MAX 

46 

49 

49 

42 

49 

58 

65 

72 

72 

69 

65 

60 

63 

62 

57 

42 

44 

48 

62 

55 

52 

54 

63 

65 

4 

MiN 

34 

32 

40 

31 

30 

33 

32 

35 

32 

29 

28 

29 

33 

40 

34 

40 

40 

39 

38 

40 

41 

34 

33 

30 

31 

33 

31 

28 

31 

28 

33 

6 

^NTPELIER  RS 

MAX 

39 

38 

42 

33 

47 

42 

47 

49 

51 

59 

64 

66 

66 

59 

99 

61 

53 

43 

41 

38 

46 

52 

46 

61 

53 

48 

4 

MIN 

17 

24 

23 

24 

23 

12 

23 

28 

22 

16 

18 

15 

18 

21 

26 

23 

30 

36 

36 

36 

32 

32 

25 

17 

22 

20 

23 

20 

19 

21 

23 

4 

)5C0I«  U  OF  I 

MAX 

56 

53 

50 

48 

56 

59 

57 

53 

56 

51 

57 

65 

69 

63 

56 

52 

49 

49 

63 

60 

49 

47 

51 

49 

47 

43 

53 

56 

61 

66 

54 

1 

MIN 

35 

37 

35 

3* 

30 

35 

33 

36 

35 

36 

32 

34 

44 

37 

42 

43 

41 

34 

29 

40 

37 

36 

34 

37 

31 

35 

36 

33 

32 

36 

35 

6 

^UNTAIN  HOME   1  NE 

MAX 

56 

53 

48 

50 

55 

57 

53 

58 

58 

57 

60 

70 

73 

70 

74 

69 

64 

60 

66 

67 

60 

47 

45 

53 

56 

59 

57 

61 

64 

59 

3 

MIN 

35 

38 

34 

30 

32 

38 

32 

38 

30 

30 

30 

36 

41 

36 

40 

41 

36 

37 

42 

44 

34 

34 

34 

27 

34 

25 

26 

34 

30 

34 

4 

Sm  R*lar*nc*  NoIm  Following  Station  lnd«i 
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I 


DAILY  TEMPERATURES 


APRIL  195 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MULLAN  CAA 

MAX 
MIN 

49 

31 

53 

33 

49 

33 

39 
32 

56 
31 

54 

30 

52 
29 

50 
32 

43 
25 

44 

29 

57 

30 

66 

28 

70 
33 

47 
35 

46 
36 

47 
35 

44 

36 

47 
34 

48 

33 

43 
37 

50 
32 

49 
32 

45 

28 

6C 
2? 

49 

32 

41 
34 

52 
3C 

48 
29 

60 
27 

64 

30 

60,! 
31. ( 

NAMPA    2  NW 

MAX 
MIN 

52 
36 

59 
34 

51 
39 

52 
36 

53 

30 

56 

33 

60 
40 

54 

34 

6C 
31 

62 

39 

59 
35 

62 
32 

67 
35 

76 
42 

66 
43 

69 
43 

69 
45 

63 
35 

60 
43 

66 
45 

71 
40 

58 
36 

51 
36 

46 
36 

57 
32 

57 
38 

52 
3C 

58 
30 

60 
33 

63 
34 

59«i 
36.! 

NEW   MEADOWS  RS 

MAX 
MIN 

NE2PERCE   2  E 

MAX 
MIN 

52 
31 

52 
37 

51 
35 

43 

30 

51 

30 

57 

29 

52 

33 

47 

35 

47 

35 

43 
32 

54 

33 

65 

30 

71 
34 

55 
39 

5Q 
40 

42 

39 

50 
31 

45 

36 

48 

38 

51 
36 

44 

32 

48 

30 

6C 
3C 

48 

33 

40 
32 

5C 
34 

52 

30 

58 
35 

67 
35 

61 

33.! 

OAKLEV 

MAX 
MIN 

51 

29 

51 

32 

50 
33 

42 

29 

53 

28 

51 

27 

53 
26 

53 

30 

54 
24 

50 
29 

53 

32 

59 

30 

67 
33 

67 
40 

74 
39 

43 

42 

66 
41 

63 
36 

65 
40 

58 
38 

53 
26 

43 

28 

43 
3C 

52 
32 

54 
31 

5; 
26 

55 
23 

56 
23 

62 
29 

56  •( 
31.- 

OBSIDIAN  2  NNW 

MAX 
MIN 

35 
10 

33 
18 

35 
26 

36 
21 

40 

5 

36 
-  9 

42 
14 

44 

17 

42 
IC 

44 

6 

48 

6 

52 

3 

49 
6 

49 
27 

53 
22 

24 

31 

, 

'20 

48 

23 

51 
34 

45 

20 

43 
22 

48 
17 

4C 
12 

40 
9 

40 
11 

45 
4 

45 

8 

52 
19 

66 
12 

44.  J 
19. ( 

OLA  5  S 

MAX 
MIN 

56 
31 

55 

32 

51 
32 

52 

33 

56 

30 

60 
28 

56 
34 

56 
36 

57 

29 

56 
33 

57 
33 

66 
29 

69 
36 

70 
35 

67 
37 

34 

37 

65 
32 

64 

32 

65 
35 

64 

32 

57 
32 

50 
38 

54 
32 

57 
34 

57 
33 

56 
32 

57 
30 

56 
33 

58 
33 

32.' 

OROFINO 

MAX 
MIN 

63 
32 

63 
39 

60 
40 

54 

37 

63 
36 

70 
30 

62 
37 

59 
37 

57 

35 

66 

40 

75 
32 

77 
34 

76 
44 

74 
46 

46 

45 

60 
31 

59 
41 

55 
44 

59 
40 

59 
38 

69 
36 

61 

3C 

38 

6C 
39 

62 
33 

70 
30 

76 

35 

63.* 
37.! 

PALISADES  0AM 

MAX 
MIN 

41 

23 

45 

30 

43 
31 

39 
28 

39 
27 

42 

22 

46 
32 

44 

28 

48 
24 

45 

18 

47 

18 

50 
10 

48 

13 

57 

20 

71 
29 

24 

36 

62 
35 

62 
34 

59 

35 

58 
35 

51 

29 

43 

27 

43 
28 

42 

29 

46 
26 

4C 

3C 

47 

23 

51 
24 

69 
24 

49.1 
26.1 

PARMA    EXP  STA 

MAX 
MIN 

57 
35 

55 
36 

51 
40 

54 

35 

57 

35 

58 

26 

57 
41 

61 

36 

64 

33 

63 
43 

64 

33 

63 
34 

76 
31 

72 
43 

63 
42 

46 

46 

61 

31 

66 
46 

72 
34 

70 
36 

53 

36 

49 

36 

55 

38 

53 
31 

56 
40 

58 
2G 

62 
31 

64 

35 

69 
34 

61.1 
36.1 

PAUL    1  E 

MAX 
MIN 

49 

27 

53 
32 

53 
35 

46 
31 

44 

30 

52 
28 

50 
29 

54 
34 

55 

32 

55 
26 

41 

27 

57 
26 

60 
26 

63 
40 

64 

30 

38 

40 

70 
37 

57 
37 

63 
40 

65 
41 

59 
33 

47 

32 

43 

29 

46 

27 

51 
23 

53 
29 

53 
22 

57 
29 

53 
26 

n\i 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

57 
34 

53 

36 

53 
39 

55 

35 

60 

32 

61 

28 

58 

42 

65 

33 

66 

32 

63 
43 

65 

33 

76 

30 

77 
34 

70 
47 

73 
41 

49 

46 

63 
33 

67 
45 

73 
41 

64 

33 

66 

36 

50 
40 

57 
39 

62 
29 

59 
38 

6C 
3C 

65 
29 

66 
34 

72 
32 

63at 
36.* 

P ICABO 

MAX 
MIN 

61 

31 

43 

30 

45 

23 

49 

23 

53 

23 

54 

22 

51 
24 

57 
31 

64 

30 

PIERCE  RS 

MAX 
MIN 

45 

23 

45 

27 

53 
29 

48 

30 

39 
28 

49 

22 

56 

26 

54 

28 

44 

29 

48 

26 

43 

28 

54 
23 

63 
24 

70 
34 

51 
33 

33 

32 

45 

27 

52 
29 

48 
36 

46 

31 

43 

30 

43 
27 

50 

25 

42 
30 

48 

28 

38 
30 

51 
26 

64 
24 

64 
26 

28. 

POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

48 

27 

49 
32 

45 

40 

41 

30 

49 

30 

49 

32 

51 

35 

57 

35 

57 

36 

46 

24 

67 

25 

61 

25 

65 

29 

67 

39 

75 
40 

72 
45 

74 
43 

58 
40 

63 
41 

66 
44 

61 

40 

49 
33 

49 

28 

48 
28 

52 

30 

54 
34 

55 
32 

54 
24 

68 
28 

65 
26 

33!; 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 
MIN 

48 
34 

47 

32 

45 

32 

40 
29 

46 

29 

49 

27 

49 

33 

53 
34 

55 
34 

41 

24 

56 

28 

68 
25 

66 
27 

64 
46 

72 
34 

46 

41 

56 
39 

61 
40 

65 
45 

59 

39 

46 

32 

46 

29 

46 

31 

49 

33 

52 
32 

62 

30 

53 
23 

55 
27 

62 
25 

3*1' 

PORTHI LL 

MAX 
MIN 

54 

33 

52 

37 

51 
35 

47 

37 

55 

36 

61 

29 

64 

28 

57 
34 

53 

30 

52 
36 

61 
27 

68 
27 

72 
29 

66 
44 

54 
40 

40 

34 

54 

35 

50 
36 

65 

33 

60 
33 

62 

30 

58 
37 

57 

31 

66 

30 

57 
36 

58 
27 

61 

30 

66 
27 

71 
30 

33!^ 

POTLATCH 

MAX 
MIN 

55 
35 

55 
42 

51 
33 

50 
32 

54 

29 

61 
38 

60 
31 

53 
36 

51 

36 

52 

33 

57 

28 

67 

30 

63 
40 

62 
37 

53 
41 

40 

34 

54 
39 

53 
40 

52 
42 

52 

40 

47 

36 

52 
34 

51 
34 

48 

33 

46 

32 

55 
35 

58 
31 

60 
28 

63 
31 

39I 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

43 
21 

45 
31 

46 
34 

42 

30 

42 

39 

50 
24 

51 
35 

50 
35 

54 

28 

53 
25 

55 
26 

69 
26 

63 
26 

66 

28 

70 
30 

33 

38 

70 
42 

62 
41 

66 

42 

67 
41 

54 
34 

47 

31 

47 

30 

48 

32 

58 

23 

58 
28 

55 
26 

68 
27 

64 

27 

96. 
31. 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

52 
33 

49 
34 

51 

32 

49 

33 

54 

35 

61 

27 

59 
26 

53 
36 

50 
30 

51 
32 

58 
28 

66 
27 

67 

28 

63 
37 

51 
39 

54 
37 

35 

50 
31 

47 
36 

55 
38 

62 

30 

47 

30 

53 
34 

55 
32 

50 
27 

52 
32 

55 
25 

58 
27 

66 
25 

69 
29 

54. 

31. 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

50 
27 

48 
31 

43 

32 

40 

30 

49 

27 

49 

26 

51 
31 

56 

29 

53 
27 

48 

31 

56 

25 

69 
24 

67 
27 

63 
32 

74 
31 

32 

34 

56 
36 

61 
36 

64 

37 

59 
35 

53 

31 

42 

32 

43 

28 

60 

27 

50 
28 

53 
24 

63 
23 

58 
33 

64 
31 

29. 

RIGGINS  RS 

MAX 
MIN 

60 
35 

58 
38 

53 

36 

53 
36 

58 
46 

62 
34 

64 

32 

63 
40 

64 

36 

64 

37 

64 
34 

64 

35 

64 

40 

65 
35 

65 
47 

47 

43 

64 
34 

62 
46 

58 
46 

62 

40 

53 
36 

54 

36 

57 
37 

68 
39 

58 
40 

54 
38 

61 
31 

66 
31 

74 
36 

61. 
36. 

RUPERT 

MAX 
MIN 

49 
29 

54 
32 

54 
37 

46 
31 

52 
29 

49 
27 

50 
34 

53 
35 

55 
34 

64 

28 

41 
27 

54 
27 

65 
27 

70 
36 

66 
32 

41 

39 

71 
39 

66 

38 

63 
36 

57 

39 

59 

33 

47 

32 

43 
29 

47 

29 

52 
28 

54 
29 

54 
27 

66 
29 

60 
28 

32. 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

43 

25 

47 

32 

48 

31 

35 
30 

39 

29 

46 

21 

48 

31 

53 
30 

53 
26 

46 

28 

53 

20 

58 
21 

63 
24 

62 
27 

63 
28 

3? 

33 

60 
39 

62 
28 

66 

40 

63 
26 

49 

31 

43 

23 

46 

23 

45 

32 

49 

25 

45 
29 

48 

23 

65 
22 

62 

22 

52. 
27. 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

56 

30 

57 

35 

53 
32 

53 
32 

53 
30 

65 

29 

60 
28 

54 

37 

53 
36 

62 
31 

56 
34 

69 

28 

72 
31 

69 

39 

53 
39 

41 

40 

52 
34 

49 
37 

54 

43 

55 
41 

52 
36 

55 
34 

52 
32 

51 
36 

47 

32 

99 

30 

62 

27 

68 

31 

34. 

SALMON 

MAX 
MIN 

55 
24 

54 
35 

51 
35 

43 
33 

52 
31 

55 
31 

58 
27 

58 
29 

58 
29 

50 
22 

60 
28 

68 
20 

72 
23 

70 
36 

72 
36 

35 

39 

60 
36 

63 
33 

51 
37 

56 
34 

44 

33 

47 

33 

56 
24 

55 

2' 

47 

28 

50 
30 

59 
24 

64 

27 

67 
23 

30! 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 
MIN 

5? 

35 

54 
37 

49 

36 

49 
34 

50 
32 

58 
28 

60 
31 

53 
38 

52 
31 

61 

30 

59 
32 

61 
29 

63 
31 

64 
43 

52 
40 

53 
41 

38 

50 
36 

48 
37 

57 
42 

64 

39 

50 
30 

54 
40 

54 

3S 

43 

31 

49 
37 

64 
27 

98 
34 

65 
27 

69 

32 

34. 

SPENCER  RS 

MAX 
MiN 

40 
21 

39 
28 

37 
29 

38 
26 

43 

25 

44 

26 

45 

25 

44 

26 

44 

26 

39 
18 

40 
25 

47 
21 

49 
17 

64 
22 

53 
26 

52 
32 

53 

30 

54 

30 

50 
26 

53 

26 

50 
27 

50 
25 

50 
23 

50 
22 

48 

21 

90 

25 

43 
18 

60 
23 

61 
22 

66 

23 

24.' 

STIBNITE 

MAX 
MIN 

40 
20 

41 
24 

39 
21 

32 
6 

35 
8 

43 
13 

44 

19 

42 
19 

41 
13 

40 
12 

42 
21 

45 
12 

48 
20 

50 
22 

49 
18 

27 

17 

38 
21 

43 
14 

38 

20 

44 

22 

36 
21 

38 
9 

43 
18 

37 
11 

42 

6 

48 
16 

46 

12 

49 

17 

99 

20 

16.< 

STREVELL 

MAX 
MIN 

51 

30 

47 

30 

44 

34 

38 
27 

42 

28 

45 

28 

48 

30 

50 
32 

52 

32 

52 
23 

51 
23 

55 
24 

60 
25 

65 
34 

63 
31 

35 

38 

62 
40 

60 
28 

64 

35 

64 

40 

51 
22 

42 

29 

42 

29 

45 
22 

52 
30 

62 
26 

52 
24 

53 
19 

60 
24 

53. ■ 
2«. 

SUGAR 

MAX 
MIN 

50 
26 

48 

27 

48 

32 

48 

32 

47 
28 

47 

22 

50 
25 

55 

30 

55 
27 

56 
23 

66 
21 

57 
21 

57 
21 

63 
26 

67 
28 

67 

39 

60 
36 

47 

36 

60 
34 

66 

32 

69 

32 

39 
32 

45 

26 

47 

26 

50 
26 

46 

26 

45 

28 

60 
22 

56 
22 

62 
23 

53. 
27. 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 

8 

37 
13 

37 

28 

36 

21 

41 
16 

40 

0 

43 
26 

50 
10 

48 
17 

44 
14 

45 
14 

46 

11 

48 
11 

51 
20 

53 
18 

55 
20 

54 
23 

48 

28 

49 

25 

53 
23 

52 
26 

50 
25 

41 

26 

41 

20 

42 
10 

42 
17 

45 
18 

49 
15 

52 
23 

58 
17 

46. ' 
18. • 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 
MIN 

60 
38 

53 
39 

52 
40 

53 

39 

60 
36 

60 
35 

54 
40 

61 

39 

63 

39 

62 
43 

65 
41 

70 
37 

77 
41 

76 
49 

78 
46 

74 

50 

71 
47 

66 
41 

70 
47 

74 
49 

73 
47 

57 
39 

49 
36 

56 
37 

68 
35 

56 
37 

59 
34 

64 
35 

68 
38 

73 
40 

40! 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

40 

23 

40 
24 

41 

30 

34 

25 

35 
25 

45 

13 

45 

27 

42 

25 

43 
24 

39 
14 

44 
15 

48 

17 

51 

20 

60 
26 

55 
31 

40 

36 

66 
36 

49 

32 

54 

37 

49 

22 

35 
27 

38 
17 

40 
17 

40 
23 

41 

23 

45 
24 

43 

23 

48 

16 

65 
22 

2*. 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

51 
27 

48 
29 

44 

25 

37 
25 

46 

20 

48 
21 

42 
26 

46 
31 

51 
26 

49 
22 

49 

30 

56 
17 

65 
20 

64 
28 

69 
27 

31 

35 

60 
36 

60 
30 

65 

30 

62 
37 

56 
27 

37 
26 

40 
25 

49 
16 

46 

28 

48 
16 

51 
21 

96 
19 

60 

20 

53. 
29. 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 
MIN 

55 
30 

52 
33 

50 
37 

47 

33 

52 
31 

54 

26 

53 
30 

57 
34 

55 
35 

64 
34 

63 
34 

63 
26 

73 
28 

71 
40 

74 
34 

39 

42 

66 
40 

65 
41 

6« 
44 

63 
44 

56 
34 

44 

32 

46 

32 

53 
31 

53 
30 

55 

30 

59 

27 

60 

33 

66 
29 

3J. 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

49 

27 

54 

33 

51 
34 

48 

33 

50 
32 

55 
27 

53 
31 

54 

33 

58 
35 

66 

35 

49 
36 

59 
28 

65 

30 

74 

37 

66 

35 

74 
45 

71 
43 

72 
39 

62 

42 

67 
46 

68 
43 

62 
34 

61 

32 

46 

34 

47 

33 

55 
38 

55 
31 

56 
26 

60 
34 

61 

33 

58. 
3«> 

WALLACE 

MAX 
MIN 

55 
30 

55 
35 

53 
35 

50 
32 

49 
32 

61 

28 

55 
30 

54 
34 

46 
34 

47 
30 

55 
32 

67 
27 

71 
31 

60 
39 

60 
38 

51 
38 

47 
33 

49 
39 

50 
40 

52 
40 

61 

39 

49 

33 

50 

30 

51 

30 

47 
34 

43 

33 

64 
35 

96 

30 

61 

26 

67 

30 

53. 
33. 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

47 

30 

53 
36 

53 
36 

52 
32 

39 
33 

51 

28 

58 

30 

53 
32 

50 
35 

46 

30 

44 
34 

55 
28 

64 

32 

63 
38 

48 
39 

47 

38 

48 

38 

46 
36 

47 

36 

60 
39 

50 
37 

49 

33 

47 

29 

50 
29 

60 
33 

48 
34 

42 

■' 

54 

31 

52 
26 

61 

28 

90. 
3). 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  52  - 


DAILY  TEMPERATURES 


APRIL  1956 


Station 

Day 

OI  Month 

Dv 
5 
c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 

< 

WAVtN    1  N 

MAX 
MIN 

39 
27 

38 
2« 

35 
25 

3* 
26 

3S 
23 

41 

20 

40 
21 

41 
24 

42 

le 

41 
13 

42 
14 

44 

11 

47 
14 

49 

22 

51 
24 

57 
28 

56 
30 

48 
34 

45 

30 

50 
29 

46 

14 

42 
24 

4n 
20 

38 
16 

40 
25 

46 
24 

39 

22 

42 
19 

47 
16 

53 

21 

43 
21 

7 
9 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

51 
34 

50 
32 

48 
1>0 

55 
36 

58 

30 

58 

30 

56 
43 

62 
34 

60 
34 

58 
42 

61 
35 

64 
32 

72 
32 

72 
46 

67 
41 

70 
40 

67 
41 

58 
?7 

63 
45 

66 

32 

63 
34 

65 

38 

61 
41 

54 

36 

67 
30 

58 
30 

63 
33 

62 
34 

70 
34 

60 
36 

4 
4 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

52 
27 

«9 

35 

*5 

30 

42 

30 

47 

26 

94 

25 

51 

30 

49 

32 

46 

32 

43 
28 

51 
27 

62 
27 

66 

30 

53 
33 

48 
37 

51 
38 

48 
37 

46 

30 

49 

33 

44 

38 

47 

35 

42 

30 

43 

28 

46 

26 

44 

29 

37 

30 

46 

30 

49 

27 

56 
26 

62 
29 

49 

30 

0 
5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  moath 


DUDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

"3  » 

0  0  ► 
H  < 

III)(IDOK.A  Dm 

EVAP 

.24 

.34 

.43 

.19 

.07 

.04 

.04 

.17 

.05 

.27 

.20 

.25 

WIND 

230 

190 

260 

330 

270 

180 

120 

160 

230 

120 

50 

60 

90 

185 

75 

90 

90 

220 

160 

170 

250 

290 

170 

110 

120 

150 

260 

110 

150 

60 

4950 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.09 

.09 

.03 

.08 

.07 

.13 

.14 

.14 

.15 

.05 

.03 

.13 

.18 

.11 

.03 

.07 

.02 

.11 

.03 

.04 

.04 

.03 

.08 

.03 

.02 

.01 

.05 

.08 

.15 

.16 

2.37 

WIND 

71 

64 

48 

197 

44 

61 

42 

98 

140 

39 

46 

48 

73 

141 

62 

91 

98 

151 

66 

175 

105 

109 

56 

48 

34 

64 

44 

38 

45 

42 

2340 

PALISADES  DAD 

EVAP 

• 

« 

.23 

.09 

.09 

.12 

.02 

.10 

.15 

.19 

WIND 

30 

lis 

168 

74 

X37 

65 

122 

56 

146 

35 

18 

138 

121 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   hiunidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

Percent  ol 
possible 

surishine  | 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  suruet 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

1  c 

£  a 

Direction 
ol 

faateat  mile 

Date  oi 
laoteBt  mile 

n 
a 

< 
o 
o 

irt 

H 

< 
o 
o 

H 

a 

s 

o 

in 

LI: OOP  US1 

s 

f- 

01-09 

.10-.49 

.50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

18 

10.1 

49 

E 

1 

74 

58 

45 

70 

5 

5 

6 

0 

0 

0 

16 

57 

7.2 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

8.6 

38^ 

SSW 

17 

1 

2 

S 

0 

0 

0 

8 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

9.6 

34^ 

WSW 

20 

9 

3 

4 

0 

0 

0 

16 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

85 

63 

SI 

6 

7 

8 

0 

0 

0 

21 

8.4 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

19 

14.0 

49 

W 

22 

78 

51 

44 

70 

S 

6 

3 

0 

0 

0 

14 

68 

7.0 

^  UAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


Sm  R*(«r«nc«  NolM  PoUowlrtg  Station  Indmx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
APRIL  1958 


D&y  of  month 


Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ANDERSON  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

AAROVROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.3 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

ASBTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 

9 

9 

1.0 
8 

T 

8 

8 

7 

T 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

6,0 
6 

1.0 

5 

3 

1 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

1.0 
27 

1.0 

27 

L4. 0 
41 

36 

32 

32 

3.0 

32 

30 

2.0 
30 

2.0 
29 

28 

26 

25 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

18 

6,0 

20 

20 

18 

T 
18 

2.0 
20 

18 

17 

16 

13 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

HURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

0.3 

1.0 

T 
T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2 

1.0 
2 

6.0 
7 

2.0 

6 

4 

3 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

1.5 

T 

T 

T 

4.0 
T 

CENTER VI LL£  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
21 

2.0 
22 

5.0 
25 

1 .6 

26 

24 

22 

0,1 

21 

T 
21 

19 

0.5 
17 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

4 

4 

2 

2 . 0 

4.0 
3 

0.3 

4 . 0 
1 

0.5 

COBALT  BLACKBIRD  MIKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

1.0 
21 

2.5 
23 

6.5 
28 

1.5 
25 

1.0 
24 

22 

T 
22 

1.0 

22 

* 

20 

0.5 
20 

19 

14 

10 

6 

T 

2 

- 

1.5 

2 

T 

T 

2.0 

2 

3.0 
3 

3.0 
3 

- 

T 

1 . 0 
1 

1.0 
2 

- 

- 

- 

COEUR  D' ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
53 

3.2 
54 

L(X1 
61 

4.5 

60 

T 
58 

56 

T 

55 

0,4 
54 

53 

1.0 

52 

50 

49 

48 

47 

45 

44 

43 

42 

40 

39 

37 

5 . 8 
41 

0.8 
40 

1 . 7 

39 

T 
39 

6.9 
43 

0.2 
41 

39 

38 

35 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.0 

2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0,1 
T 

T 
T 

0.7 
1 

T 
T 

T 

T 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

3 

1.3 
3 

3.8 

6 

0, 5 
4 

2 

0.5 

0,3 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

HA  I  LET  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

IDAHO  CITY 

CVOWX*  ATT 

SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

X  D AHO  C I TY  1 1  SW 

SN  ON  GND 

24 

T 
24 

8.0 

32 

31 

- 

26 

26 

24 

24 

23 

1.0 

T 

0.5 

1.0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

C  Vf\W  ATI 

SN  ON  GND 

T 

T 

1.4 

T 

0.8 
1 

T 

2,0 

T 
T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.9 

0.8 
1 

1 

T 

T 
T 

3.0 

3,4 
1 

T 

1 

0.3 
1 

T 

T 

T 

I RW IN  2  3E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 
10 

1.5 
8 

4.0 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 . 5 

42 

2.0 
41 

2.0 
42 

3 . 5 
45 

25 

24 

- 

- 

- 

5,0 
29 

2.0 

29 

- 

- 

27 

4.0 

- 

- 

23 

LOVUAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

3.5 
20 

18 

17 

17 

15 

13 

T 
12 

11 

10 

8 

6 

4 

T 

4.0 

HALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MAT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

2 

T 

T 

2 , 0 

1 . 5 

0.5 
T 

T 

HC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2 , 0 
27 

4.0 

30 

4.0 

35 

30 

30 

30 

24 

24 

22 

18 

12 

12 

10 

9 

6 

4 

2 

2,0 

2 

- 

7.0 
7 

3.0 
3 

utTT  tan  f  A  t 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

2.0 

OBSIDIAN  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

37 

43 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

46 

45 

43 

41 

39 

37 

34 

32 

30 

28 

27 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

29 

26 

P I ERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

6.0 
19 

16 

12 

11 

10 

8 

T 

8 

6 

3 

1 

0.5 

POC ATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
1 

2.0 

0.3 
1 

T 

T 

1.3 
T 

T 

T 

T 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFAIiL 
SK  ON  GND 

2.0 
16 

1.5 

16 

4.0 

16 

4.3 

17 

1.0 
16 

T 
16 

15 

15 

14 

12 

12 

10 

8 

6 

6 

5 

3 

1 

3 . 0 
3 

1 

2 . 0 
1 

1 . 0 
2 

1 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 
37 

3.0 
40 

9.0 
48 

T 
44 

T 
40 

T 
39 

1 . 0 
41 

T 
39 

1 . 0 
39 

T 
39 

1.0 
40 

39 

37 

T 
36 

34 

32 

31 

30 

29 

27 

5 . 0 
32 

1.0 

32 

T 
31 

0.5 
31 

3.0 
34 

3.0 
34 
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THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.6 

T 

0.4 

0.2 

0.5 
T 

1.5 
1 

1.1 
T 

0.3 

0.5 
I 
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TWIN  FALl^  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
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T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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T 

T 

T 

T 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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^OTH  ME  R 1 01  AN  ^JTm  E_ZONE 
105TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 


Llbby  1  KE  RS 


IDAHO 


STATUTE  MILES 


'36       Sae'  <  ""^ 
-O 

LMketown  O 


Both.mOO    "•^    W  ix,g.n  US»C 


Revised  10-56-WRPC-3F 


I80LIHES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 

-  S6  - 


STATION  INDEX 


STAnON 


ABf^onn  e<P  STJITIOI 

iftcrtmougmt  Mine 

AVfRICAN  PALLS  1  5W 
tHntf^OH  DAM 
*«C0  5  NM 


»SHTON  1  <; 
*TL»NT»  ? 

sVEB''  flAKOeV  .ST«T|Oi 
l»»Ll  MOUNTIIM 
BCNTON  OAU 

nto  coecK  i  s 

^LACKFOOT 

iU.AC<'OOT  OAt 
"LISS 

(tOISE  LUC*v  ffCAK  DAI 
■OlSt  M=  AIPPORT 

■U«L 

«IJ«jr.ALOW  f»AMGE»  ^TA' 

■U»L*» 

RU»L'^>'  FAC''0«Y 
•UffLP'  CAA  ATRPODT 
CABINET  f-OflCE 
CALDWELL 
CAw4*I06e 

CASCADE  1  NM 
CAVUSE  CeCK 
CCNTCiVILLE  AqAAUOM  ACH 
CKALLIS 

CMlLLV  9*f(T0»*  FLAT 
CLAffKiA  ftAKSe9  STATION 

CLi^rs 

COBALT  f«LACK"IB3  'UNe 
COEU»  0  AL-NE  BS 

CONOA 

COTTi^N^OOD 
COTTONWOOD  I  SW 
COUNCIL 
'CA'^WOOO  DAM 

CWAOWOOO  SLWIT 
DECEPTION  COPFK 
OCE»  PLAT  DA" 

ace*  POINT 


0AI6GS 
Ooaoi*;  EXP 
OUROtS  C«A 


lELO  R 
F*lRVLAWi 


FfHIT  • 


ANCER  STATION 
IV>IAN  AGEI 


(WOOEN  VALLF*  RS 

L»»0«E  SUWIT  RANCH 
CLENNS  FERRv 
6003ING 

6005ISC  CAA  AIPPORT 

GRACE 

JO  VIEW 
feviLLE 
CRASWERE 
GROUSE 

AILE>  AlftPORT 


MOLLISTEO 
MOWE 

fOAMO  CITY 
lOAMO  CITY  11  SW 
lOAMO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  1«  SE 

'IDAHO  FALLS  CAA  AIRP0R1 
IDAHO  PALLS  *!  W« 
IDAHO  PALLS  t.6  *»  WB 
IDA  VAOA 
IRWIN  ?  SE 

ISLAND  PARK  OAU 
JACKSON  REAiC 
JEROHE 
KAMI  AH 
KELLOOG 

ketchu"  it  WSW 
KOOSdA 
iCtMA  2  NNE 
LEADOR! 

LEWISTON  wn  AIRPORT 

LlFTON  PUHPINO  STATION 

LOtO  PASS 

LOtfWAN 

WCXAV  4ANGE0  STATION 
•ULAO 

lULAO  CAA  AIRPORT 
MALTA  RAHGER  STATION 
<UV  RANGER  STATION 
»K  CALL 

MC  CAHHON 

WERir>IAN  1  w 
WlNIOO^A  DAM 
•CMTPELIER  iUHGER  STA 
NOORC  C*EE«  SUMMIT 
MOOSe  CREEK  RANGER  STA 

MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  WwE  I  Ht 
MUkLAN  PASS  CAA 
NAHPA  J  NH 

NEW  mCaDOmS  RANOe«  STA 

HeZPEtCE  2  € 
NCZ  PERCE  PASS 
OAKLET 

Q«SIOIAN  ?  NNW 
OLA  9  S 

OMOFINO 
VALtSADES  DAW 
•A»NA  EIPERIMCNT  STA 
»AUL  1  E 

myettc 

Ptt^Ct  RANOCT  STATION 
PINE  1  N 
KUMCR  i  wsw 
POUTCLLO  2 
POCATtLLO  wn  AIRPORT 


RIN6HAH 
OWVHEE 

POWER 

ELMORE 
HUTTE 

ELWORE 
FREMONT 
EL-ORE 
ELMORE 
SHOSHONE 

BLAINE 

KOOTENAI 

BONNER 


CARIBOU 
\00i  GOODING 

aotsE 

ADA 
]023j  ADA 

107<  eOONDARV 

"    N  PALLS 
12*«J  CLEARWATER 
Wlj  SHOSHONE 
128A  CASSIA 

I2eq  CASSIA 

1503  CASSIA 
1563  90NNEP 
118c  CANYON 
1401  WASHINGTON 


1461 


nLA I NE 

VALLEY 

CLEARWATER 

BOISE 

CUSTER 

CUSTER 
SHOSHONE 

OWYHEE 

LEMHI 
KOOTENAI 

CARtnOU 
IDAHO 
I  MHO 
ADAMS 
VALLEY 

VALLEY 

KOOTENAI 

CANYON 

BOISE 

IDAHO 

TETON 
CLARK 
CURK 
IDAHO 

CLEARWATER 

GEM 


CUSTER 
ELMORE 
GOOOING 
GOODING 


IDAHO 
OWYHEE 
CUSTER 


JEFFERSON 
JEROME 
CAMAS 
T^IN  FALLS 

BUTTE 

BOISE 

BOISE 

BONNEVILLE 

BONNEVILLE 

BONNEVILLE 

BUTTE 

BUTTE 

OWYHEE 

BONNEVILLE 

FREMONT 

BOISE 

JEROME 

LEMIS 

SKJSHONE 


BEAR  LAI 
S39^  IDAHO 
BOISE 
CUSTER 
5»*4  ONEIDA 


OKCIDA 

CASSIA 

LEMHI 
VALtEV 
ftANNOCK 

AO* 

MINIDOKA 
SEAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 

LATAH 
ELMORE 
SHOSMCNC 
CANYON 
ADAMS 

LEWIS 
IDAHO 
CASSIA 
CUSTER 
OEM 

CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 
MINIDOKA 
PAYETTf 

CLEAtWATER 
ELMORE 
SCnEWah 
BANNOCK  I  i; 


AT  9^ 
4B  71 
49  0* 


lie  9 

11«  9< 
11$  2 


43  9J 
43  21 

42  i1 


lis  J! 

in  2 

lis  0 

115  1- 


114  ?4  9»0C 


20T( 
264( 

5«se 


112  21  MVS 


116  Oi 
lift  0 

ne  1 


115  3 

lis  41 

lis  41 


115  5) 

m  3 
ns  1 


A20( 
9161 
«19( 
2B31 
2043 

IBi: 
390( 
235< 
4091 


119  9( 
116  OC 
11?  01 


112  41 
112  51 


111  I 

111  2 

115  21 

114  3 

lie  0 

ne  0 

114  4 

115  5C 

lie  2* 

113  2 


115  it 

113  9 

112  U 

112  I 

113  22 
113  »! 

116  01 


116  23 

113  2 

111  li 

115  4 

46  0^    114  9! 


4ft  21    lie  I 


50  S< 
902! 
477* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


VAf 


J2*     9P  9* 


119  4(1     3179  61 


1  aEAII,     2  eOlSE,     3  CLEARHATER. 


119  ti 
116  97 
42  ii    112  >! 

112  >e 

ALENC,     9  KOOTENAI,     6  LOST, 


4*4d  it  S! 
4444J  MIC  HI 


ERPEAIMENT  STATION 
S  WEATHER  BUREAU 
S  eUR  RECLAMATION 
J  S  QUft  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

'■  BUR  RECLAMATION 
SUST  STEINMANN 
i«RS  FLORENCE  MALS 
^S  SOIL  CON  SERVICE 
FOREST  SERVICE 

«*EL50n  BENNETT 

S  NAVY 
J  S  FOREST  SERVICE 
XAPtER  COWARDS 
TOM  THOMPSON 

FORT  HALL  I*  PROJ 
WRTh  SlOE  CANAL  CO 

!js  soil  con  service 
:0rp5  of  engineers 
keatmer  bureau 

t  gsuneruo 
shelley  howard 

FOREST  service 
A'lA  POWER  CO 
FRANK  0  R^OFIELD 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 
J  S  CIVIL  AERO  ADM 
WASH  WATER  POWER  CO 
■«R0L0  m  TUCKER 
STUART  DOPF 

CLOSED  */ia/»8 
S  BUR  RECLAMATION 
S  WEATHER  flU«E*U 
MABEL  M  ARFIAUGH 

0»£ST  SERVICE 

K  L  ROBINSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  J  WHITBY 
CALERA  MINING  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 

NACONOA  COPPER  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 

I  FREI 
9ETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 

! JS  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
»OYce  VAN  CUREN 
5E0RGE  e  WYNNE 
MRS  ZILPHA  L  WENZEL 

EOITH  STEVENS 
J  5  FOREST  SERVICE 
S  CIVIL  AERO  AOM 
«RS  LORA  VILAS 


!U 


emil  keck 


RPER 


'AYNE  ( 

'  S  FOREST  SERVICE 
TEX  PAVNE 

S  FOREST  SERVICE 
FORT  mall  IR  PROJ 

S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 
E  0  STONE 

JS  SOIL  CON  SERVICE 
S  CIVIL  AERO  AOM 

AH  PMR  *  LIGHT  CO 
J  BILADEAU 
S  W8  OBSERVER 
BLANCHE  PORTlOCK 
URS  BRYAN  TAYLOR 

LAURENCE  JOHNSON 

SERVICE 

■(orth  side  canal  co 
:arroll  DAMMEN 
Salmon  R  canal  CO 

CHARLES  0  COWGILL 
FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECfllST 
GEORG€  W  MEYERS 

LI  S  CIVIL  AERO  AOM 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
IRIS  CALLEN 

MRS  MARY  J  FLEMING 

S  BUR  RECLAMATION 
skJS  SOIL  CON  SERVICE 
W»TH  SIDE  CANAL  CO 

RT  L  BOUGH 
IRVING  H  L«5KfY 

S  FOREST  SERVICE 
T  GtLROY 
RRV  U  GIBSON 
DOfMLD  a  N08LE 
S  WEATHER  BUREAU 


AH  PWR  *  LIGHT  CO 
S  FOREST  SERVICE 
MES  0  CHAPMAN 
S  FOREST  SERVICE 
INIUS  L  CROWTHER 

S  CIVIL  AERO  ADM 
S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
LINDEN SCMMITT 

JAMES  W  DOSS 
J  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
;  SOIL  CON  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 


IVERSITY  OF  IDAHO 
iR  B  COWEN 

CLOSED  2/24/56 
WALGAMATED  SUOAR  CO 
S  FOREST  SERVICt 

lOHN  KOEPL 

FOREST  SERVICE 
ERBERT  J  HARDY 
LFREO  A  BROOKS 
h«S  DOROTHY  NALLY 

it  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EKP  STATION 
UmALGAUATEO  SUGAR  CO 
JULIAN  M  FIELD 


:  H    U  S  FOREST 

■US  GCXOOIC 
:         BUR  INDIAN 

C  HJ  {u  S  WEATHER 


POP Th ILL 
POTLATCH 
PRAIRIE 

PRESTON  2  SE 
PRIEST  RIVER  E«l 


STA 


PUNGO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
RIRIE  12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EIP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
STIBNITE 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SMAN  FDLLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  t*P  STATION 

THREE  CREEK 

TRINTTY  LAKE  GUARD  STA 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE  SUO  FC 

VIENNA  MINE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAYAN  1  N 
WEISER  2  SE 

WINCHESTER  1  SE 

NEW  STATIONS 

MULLAH  CAA 

PICASO 


ELMORE 

FftAWCLIN 

BONNER 

VALLEY 
BINGHAM 
LINCOLN 
IDAHO 

BONNEVILLE 

MINIDOKA 

FREMONT 

BENEWAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

VALLEY 

CASSIA 

MADISON 

BLAINE 

ADA 

TETON 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

CARIBOU 

WASHINGTON 

LEWIS 


SHOSHONE 
BLAINE 


115  4C 
114  04 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TASLES 


ssae  MIC  MH 

4«B0  if 


WEATHER  BUREAU  ^  ^  

T  PAUOUSeT  a  PAYETTE.     »  PENC  OREILLE.     10  ST.  JOC,     11  S*L««,     12  SNMCE,     13  OUVHCC, 


OBSERVER 


R  e  DEWAM 

OP  POTLATCH 
9RA  L  CNGELMAN 
H  CRABTREE 
S  FOREST  SERVICE 

EDWARD  BUOELL 
SFORT  HALL   IR  PROJ 
LESLIE  F  BUSHflY 
fj  5  FOREST  SERVICE 
pOMN  L  JOLLCV 

MINIDOKA  IR  PROJ 
ELI  M  JERGENSEM 
\1  S  FOREST  SERVICE 
J  S  MB  OBSERVER 
STATE  EKP  STATION 

i  J  S  FOREST  SERVICE 

LEON  B  VANSANT 
£t  S  FOREST  SERVICE 

b  S  FOREST  SERVICE 

bradley  miming  co 
Iioaho  state  police 

lELMER  timothy 

icoward  f  scagle 
■idaho  power  company 
eiperiment  station 

mrs  george  clark  jr 
!js  soil  con  service 
^s  soil  con  service 
s  bur  entomology 
amalgamated  sugar  co 

4jS  soil  con  SERVICE 
I  FEATHERSTONE  jR 
ERN  E  COLLINS 
JOHN  C  SMITH 
MERVIN  V  LINO 

■*AL LACK-HOWARD  LBR 


J  S  CIVIL  AERO  ADM 
iOHN  A  H1L0ER6RANO 
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REFERENCE  NOTES  ID,\HO 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of   Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table, became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City    in  the  station 
name,  also  Salmon) )are  based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long- 
term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Tabl 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  i 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

3S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
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IDAHO  -  MAY  1958 


May  1958  was  one  of  the  warmest  on  record  in 
Idaho  with  abnormally  high  temperatures  through- 
out most  of  the  latter  half  of  the  month.  At 
Boise  the  temperature  reached  90°  or  above  on 
seven  days,  exceeding  the  previous  high  of  four 
days  for  May  in  1887  and  1919. 

As  might  be  expected  with  a  persistence  of 
warm,  sunny  weather  the  rainfall  was  below  long- 
term  averages  in  the  northern  and  eastern  parts 
of  the  State,  but  in  the  area  from  southern 
Washington  County  to  northern  Owyhee  County  and 
eastward  to  Blaine  and  Lincoln  Counties,  the 
rainfall  was  generally  well  above  average.  Most 
of  the  rain  in  this  area  fell  during  the  night 
of  May  11  and  the  morning  of  the  12th  with  to- 
tals exceeding  previous  one-day  amounts  for  May 
at  several  places  and  surpassing  one-day  amounts 
for  any  month  at  Deer  Flat  Dam  and  Parma. 


DAMAGING  STORMS 

A  windstorm  near  Wendell  and  Jerome  during 
the  evening  of  the  6th  did  considerable  damage 
by  uprooting  trees,  telephone  and  power  poles, 
and  practically  demolishing  a  barn. 

During  the  night  of  the  11th  and  morning  of 
the  12th  heavy  rain  caused  breaks  in  five  irri- 
gation canals,  flooding  basements,  and  washing 


out  eight  road  crossings  in  the  Marsing-Homedaj 
area.  In  Blaine  County  the  Big  Wood  River  wt 
over  its  banks  between  Bellevue  and  Broadfor' 

Hail  did  heavy  damage  to  the  fall  wheat  err 
on  Doumecq  Plains,  southwest  of  Grangevillii 
on  the  afternoons  of  the  29th  and  30th. 

The  most  widespread  storm  damage  of  the  monn 
occurred  the  afternoon  of  the  31st.    Hail  causH  , 
considerable  crop  damage  in     the  vicinity  n s 
Deer  Flat,  Kuna,  and  Bowmont,  while  farther  eai  S 
more  extensive  damage  resulted  from  wind,  rain  >• 
and  hail.        In  Minidoka  County,     from  arouii  " 
Emerson  and  Heyburn  northeastward  to  MinidO)  > 
Dam,   about  a  third  of  the  grain  crop  was  d«t 
stroyed  and  much  damage  was  inflicted  on  sugg 
beets,  beans,  and  hay.     Many  people  were  caug^ 
in  the  open  and  suffered  bruises  from  the  hall 
Roofs  were  damaged  and  water  entered  many  honu 
and  business  buildings.       Burley,   across  tit 
Snake  River  to  the  south,  escaped  with  much  leie 
damage.  The  hail,  which  began  there  at  3:15  p.i. 
lasted  only  a  few  minutes,  but  was  accompanlu 
by  a  45  m.p.h.  wind. 

D.  J.  Stevlingson 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise ,   Idaho  ! 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  101°  on  the  27th+  at  2  stations. 

Lowest  Temperature  15°  on  the  1st  at  Obsidian  2  NNW. 

Greatest  Total  Precipitation  2.90  inches  at  Deer  Flat  Dam. 

Least  Total  Precipitation  0.10  inch  at  Fort  Hall  Indian  Agency. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.87  inches  on  the  12th  at  Boise  Lucky  Peak  Dam. 

Greatest  Total  Snowfall  6.0  inches  at  Deer  Point. 

Deepest  Snow  on  Ground  58  inches  on  the  1st  at  Deer  Point. 
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42.7 

58.3 

85 
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0 
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,0 

0 

0 
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,0 
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0 
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43.9 
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90 

26 

34 

13+ 
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1 

0 

0 

0 

.86 

.45 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 
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79.1 

46.  1 
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6.2 

89 

26 

32 

13+ 

194 

0 

0 

2 

0 

.65 

- 

1,43 

,32 

31 

,0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

60.3 

6.7 

.  77 

- 

.86 

.0 
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2.13 

1,40 

12 

0 

4 

3 

1 

METT   2  E 

81.7 

47,5 

64.6 
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2 

107 

10 

0 
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,0 

0 

3 

1 

0 

AND  VIEW 

85  .9M 
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2 

78 

14 
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1  ,66 
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,0 
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1 
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79.9 
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94 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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2 

C 

FA  I RYLAWN 

M 

84 

22  + 

23 

2 

0 

0 

0 

00 

85 

T 

2 

7  6  •  5 

41.3 

58.9 

88 

19 

26 

14 

203 

0 

0 

7 

0 

*  29 

•  07 

31  + 

.  0 

( 

0 

77  •  4 

6.7 

92 

27 

29 

1  3 

186 

3 

0 

6 

0 

1.29 

•  16 

•  55 

Q 

1 

THREF  CREEK 

7  3  •  5 

34.6 

54.1 

84 

26+ 

24 

8+ 

334 

0 

0 

1  3 

0 

.  74 

1  •SS 

•  31 

3 1 

Q 

c 

DIVISION 

57.8 

6.2 

1.08 

- 

.20 

T 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

81. 6M 

46. 2M 

63. 9M 

6.4 

96 

20 

6 

0 

1 

0 

1.25 

.34 

T 

0 

BUHL 

ai.i 

50.1 

65.6 

9.4 

9  3 

35 

83 

5 

0 

0 

0 

.70 

- 

.38 

.51 

11 

.0 

0 

2 

^ 

0 

B  UR  L  E  V 

AM 

8  0  •  8 

8.3 

96 

27 

34 

1 3 

1  29 

8 

0 

0 

0 

.69 

.21 

•  45 

1 2 

2 

0 

BURLEV  CAA  AP 

44  '4 

91 

27+ 

32 

1 3 

17  5 

4 

0 

1 

0 

.  0 

Q 

f 

0 

Q 

GOODING  CAA  AP 

76*7 

47*8 

63*3 

7*9 

93 

27 

33 

13 

140 

5 

0 

0 

0 

*73 

*4? 

0 

0 

Q 

HAZELTON 

79.5 

45.7 

62.6 

5.5 

92 

?7+ 

31 

1 

136 

5 

0 

2 

0 

.98 

- 

.06 

.74 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

JEROME 

80.9 

47.1 

64.0 

6.6 

95 

27 

32 

13 

127 

7 

0 

\ 

0 

1.27 

.47 

1.03 

12 

.0 

0 

1 

1 

1 

MINIDOKA  DAM 

77.8 

47.4 

62.6 

92 

19 

33 

13+ 

148 

3 

0 

0 

0 

1.04 

.72 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

PAUL   1  E 

AM 

76.2 

44.2 

60.2 

5.2 

90 

27 

31 

1 

196 

\ 

0 

2 

0 

1.11 

.37 

.56 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

PICAPO 

76.6 

42.3 

59.5 

87 

26+ 

28 

2 

183 

0 

0 

4 

0 

2.09 

0 

RICHFIELD 

76.9 

43.9 

60.4 

7.0 

0 

0 

3 

0 

1  .52 

•  38 

1.11 

12 

.0 

0 

3 

] 

\ 

RUPERT 

AM 

79.3 

47.3 

6  3.3 

8.0 

q  2 

27+ 

34 

1 3+ 

1 

6 

0 

0 

0 

.61 

.40 

■  46 

1 2 

1 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

M 

M 

30 

8 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

81.3 

46.3 

63.8 

8.0 

96 

27 

34 

13  + 

126 

10 

0 

0 

0 

.81 

•  22 

•  46 

1 2 

2 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

AM 

8  0.4 

47.8 

64.1 

7.6 

07 

25 

34 

1 

129 

8 

0 

0 

0 

.73 

.21 

.51 

0 

1 

DIVISION 

ft?  8 

6.8 

1.03 

.19 

T 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

7  5.2 

42.1 

58.7 

6.5 

87 

20 

28 

199 

Q 

Q 

_ 

0 

1.40 

.  38 

.85 

7 

4 

1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

68.4 

35.0 

51.7 

3.3 

Q 

1.33 

.25 

•  82 

7 

4 

1 

E 

MAY  RS 

74  •  8M 

37.1 

56  •  OM 

3.7 

8  7 

20 

2  6 

266 

^ 

7 

0 

1.16 

.  06 

•  38 

7 

.  0 

4 

0 

( 

SALMON 

78.7 

40 . 6 

59,7 

5.1 

90 

20 

29 

165 

^ 

.  64 

•  64 

.23 

1 2 

: 

0 

C 

DIVISION 

56.5 

5  4 

1  13 

28 

^ 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

78.8 

42.5 

60.7 

7.0 

29 

1 

Q 

0 

.33 

.72 

•  23 

12 

.0 

0 

0 

! 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

76.8 

45.3 

61.1 

7.1 

3  3 

1 3 

167 

0 

0 

0 

.54 

.95 

•  32 

25 

.0 

0 

0 

ARCO  3  NW 

75.3 

40.7 

58.0 

6.5 

71 

9^5 

0 

0 

4 

0 

.95 

- 

.31 

•  46 

7 

.0 

0 

0 

j 

ASHTON   1  S 

74.5 

38.8 

56.7 

6.5 

f + 

0 

0 

4 

0 

.84 

.24 

3 1 

^ 

0 

BLACKFOOT 

AM 

78*  3M 

45  .  4M 

61 .9M 

8.4 

90 

26+ 

30 

13 

151 

2 

0 

3 

0 

.27 

1.05 

•  22 

0 

DUBOIS   EXP  STA 

73.1 

44.1 

58.6 

5.8 

85 

27+ 

31 

12 

208 

0 

0 

2 

0 

.  82 

•  Vi 

*  ^  0 

17 

*n 
• 

1 

DUBOIS  CAA  AP 

74.9 

42.2 

58.6 

7.1 

87 

19 

30 

1 

208 

0 

0 

2 

0 

.96 

.28 

.26 

11 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

79  .  6M 

41  .6M 

60. 6M 

6.1 

93 

18 

30 

13  + 

160 

2 

Q 

4 

0 

.10 

1.03 

•  10 

1 2 

• 

0 

HAMER  '<  NW 

79  .  7 

39.8 

59.8 

7.1 

91 

20 

27 

1 

185 

0 

.48 

•  47 

•  20 

1 2 

* 

0 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

7  7.  3M 

42  .4M 

59  . 9M 

87 

20  + 

32 

13+ 

178 

0 

0 

•  76 

.  58 

• 

1 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

76.0 

43.7 

59.9 

6.7 

89 

19 

32 

13 

179 

Q 

Q 

0 

.69 

.55 

.  34 

1 2 

.0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

7  7.3 

39.3 

58.3 

6.3 

9 1 

20 

26 

2  26 

0 

0 

.52 

•  52 

.20 

12 

0 

IDAHO  FALLS   46  W  WB  R 

76.  1 

40.4 

58 . 3 

5.7 

Q 

Q 

.  79 

•  23 

•  41 

1 2 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

77.  1 

45.8 

61.6 

6.2 

on 

?7+ 

1 

Q 

0 

.40 

•  81 

.10 

25 

*A 

0 

SAINT  ANTHONY 

76.2 

39.6 

57.9 

_ 

77 

719 

^ 

1  .26 

.28 

'X\ 

1 2 

.  0 

0 

0 

SUGAR 

AM 

76.5 

39.4 

58.0 

6.1 

2  7 

220 

.67 

•  58 

.  37 

12 

.0 

2 

0 

DIVISION 

59.4 

6.  6 

.  65 

.  47 

.  0 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

70.  4M 

34. OM 

52. 2M 

5.4 

2  2 

2  0 

3  89 

0 

0 

1  3 

1.08 

: 

•  55 

.33 

23 

.0 

0 

4 

0 

CONDA 

AM 

69.5 

38.4 

54.0 

5.6 

8  2 

2 1 

2  5 

J 

334 

1.68 

.22 

.60 

15 

.0 

0 

4 

2 

DRIG65 

AM 

71.5 

37.9 

54.7 

8.0 

3  0 

^ 

^ 

^ 

.11 

1  .as 

.04 

31 

0 

GRACE 

72.2 

39.5 

55.9 

5.3 

8  3 

20 

2  5 

279 

0 

0 

5 

0 

1.73 

.12 

.50 

23 

.0 

0 

6 

IRWIN  2  SE 

72.9 

40.8 

56.9 

7.4 

85 

27 

23 

253 

0 

0 

3 

0 

.30 

1  ^37 

.16 

12 

.0 

0 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

69.4 

34.9 

52.2 

5.8 

80 

27+ 

1  9 

389 

0 

0 

13 

0 

1.75 

.62 

1.00 

12 

.0 

3 

^ 

LIFTON  PUMPING  STA 

69.2 

41.0 

55.1 

3.7 

80 

27+ 

27 

3  01 

3 

1.18 

.23 

.41 

14 

.0 

0 

3 

0 

MALAD 

77.6 

44.1 

60.9 

6.8 

89 

20 

31 

158 

0 

0 

1 

0 

.56 

.74 

.26 

12 

.0 

0 

2 

0 

MALAD  CAA  AP 

78.3 

40.7 

59.5 

89 

26+ 

28 

184 

0 

0 

3 

0 

.36 

.  18 

11 

.0 

0 

2 

0 

MC  CAMMON 

77.6 

40.6 

59.1 

90 

20+ 

26 

1 

203 

2 

0 

4 

0 

.63 

.28 

12 

.0 

0 

2 

0 

MONTPELIER  RS 

AM 

72. 4M 

37. 5M 

55. OM 

4.6 

0 

0 

0 

.0 

0 

OAKLEY 

77.7 

46.2 

62.0 

7.8 

91 

26+ 

30 

13 

153 

3 

0 

1 

0 

.57 

.73 

.36 

12 

.0 

0 

2 

0 

PALISADES  DAM 

72.9 

43.4 

58.2 

85 

27 

-30 

214 

0 

0 

3 

0 

.78 

.22 

14 

.0 

0 

2 

0 

POCATELLO  2 

79.5 

45.0 

62.3 

92 

20 

31 

13 

132 

2 

0 

1 

0 

.65 

.42 

12 

.0 

0 

2 

0 

PRESTON  2  SE 

78.7 

41.7 

60.2 

6.3 

90 

26 

29 

167 

1 

0 

2 

0 

.38 

1  .13 

.23 

12 

.0 

0 

2 

0 

SPENCER  RS 

75  .  5 

38.2 

56.9 

8.7 

85 

20 

25 

244 

0 

0 

7 

0 

1.53 

.75 

1.16 

12 

.0 

0 

3 

1 

STREVELL 

76.0 

40.  5 

58.3 

87 

27  + 

24 

226 

0 

0 

5 

0 

.59 

.52 

12 

.0 

0 

1 

1 

TETONIA  EXP  STA 

69.8 

37.5 

53.7 

82 

20 

28 

2 

345 

0 

0 

8 

0 

.22 

.16 

12 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

57.1 

6.6 

.83 

.80 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


I  OA  no 
MAY  i»e 


Station 

3 

Day  of  month 

1  1  2  ^3 

4  {  5  1 

6 

7  1 

"1 

9 

.o| 

11  1 

12 

13  1 

14  I  15 

16  1  17 

IB 

19  1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

CRDCHN  EXP  STA 

OEOSON  0AM 
ftOHROCK  DAM 

•  3> 
.9« 

2*1> 

•  99 
1.00 

T 

.07 

•  02 

•  04 

■  02 

•  40 

■  09 

7 

.01 

•  10 

7 

•  23 

•  09 
.84 

•  42 
.86 

7 
7 

.03 

T 

■  02 

.01 
.01 

.02 
.32 

■  04 

.06 

.01 
.79 

7 

.02 
.24 
.07 

MTON   1  S 
LANTA  2 
CRY  R«l 

G  CREEK  I  S 

■  04 
1.99 
1.20 

.00 
1.97 

T 

.73 

•  04 

.20 
■  03 

•  07 

•  03 

•  17 
1^09 

•  51 

■  75 

■  00 

7 

7 

.01 

■  19 

7 

7 

.04 
.33 

7 

■  04 

■  03 

■  13 
7 

.03 

.24 

7 

.10 

.24 
.18 
.09 

.29 

ACKFOOT 
ACKFOOT  0AM 
ISS 

ISE  WB  *P 

//R 

.27 
1.00 
1.29 
2.20 
2.0> 

T 

7 
7 

.21 

.09 

.07 

7 

7 

• 

1^15 

•  24 

•  74 

■  22 

■  22 

1.07 
.74 

.09 

■  15 

.20 

.05 
.33 

.01 

7 

■  00 

.10 

.02 

T 

.10 
.39 

•WERS  FERRY   1  SW 
HL 

NGALOW  RS 
RKE   2  ENE 
RLEY 

1.90 
.70 
1.06 
1.09 
.09 

.33 

.04 

.11 

7 

.03 

.50 
.01 

.18 
.49 

.00 
•  91 

7 
7 

7 

.96 
.39 
.45 

7 

.41 
.04 

7 

.  18 

■  07 

■  19 

■  29 

■  04 

7 

.96 

.13 

.10 
.08 

7 

.17 
.02 

RLEY  CA*  AP 
BINET  GORGE 
LOXELL 
MBRIOGE 

scAoe  I  Nw 

.92 
.90 
1.04 
1.02 
1.20 

.01 

.03 

.07 
.09 

.33 
.01 

.03 

.02 

•  02 

■  01 

■  00 
.00 

■  79 

.46 

■  31 
1.10 
1.25 

■  11 

7 

7 

7 

7 

.18 

.01 

■  01 

■  03 

.11 

7 

7 

.08 
.01 

.16 
.49 
.19 
.21 
.17 

NTERVtLLE  ARBAUGH 
AUIS 

ILLY  BARTON  FLAT 
IFFS 

BALT  RLACKBIRO  Ml NE 

2.00 
1.40 
1.39 

2.29 

.11 
.20 

7 
7 

.12 
.09 
.82 
.70 
.83 

.03 

7 

•  27 

7 

.97 
.20 
.24 
.08 
■  22 

7 

.28 

7 

.01 

7 

.03 

T 
T 
7 

.01 

7 

.07 

7 

.00 

.02 
■  OS 

7 

.11 

.10 

.92 
.12 
.17 

.10 

EUR  D  ALENE  RS 
NOA 

TTONWOOO 
UNCIL 

AO HOOD  OAH 

.03 
1.00 
1.09 

.00 
1.90 

.19 

7 

.01 

7 

.02 

7 

.01 
.01 

■  12 

•  20 

•  10 

•  15 

■  30 

■  20 
.50 
.50 
.47 

.50 
.01 

.01  .00 

.09 

7 

.09 
.12 

T 

•  13 

.08 
.03 

.06 

.26 

.06 
.10 

.07 
.10 
.34 
.12 
.31 

ER  FLAT  DAM 
ER  POINT 

aiE 

BOIS  EIP  STA 

2.90 
1.57 
2.04 
.11 
.02 

T 

.14 

.92 
.12 

■  01 

■  09 

T 

.02 

•  81 

•  02 

7 

1.40 
.73 
■  55 

•  56 

7 

.02 

■  19 

.09 

■  02 
.04 

.82 
.03 

.05 

7 

.38 

.02 

.17 
.61 

.04 
.07 

BO  IS  CAA  AP 
K  CITY 
K  RIVER  I  S 
METT  2  E 
IRFIELO  RS 

.91 
2.41 

.99 
2.29 
1.37 

7 

.04 
.09 
.00 

7 

7 

.04 
.09 

.19 

■  28 
•  03 

■  22 
.9( 

■  08 
1.90 

.83 

.01 

.06  .04 

.0^ 

■  03 

■  09 
.02 

.02 
.70 
.20 

7 

.19 

7 

.02 

.29 

7 

7 

7 

.23 
.19 

.06 
.08 

.11 
.27 

IRYLAWN 
HM  RS 

RT  HALL    INO  AGENCY 
ROCN  VALLEY  RS 
ElfNS  FERdY 

2.00 
1.30 
.10 

.90 

.37 
.00 

.85 

7 

.02 

7 

•  10 

•  14 

•  23 

.64 

■  95 

■  10 
.87 
.50 

7  7 

.04 
.40 

7 
7 

.39 
.17 

.01 

- 

7 

.02 

OOING  CAA  AP 
ACE 

AND  VIEW 
ANGEVILLE 
ASMERE 

.73 
1.73 
1 .60 
1.90 

.29 

.02 

.09 
.04 

.01 
.03 
.27 

7 

.07 

.09 

7 

.05 

7 

•  16 

•  20 

•  50 

•  OA 

.49 

■  29 
.94 
.74 
.04 

.11 

.21  .02 

■  02 

■  37 

.90 
.03 

.02 
.09 

7 

.08 

.03 

7 

7 

.02 
.10 
.43 
.07 

OUSE 
ILEY  AP 
MER  *  NH 
ZELTON 
LL  CITY 

1.30 
2.11 
.40 
.90 
1.27 

7 
7 

.02 
.10 
.02 
.03 

•  09 

7 

•  04 

•  11 

.93 
1.60 
.20 
■  74 
1.10 

.09 
.08 
7  .05 

• 

7 
7 

7 

.06 

7 
7 

.15 

7 

.04 

.12 
7 

.02 

.12 
.10 
.06 
.09 
.06 

LLtSTER 
WE 

AHO  CITY 

AHO  CITY  11  SW 

AHO  FALLS  2  ESE 

1.29 
.40 

i.2e 

1.13 
.70 

•  09 
7 

•  07 

•  02 

•oe 

.17 
.00 
.27 

.07 

•  14 

•  11 

.99 
.10 
.99 
■  49 
.5( 

7 

.03 

.03 

.04 

■  09 

7 

.04 
.05 

T 
7 

.09 

.10 

7 

7 

.09 

7 

.41 

7 

.23 
.01 

AHO  FALLS  16  SE 
AHO  FALLS  CAA  AP 
AHO  FALLS  42  NK  HB 
AHO  FALLS  44  M  WB 
WIN  2  SE 

R 
R 

.60 
.09 
.92 
.79 
.30 

7 
7 

7 
7 

T 

.00 
■  09 
.00 

7 
7 

7 

•  12 

•  00 

.19 
.34 

■  20 

■  41 

■  10 

7 

.15  .01 
7  7 
.08 
.10 
.06 

.03 

7 

T 

.04 

T 

7 

■  02 

■  08 

.11 

7 

.02 
.08 

7 

.02 
7 

7 

.05 

.02 

7 

7 

.02 
.01 

7 

.09 
.09 
.12 

LAND  PARK  DAM 

IVOME 

MIAN 

LLOGG 

OSKIA 

1.79 

i.r? 

1.17 
.99 
1.61 

.07 
.04 

.02 

.33 
.04 

.43 

7 
7 

•  02 
.10 

uoo 

1.03 
.08 
.49 
.99 

.17 
.09 

.09 
.02 

7 

.19 
.20 

.37 

7 

7 

.05 

.04 
.07 

.09 
.21 

NA  2  PME 
WtSTON  WR  AP 
FTON  PUMPING  STA 
mAN 
LAO 

//R 

2.79 
1.00 
1.10 
2.10 
.96 

.10 
.00 

•  54 

.45 

.07 
.02 

.34 

7 

.04 

.13 

•  11 

•  20 

1.48 

.01 

■  74 

■  20 

.40 

.41  .01 

■  02 

7 

7 
7 

.09 
.01 

7 

.08 

.55 

■  22 

7 

.05 

7 
7 

.08 

7 

.60 
.10 

7 

.34 

7 

LAO  CAA  AP 
f  RS 

CALL 

CAkWON 
RIDIAN  1  M 

.36 
1.16 
.44 
.63 

2.02 

7 

•  11 

7 

.01 
.30 

.12 
.29 

7 

.09 

•  18 

•  02 

7 

.17 
.31 
.3< 
.28 
1.42 

.09 

.01 

.05  7 

7 
7 

.02 

■  00 

.07 
.05 

.06 

7 

.16 
.31 

IIDOKA  OAU 

"(TPFLIEP  RS 
SCOW  U  OF  I 
JNTAIN  HOME  1  NE 
.LAN  CAA 

1.04 

.47 
.96 
1.22 

•  09 

.01 

.24 
.31 

.02 

7 

.01 

•  08 

•  00 

.72 

■  01 

■  12 

■  78 

■  33 

.22 

.02 

.17  .18 

.01 

.03 

7 
7 

.09 

■  01 

.04 

.07 

.19 

.09 

.03 
.08 

.19 

.10 
.14 
.15 

i«PA    2  NW 

4  MEADOWS  RS 

rPfRCE  2  E 
tLEV 

>IOtAN  2  WW 

1.42 
.69 

1.99 
.97 
.02 

•  09 

•  25 

•  02 

•  37 

.60 

7 

.03 
.18 

7 

7 

7 

.82 
.49 

.80 
.3* 
.09 

7 

.19 

.03 

.14 

7 

7 

.11 

T 
T 

•  J3 
.03 

•  18 

*   5  S 
JFIKO 

.l$AO€$  DAM 
MA  EXP  STA 
it   1  E 

1.45 
.01 
.70 
1.09 
1.11 

•  02 

7 

.01 
.01 
.05 
.03 

7 

.03 

7 

.80 
•  08 

.45 
.90 
.19 
1.45 
■  92 

.01 

.22  .02 

■  09 

■  01 

.10 
.02 

■  04 

.09 

■  01 
.90 

.03 

.01 

7 
7 

.20 
.18 

.07 

.trre 
:Aao 

«Cf  RS 
.ATEU.0  2 
iATELLO  WB  AP 

//( 

1.26 
2.09 
2.09 
.09 
.40 

7 

•  11 

7 

•  20 

7 
7 

.10 
.03 

7 

.02 

7 

.12 
.01 

•  31 

•  19 

7 
7 

■  70 

1.03 
.42 
.0« 

1.59 
.01 

.15 

.04  7 
.07  7 

7 

7 

.50 

7 
7 

.01 
7 

7 

7 
7 

7 

.10 

.17 

7 

■  02 

.03 

7 

.02 
7 

.02 

7 

.12 
.10 

7 

.04 
.09 

KTMILL 
LATCH 
$TON  2  SE 
EST  RIVEK  EXP  STA 
jriELD 

.49 

.29 
.30 
.01 
1.52 

.10 

7 

.02 
.13 

.14 

.10 
.16 

7 

.09 

•  00 

•  04 

•  00 

.05 

.23 
.10 
1.11 

7 

.03 

7 

7 

.02 

7 

.01 

7 

7 
7 

.08 

.14 

.25 

.19 
.12 

I«IHS  RS 

'IE   12  ESE 
■ERT 

NT  ANTHMrr 
NT  HAlieS 

.01 
1.0< 

.61 
l.M 

.74 

7 

•  03 

7 

.04 
.00 

.01 

.oe 

•  06 

7 

.8C 
.01 
.44 
.42 
.41 

.02 

.09 

.03 
.07 

.18 

.60 

.02 

.11 
.08 

■  01 
.22 

.03 

.04 

.02 

.19 
.10 

Mom 

DPOIWT  EXP  STA 
>SHOME  1  MM 

.64 

.69 

7 

7 

.17 

.20 

.04 

•  03 

7 
7 

•  01 

■  21 

■  00 

■  84 

7 

.49 

.09 

.03 

7 

7 
7 

.09 

.12 
.32 
.11 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAH 
KAY  195 


Station 

-B 

Day  oi  month 

o 

1   1   2  1  3 

4  I  5  I  6 

7  1  8  1  9 

10 

11  1 

12 

13     14  I  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1 

24 

2S 

26  1  27 

28  1  29 

30 

31 

SPENCER  RS 
STIBNITE 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLFY 

1.53 

•  5« 
.67 
1.87 

.07 

,ii 

T 

.13 

.06 

.35 

.01 

.39 
.01 

T 

.52 
.37 
1.29 

.02 

.01 

.03 

T 

T 

T 

T 

.12 

.01 
.04 
.08 

•1! 

SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 

1.73 
.22 
.7* 
.61 
.73 

.Ot 
•  08 

.10 

.1« 
.14 

.09  .11 

.01 

T 

.03 

.IC 
.08 
.48 
.51 

.11  T 

.06 

T 

.02  7 
T 

.09 

T 

T 

.03 

>li 

.0 

.0' 

WALLAC? 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

l.Il 
1.12 
l.ti 
1.S3 

T 

T 

.05 

.03 
.10 

.54 

.06 
.03 

.04 

.32 
1.24 
.72 

.40 
.13 

.09 

.20 

.06 
.06 

.10 

.02 

T 

.02 
.08 

•si 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  fa. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Nuniber  of  days  with  precipitation 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

« 

_  B 

°  • 
e  e 

&1 

5-. 
CO 

a 

< 
o 
o 

in 

11:00A  MSI 

5: OOP  MST 

H 
CO 

a 

p. 

o 
o 

H 

e 

01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

0  ,  « 
Is  J 

U     0)  D) 

!B  0  3 

Average 
•ky  cover 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

21 

8.0 

40 

SE 

11 

69 

48 

35 

59 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

6 

79 

i.! 

IDAHO  FAlia  42  NW  WB 

6.3 

31^ 

NNW 

6 

0 

5 

1 

0 

0 

0 

6 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

7.5 

26^ 

wsw 

12 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

78 

51 

35 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

9 

4.11 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

16 

10.0 

55 

w 

31 

69 

40 

28 

52 

7 

6 

1 

0 

0 

0 

14 

79 

5.1 

^  UAXIUUH  HOURLY  AVERAGE. 


r*f*r*n«*  not**  follo«lB|  Station  Indak. 
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DAILY  TEMPERATURES 

MAY  1958 


Day 

Ol  Month 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

ROEEN  EXP  STA 

MAX 

.  70 

73 

78 

78 

65 

78 

67 

73 

78 

61 

60 

58 

63 

69 

69 

76 

61 

84 

89 

90 

86 

64 

84 

87 

66 

89 

69 

84 

83 

80 

71 

78te 

MIN 

29 

33 

32 

39 

35 

48 

4  1 

4  2 

44 

36 

4! 

4  ] 

3t 

34 

36 

39 

41 

41 

43 

47 

60 

47 

49 

5C 

51 

50 

49 

44 

49 

50 

38 

42*5 

RICAN  FALLS  1  SW 

66 

69 

74 

74 

81 

79 

60 

69 

73 

79 

77 

60 

60 

65 

65 

75 

78 

62 

66 

87 

86 

84 

80 

66 

64 

86 

88 

87 

85 

60 

75 

76.8 

MIN 

33 

35 

34 

40 

39 

49 

42 

44 

43 

43 

49 

4] 

33 

3T 

39 

42 

42 

43 

45 

55 

60 

54 

51 

52 

57 

55 

48 

52 

52 

56 

40 

45*3 

ERSOM  0AM 

68 

72 

74 

79 

85 

79 

63 

73 

76 

85 

77 

57 

62 

68 

72 

76 

83 

69 

66 

93 

90 

90 

88 

87 

92 

93 

92 

82 

81 

79 

64 

79.3 

MIN 

38 

37 

39 

41 

44 

51 

42 

40 

43 

42 

52 

36 

33 

38 

42 

44 

46 

47 

52 

54 

55 

54 

57 

55 

52 

55 

55 

93 

51 

47 

46 

46.5 

0   3  NW 

MAX 

65 

70 

73 

73 

78 

73 

60 

66 

71 

75 

74 

58 

69 

67 

68 

74 

78 

81 

66 

86 

84 

63 

82 

82 

63 

86 

66 

61 

62 

74 

65 

79.3 

MIN 

30 

33 

25 

44 

38 

43 

37 

37 

42 

38 

44 

31 

33 

31 

36 

38 

49 

42 

43 

49 

47 

45 

43 

45 

46 

44 

49 

45 

49 

48 

39 

40.7 

OWROCK  DAM 

MAX 

65 

68 

72 

72 

60 

60 

62 

60 

72 

76 

86 

74 

52 

59 

66 

73 

78 

64 

91 

93 

95 

66 

93 

86 

88 

92 

94 

92 

78 

78 

76 

78.1 

MIN 

<*0 

40 

42 

44 

46 

47 

46 

41 

45 

45 

50 

3T 

35 

3C 

41 

45 

46 

38 

51 

57 

57 

54 

56 

56 

53 

55 

56 

52 

49 

49 

50 

47.1 

TON  1  S 

MAX 

67 

67 

71 

78 

66 

68 

69 

7C 

72 

60 

49 

62 

66 

69 

75 

77 

63 

87 

85 

83 

86 

62 

64 

82 

83 

82 

84 

83 

84 

73 

74.9 

MlN 

30 

33 

34 

34 

34 

45 

3  5 

33 

32 

33 

30 

3; 

37 

43 

37 

40 

42 

45 

44 

46 

46 

47 

46 

44 

43 

43 

44 

44 

35 

38.8 

ANTA  2 

MAX 

66 

55 

62 

70 

78 

85 

83 

83 

64 

84 

82 

81 

66 

79 

61 

84 

79 

71 

69 

56 

MIN 

3] 

24 

2fi 

3 1 

34 

33 

33 

34 

35 

40 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

40 

41 

37 

RV  RS 

MAX 

71 

73 

73 

76 

84 

77 

72 

73 

77 

82 

82 

70 

64 

77 

81 

82 

85 

68 

88 

92 

92 

94 

94 

68 

90 

94 

97 

95 

80 

77 

74 

62.0 

■'■IN 

36 

34 

33 

41 

41 

40 

46 

44 

46 

38 

46 

3j 

36 

34 

34 

39 

40 

40 

46 

46 

53 

49 

49 

51 

52 

48 

49 

49 

52 

57 

55 

43.9 

VIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

68 

70 

71 

65 

62 

60 

65 

73 

74 

73 

76 

63 

65 

71 

75 

60 

72 

76 

60 

75 

76 

62 

89 

79 

64 

83 

82 

80 

78 

76 

73.8 

MIN 

36 

36 

40 

31 

39 

37 

3  9 

50 

52 

41 

4C 

40 

32 

31 

34 

38 

37 

46 

44 

47 

48 

49 

59 

55 

49 

49 

53 

44 

41 

46 

42.7 

CREEK  IS 

MAX 

60 

63 

63 

66 

73 

60 

55 

62 

66 

72 

67 

63 

54 

64 

70 

71 

73 

79 

61 

83 

60 

62 

79 

60 

80 

82 

84 

85 

74 

70 

56 

70.9 

MIN 

21. 

19 

23 

23 

25 

32 

3  5 

29 

28 

26 

29 

32 

29 

23 

26 

27 

28 

27 

29 

32 

33 

3  1 

36 

37 

31 

30 

30 

36 

40 

32 

30 

29.4 

CKFOOT 

64 

69 

76 

84 

77 

61 

70 

77 

80 

80 

59 

64 

65 

69 

78 

84 

69 

90 

87 

66 

84 

87 

85 

69 

90 

84 

85 

78.3 

MIN 

31 

33 

31 

51 

42 

39 

49 

42 

46 

43 

30 

37 

36 

39 

46 

49 

47 

59 

50 

51 

66 

57 

48 

50 

44 

56 

51 

45.4 

CKFOOT  0AM 

MAX 

58 

63 

67 

75 

70 

69 

63 

68 

72 

70 

58 

67 

62 

56 

68 

71 

76 

78 

80 

76 

86 

74 

76 

76 

79 

78 

76 

77 

67 

65 

70.4 

MIN 

20 

22 

22 

26 

36 

34 

3 1 

33 

29 

31 

35 

26 

35 

3  0 

30 

31 

32 

35 

39 

46 

41 

41 

40 

43 

40 

4] 

40 

37 

40 

32 

34.0 

SS 

MAX 

73 

77 

61 

82 

68 

61 

64 

76 

80 

85 

60 

65 

71 

76 

77 

79 

86 

87 

91 

96 

91 

87 

87 

89 

92 

95 

95 

89 

78 

70 

81.6 

MIN 

30 

33 

36 

40 

42 

49 

3  9 

36 

42 

42 

44 

45 

46 

60 

55 

54 

5R 

57 

57 

55 

56 

57 

49 

96 

48 

46.  2 

SE   UUCKV  PEAK  OAV 

MAX 

70 

75 

74 

82 

62 

82 

64 

74 

76 

87 

87 

64 

62 

70 

76 

79 

64 

93 

93 

97 

97 

9  1 

93 

91 

93 

95 

95 

91 

60 

61 

77 

82.5 

MIN 

'•'} 

43 

42 

59 

51 

47 

47 

46 

49 

52 

56 

33 

37 

41 

45 

49 

53 

55 

57 

61 

60 

59 

58 

61 

58 

61 

61 

61 

90 

54 

55 

51.7 

SE  WB  AP 

MAX 

69 

73 

73 

76 

80 

61 

62 

73 

77 

85 

79 

53 

59 

67 

73 

78 

83 

90 

85 

94 

64 

92 

84 

91 

92 

94 

90 

78 

79 

79 

70 

78.2 

MIN 

^5 

40 

44 

47 

52 

46 

46 

44 

48 

51 

45 

35 

35 

40 

44 

48 

52 

54 

57 

57 

59 

56 

65 

57 

59 

61 

56 

60 

50 

52 

50 

50.4 

NERS  FERRY  1  SK 

MAX 

73 

72 

69 

70 

71 

75 

80 

72 

75 

78 

71 

71 

72 

76 

76 

60 

79 

83 

65 

67 

86 

88 

64 

67 

67 

87 

86 

79 

77 

77 

68 

78.3 

MIN 

40 

47 

40 

34 

40 

39 

40 

48 

42 

43 

45 

39 

40 

35 

41 

49 

48 

47 

49 

56 

51 

50 

46 

93 

51 

44 

45 

43.7 

L 

MAX 

70 

73 

85 

78 

65 

81 

79 

72 

76 

61 

80 

80 

61 

68 

73 

78 

83 

87 

86 

93 

90 

90 

84 

90 

69 

89 

90 

88 

60 

80 

73 

81.1 

MIN 

41 

43 

45 

46 

47 

48 

40 

40 

49 

47 

54 

39 

35 

35 

43 

48 

52 

53 

59 

59 

64 

57 

61 

56 

57 

60 

56 

58 

54 

54 

50 

50.1 

6AL0W  RS 

MAX 

70 

70 

60 

65 

64 

76 

81 

86 

69 

93 

90 

92 

92 

69 

92 

94 

81 

81 

74 

MIN 

46 

46 

40 

36 

36 

34 

40 

40 

41 

46 

53 

47 

46 

52 

52 

51 

49 

47 

47 

KE  2  ENE 

MAX 

59 

60 

60 

60 

66 

62 

62 

64 

63 

68 

68 

62 

52 

64 

70 

69 

73 

76 

76 

81 

79 

82 

79 

76 

77 

81 

65 

81 

69 

70 

66 

69.7 

MIN 

32 

30 

31 

29 

33 

34 

35 

35 

35 

34 

36 

32 

30 

32 

35 

34 

36 

35 

32 

40 

46 

43 

44 

49 

45 

45 

46 

43 

42 

40 

41 

37.3 

LEY 

MAX 

63 

73 

74 

78 

60 

87 

69 

66 

76 

79 

65 

75 

56 

67 

76 

76 

60 

83 

91 

95 

95 

89 

91 

88 

90 

92 

96 

94 

64 

85 

71 

60.8 

MIN 

37 

37 

40 

45 

42 

50 

39 

39 

49 

45 

52 

42 

34 

36 

41 

45 

40 

46 

52 

55 

64 

56 

60 

55 

58 

56 

53 

61 

95 

55 

45 

47.9 

LEY  CAA  AP 

MAX 

69 

71 

74 

77 

85 

69 

61 

71 

76 

80 

74 

53 

62 

69 

71 

76 

81 

87 

90 

91 

68 

87 

64 

88 

89 

91 

91 

81 

82 

70 

73 

77.8 

MIN 

36 

35 

36 

42 

39 

45 

36 

36 

45 

40 

47 

35 

32 

33 

38 

44 

41 

43 

48 

51 

63 

51 

53 

54 

54 

55 

50 

56 

49 

47 

42 

44.4 

INET  GORGE 

MAX 

72 

72 

70 

69 

70 

72 

78 

70 

74 

77 

72 

62 

64 

73 

76 

77 

77 

66 

61 

85 

66 

66 

85 

86 

88 

90 

69 

69 

75 

75 

73 

77.3 

MIN 

36 

39 

40 

34 

40 

39 

4  1 

46 

48 

41 

43 

40 

34 

37 

39 

39 

40 

37 

45 

46 

51 

46 

49 

59 

52 

49 

50 

53 

50 

45 

48 

43.  9 

SHELL 

MAX 

76 

80 

78 

61 

63 

73 

67 

78 

62 

87 

80 

61 

65 

71 

78 

82 

87 

89 

91 

92 

68 

90 

88 

94 

92 

97 

90 

86 

63 

85 

72 

62.1 

MIN 

39 

35 

39 

42 

45 

49 

46 

41 

45 

44 

52 

47 

36 

35 

37 

42 

45 

57 

52 

56 

60 

53 

60 

65 

52 

52 

54 

58 

52 

54 

52 

46.3 

BRIDGE 

MAX 

74 

75 

77 

79 

78 

72 

67 

76 

80 

83 

79 

59 

62 

70 

76 

61 

65 

86 

86 

90 

90 

90 

66 

88 

89 

94 

90 

85 

64 

85 

79 

80.7 

MIN 

36 

29 

37 

31 

38 

49 

4  0 

3  1 

34 

35 

54 

31 

27 

29 

33 

36 

39 

40 

45 

46 

53 

45 

53 

51 

45 

46 

45 

54 

53 

5  1 

4E 

41.4 

CADE    1  NW 

MAX 

57 

59 

64 

63 

69 

68 

55 

59 

65 

67 

76 

69 

40 

54 

63 

66 

69 

73 

80 

79 

84 

61 

83 

76 

79 

79 

84 

83 

72 

71 

70 

69.6 

MiN 

29 

3 1 

3 1 

34 

38 

3  5 

30 

30 

37 

38 

41 

44 

47 

42 

45 

49 

44 

45 

45 

44 

45 

43 

41 

38 

38.2 

LLl  S 

MAX 

68 

71 

73 

73 

61 

74 

59 

68 

70 

76 

75 

66 

56 

67 

71 

76 

77 

80 

83 

87 

82 

80 

63 

80 

80 

82 

62 

85 

82 

77 

68 

75.2 

MIN 

28 

32 

33 

38 

37 

44 

36 

44 

40 

39 

41 

42 

34 

33 

40 

41 

42 

42 

46 

46 

52 

46 

50 

50 

47 

46 

46 

47 

49 

51 

40 

42.  1 

LLY  BARTON  FLAT 

MAX 

60 

64 

64 

66 

67 

64 

53 

62 

64 

66 

52 

50 

51 

61 

65 

70 

72 

74 

81 

60 

80 

79 

76 

78 

76 

81 

62 

78 

76 

67 

56 

68.4 

MIN 

26 

25 

24 

33 

26 

36 

33 

39 

34 

31 

35 

32 

29 

26 

35 

33 

35 

34 

37 

41 

43 

38 

42 

41 

37 

38 

37 

39 

39 

47 

35 

35.0 

-FS 

MAX 

65 

66 

71 

73 

66 

51 

62 

68 

74 

68 

53 

61 

67 

70 

76 

8 1 

60 

60 

82 

83 

MIN 

22 

33 

37 

38 

35 

3  0 

3  0 

36 

44 

30 

25 

29 

32 

32 

38 

47 

46 

46 

40 

ILT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

51 

56 

60 

60 

62 

65 

43 

48 

54 

61 

67 

61 

36 

41 

56 

62 

67 

68 

73 

78 

71 

73 

75 

65 

72 

74 

72 

76 

72 

69 

58 

62.6 

MiN 

24 

27 

26 

30 

33 

37 

34 

34 

35 

32 

34 

17 

16 

32 

35 

31 

32 

39 

42 

43 

40 

43 

40 

40 

39 

41 

42 

43 

44 

35 

34.8 

JR  0  ALENE  RS 

MAX 

69 

70 

66 

70 

70 

70 

75 

75 

74 

76 

76 

67 

67 

75 

79 

80 

61 

64 

64 

86 

89 

90 

90 

68 

66 

93 

93 

91 

75 

79 

77 

79.1 

MIN 

36 

41 

44 

38 

36 

45 

45 

46 

48 

44 

52 

39 

34 

33 

42 

44 

44 

39 

46 

49 

55 

50 

50 

60 

60 

54 

55 

50 

50 

49 

46 

46.  1 

SA 

MAX 

56 

60 

65 

68 

72 

76 

74 

59 

66 

67 

70 

71 

51 

56 

52 

60 

67 

70 

76 

80 

82 

76 

80 

57 

76 

79 

61 

81 

77 

80 

69 

69.5 

MIN 

25 

28 

29 

34 

38 

53 

39 

36 

37 

34 

35 

38 

31 

37 

33 

34 

34 

35 

36 

45 

48 

47 

43 

43 

41 

45 

47 

47 

39 

43 

34 

36.4 

rONWOOO 

MAX 

66 

69 

66 

67 

68 

56 

63 

70 

72 

73 

64 

47 

56 

68 

74 

75 

75 

62 

75 

63 

62 

84 

82 

82 

62 

85 

85 

70 

72 

73 

62 

71.9 

MIN 

40 

33 

39 

33 

40 

42 

44 

43 

42 

40 

43 

31 

27 

32 

41 

39 

43 

40 

46 

48 

49 

51 

52 

45 

50 

46 

53 

47 

46 

45 

42 

42.5 

NC  I  L 

MAX 

70 

72 

74 

75 

77 

75 

66 

75 

77 

81 

78 

68 

62 

72 

74 

80 

84 

66 

88 

89 

90 

91 

85 

86 

89 

93 

91 

87 

82 

79 

75 

79.8 

MIN 

40 

35 

36 

40 

43 

46 

46 

40 

41 

42 

40 

35 

34 

34 

39 

39 

43 

43 

44 

57 

62 

55 

57 

56 

55 

56 

56 

55 

57 

55 

46 

46.0 

>WOO0  DAM 

MAX 

60 

64 

63 

67 

71 

62 

52 

65 

66 

71 

64 

47 

51 

61 

66 

71 

75 

79 

81 

84 

60 

81 

73 

78 

80 

83 

64 

77 

74 

70 

57 

69.6 

MIN 

24 

21 

23 

24 

25 

30 

3 1 

3  3 

26 

26 

30 

32 

26 

23 

27 

28 

28 

28 

31 

35 

36 

33 

36 

42 

37 

36 

42 

37 

35 

36 

39 

31.1 

I  FLAT  DAM 

MAX 

71 

75 

75 

75 

79 

74 

63 

75 

78 

81 

77 

64 

61 

68 

75 

78 

62 

85 

85 

87 

84 

87 

63 

91 

85 

90 

90 

86 

76 

83 

72 

78.6 

MIN 

39 

39 

41 

46 

45 

42 

45 

47 

52 

36 

35 

35 

39 

42 

48 

49 

55 

57 

60 

55 

60 

54 

56 

54 

51 

58 

56 

53 

56 

48  .  3 

*  POINT 

MAX 

49 

51 

51 

58 

59 

58 

43 

53 

55 

65 

63 

41 

43 

51 

56 

56 

63 

67 

69 

72 

72 

70 

66 

66 

69 

73 

72 

71 

59 

61 

52 

59.9 

MIN 

36 

39 

45 

50 

37 

48 

40 

2 1 

25 

36 

36 

45 

50 

56 

56 

56 

59 

57 

50 

48 

54 

98 

59 

47 

49 

50 

30 

45.1 

IE 

MAX 

59 

60 

61 

63 

69 

59 

56 

62 

63 

71 

67 

60 

49 

64 

69 

70 

72 

78 

81 

81 

79 

81 

76 

76 

78 

81 

64 

75 

69 

65 

54 

66.8 

MIN 

20 

.19 

23 

24 

26 

32 

34 

28 

30 

26 

32 

31 

25 

23 

27 

29 

34 

35 

38 

34 

37 

37 

35 

32 

37 

35 

45 

35 

32 

30.7 

55 

60 

62 

65 

70 

74 

70 

72 

62 

65 

68 

7C 

75 

70 

62 

62 

65 

70 

75 

77 

MIN 

30 

35 

40 

35 

35 

33 

30 

35 

35 

30 

32 

35 

30 

33 

30 

37 

35 

40 

40 

40 

40 

53 

55 

50 

49 

40 

3( 

49 

40 

40 

30 

37^9 

>tS  EXP  STA 

MAX 

62 

68 

66 

70 

75 

74 

71 

66 

7C 

72 

71 

65 

56 

60 

63 

72 

72 

78 

62 

85 

84 

78 

79 

61 

60 

78 

69 

81 

80 

78 

65 

73.1 

MIN 

32 

33 

34 

44 

38 

49 

40 

42 

41 

39 

43 

31 

35 

42 

40 

38 

46 

46 

48 

55 

54 

48 

50 

4< 

50 

90 

49 

54 

50 

56 

44 

44.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

Stolion 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

65 

7  ] 

76 

70 

70 

75 

77 

8  0 

67 

86 

66 

83 

8 1 

84 

82 

62 

65 

82 

74. 

MIN 

30 

32 

35 

42 

36 

47 

40 

38 

37 

38 

42 

r 

35 

41 

38 

36 

36 

44 

46 

54 

63 

48 

49 

4: 

46 

47 

45 

51 

44 

46 

4 

42* 

ELK  CITY 

MAX 

65 

70 

67 

71 

74 

66 

65 

69 

72 

74 

74 

63 

65 

70 

74 

75 

76 

83 

81 

66 

83 

84 

81 

79 

79 

83 

86 

74 

73 

69 

63 

73. 

MIN 

29 

26 

27 

27 

34 

41 

39 

35 

38 

38 

36 

33 

33 

32 

30 

30 

31 

31 

37 

37 

47 

36 

40 

47 

40 

40 

39 

43 

50 

46 

42 

36> 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

67 

70 

70 

71 

73 

66 

70 

72 

7; 

77 

76 

67 

60 

78 

77 

79 

85 

86 

89 

87 

66 

89 

86 

67 

89 

91 

75 

76 

77. 

MIN 

27 

29 

32 

30 

27 

36 

26 

37 

32 

33 

43 

32 

19 

33 

36 

37 

36 

45 

44 

54 

44 

46 

47 

46 

46 

4- 

46 

45 

42 

46 

38. 

EMMETT  2  E 

MAX 

73 

75 

77 

61 

81 

66 

64 

77 

8] 

87 

80 

7C 

6  3 

71 

77 

82 

87 

90 

88 

93 

91 

91 

87 

94 

91 

96 

95 

86 

8i 

86 

7C 

81. 

MIN 

41 

39 

41 

40 

45 

45 

47 

42 

45 

46 

54 

36 

34 

35 

39 

42 

47 

47 

52 

55 

58 

55 

59 

55 

56 

54 

57 

54 

52 

48 

52 

47. 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

65 

68 

7  0 

73 

78 

70 

6  9 

66 

7] 

75 

68 

5< 

69 

74 

77 

83 

65 

83 

81 

82 

83 

83 

86 

64 

82 

88 

70 

6S 

74. 

MIN 

32 

33 

31 

30 

31 

46 

3  8 

32 

33 

33 

30 

32 

34 

26 

36 

37 

38 

38 

46 

49 

48 

46 

47 

45 

46 

47 

42 

41 

46 

32 

38. 

FAIRYLAWN 

MAX 

52 

6  0 

66 

7; 

76 

65 

5* 

84 

84 

82 

84 

84 

79 

80 

82 

63 

8C 

76 

MIN 

23 

37 

32 

37 

41 

42 

36 

31 

50 

50 

51 

49 

52 

50 

49 

51 

53 

44 

43 

FENN  RS 

MAX 

72 

76 

76 

76 

76 

71 

72 

77 

78 

84 

84 

72 

64 

77 

82 

83 

84 

92 

90 

93 

92 

94 

66 

86 

90 

92 

90 

60 

8C 

78 

72 

81. 

MIN 

38 

37 

38 

37 

60 

46 

46 

44 

44 

41 

46 

38 

38 

39 

42 

43 

42 

42 

50 

46 

55 

47 

46 

50 

50 

50 

50 

46 

52 

48 

4< 

44. 

FORT   HALL    I  NO  AGENCY 

MAX 

66 

71 

77 

83 

79 

75 

67 

74 

80 

80 

65 

66 

75 

80 

93 

90 

89 

88 

85 

81 

86 

65 

67 

89 

86 

64 

6; 

79, 

MIN 

30 

31 

32 

36 

51 

37 

36 

45 

36 

30 

34 

36 

37 

40 

41 

41 

46 

52 

50 

51 

47 

53 

48 

45 

47 

52 

4C 

41* 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

72 

73 

74 

79 

79 

77 

6  9 

75 

76 

85 

64 

56 

70 

76 

79 

64 

90 

89 

91 

91 

90 

64 

85 

91 

92 

88 

60 

79. 

MIN 

31 

28 

32 

35 

36 

42 

42 

36 

37 

34 

42 

37 

32 

31 

35 

38 

39 

36 

40 

47 

48 

44 

46 

51 

46 

46 

45 

45 

39. 

GLENNS  FERRY 

MAX 

75 

79 

60 

82 

92 

76 

69 

79 

83 

87 

77 

64 

66 

74 

79 

82 

89 

92 

93 

97 

95 

91 

90 

88 

94 

95 

97 

86 

67 

79 

75 

83. 

MIN 

35 

33 

34 

37 

40 

37 

38 

36 

43 

41 

55 

40 

37 

37 

38 

42 

43 

45 

57 

53 

55 

56 

69 

60 

56 

56 

60 

56 

56 

59 

52 

46. 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

69 

73 

76 

77 

65 

64 

62 

73 

78 

82 

74 

53 

61 

70 

73 

78 

83 

87 

88 

92 

88 

9  0 

89 

90 

69 

92 

93 

82 

63 

76 

7C 

78. 

MIN 

34 

39 

43 

43 

49 

42 

39 

36 

43 

45 

47 

36 

33 

37 

46 

46 

51 

49 

59 

58 

57 

56 

53 

60 

57 

56 

61 

53 

52 

53 

41 

GRACE 

MAX 

60 

66 

70 

70 

76 

74 

71 

64 

65 

72 

70 

66 

60 

57 

61 

70 

74 

77 

80 

63 

81 

77 

75 

79 

80 

79 

8  ( 

78 

75 

76 

6t 

72. 

MIN 

25 

29 

29 

32 

36 

47 

38 

39 

39 

36 

36 

36 

31 

34 

37 

35 

37 

39 

40 

48 

51 

46 

45 

43 

49 

47 

44 

48 

43 

44 

y 

GRAND  VIEW 

MAX 

77 

77 

85 

90 

64 

66 

79 

86 

90 

79 

69 

67 

75 

8 1 

86 

95 

94 

99 

98 

96 

91 

96 

101 

101 

94 

87 

75 

85. 

MIN 

36 

35 

39 

42 

50 

44 

40 

46 

44 

53 

42 

37 

42 

40 

44 

47 

50 

54 

56 

54 

55 

67 

53 

57 

57 

54 

sc 

GRANGEVI LLE 

MAX 

67 

70 

66 

68 

68 

56 

62 

73 

74 

77 

67 

42 

57 

68 

75 

77 

77 

83 

77 

84 

84 

66 

80 

84 

83 

85 

66 

72 

74 

74 

6C 

72. 

MIN 

42 

36 

42 

35 

42 

43 

45 

45 

46 

43 

43 

33 

29 

35 

41 

42 

44 

44 

50 

60 

56 

52 

54 

47 

53 

50 

56 

50 

46 

46 

4« 

GRASMERE 

MAX 

68 

82 

72 

77 

79 

76 

56 

68 

71 

79 

72 

61 

57 

66 

71 

76 

82 

85 

68 

83 

66 

66 

62 

63 

65 

87 

86 

62 

78 

75 

73 

76. 

MIN 

32 

32 

37 

36 

40 

41 

35 

31 

40 

40 

51 

31 

29 

26 

32 

37 

44 

45 

51 

47 

49 

49 

54 

45 

46 

46 

51 

53 

39 

49 

41 

41. 

GROUSE 

MAX 

5B 

65 

66 

67 

74 

67 

5  5 

63 

6E 

69 

63 

54 

55 

62 

62 

69 

74 

76 

78 

78 

76 

75 

74 

76 

76 

79 

77 

75 

74 

60 

6( 

68. 

MIN 

22 

22 

21 

28 

27 

35 

31 

32 

31 

26 

34 

31 

24 

24 

30 

30 

38 

34 

35 

42 

39 

37 

40 

39 

42 

37 

38 

37 

35 

44 

32 

32. 

HA  I  LEY  AP 

MAX 

65 

70 

70 

72 

79 

70 

6  0 

66 

72 

75 

67 

64 

69 

67 

67 

74 

77 

60 

83 

65 

63 

82 

80 

81 

63 

86 

64 

80 

79 

73 

60 

73. 

MIN 

35 

38 

40 

27 

40 

47 

38 

36 

36 

38 

39 

30 

30 

33 

38 

39 

39 

42 

46 

49 

45 

42 

42 

46 

45 

43 

45 

38 

43 

47 

40 

39. 

HAMER   4  NW 

MAX 

68 

73 

76 

76 

81 

76 

76 

72 

76 

79 

76 

6£ 

63 

7 1 

7  2 

76 

82 

64 

90 

91 

66 

86 

84 

86 

87 

89 

90 

66 

87 

84 

6( 

79. 

MIN 

27 

29 

28 

33 

33 

39 

36 

37 

36 

34 

39 

39 

31 

39 

39 

37 

36 

40 

43 

46 

49 

47 

48 

48 

52 

47 

39 

49 

44 

48 

41 

39. 

HAZELTON 

MAX 

71 

72 

75 

78 

86 

77 

60 

71 

77 

81 

60 

66 

63 

69 

73 

76 

80 

69 

69 

92 

90 

87 

65 

89 

90 

92 

92 

84 

80 

77 

73 

79. 

MIN 

31 

32 

35 

41 

42 

46 

35 

35 

47 

48 

47 

41 

34 

36 

43 

44 

46 

43 

51 

52 

60 

53 

54 

55 

56 

55 

51 

52 

53 

55 

44 

49. 

HILL  CITY 

MAX 

65 

69 

71 

74 

79 

75 

57 

71 

71 

77 

76 

66 

57 

65 

69 

73 

78 

80 

85 

86 

84 

63 

61 

80 

83 

66 

84 

80 

78 

72 

66 

74. 

MIN 

35 

32 

32 

36 

36 

48 

36 

38 

43 

40 

33 

32 

29 

30 

36 

43 

40 

38 

47 

45 

47 

45 

48 

45 

42 

41 

44 

43 

41 

49 

37 

39. 

HOLLISTER 

MAX 

68 

71 

72 

75 

83 

80 

56 

69 

74 

79 

56 

68 

66 

71 

77 

SO 

84 

88 

90 

86 

66 

80 

68 

88 

90 

92 

87 

79 

76 

69 

77. 

MIN 

31 

32 

36 

36 

42 

45 

36 

32 

41 

40 

48 

39 

29 

32 

34 

39 

42 

46 

67 

51 

62 

56 

52 

47 

42 

62 

50 

52 

51 

49 

40 

43. 

luAHO  CITY 

MAX 

66 

71 

72 

76 

78 

69 

57 

70 

73 

80 

7 1 

70 

67 

72 

75 

82 

85 

83 

89 

87 

87 

62 

79 

86 

89 

91 

65 

80 

76 

63 

76. 

MIN 

30 

29 

31 

35 

35 

44 

46 

34 

31 

35 

43 

33 

29 

29 

33 

34 

38 

39 

43 

44 

46 

45 

49 

47 

44 

45 

46 

43 

41 

41 

38 

30. 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

68 

73 

74 

82 

77 

75 

66 

72 

77 

75 

65 

6 1 

68 

68 

74 

87 

62 

87 

87 

65 

65 

80 

86 

83 

85 

86 

77 

77, 

MIN 

33 

32 

37 

37 

51 

40 

34 

40 

38 

44 

41 

32 

38 

38 

41 

41 

42 

43 

47 

56 

46 

48 

47 

57 

49 

♦7 

46 

41 

42. 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

66 

66 

74 

75 

81 

76 

55 

69 

73 

79 

74 

52 

64 

70 

69 

74 

80 

83 

69 

87 

84 

65 

79 

86 

83 

85 

87 

62 

82 

74 

72 

76. 

MIN 

35 

35 

37 

42 

37 

45 

41 

35 

44 

40 

43 

36 

32 

36 

42 

46 

43 

44 

48 

57 

48 

49 

49 

56 

48 

49 

49 

53 

49 

42 

43. 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 

66 

71 

74 

76 

82 

76 

57 

69 

75 

77 

56 

64 

69 

72 

77 

81 

83 

88 

91 

88 

67 

84 

66 

88 

90 

89 

84 

85 

73 

61 

77. 

MIN 

26 

30 

28 

36 

30 

41 

36 

37 

36 

30 

38 

38 

30 

36 

40 

35 

37 

38 

40 

49 

52 

47 

42 

47 

52 

46 

42 

47 

44 

46 

39 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

67 

71 

74 

76 

31 

74 

5  6 

69 

74 

77 

70 

67 

69 

76 

79 

82 

88 

89 

86 

65 

83 

65 

84 

88 

68 

82 

84 

71 

68 

76. 

MIN 

31 

29 

26 

37 

30 

47 

40 

39 

41 

31 

40 

35 

29 

30 

35 

36 

40 

38 

42 

48 

54 

48 

47 

51 

54 

47 

48 

JO 

42 

51 

36 

IRWIN   2  SE 

MAX 

59 

69 

70 

76 

76 

76 

59 

62 

69 

73 

74 

60 

62 

67 

71 

75 

76 

60 

64 

78 

75 

76 

79 

61 

78 

89 

04 

83 

73 

70 

72. 

MIN 

23 

31 

35 

36 

39 

42 

32 

33 

39 

36 

43 

42 

34 

47 

36 

36 

36 

38 

41 

50 

50 

50 

60 

43 

43 

49 

51 

50 

43 

4« 

40 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

54 

60 

61 

61 

69 

69 

66 

61 

65 

69 

69 

57 

59 

62 

67 

70 

75 

SO 

80 

79 

79 

76 

74 

77 

72 

77 

6C 

T7 

77 

73 

65 

69.  ' 

MIN 

19 

23 

24 

26 

26 

35 

34 

34 

31 

26 

32 

32 

38 

34 

29 

29 

32 

35 

44 

43 

42 

41 

39 

41 

42 

40 

Jt 

«9 

48 

43 

32 

JEROME 

MAX 

70 

74 

76 

79 

66 

83 

6  2 

73 

78 

82 

8  0 

65 

62 

70 

73 

78 

83 

87 

86 

93 

92 

69 

87 

92 

91 

93 

9S 

91 

83 

80 

74 

SO. 

MIN 

35 

38 

38 

40 

46 

47 

38 

37 

44 

*? 

52 

38 

32 

36 

41 

44 

46 

47 

57 

53 

61 

56 

55 

5? 

57 

56 

55 

54 

53 

54 

49 

KELLOGG 

MAX 

69 

71 

72 

68 

72 

79 

70 

73 

73 

73 

80 

70 

46 

63 

76 

79 

80 

85 

90 

82 

91 

91 

94 

66 

89 

89 

93 

97 

77 

80 

B] 

71. 

MIN 

39 

39 

40 

36 

42 

45 

48 

47 

45 

41 

50 

39 

36 

36 

42 

41 

44 

41 

52 

60 

60 

52 

53 

69 

58 

52 

64 

54 

51 

49 

4« 

KOOSKIA 

MAX 

75 

79 

73 

74 

73 

69 

74 

79 

60 

64 

60 

59 

63 

80 

84 

85 

87 

92 

64 

95 

94 

95 

64 

92 

92 

96 

94 

63 

84 

63 

70 

SI. 

MIN 

39 

36 

39 

36 

41 

45 

50 

45 

45 

43 

50 

38 

34 

36 

40 

43 

44 

45 

48 

49 

54 

56 

64 

55 

51 

54 

55 

50 

54 

49 

46 

KUNA  2  NNE 

MAX 

73 

76 

76 

60 

81 

78 

66 

73 

76 

65 

78 

64 

6  3 

69 

7  6 

78 

62 

89 

85 

94 

85 

92 

83 

93 

89 

93 

91 

83 

76 

81 

69 

79.  ■ 

MIN 

39 

33 

37 

39 

45 

47 

44 

39 

41 

43 

49 

38 

34 

33 

37 

41 

43 

46 

60 

52 

54 

62 

56 

52 

49 

52 

52 

53 

47 

47 

49 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

74 

75 

72 

73 

73 

57 

69 

76 

79 

81 

67 

56 

66 

75 

82 

85 

84 

91 

84 

90 

91 

93 

84 

88 

91 

96 

95 

79 

80 

81 

66 

79. 

MIN 

43 

42 

44 

41 

49 

50 

46 

48 

50 

46 

48 

41 

38 

41 

46 

47 

50 

51 

55 

63 

60 

69 

59 

54 

58 

59 

60 

S5 

54 

52 

54 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

57 

64 

67 

68 

73 

66 

61 

54 

62 

66 

66 

67 

59 

53 

56 

67 

71 

75 

78 

80 

77 

72 

76 

80 

78 

78 

80 

76 

78 

74 

69 

69. 

MIN 

27 

30 

31 

34 

36 

43 

40 

37 

36 

38 

40 

42 

36 

38 

40 

36 

40 

40 

44 

47 

61 

48 

46 

46 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

40 

41. 

LOWMAN 

MAX 

68 

71 

71 

76 

60 

74 

5  6 

72 

81 

74 

64 

77 

82 

66 

68 

90 

68 

68 

92 

85 

85 

90 

90 

84 

82 

78 

70 

n. 

MIN 

27 

25 

26 

28 

29 

38 

36 

41 

33 

30 

36 

35 

29 

28 

30 

32 

32 

32 

35 

40 

39 

37 

40 

44 

42 

38 

39 

37 

38 

38 

37 

34.  • 

MALAO 

MAX 

66 

74 

76 

78 

61 

79 

66 

68 

75 

80 

64 

88 

89 

S3 

84 

85 

66 

87 

88 

87 

85 

89 

76 

76 

77.  1 

MIN 

31 

33 

37 

41 

41 

52 

42 

45 

41 

42 

44 

43 

35 

41 

36 

39 

40 

43 

45 

63 

56 

61 

50 

48 

50 

52 

49 

48 

50 

46 

40 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

66 

72 

76 

60 

64 

69 

89 

64 

84 

86 

87 

86 

69 

88 

87 

86 

77 

76 

7til 

MIN 

29 

28 

30 

36 

38 

46 

41 

42 

38 

40 

39 

42 

34 

36 

35 

37 

37 

41 

41 

48 

53 

47 

48 

43 

46 

48 

44 

43 

46 

♦3 

31 

40.  • 

MAY  RS 

MAX 

66 

71 

73 

79 

73 

59 

68 

70 

76 

72 

65 

59 

69 

71 

75 

77 

80 

84 

67 

83 

82 

78 

79 

61 

82 

81 

83 

81 

77 

63 

74.' 

MIN 

27 

27 

26 

29 

30 

44 

36 

39 

37 

33 

35 

36 

30 

29 

36 

35 

36 

35 

39 

44 

46 

42 

48 

45 

43 

41 

40 

40 

43 

45 

34 

97.  ' 

MC  CALL 

MAX 

58 

60 

62 

64 

68 

55 

60 

66 

67 

72 

64 

52 

50 

60 

66 

68 

73 

78 

80 

83 

80 

84 

76 

60 

80 

82 

82 

80 

72 

70 

60 

MIN 

30 

27 

28 

28 

30 

38 

36 

34 

32 

32 

42 

32 

27 

28 

31 

32 

36 

36 

40 

44 

49 

42 

48 

50 

44 

44 

45 

44 

44 

46 

42 

97.  1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

i> 
IT 
D 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MC  CAMMON 

MAX 

69 

71 

75 

75 

62 

87 

6^ 

67 

74 

78 

72 

60 

62 

61 

66 

75 

78 

85 

90 

90 

83 

86 

81 

8C 

85 

68 

81 

87 

66 

78 

77 

77 

•  6 

MIN 

26 

29 

30 

35 

37 

48 

41 

41 

42 

36 

41 

4C 

29 

33 

35 

37 

35 

38 

41 

49 

54 

49 

61 

44 

51 

47 

45 

45 

46 

44 

3« 

40 

.6 

MERIDIAN   1  M 

MAX 

70 

73 

75 

79 

80 

79 

65 

74 

77 

64 

S3 

67 

60 

69 

75 

78 

82 

86 

67 

91 

87 

67 

64 

8< 

e« 

91 

9C 

84 

78 

79 

71 

79 

.5 

MIN 

39 

35 

38 

41 

46 

47 

45 

40 

43 

45 

51 

37 

35 

35 

48 

42 

46 

48 

52 

54 

55 

54 

57 

57 

52 

55 

51 

51 

50 

49 

53 

46 

.8 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

67 

70 

73 

76 

79 

79 

62 

66 

74 

79 

78 

63 

62 

66 

66 

74 

80 

62 

92 

90 

86 

85 

86 

87 

86 

91 

8« 

66 

62 

61 

71 

77 

.6 

MlN 

33 

34 

37 

41 

45 

49 

41 

38 

43 

46 

54 

40 

33 

38 

42 

45 

46 

49 

62 

56 

64 

68 

57 

55 

59 

55 

53 

54 

53 

54 

44 

47 

.4 

MONTPELIER  RS 

MAX 

77 

62 

74 

76 

75 

62 

64 

66 

73 

71 

55 

61 

51 

59 

71 

75 

79 

83 

64 

80 

79 

83 

62 

84 

80 

72 

.4 

MIN 

24 

27 

30 

47 

36 

36 

37 

34 

36 

4L 

34 

37 

34 

32 

35 

36 

39 

46 

45 

45 

42 

41 

44 

44 

37 

37 

.6 

JOSCOW  U  OF  I 

MAX 

65 

67 

63 

69 

69 

60 

69 

71 

71 

76 

74 

65 

63 

71 

75 

75 

79 

85 

85 

86 

85 

66 

84 

66 

87 

89 

9C 

73 

74 

74 

74 

75 

.5 

MIN 

*2 

37 

43 

37 

48 

45 

47 

49 

44 

43 

45 

37 

37 

41 

41 

45 

45 

47 

52 

48 

56 

52 

62 

64 

56 

53 

55 

52 

48 

45 

52 

46 

.7 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

MAX 

69 

71 

75 

77 

62 

67 

65 

61 

76 

85 

87 

76 

66 

66 

72 

60 

66 

94 

90 

96 

95 

95 

90 

90 

98 

96 

97 

83 

85 

82 

82 

.3 

MIN 

3* 

34 

34 

38 

48 

46 

41 

35 

42 

42 

54 

36 

32 

34 

39 

40 

44 

56 

56 

51 

54 

54 

57 

63 

63 

53 

60 

51 

64 

50 

45 

.9 

MULLAN  CAA 

MAX 

66 

70 

62 

68 

71 

65 

66 

69 

71 

76 

71 

46 

54 

70 

78 

76 

80 

80 

82 

66 

69 

66 

S3 

62 

84 

89 

92 

75 

76 

77 

62 

74 

•  4 

MIN 

36 

34 

36 

31 

38 

38 

40 

40 

40 

37 

42 

34 

31 

37 

39 

38 

36 

40 

49 

45 

52 

47 

49 

54 

50 

48 

51 

46 

47 

42 

43 

41 

.7 

NAMPA    2  NW 

MAX 

69 

73 

76 

76 

60 

81 

62 

66 

75 

79 

80 

79 

55 

61 

69 

76 

80 

65 

69 

67 

92 

66 

86 

88 

94 

90 

94 

92 

84 

63 

82 

79 

.7 

MIN 

39 

34 

40 

44 

46 

49 

45 

41 

45 

47 

53 

36 

37 

35 

38 

42 

45 

47 

55 

65 

59 

54 

59 

55 

54 

55 

54 

69 

52 

54 

53 

47 

.8 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

57 

59 

60 

61 

60 

62 

55 

66 

73 

75 

79 

71 

42 

60 

69 

73 

76 

86 

64 

87 

86 

87 

80 

84 

85 

69 

60 

76 

74 

72 

>3 

MIN 

30 

23 

26 

27 

38 

43 

36 

34 

31 

31 

39 

33 

29 

26 

30 

30 

33 

32 

39 

46 

37 

46 

44 

37 

36 

38 

43 

39 

40 

35 

.0 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

61. 

66 

64 

66 

66 

55 

65 

69 

71 

76 

65 

45 

58 

69 

74 

76 

77 

64 

75 

85 

85 

86 

60 

83 

84 

67 

87 

71 

74 

75 

60 

72 

•  5 

MIN 

39 

36 

46 

39 

43 

42 

46 

46 

46 

42 

45 

32 

32 

37 

42 

46 

46 

46 

52 

53 

53 

55 

54 

49 

54 

54 

56 

51 

49 

47 

46 

46 

0 

OAKLEV 

MAX 

ea 

70 

75 

75 

S3 

75 

60 

66 

74 

79 

74 

61 

61 

66 

73 

77 

80 

66 

67 

91 

85 

86 

85 

87 

89 

91 

90 

62 

79 

75 

74 

77 

7 

MIN 

36 

36 

42 

42 

46 

46 

33 

35 

43 

46 

62 

40 

30 

34 

41 

44 

47 

47 

54 

56 

62 

56 

56 

54 

62 

57 

54 

51 

48 

48 

44 

46 

2 

OBSIDIAN  2  NNW 

MAX 

57 

65 

58 

57 

SO 

53 

62 

61 

62 

51 

46 

55 

64 

64 

65 

70 

74 

76 

76 

76 

76 

72 

72 

76 

77 

74 

69 

67 

65 

55 

64 

1 

MIN 

15 

29 

17 

23 

22 

32 

32 

28 

25 

22 

22 

19 

25 

20 

25 

26 

26 

26 

24 

30 

33 

31 

39 

36 

34 

33 

34 

33 

32 

36 

31 

27 

7 

OLA   !  S 

MAX 

70 

72 

78 

78 

60 

72 

65 

76 

78 

82 

78 

67 

69 

75 

83 

79 

83 

89 

89 

90 

89 

67 

66 

87 

89 

92 

68 

64 

64 

79 

72 

80 

4 

MIN 

37 

34 

33 

33 

37 

38 

36 

36 

35 

38 

36 

30 

33 

34 

37 

35 

37 

40 

39 

40 

42 

49 

50 

50 

49 

62 

50 

51 

52 

52 

51 

41 

0 

OROFINO 

MAX 

81 

78 

76 

79 

74 

76 

74 

61 

82 

66 

75 

63 

70 

62 

86 

86 

88 

96 

86 

95 

95 

97 

94 

94 

95 

99 

97 

87 

89 

84 

79 

64 

6 

MIN 

M 

38 

41 

38 

43 

50 

50 

50 

50 

43 

53 

40 

36 

37 

43 

42 

41 

44 

49 

51 

52 

54 

55 

53 

56 

55 

55 

55 

63 

52 

53 

47 

5 

PALISADES  0AM 

MAX 

61 

66 

70 

73 

73 

73 

67 

66 

67 

72 

72 

66 

69 

62 

63 

70 

73 

79 

78 

83 

83 

74 

72 

77 

81 

79 

65 

83 

64 

60 

69 

72 

9 

MIN 

30 

32 

32 

34 

51 

50 

42 

36 

40 

40 

42 

42 

36 

42 

42 

42 

41 

42 

45 

45 

54 

54 

50 

51 

52 

49 

40 

46 

44 

54 

44 

43 

4 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

73 

78 

79 

61 

80 

78 

69 

76 

82 

85 

82 

64 

60 

66 

76 

82 

86 

90 

90 

92 

90 

90 

89 

92 

90 

94 

94 

88 

64 

64 

74 

82 

0 

MIN 

H 

37 

41 

45 

43 

50 

45 

41 

47 

46 

44 

40 

36 

36 

37 

4? 

48 

52 

50 

50 

59 

54 

61 

57 

60 

54 

56 

60 

66 

57 

58 

46 

5 

PAUL   1  E 

MAX 

65 

68 

70 

74 

75 

64 

66 

61 

69 

74 

77 

74 

52 

63 

67 

71 

73 

78 

85 

89 

89 

86 

85 

85 

86 

88 

90 

86 

76 

81 

71 

76 

2 

MIN 

31 

33 

34 

39 

37 

49 

37 

34 

42 

41 

49 

40 

32 

36 

40 

43 

42 

43 

49 

50 

61 

50 

52 

53 

55 

53 

52 

52 

50 

50 

41 

44 

2 

PAYETTE 

MAX 

7* 

79 

78 

80 

76 

69 

72 

60 

82 

66 

78 

62 

65 

70 

76 

84 

86 

87 

90 

90 

92 

69 

90 

89 

88 

96 

94 

88 

64 

87 

75 

82 

0 

MIN 

41 

36 

40 

41 

44 

49 

48 

44 

43 

44 

55 

37 

33 

35 

36 

40 

45 

43 

53 

54 

59 

54 

58 

57 

54 

54 

55 

60 

52 

54 

55 

47 

6 

P  ICA80 

MAX 

65 

63 

71 

75 

79 

69 

61 

70 

75 

78 

76 

57 

60 

79 

71 

74 

82 

66 

67 

85 

82 

82 

83 

84 

67 

87 

66 

64 

63 

61 

74 

76 

6 

MIN 

30 

26 

30 

37 

40 

55 

40 

35 

40 

36 

41 

33 

29 

34 

35 

49 

42 

46 

51 

46 

50 

49 

50 

46 

46 

52 

47 

48 

45 

46 

52 

42 

3 

PIERCE  RS 

MAX 

«e 

69 

72 

68 

73 

69 

65 

71 

72 

75 

79 

77 

58 

72 

76 

76 

80 

88 

86 

69 

89 

68 

87 

68 

87 

69 

93 

75 

77 

76 

74 

77 

4 

MIN 

30 

27 

30 

26 

31 

35 

40 

36 

40 

35 

42 

31 

35 

40 

50 

32 

39 

38 

35 

44 

51 

44 

45 

51 

51 

46 

47 

45 

46 

46 

46 

40 

0 

POCaTELLO  2 

MAX 

70 

74 

79 

79 

84 

79 

67 

72 

76 

81 

76 

55 

64 

68 

69 

78 

63 

86 

89 

92 

65 

86 

86 

87 

86 

86 

90 

86 

86 

82 

78 

79 

5 

MiN 

36 

36 

38 

41 

41 

50 

43 

43 

48 

43 

52 

41 

31 

34 

37 

37 

42 

44 

44 

51 

65 

60 

56 

46 

54 

49 

47 

47 

51 

48 

41 

46 

0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

67 

71 

75 

75 

63 

75 

63 

69 

75 

60 

75 

51 

62 

66 

68 

76 

81 

85 

90 

89 

85 

84 

60 

87 

86 

89 

90 

82 

84 

71 

76 

77 

1 

MIN 

37 

35 

36 

49 

40 

46 

43 

45 

50 

44 

48 

37 

31 

36 

38 

42 

43 

45 

45 

51 

64 

56 

55 

49 

57 

60 

49 

51 

55 

50 

43 

45 

8 

PORTHILL 

MAX 

76 

74 

73 

71 

70 

79 

80 

77 

75 

76 

75 

56 

64 

77 

60 

61 

79 

82 

85 

86 

63 

66 

89 

86 

69 

87 

66 

85 

79 

74 

70 

76 

5 

MIN 

37 

39 

40 

32 

39 

35 

36 

46 

40 

42 

42 

44 

36 

34 

37 

40 

38 

37 

41 

46 

52 

46 

49 

53 

49 

49 

48 

60 

50 

43 

45 

42 

6 

POTLATCM 

MAX 

67 

68 

66 

71 

78 

65 

70 

74 

72 

77 

60 

48 

64 

74 

77 

78 

81 

69 

80 

86 

67 

90 

86 

68 

86 

90 

92 

79 

74 

77 

75 

76 

5 

MIN 

36 

35 

36 

34 

41 

46 

47 

45 

43 

39 

47 

35 

34 

33 

38 

40 

40 

39 

50 

45 

53 

48 

46 

51 

56 

49 

51 

51 

44 

44 

48 

43 

6 

PRESTON  2  SE 

MAX 

66 

72 

75 

76 

82 

61 

80 

66 

70 

76 

76 

56 

64 

63 

67 

76 

80 

65 

68 

89 

88 

85 

85 

68 

68 

90 

88 

87 

66 

86 

75 

76 

7 

MIN 

29 

31 

34 

33 

39 

50 

41 

43 

36 

39 

41 

45 

39 

39 

37 

39 

42 

40 

48 

54 

48 

46 

45 

47 

46 

46 

49 

43 

45 

39 

41 

7 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

71 

70 

66 

67 

70 

76 

77 

75 

73 

75 

74 

61 

63 

74 

76 

76 

79 

85 

82 

85 

66 

86 

95 

66 

85 

90 

91 

89 

73 

76 

73 

77 

5 

MIN 

33 

35 

34 

30 

37 

36 

37 

49 

43 

39 

43 

42 

30 

29 

35 

36 

35 

33 

43 

44 

55 

46 

47 

55 

51 

50 

47 

52 

46 

41 

42 

41. 

1 

RICHFIELD 

MAX 

67 

71 

73 

75 

81 

76 

62 

69 

74 

78 

77 

60 

60 

68 

70 

74 

79 

85 

67 

68 

87 

84 

93 

85 

85 

88 

86 

65 

80 

77 

66 

76. 

9 

MIN 

32 

30 

33 

40 

41 

43 

39 

37 

39 

37 

46 

35 

30 

35 

38 

40 

44 

44 

50 

53 

52 

55 

54 

57 

54 

54 

55 

60 

46 

52 

43 

43. 

9 

RI6€INS  RS 

MAX 

76 

82 

82 

76 

85 

78 

70 

80 

66 

94 

89 

70 

76 

76 

62 

88 

66 

90 

86 

90 

90 

92 

94 

94 

93 

96 

96 

97 

84 

82 

79 

85. 

3 

MIN 

43 

41 

46 

42 

40 

51 

50 

45 

46 

52 

58 

36 

35 

39 

44 

46 

52 

52 

46 

54 

59 

51 

57 

60 

65 

56 

58 

53 

57 

54 

56 

50. 

0 

RUPERT 

MAX 

65 

73 

75 

77 

78 

84 

66 

63 

72 

76 

62 

74 

64 

64 

69 

77 

86 

87 

90 

92 

91 

87 

85 

82 

87 

90 

92 

90 

62 

81 

83 

79. 

3 

MIN 

34 

42 

45 

46 

34 

50 

40 

37 

43 

43 

52 

41 

34 

36 

42 

45 

46 

48 

47 

56 

64 

65 

55 

55 

55 

55 

56 

53 

52 

49 

43 

47. 

3 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

65 

69 

72 

72 

80 

76 

60 

70 

72 

75 

74 

72 

66 

68 

70 

75 

76 

81 

85 

87 

63 

84 

84 

85 

83 

64 

66 

81 

82 

75 

68 

76. 

2 

MIN 

22 

29 

32 

33 

34 

46 

42 

29 

36 

36 

39 

40 

29 

36 

38 

39 

36 

40 

43 

47 

49 

47 

45 

46 

46 

45 

44 

50 

45 

43 

39 

39. 

6 

SAINT  MARIES 

MAX 

6« 

72 

70 

70 

70 

66 

74 

74 

75 

63 

75 

75 

78 

79 

86 

67 

86 

67 

68 

87 

66 

87 

91 

91 

85 

76 

76 

75 

78. 

5 

HIN 

32 

35 

37 

35 

38 

42 

48 

46 

45 

35 

33 

39 

40 

40 

37 

46 

46 

54 

49 

49 

54 

54 

47 

47 

50 

45 

43 

47 

43. 

3 

SALHON 

MAX 

73 

78 

60 

77 

61 

65 

65 

73 

76 

86 

75 

55 

65 

75 

79 

60 

85 

86 

89 

90 

85 

85 

84 

86 

85 

85 

85 

86 

84 

73 

72 

76. 

7 

MIN 

30 

29 

31 

39 

33 

45 

43 

46 

42 

36 

64 

40 

37 

32 

32 

37 

36 

37 

40 

43 

48 

42 

47 

47 

47 

43 

41 

42 

51 

50 

39 

40. 

6 

SANOPOINT  EXP  STA 

MAX 

71 

70 

67 

65 

70 

75 

76 

74 

73 

69 

64 

69 

63 

72 

77 

78 

77 

80 

80 

82 

81 

82 

82 

84 

66 

69 

87 

82 

74 

76 

68 

75. 

3 

MIN 

37 

44 

37 

32 

39 

41 

46 

50 

43 

45 

43 

41 

32 

34 

37 

37 

36 

34 

46 

45 

52 

46 

49 

56 

52 

49 

47 

61 

49 

42 

44 

43< 

2 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

84 

64 

64 

70 

76 

77 

62 

87 

90 

94 

92 

69 

88 

92 

92 

94 

95 

94 

83 

80 

69 

MI  N 

53 

36 

30 

37 

44 

44 

44 

50 

57 

59 

60 

59 

56 

60 

56 

57 

59 

54 

60 

52 

46 

SPENCER  RS 

MAX 

66 

74 

76 

70 

75 

77 

82 

76 

70 

77 

76 

71 

72 

69 

65 

70 

72 

82 

80 

85 

82 

62 

63 

81 

60 

76 

60 

77 

77 

74 

62 

75. 

5 

MIN 

25 

29 

41 

38 

31 

40 

36 

39 

36 

30 

39 

45 

31 

36 

35 

33 

32 

31 

40 

44 

41 

40 

40 

44 

44 

42 

40 

45 

42 

61 

39 

38. 

2 

STIBNITE 

MAX 

52 

60 

63 

65 

69 

59 

45 

46 

61 

64 

49 

59 

65 

60 

61 

MIN 

22 

21 

24 

25 

29 

31 

31 

29 

27 

30 

33 

19 

24 

26 

28 

27 

28 

STBEVEU. 

MAX 

66 

69 

73 

73 

76 

76 

60 

66 

72 

74 

74 

6! 

67 

61 

65 

72 

79 

81 

85 

67 

86 

62 

83 

82 

85 

87 

87 

66 

84 

79 

74 

76, 

0 

MIN 

24 

30 

34 

37 

40 

50 

32 

32 

36 

39 

46 

39 

29 

33 

35 

39 

39 

49 

61 

49 

49 

43 

43 

48 

46 

48 

47 

47 

35 

40. 

5 

SUSAR 

MAX 

65 

69 

72 

73 

79 

79 

75 

46 

73 

77 

76 

77 

77 

68 

69 

68 

77 

81 

85 

86 

86 

84 

84 

85 

82 

84 

86 

62 

83 

75 

66 

76. 

i 

MIN 

27 

29 

30 

35 

32 

48 

42 

29 

35 

34 

39 

37 

30 

41 

38 

36 

37 

40 

42 

42 

43 

46 

45 

48 

52 

45 

42 

48 

45 

44 

39 

39. 

4 

SUN  VALLEY 

MAX 

61 

66 

68 

69 

75 

71 

59 

65 

67 

72 

71 

61 

51 

63 

66 

71 

74 

77 

79 

80 

81 

80 

75 

77 

78 

80 

6C 

79 

76 

74 

59 

71. 

1 

MIN 

22 

22 

20 

30 

26 

39 

35 

26 

2< 

25 

30 

31 

25 

23 

29 

29 

Z8 

29 

32 

35 

36 

33 

37 

36 

36 

34 

35 

32 

32 

46 

38 

31. 

1 

Sm  Mmmncm  NolM  Following  Skitton  bd«t 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

0) 
0^ 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 
MIN 

76 
44 

81 
43 

ei 

46 

84 

50 

87 
49 

83 

52 

66 

46 

78 
45 

83 
52 

91 
51 

35 
59 

70 
41 

66 
40 

73 
41 

60 
45 

84 
49 

52 

94 

55 

95 
62 

101 
63 

97 
65 

94 
61 

93 
64 

94 

62 

93 
61 

99 
60 

99 
62 

97 
64 

85 
61 

64 
61 

75 
56 

35.9 
63.6 

TETON  I  A  EXP  STA 

MAX 
KIN 

29 

62 

28 

65 
34 

67 

29 

74 

35 

71 
44 

54 

36 

64 

29 

65 
31 

70 
39 

70 
41 

53 
39 

60 
30 

58 
30 

60 
38 

34 

32 

76 

40 

81 

39 

62 
43 

79 

50 

78 

39 

76 
47 

76 

40 

77 
47 

80 
41 

81 
39 

79 
42 

76 
39 

70 
33 

67 
39 

69,6 
37.5 

THREE  CREEK 

MAX 

MIN 

66 
24 

69 
24 

70 
26 

75 
28 

78 

30 

73 
35 

55 
31 

68 
24 

70 
31 

78 
31 

71 

48 

54 
36 

55 
25 

64 
25 

66 
25 

29 

33 

84 
35 

64 
44 

34 
40 

32 

50 

80 
43 

61 
46 

31 
37 

81 
47 

84 
44 

82 
45 

79 
36 

76 
34 

66 
34 

66 
33 

73.5 
34.6 

TWIN  FALLS  J  NNE 

MAX 
MIN 

69 
34 

73 
39 

73 
37 

79 
42 

67 
41 

85 
48 

61 

38 

71 
42 

75 
46 

81 
44 

60 
49 

68 

40 

62 
34 

70 
36 

74 

38 

44 

45 

90 
43 

90 
53 

94 

50 

92 
63 

90 
50 

83 
58 

93 
55 

92 
56 

94 
55 

96 
52 

92 
56 

83 
52 

61 
54 

75 
*2 

61.3 
*6.3 

TWIN    FALLS  3  SE 

MAX 

MiN 

67 

34 

72 
46 

76 

38 

77 
41 

78 
42 

88 

50 

65 

38 

62 
41 

75 
54 

81 
41 

83 
52 

75 
41 

56 
36 

63 

40 

72 
41 

41 

51 

85 
52 

68 
53 

89 
51 

96 

64 

91 
54 

90 
59 

93 

53 

97 
54 

92 

55 

93 

50 

95 
57 

63 
53 

33 
56 

73 
44 

60.4 
47.8 

WALLACE 

MAX 
MIN 

70 
36 

71 
35 

66 

36 

71 
32 

75 

38 

67 

40 

70 
43 

71 
41 

73 
41 

78 
37 

66 
44 

50 
37 

61 
33 

74 
35 

80 
38 

39 

37 

83 
38 

79 

50 

84 
45 

84 

53 

88 
45 

80 
46 

32 
54 

82 
50 

68 
47 

90 
48 

73 
47 

72 
47 

75 
42 

67 
43 

75.3 
41.3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

65 

33 

66 

35 

68 
37 

63 

32 

67 

36 

74 

40 

67 

43 

69 
41 

69 
43 

71 
38 

75 
45 

69 
33 

40 
34 

59 
34 

71 

38 

76 
38 

76 
39 

79 
37 

84 
47 

60 
45 

85 
49 

85 
47 

67 
47 

33 
53 

83 
52 

84 
47 

88 
48 

91 
48 

75 
48 

77 
43 

74.2 
41.3 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

42 

37 

42 

42 

46 

51 

44 

44 

43 

43 

42 

31 

34 

3S 

40 

79 
41 

64 

46 

88 
47 

87 

52 

89 
64 

90 
59 

9  0 
54 

58 

87 
58 

6E 
55 

92 
55 

89 
55 

55 

50 

51 

50 

47.0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

61 

38 

65 
34 

62 

38 

65 
35 

65 

40 

54 
41 

62 
42 

65 

40 

68 

41 

72 
39 

63 
45 

50 
32 

55 
29 

65 
32 

71 
36 

72 
39 

72 
44 

60 
42 

79 
46 

82 
45 

30 
53 

83 
49 

78 
50 

79 
44 

79 
51 

64 
49 

85 
52 

79 
47 

70 
45 

70 
43 

66 
*5 

70.5 
'.2.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°^ 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.30 

.31 

.54 

.16 

.32 

.23 

.20 

.27 

.26 

.08 

.19 

.16 

.15 

.29 

.30 

.29 

.25 

.36 

.30 

.23 

.22 

.29 

.23 

.24 

.41 

.29 

.10 

B 

8.00 

WIND 

91 

88 

86 

135 

44 

101 

100 

70 

110 

55 

104 

203 

83 

24 

20 

64 

80 

40 

30 

35 

67 

32 

61 

38 

54 

45 

77 

66 

71 

69 

59 

2202 

AHROfmOCK  DAH 

EVAP 

.16 

.17 

.22 

.20 

.19 

.14 

.05 

.17 

.17 

.21 

.16 

.07 

.11 

.17 

.17 

.18 

.23 

.24 

.23 

.29 

.22 

.22 

.26 

.14 

.21 

.29 

.30 

.19 

.17 

.16 

B 

5.88 

WIND 

35 

45 

33 

39 

21 

42 

34 

45 

44 

22 

34 

37 

39 

40 

22 

31 

25 

17 

21 

34 

13 

12 

34 

19 

18 

18 

30 

12 

19 

25 

B 

889 

LIFTON  PIMPING  STA 

EVAP 

.12 

.20 

.21 

.23 

.21 

.22 

.20 

.12 

.15 

.18 

.23 

.13 

.19 

.07 

.09 

.22 

.21 

.24 

.24 

.28 

.29 

.23 

.19 

.25 

.30 

.32 

.28 

.30 

.29 

.26 

.14 

6.59 

WIND 

61 

47 

40 

39 

34 

48 

78 

74 

57 

40 

65 

188 

70 

42 

42 

53 

37 

39 

21 

40 

45 

76 

58 

33 

90 

57 

40 

40 

34 

45 

26 

1659 

UINIDOKA  DAK 

EVAP 

.23 

.26 

.25 

.33 

.18 

.28 

.27 

.26 

.30 

.33 

.33 

.16 

.14 

.31 

.05 

.33 

.35 

.26 

.31 

.46 

.41 

.23 

.34 

.30 

.33 

.37 

.50 

.44 

.31 

.25 

.46 

9.33 

WIND 

70 

120 

80 

80 

100 

150 

120 

100 

100 

100 

160 

240 

110 

70 

100 

80 

100 

60 

100 

90 

110 

90 

90 

130 

110 

110 

140 

130 

90 

110 

130 

3370 

MOSCOW  n  OF  I 

EVAP 

.21 

.20 

.25 

.16 

.21 

.06 

.10 

.16 

.10 

.30 

.14 

.09 

.11 

.18 

.22 

.26 

.22 

.26 

.29 

.19 

.26 

.21 

.21 

.11 

.24 

.27 

.30 

.29 

.30 

.19 

.08 

6.17 

WIND 

63 

60 

125 

40 

58 

70 

33 

50 

91 

10 

44 

161 

40 

40 

33 

41 

27 

33 

48 

20 

22 

26 

20 

15 

16 

12 

29 

79 

39 

44 

47 

1436 

PALISADES  DAD 

EVAP 

.24 

.25 

.28 

.30 

.27 

.22 

.17 

.17 

.17 

.30 

.30 

.10 

.13 

.15 

.15 

.21 

.35 

.35 

.33 

.32 

.28 

.18 

.22 

.27 

.46 

.43 

.36 

.25 

B 

7.97 

WIND 

148 

166 

187 

162 

219 

190 

110 

69 

145 

197 

189 

175 

60 

86 

98 

141 

174 

182 

174 

201 

194 

191 

145 

188 

147 

131 

170 

196 

179 

150 

127 

4882 

See  Relereno©  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
VAY  19S8 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA  2 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
T 

T 

T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOirrALL 
SN  ON  GND 

11 

8 

6 

3 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CENTERVILLE  AHBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

COBALT  BLACKBIRD  VINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

DEADWOOO  DAH 

SNOWFALL 
SD  ON  GND 

33 

31 

28 

26 

23 

22 

21 

18 

15 

12 

10 

T 

9 

8 

6 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  CITT 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

IDAHO  CITT  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

KULLAN  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OBSIDIAK  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

22 

19 

17 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

2S 

24 

22 

20 

17 

17 

17 

12 

12 

10 

9 

6 

6 

T 

SUM  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Sm  refemc*  notM  following  Station  Indax. 
.  69  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


HAT  1958 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IK  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 

-  70  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY  1958 


OTH   MERIDIAN  TIM 


IDAHO 


n-56-»RPc-SF 


I30LIHB3  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALDE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
IRUNTAINOUS  AREAS. 

-  71  - 


STATION  INDEX 


STATION 


CX5UNTY 


OBSEnVATlON 
TIME  AND 
TABLES 


ABEPOEEN  EXP  STATION 
AFTERTMOUGHT  MINE 
AMERICAN  FALLS   1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 

ARROMROCK  DAM 
ASHTON  I  S 
ATLANTA  2 
ATLANTA  SUMMIT 

N6ER  STATION 


007( 
0227 
02S2 


AVE 

BALD  MOUNTAIN 

VIEW  MODEL  BASH 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK  1  S 
6LACKF00T 

8LACKF00T  0AM 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DJ 

BOISE  we  AIRPORT 


'  I  SW 


BONNERS  FER 
BUHL 

BUNGALOW  RANGER  STATION 
BURKE  2  ENE 
9URLEY 

6URLEY  FACTORY 
BURLEV  CAA  AIRPORT 

BINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 
CAVUSE  CREEK 
CENTERVILLE  ARb*UGH 
CMALLIS 

"    "LLV  BARTON  FLAT 

CLARKIA  RANGER  STATION 
CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINI 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  1  SW 
COUNCIL 
OEADWOOD  DAM 
DEADWOOD  SUMMIT 

DECEPTION  CHEEK 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 

RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 

AIRFIELD  RANGER  STA 
AIRYLAWN 

ENN  RANGER  STATION 
ORT  HALL   INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 
GLENNS  FERRY 
GOODING 

GOODING  CAA  AIRPORT 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRAN6EVILLE 
CRASMERE 
GROUSE 
AILEY  AIRPORT 


2675 
2892 
29*2 


OWYHEE 
POWER 
ELMORE 
euTTE 

ELMORE 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 
SHOSHONE 

BUINE 
KOOTENAI 
BONNER 
•ALLEY 
BINGHAM 

CARIBOU 

GOODING 

BOISE 

ADA 

ADA 

BOUNDARY 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 
SHOSHONE 
CASSIA 

CASSIA 
CASSIA 
BONNER 
CANYON 
WASHINGTON 

VALLEY 
CLEARWATER 

BOISE 
CUSTER 
CUSTER 

SHOSHONE 

OWYHEE 

LEMHI 

KOOTENAI 
CARIBOU 

IDAHO 
IDAHO 
ADAMS 


KOOTENAI 

CANYON 

BOISE 


CLARK 
CLARK 
IDAHO 

CLEARWATER 


5P     9P  9P 


CUSTER 
ELMORE 
GOODING 
GOODING 
CARIBOU 


3760  < 

3771  I 

3609  C 

3682  ( 

39*2  E 


lAMER  *  NW 

tAZELTON 

liLL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   n  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS   16  SE 
iIOAHO  FALLS  CAA  AIRPORTi  « 


JACKSON  PEAK 

JEROME 

XAMIAH 

KELLOGG 

KETCHUM  17  WSw 
kooskU 

KUNA  2  NNE 
LEADOne 

lEwiston  wb  airport 
lifton  pumping  station 

lolo  pass 

LOWMAN 

MACKAY  RANGt..  STATU 


AINE 

JEFFERSON 

JEROME 

CAMAS 

I  FALLS 
BUTTE 


BUTTE 
BUTTE 

OWYHEE 
lONNEVlLLE 
■REHONT 

BOISE 
JEROME 
LEWIS 

SHOSHONE 
BLAINE 

IDAHO 
ADA 
LEMHI 
NEZ  PERCE 
BEAR  LAKE 

IDAHO 

BOISE 
CUSTEfc 


112  52 
119  26 

113  20 

115  5S 

III  27 

115  07 


116  SO 
119  20 
112  23 


*3  35 
<i3  <.S 
<.5  33 


3239 
9220 
9565 


8700 
2070 
2640 
5686 


lie  19 

117  00 

11*  21 

116  *5 

111  33 

116  21 

116  23 

116  26 

119  3B 

119  3* 

29 


3*11 
3600 
2936 
5375 
7000 


5*52 
9122 
3975 
2910 
2500 


115  33 
112  26 
115  55 


2360 
3355 
5126 


115  50 

116  00 
112  01 


112  57 
115  19 
111  IB 


3785 
1212 
2305 
6*21 

1261 
2685 
6100 
1*13 
9926 


EXPERIMENT  STATION 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  BUR  RECLAMATION 
•OHN  C  TOOMBS 

I  S  BUR  RECUMATION 
GUST  STEINMANN 
MRS  FLORENCE  MALS 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

NELSON  BENNETT 

i  FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 

FORT  HALL   IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 

ARLO  T  GRUNERUD 
SHELLEY  HOWARD 
I  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
NK  0  REDFIELD 


ATeH  POWER  CO 


'  S  BUR  RECLAMATION 
S  WEATHER  BUREAU 
MABEL  M  aRBAUGH 
US  FOREST  SERVICE 
:  K  L  ROBINSON 

;  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  J  WHITBY 
CALERA  MINING  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 

LOUIS  KLAPPRICH 
SABI  FREI 
PETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 
US  SOIL  CON  SERVICE 


ICE 


I  S  FORES 
ROYCE  VAN  CUREN 
GEORGE  £  WYNNE 
MRS  ZILPHA  L  WENZEI 

edith  stevens 

i  5  forest  service 
i  s  civil  aero  adm 
irs  lora  b  vilas 
:mil  keck 

lAYNE   F  HARPER 

I  S  FOREST  SERVICE 
EX  PAYNE 

I  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 
I  S  FOREST  SERVICE 


E  D  STONE 

US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UTAH  PWR  »  LIGHT  CO 

W  J  6ILADEAU 
U  S  WB  OBSERVER 
BLANCHE  PORTLOCK 
MBS  BRYAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 

F  ♦  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILL 

RED  A  PROFFER 
.RS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SeCRIST 
GEORGE  W  MEYERS 
'  S  CIVIL  AERO  ADM 

S  WEATHER  BUREAU 


BUR  RECLAMATION 

J  US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART  L  BRUGH 
IRVING  H  LASKEY 
I  S  FOREST  SERVICE 

:  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  B  NOBLE 

WEATHER  BUREAU 
UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
lAMES  0  CHAPMAN 
I  S  FOREST  SERVICE 


STATION 

Q 
e 
s 

COUNTY 

;  DRAINAGE  t  1 

1 

3 

LONGITODE 

1 

:  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

R 

i 

special! 

95** 

ONEIDA 

*2 

11 

112  16 

**20 

7P 

7P 

: 

JUNIUS  L  CROWTHER 

MALAO  CAA  AIRPORT 

9990 

ONEIDA 

: 

*2 

10 

112  19 

MID 

MIC 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

MALTA  RANKER  STATION 

5967 

CASSIA 

J: 

*2 

19 

113  22 

*5*0 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

** 

5* 

116  07 

9029 

*l 

*P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

12 

*2 

39 

112  12 

6P 

R  F  LINDENSCHMITT 

MERIDIAN  1  W 

56*' 

*3 

116  29 

2620 

9P 

9P 

JAMES  W  DOSS 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

*2 

*0 

113  29 

*260 

9P 

9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPEL I ER  RANGER  STA 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

*3 

96 

115  *0 

5990 

VAH 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

08 

11*  55 

2*80 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  I 

619; 

LATAH 

*6 

117  00 

26  26 

5P 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

617* 

ELMORE 

*3 

08 

119  *2 

3175 

7j 

R  B  GOWEN 

MULLAN  CAA 

SHOSHONE 

Mil 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

*3 

37 

116  35 

2*70 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

58 

116  17 

3871 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEZPERCE  2  E 

6*2' 

LEWIS 

3290 

7P 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PERCE  PASS 

6*30 

IDAHO 

*5 

11*  30 

6579 

U  S  FOREST  SERVICE 

*^ 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  2  NNW 

i; 

** 

02 

11*  50 

6870 

5P 

9P 

H 

ALFRED  A  BROOKS 

07 

116  17 

2962 

9P 

9P 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROFINO 

66B: 

CLEARWATER 

*6 

1027 

5P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

676* 

BONNEVILLE 

^: 

20 

111  12 

9397 

*P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

*3 

5P 

STATE  EXP  STATION 

i: 

*2 

37 

113  *5 

*200 

8A 

6A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

05 

116  56 

2110 

6P 

JULIAN  M  FIELD 

PICABO 

70*0 

BLAINE 

i: 

*3 

U*  0* 

*880 

JOHN  A  HILOERBRAND 

PIERCE  RANGER  STATION 

70*( 

CLEARWATER 

115  *a 

3175 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

*3 

30 

VAR 

■  "  ^ 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

PLUMMER    3  WSW 

* 

19 

116  57 

2970 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

POCATELLO  2 

12 

*2 

112  26 

SS 

SS 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

55 

112  36 

MID 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

726* 

BOUNDARY 

5 

*9 

00 

1800 

5P 

R  E  DENHAM 

POTLATCH 

116  5* 

*P 

CITY  OF  POTLATCH 

ELMORE 

2 

*3 

30 

115  39 

4670 

ORA  L  ENGELMAN 

PRESTON  2  SE 

*2 

111  51 

*718 

*P 

*P 

C  M  CRABTREE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

738( 

BONNER 

*e 

21 

116  50 

2380 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUNGO  CREEK 

7*3: 

VALLEY 

11 

*5 

115  0* 

! 

M  EDWARD  BUDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

*3 

6300 

VAR 

FORT  HALL   IR  PROJ 

ll 

*3 

0* 

11*  09 

*306 

9P 

5P 

LESLIE  F  BUSHBY 

11 

25 

116  19 

1905 

U  i  FOREST  SERVICE 

RIRIE   12  ESE 

7T2-; 

BONNEVl LLE 

*3 

111  33 

5590 

5P 

JOHN  L  JOLLEV 

RUPERT 

796B 

MINIDOKA 

113  *1 

*20* 

MINIDOKA   IR  PROJ 

J: 

71 

SAINT  MARIES 

10 

*7 

19 

116  3* 

2170 

*F 

U  S  FOREST  SERVICE 

11 

*5 

113  53 

39*9 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

813-; 

BONNER 

< 

*B 

116  3* 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

9303 

ELMORE 

37 

115  10 

*730 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOShONE  I  WNW 

^: 

*2 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  HWY5 

SOLDIER  CREEK  RS 

i; 

*3 

30 

11*  50 

5755 

S 

U  S  FOREST  SERVICE  | 

SPENCER  Ranger  station 

6 

21 

112  11 

5863 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

STIBNITE 

873( 

VALLEY 

11 

115  20 

6950 

8A 

BA 

BRADLEY  MINING  CO 

STREVELL 

87B( 

CASS  1  A 

12 

*2 

113  n 

5280 

6P 

IDAHO  STATE  POLICE 

MAOI SON 

12 

*3 

53 

111  *5 

6A 

BA 

ELMER  T I MOTmY  1 

SUN  VALLEY 

*3 

*1 

11*  21 

5B21 

5P 

5P 

:  H 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

12 

*3 

116  23 

2323 

9P 

IDAHO  POWER  COMPANY  ( 

TETONIA  EXP  STATION 

906! 

TETON 

12 

51 

111  16 

6f 

6P 

EXPERIMENT  STATION 

THREE  CREEK 

91U 

OWYHEE 

12 

*2 

05 

115  09 

5*20 

5P 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

ELMORE 

*3 

115  2« 

Ti.00 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3*75 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

929*, 

TWIN  FALLS 

12 

*2 

1  1*  28 

3770 

9P 

9P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

TWIN  FALLS   3  SE  SUG  FCT 

92991 

TWIN  FALLS 

12 

11*  25 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO  1 

VIENNA  MINE 

9*22 

BLAINE 

i: 

*3 

*9 

11*  51 

9600 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

WALLACE 

9<.9- 

SHOSHONE 

26 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHERSTONE  JR 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9*9( 

SHOSHONE 

115  53 

2990 

7A 

VERN  E  COLLINS 

WAVAN  1  N 

9601 

CARIBOU 

*2 

111  22 

6*30 

6P 

JOHN  C  SMITH 

WEISER  2  SE 

WASHINGTON 

i; 

116  57 

2120 

5P 

9P 

MERVIN  V  LING 

WINCHESTER  1  SE 

08*C 

LEWIS 

3 

*6 

116  36 

3950 

*P 

MALLACK-HOWARD  LBR 

BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     *  COEUR  O'ALENE,     5  KOOTENAI. 


B  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE, 


11  SALMON,     12  SNAKE, 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table, became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City    in  the  station 
name,  also  Salmon) )are  based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long- 
term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Tabl 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  1 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  In- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues,  or  as  delayed  data  In  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

3S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month, 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year,     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C, 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  ■Substation  History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  Issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 
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In  a  state  not  often  plagued  by  damaging  storm<i  of  great 
extent  or  intensity,  June  1958  brought  more  than  the  usual 
amount  of  thunderstorm  activity,  with  accompanying  strong 
winds,   hail,   heavy  rain,   and  lightning,   and  one  tornado. 

On  the  3d,  in  the  afternoon,  flash  floods  occurred  on 
creeks  near  Nezperce ,  blocking  roads,  washing  out  several 
bridges  and  a  section  of  railroad.  Widespread  light  hail 
did  comparatively  minor  damage.  Lightning  destroyed  a  barn 
containing  500  bales  of  hay  and  some  farm  tools. 

Early  in  that  same  afternoon  extensive  hail  damage  occur- 
red in  the  area  between  Inkom  and  Arimo.  concentrating  in 
the  McCammon  area,  where  the  alfalfa  loss  was  estimated  at 
50  percent  and  grain  loss  30  percent  .  Bingham  and  Power 
Counties  reported  scattered  hail  damage.  At  Grace  strong 
winds  knocked  out  four  plate  glass  windows  from  a  store, 
tore  off  part  of  a  house  roof  and  ripped  a  door  and  some 
aluminum  sheeting  from  a  grain  elevator. 

On  the  6th,  during  the  afternoon  and  evening,  wind,  hail, 
rain,  and  lightning  took  their  toll  in  property  and  crop 
damage  throughout  northern  and  western  counties.  Lightning 
strikes  in  Bonner  County  killed  several  head  of  livestock 
and  were  costly  to  power  companies  in  terms  of  equipment 
damage, power  outage,  and  associated  labor  costs.  In  Nez 
F>erce  County  a  lightning  fire  destroyed  a  large  barn  full 
of  hay.  Hall  damaged  crops  in  many  spots  in  Latah,  Lewis, 
and  Idaho  Counties,  while  farther  south  Payette  and  Canyon 
Counties  received  widespread  hail  damage  to  grain,  hay, 
sugar  beets,    and  orchards   in   the  Fru i 1 1  and -Paye t t e  area. 

Nez  Perce,  Latah,  and  Clearwater  Counties  were  hit  by 
thunderstorms  late  in  the  afternoon  of  the  8th.  Power  and 
telephone  services  were  disrupted  over  a  wide  area,  heavy 
rains  washed  boulders  onto  State  Highway  42  near  Arrow  Junc- 
tion and  several  stalled  cars  were  pulled  from  water  that 
flooded  Webb  Road,  south  of  Lapwai .  Tracks  of  the  Camas 
Prairie  R.  R.  were  covered  with  mud  and  debris  for  a  couple 
of  hundred  yards.  Hail  did  heavy  damage  in  the  Genessee 
area,   particularly   to  peas  and  lentils. 

On  the  11th  and  12th  unusually  widespread  and  persistent 
thunderstorm  activity  affected  most  of  the  State.  Extremely 
heavy  rains  occurred  at  a  number  of  widely  separated  places. 
Boise  received  1.23  inches  in  2  hours  (a  record)  and  2.24 
in  about  15  hours;  Orofino  reported  1.46  inches  in  a  little 
more  than  an  hour;  and  Nezperce  had  a  fall  of  2.06  inches 
in  about   2  hours.     "Cloudbursts"  were  reported  from  numer- 


ous localities.  At  Orofino  several  business  houses  sustain 
ed  minor  flood  damage,  and  in  Doise  and  Pocatello  a  numbei 
of  residences  were  flooded  as  storm  sewers  failed  to  cam 
the  runoff.  Twin  Falls  and  Cassia  Counties  reported  con 
siderable  hail  damage  to  crops,  and  lightning  started  . 
fire  that  destroyed  40  tons  of  hay  near  Rupert.  Winds  lodgeii 
grain  and  hay  in  several  localities  and  broke  powerlineii 
near  Mackay. 

Between  3:00  and  3:30  p.m.  on  the  19th  a  storm  swepi 
across  an  area  about  2  miles  long  and  172  mile  wide  neai.i 
Preston  in  Franklin  County.  Hailstones  1,'2  to  1  inch  in  di- 
ameter covered  the  ground  to  a  depth  of  as  much  as  4  inches. 
Crop  damage  was  serious  in  the  stricken  area. 

On  the  23d  most  of  the  State  experienced  strong  winds 
rain,  and  lightning.  Growing  crops,  cut  hay,  and  powerlinesi 
all  were  affected  at  numerous  points  ranging  from  Bonnei' 
County  through  southwestern  counties  and  on  east  to  the  Magic 
Valley  and  Wood  River  areas.  Winds  in  excess  of  40  m.p.h, 
were  reported  in  all  sections.  Two  persons  were  seriousljl| 
injured  in  a  5-car  accident  caused  by  blowing  dust  northi 
of  Caldwell.  ^ 

A  tornado  was  reported  near  Donnelly  on  the  27th.  Severalil  ij 
witnesses  first  observed  the  funnel  cloud  at  the  upper  enCK 
of  Cascade  Lake  about  11:45  a.m.  Within  20  minutes  it  hada 
travelled  about  5  miles  to  the  northeast,  leaving  a  patbl 
about  400  yards  wide.  Crossing  several  patches  of  thlckl 
pine  timber  the  storm  twisted  off  trees  at  10  to  20  feet'l 
above  ground  and  uprooted  others.  An  airplane,  two  trailers, 
and  field  crops  were  damaged,  and  some  loss  of  livestocfcl 
was  reported  on  the  C.  W.  Parks  ranch  where  most  of  thei 
tornado's  damage  was  concentrated.  Light  hail  accoopaniew 
the  storm  while  farther  south,  in  the  Weiser  Flat  and  Hanoi 
Cieek  areas,  heavier  hail  did  considerable  damage  to  corn,i 
sugar  beets,   potatoes,   onions,    fruit,  grain,   and  tomatoes 

About  3:00  p.m.  on  Sunday,  the  29th,   strong  winds  (reach--- 
ing  58  m.p.h.   in  gusts)    felled  several   trees  and  broke  offi 
many  limbs  along  streets   in  Gooding,     At  Clear  Lakes,  be- 
tween Buhl  and  Hagerman,   a  large  cottonwood  was  blown  oven 
onto  a  small  car  which  was  demolished. 


D.   J.  Stevlingson 
State  Climatologlst 
U.   S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  103"   on  the  23d  at  Grand  View. 
Lowest  Temperature  22°  on  the  28th  at  Obsidian  2  NNW. 
Greatest  Total  Precipitation  8.67  inches  at  Elk  City. 
Least  Total  Precipitation  0.32  inch  at  Blackfoot. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.61  inches  on  the  12th  at  Idaho  City. 
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82.5 

52.9 

67.7 

1.0 

98 

23+ 

41 

30 

36 

9 

0 

0 

0 

,87 

,08 

.20 

25 

.0 

c 

5 

0 

82.5 

53.2 

67.0 

2.2 

99 

2  3 

45 

1  0 

32 

8 

0 

0 

0 

,44 

.71 

.0 

0 

2 

0 

(AN   FALLS  PH 

84.8 

58.5 

71.7 

3.0 

100 

23 

51 

10 

7 

10 

0 

0 

0 

1  ,48 

•  19 

.51 

12 

.0 

0 

3 

0 

:iSER  2  SE 

83.3 

53.0 

68.2 

0.3 

99 

23 

44 

1  0 

27 

e 

0 

0 

0 

,57 

-  ,33 

.16 

12 

.0 

2 

0 

0 

DIVISION 

66.8 

2.0 

1.82 

.73 

.0 

lOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

.IFFS 

M 

M 

M 

0 

0 

.0 

HRYLAWN 

72.0 

45.1 

58.6 

86 

26 

35 

12 

200 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.50 

8 

.0 

7 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 
JUNE  1958 


Temperature 

Preapitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

Mmimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 
£ 

Dale 

s 
1 

1 

Degree  Days 

No  ol  Days 

0 

t 
& 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

1   Max,  Depth  1 

j    on  Ground  j 

a 

& 

2 

0 

1 
2 

1  00 

or  More 

90"  or 
1      Above  1 

o  > 

o  i 

S  £ 

o  * 

GRASMERE 

75.6 

44.3 

60.0 

92 

23 

35 

10+ 

182 

1 

0 

0 

0 

2.69 

1  .00 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

HOLLISTER 

78.7 

47.8 

63.3 

1.5 

94 

27+ 

38 

10 

124 

2 

0 

0 

0 

1.10 

•  19 

.30 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

THREE  CREEK 

73.3 

39.3 

56.3 

87 

23 

30 

29+ 

258 

0 

0 

5 

0 

1  .95 

.52 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

59.6 

1 .  9 

2.03 

.  61 

.0 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

81. IM 

51. 5M 

66. 3M 

1.1 

97 

23 

42 

10 

59 

9 

0 

0 

0 

2.17 

1.71 

.89 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

BUHL 

92 

46 

11  + 

69 

1 

0 

1.83 

.  89 

3 

5 

2 

BURLEY  AM 

81.0 

52.1 

66.6 

2.6 

99 

24 

44 

12 

61 

9 

0 

0 

0 

.90 

.11 

.29 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

8URLEY  CAA  AP 

79.0 

49.3 

64.2 

2.9 

95 

23 

41 

12  + 

101 

4 

Q 

.86 

- 

.08 

.22 

11 

.0 

0 

4 

Q 

0 

GOODING  CAA  AP 

79.6 

51.8 

65.7 

2.3 

96 

23 

45 

10+ 

83 

7 

0 

0 

0 

1.19 

.68 

.34 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

n  A  £.  t  L  1  "JlN 

79.4 

49.4 

64.4 

-  1.2 

95 

23 

42 

12 

88 

4 

Q 

1.00 

.24 

.62 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

JEROME 

1.1 

97 

23 

43 

4 

9 

0 

0 

0 

1.11 

.58 

.  24 

11 

6 

0 

0 

79.4 

51.9 

65.7 

92 

23 

43 

12 

69 

3 

0 

0 

0 

•  34 

.17 

3 

.0 

0 

1 

0 

PAUL   IE  AM 

77.8 

49.1 

6  3.5 

1.9 

94 

24 

40 

12 

109 

1 

0 

0 

0 

1.09 

.18 

•  62 

2 

.  0 

0 

3 

1 

0 

p I CABO 

77.2 

45.4 

61.3 

23 

32 

28 

136 

1 

0 

1 

0 

.82 

.40 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

RICHFIELD 

47.3 

92 

2  3 

37 

10 

138 

1 

0 

0 

.65 

- 

.20 

.18 

11 

3 

0 

0 

RUPERT  AM 

79.9 

49.5 

64.7 

1.6 

95 

24+ 

42 

2 

88 

3 

0 

0 

0 

1.62 

.78 

.69 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

SHOSHONE  1  WNW 

81.6 

50.1 

65.9 

3.3 

98 

23 

35 

30 

86 

13 

.69 

.03 

.20 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

81.0 

50.4 

65.7 

2.6 

98 

23 

44 

9 

75 

8 

0 

0 

0 

.62 

.19 

.24 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

TWIN  FALLS  3   SE  AM 

80.5 

52.2 

66.4 

2.8 

28+ 

68 

8 

0 

0 

.  83 

.04 

.31 

.0 

0 

0 

n  TV  1  <N  TOW 

65.0 

2.2 

1 . 04 

.28 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

75.4 

46.3 

60.9 

1.5 

88 

27+ 

38 

1 

143 

0 

0 

0 

0 

1.41 

.36 

.46 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

69.8 

39.6 

54.7 

0.3 

82 

23 

31 

10 

303 

0 

0 

4 

0 

1.38 

.28 

.44 

3 

6 

0 

0 

MAY  RS 

74.5 

41  .6 

58.1 

0.6 

88 

23 

32 

1 

202 

0 

0 

1 

0 

2.33 

1.06 

.58 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

SALMON 

77.1 

46.2 

61.7 

0.8 

92 

27 

39 

28 

120 

3 

0 

0 

0 

2.78 

1.63 

.72 

24 

6 

3 

0 

DIVISION 

58.9 

1.8 

1.98 

.59 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

63.5 

2.3 

93 

27 

39 

10 

86 

2 

0 

0 

0 

.84 

.06 

.  32 

12 

2 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

79.3 

50.4 

64.9 

3.4 

92 

27 

42 

10 

53 

1 

0 

0 

0 

.66 

- 

.36 

.36 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

ARCO  3  NW 

76.5 

42.8 

59.7 

1.6 

90 

2  3 

36 

4 

151 

1 

Q 

.97 

- 

.14 

.40 

14 

4 

0 

ASHTON  1  S 

77,4 

42  .6 

60.0 

2.6 

92 

27 

33 

30 

148 

1 

0 

0 

0 

.66 

- 

1.00 

.31 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLACKFOOT  AM 

M 

M 

M 

91 

27 

3 

Q 

.32 

- 

.61 

.17 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

75.2 

48.8 

62.0 

2.1 

90 

28 

37 

1 

116 

1 

0 

0 

0 

1.81 

.20 

.30 

14+ 

.0 

0 

7 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

76.7 

48.0 

62.4 

4.0 

91 

27 

4  0 

1 

99 

1 

Q 

Q 

2.17 

.15 

.56 

1 3 

.0 

0 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

80. 6M 

47. 5M 

64. IM 

2.2 

93 

23 

39 

10 

77 

4 

0 

0 

0 

.98 

.06 

.40 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

HAMER  4  NW 

79.9 

45.6 

63.3 

3.5 

94 

27 

38 

29 

80 

1 

0 

0 

0 

1.17 

.14 

.57 

14 

.0 

0 

0 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

79.  IM 

47. 4M 

63. 3M 

92 

27 

37 

10 

88 

1 

0 

0 

0 

1.08 

.42 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

78.4 

48.3 

63.4 

2.9 

93 

27 

38 

1  0 

84 

2 

0 

0 

0 

.  86 

.35 

.32 

1 3 

.0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

78.9 

46.3 

62.6 

3.0 

93 

23 

33 

10 

105 

2 

0 

0 

0 

1.84 

.76 

1.20 

13 

4 

1 

1 

IDAHO  FALLS   46  W  WB  R 

78.4 

45.2 

61.8 

2.2 

92 

23 

31 

10 

128 

2 

0 

1 

0 

.48 

- 

.33 

.22 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

80.0 

50.2 

55.1 

2.1 

95 

27 

41 

5 

61 

2 

0 

0 

0 

1.07 

.05 

.81 

13 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

78.2 

45.5 

61.9 

91 

27 

37 

10 

102 

1 

0 

0 

0 

.92 

- 

1.10 

.32 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

SUGAR  AM 

77.9 

46.4 

52.2 

2.7 

89 

28 

35 

10 

102 

0 

0 

0 

0 

.68 

- 

.58 

.15 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

62.7 

3.2 

1  .03 

- 

.28 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

72.5 

37.2 

54.9 

0.2 

82 

23 

28 

10 

295 

0 

0 

4 

0 

.70 

- 

1.11 

.37 

12 

3 

0 

0 

CONDA  AM 

72.2 

40.3 

56.3 

2.6 

85 

28 

31 

4 

251 

0 

0 

2 

0 

.74 

- 

1.64 

.16 

24 

!o 

0 

5 

0 

0 

DRIGGS  AM 

75.4 

41.1 

58.3 

4.0 

89 

25 

29 

14 

2  00 

0 

0 

2 

0 

.68 

- 

1.35 

.20 

14 

0 

4 

0 

0 

GRACE 

77.2 

43.3 

60.3 

1.5 

88 

27 

33 

4 

146 

0 

0 

0 

0 

.40 

.89 

.12 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

IRWIN  2  SE 

76.7 

42.9 

59.8 

2.9 

90 

27 

33 

10 

155 

1 

Q 

0 

0 

.95 

.58 

.31 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

70.3 

40.6 

55.5 

2.9 

82 

2  8+ 

30 

^9 

278 

0 

0 

1 

0 

2.17 

- 

1.39 

.48 

24 

.0 

0 

8 

0 

0 

LI  ETON  PUMPING  STA 

74.6 

46.4 

50.5 

1.2 

82 

27 

37 

4 

135 

0 

0 

0 

0 

.58 

- 

.13 

.26 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

MALAD 

82.0 

48.5 

65.3 

3.4 

95 

27 

36 

4 

50 

2 

0 

0 

0 

.52 

.64 

.12 

14+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

82.7 

46.1 

64.4 

97 

27 

33 

4 

60 

4 

0 

0 

0 

.41 

.10 

.0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

81.3 

46.9 

64.1 

93 

27+ 

38 

10+ 

72 

3 

0 

0 

0 

.53 

.38 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTPELIER  RS  AM 

7  7.6M 

40. 4M 

59. OM 

0.5 

90 

28 

29 

181 

1 

0 

2 

0 

.68 

.66 

•  0 

0 

OAKLEY 

78.6 

47.5 

63.1 

o.a 

94 

27 

40 

15+ 

120 

2 

0 

0 

0 

.87 

.23 

.23 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALISADES  DAM 

76.  IM 

47. 7M 

61. 9M 

86 

24 

38 

10 

125 

0 

0 

0 

0 

1  .04 

.22 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

POCATELLO  2 

82.3 

48.8 

66.6 

96 

27 

40 

10 

49 

4 

0 

0 

0 

1  .49 

.46 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

83.9 

46.6 

65.3 

4.  0 

95 

27 

34 

4 

47 

6 

0 

0 

0 

.71 

.57 

.44 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPENCER  RS 

71.6 

43.7 

57.7 

2.5 

83 

27 

1 

214 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.41 

.56 

19 

.0 

0 

12 

I 

0 

STREVELL 

81.5 

44.8 

63.2 

96 

27 

32 

4 

106 

3 

0 

1 

0 

.55 

.33 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

72.3 

40.4 

56.4 

87 

27 

30 

30 

254 

0 

0 

2 

0 

1.61 

.38 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

60.6 

3.6 

1.01 

.76 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  78  - 


DAILY  PRECIPITATION 

IDAHO 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

'  1 

 L 

9 

10 

 L 

 L 

12 

13 

1 

14 

1 

15 

!  16 


17 

 L 

18 

19 

1 

20 

 L 

21 

22  1 

1 

23 

! 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

:RDccN  t*P  STA 

•  8( 

0* 

•  28 

fRIC*N  PALLS  I  SW 

.6fl 

*i  ■ 

•  35 

>EftSON  0AM 

1.70 

.66 

■  01 

■  1! 

0  3  NH 

•  9  1 

.05 

.02 

.27 

.10 

•  40 

■  02 

T 

•  11 

OWROCK  DAM 

.48 

.26 

.09 

.36 

T 

.  36 

T 

T 

.56 

•  42 

.35 

.41 

•  15 

T 

1 

.05 

T 

T 

T 

.05 

* 

•  07 

kOtJA  2 

.11 

.27 

.5] 

.11 

03 

30 

'  V 

* 

(»V  RS 

3.36 

.21 

.10 

V  1 6**  MODEL  RA  S  I N 

~ 

.24 

.03 

.29 

•  4> 

.01 

.70 

.00 

•  90 

CREEK  1  S 

2*61 

•  02 

.63 

.16 

T 

.15 

.32 

•  15 

T 

.33 

.32 

•  12 

T 

.23 

T 

•  49 

CKFOOT 

J, 

.05 

•  17 

•  02 

•  08 

CKFOOT  DAM 

.70 

•  11 

T 

T 

04 

_ 

05 

• 

SS 

2.17 

.03 

■  34 

.18 

T 

•  73 

•  81 

sl  WB^AP 

.27 

.17 

.15 

.03 

■  10 

•  22 

T 

1.3: 

T 

.52 

•  04 

T 

//R 

.07 

.01 

■  17 

T 

T 

T 

.07 

.33 

1.91 

T 

•  31 

.0? 

.05 

T 

T 

iNERS  TERRY  1  SH 

3  33 

•  03 

T 

•  20 

.  29 

.  16 

1.4% 

•  03 

•  16 

.16 

.11 

.  32 

.07 

■  2 

Ofl 

L 

1.83 

.50 

•  60 

IGALOW  RS 

.41 

•  05 

■  0! 

■  0! 

.43 

.70 

•  70 

•  06 

*  21 

*7( 

■  05 

1*0' 

3) 

* 

KE  2  ENE 

.18 

•  12 

•  02 

T 

.23 

.10 

•  52 

.22 

.62 

.08 

•  03 

T 

T 

1.56 

.2! 

.07 

LEV 

•  90 

.16 

■  29 

•  24 

.06 

.13 

.02 

LEY  CAA  AP 

.20 

■  20 

T 

■  06 

•  22 

■  05 

13 

T 

T 

I  NET  WRGE 

1  .90 

.07 

.05 

T 

T 

.  47 

07 

.10 

04 

00 

DWELL 

1 .29 

.  18 

T 

ARI'^GE 

.3S 

.25 

ill 

.09 

.16 

•  06 

.26 

.01 

CAOE   I  NW 

2.90 

•  09 

.36 

.02 

.91 

•  13 

.02 

.47 

.17 

•  03 

.34 

•  16 

.01 

.05 

.02 

TERVILLE  AEtRAUGM 

3  0* 

.09 

.45 

■  57 

.01 

T 

■  52 

•  47 

T 

.76 

_ 

.17 

LLIS 

1.41 

.  20 

■  46 

•  C5 

* 

04 

* 

•  13 

04 

• 

1  □ 

• 

LLV  OARTON  FLAT 

1.36 

.07 

.21 

.44 

•  18 

T 

•  1' 

^06 

*  27 

T 

FES 

.66 

•  40 

I 

.71 

- 

- 

ALT  RLACKBIRD  MINE 

3.19 

.21 

.02 

•  05 

■  42 

.03 

.30 

•  11 

.03 

.04 

.48 

.86 

.04 

•  07 

.08 

.07 

.38 

UR  rv  ALENE  RS 

T 

•  03 

.04 

.11 

■  43 

.01 

.09 

.01 

1  29 

OS 

* 

05 

* 

OA 

.74 

.03 

T 

T 

01 

TONWOOO 

5.28 

T^ 

* 

NC  IL 

.e( 

.37 

1.77 

I22 

.6] 

.09 

.25 

.06 

.01 

T 

DWDOD  DAH 

.12 

.27 

.20 

.17 

.52 

.45 

.01 

.03 

.32 

.48 

.05 

.05 

T 

.67 

.06 

T 

R  ^LAT  DAM 

1  50 

.02 

•  17 

.02 

■  28 

.10 

•  It 

T 

07 

09 

6? 

_ 

B  POINT 

2.62 

5.12 

*74 

*  5< 

' 

*  8* 

*  10 

'a' 

*  16 

16 

*  4< 

70 

• 

6CS 

•  68 

•  03 

.04 

.01 

.05 

.10 

•  20 

.10 

•  15 

OIS  EK"  STA 

1 .81 

.07 

■  10 

.04 

.06 

T 

.24 

.30 

.13 

.25 

•  30 

.06 

.09 

.  13 

.04 

015  CAA  AP 

2  17 

•  11 

.  14 

•  14 

•  01 

.  36 

.  37 

■  35 

-J 
* .  _ 

_ 

T 

T 

T 

12 

CITY 

8.67 

(68 

.13 

•  16 

1  39 

T 

.70 

.  10 

•  16 

•  3^ 

_ 

1  ? 

* 

2*0^ 

RIVER  1  S 

4.36 

■  15 

T 

■  16 

.32 

■  10 

*0" 

•  46 

*  85 

*  18 

*0f 

* 

ETT   2  E 

1 .54 

■  IS 

!26 

.10 

.03 

RPIELD  RS 

1  .67 

.11 

•  06 

.18 

T 

1.06 

.01 

.20 

.05 

RVLAWN 

.23 

.40 

■  05 

•  06 

.50 

.05 

•  40 

.  31 

.13 

T 

.23 

T 

N  RS 

3.55 

.36 

.  14 

.46 

■  05 

.  69 

.07 

•  02 

!  52 

.07 

56 

37 

07 

T  HALL    XHO  AGENCY 

.98 

.11 

.40 

OEN  VALLEY  RS 

.60 

.21 

.17 

T 

T 

.67 

.01 

.80 

.28 

T 

T 

T 

T 

NNS  FERRY 

T 

.05 

■  11 

T 

.45 

.54 

.36 

DING  CAA  AP 

1  19 

.04 

.32 

■  18 

.  34 

.28 

T 

.03 

CE 

.40 

.01 

.02 

T 

.10 

.03 

.01 

.05 

* 

1.79 

T 

•J 

•  35 

X 

.  89 

* 

NGEVILLE 

.09 

.21 

.26 

■  61 

.04 

.86 

.16 

.77 

T 

T 

T 

1.  I? 

.04 

.42 

.31 

SMERE 

2  .69 

.16 

.00 

.96 

.06 

.23 

.  17 

.09 

USE 

75 

.02 

■  04 

.17 

.05 

•  11 

.  36 
* 

LEV  AP 

1.52 

•  05 

.17 

•  24 

■  09 

.  70 

Elton**  ** 

1.17 

.11 

•  06 

•  06 

.20 

.  14 

^57 

T 

.03 

.06 

.03 

.18 

.05 

T 

.14 

.02 

.52 

L  CITY 

1 .  37 

•  06 

•  12 

.18 

.89 

.06 

.07 

LISTER 

1  10 

.20 

.15 

T 

* 

■ 

* 

E 

.52 

T 

05 

* 

*  n\ 

_ 

4.S7 

•  08 

^37 

^07 

26 

29 

*61 

09 

46 

3  .90 

.08 

.25 

!38 

T 

T 

■  20 

Us 

.'30 

.57 

•  53 

.02 

.02 

T 

MO  FALLS  2  E5E 

1 .06 

.28 

.02 

.10 

.20 

.05 

.01 

.42 

T 

T 

HO  FALLS  16  SE 

1*30 

•  23 

03 

* 

08 

* 

08 

* 

* 

* 

.32 

MO  FALLS  CAA  AP 

.86 

' ,  _ 

* 

_ 

_ 

HO  FALLS  *2  NM  W9 

1  .84 

!  15 

•  05 

06 

*0  1 

*  17 

1*  20 

08 

.48 

.15 

T 

.22 

T 

T 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

IN  ?  SE 

.95 

.11 

■  31 

.08 

.30 

.15 

AND  PARK  DAM 

2.17 

.23 

•  24 

•  21 

,17 

.25 
* 

.04 

.05 

.17 

14 

•  06 

•  05 

.06 

.  48 

OME 

1.11 

.07 

•  21 

•  1  7 

04 

T 

24 

•  02 

*  22 

.11 

4,67 

■  64 

.02 

LOGG 

3  .28 

■  19 

■  10 

.39 

T 

■  75 

.  17 

.26 

.02 

.0? 

.01 

.51 

.81 

.05 

SKIA 

•  37 

•  13 

•  07 

.40 

.03 

•  94 

.25 

.41 

T 

.06 

1.14 

.35 

.07 

A  2  NNE 

T 

.06 

•  23 

T 

T 

.03 

36 

.06 

.06 

T 

T 

ISTON  wq  AP 

//R 

1.71 

•  45 

.11 

•  19 

.10 

TON  PUMPING  STA 

.68 

T 

■  15 

.10 

.02 

•  01 

•  25 

•  15 

MAN 

1  .79 

T 

.23 

•  33 

.19 

•  23 

.41 

T 

■  19 

T 

•  22 

AO 

.52 

.06 

.06 

.12 

.12 

.06 

■  06 

T 

AD  CAA  AP 

.41 

T 

•  07 

•  06 

10 

.10 

•  06 

RS 

2.33 

-J 

01 

* 

1 1 

_ 

07 

• 

•  02 
* 

2  2 

* 

CALL 

3^73 

•  26 

*87 

'  34 

30 

*  08 

.  37 

*  64 

*  12 

02 

'44 

.25 

•  04 

CAMMON 

•  63 

■  36 

.05 

T 

.05 

.12 

T 

.03 

T 

lOIAN  1  H 

1  .  76 

.03 

.04 

.32 

.02 

.09 

T 

■  74 

T 

•  31 

.21 

T 

T 

IDOKA  DAM 

.07 

■  03 

■  17 

, 

02 

TPELIER  RS 

.58 

.06 

* 

* 

* 

* 

* 

COW  U  OF  1 

1.91 

*04 

•  01 

.09 

12 

02 

'34 

07 

42 

•  03 

*  10 

.07 

NTAIN  HOME   1  NE 

1  .48 

.07 

.06 

•  10 

.04 

T 

T 

.77 

.02 

•  42 

LAN  CAA 

3.56 

.06 

T 

.29 

•  09 

•  46 

.26 

.06 

.23 

.26 

T 

•  04 

.30 

•  06 

•  11 

I^IO 

•  11 

T 

PA   2  N« 

1  37 

.11 

.09 

T 

.19 

fll 

* .  _ 

•  26 

07 
* - 

.  14 

.  29 

y 

MEADOWS  RS 

3.58 

.34 

.31 

•  31 
* 

0? 

*  ce 

*  A3 

.  18 

.01 

.11 

PERCE  2  E 

5.48 

*07 

T 

■  13 

.06 

*04 

'  14 

*04 

t  06 

*  35 

*  03 
* 

*08 

1,01 

•  02 

■  14 

.  26 

LEV 

.87 

.04 

•  01 

.05 

.10 

.07 

.23 

.15 

.20 

.02 

lOIAN  2  NNW 

■  85 

■  10 

•  12 

.30 

•  26 

.07 

T 

T 

»  S 

2.34 

_ 

06 
.  "  .  . 

FIMO 

5.05 

* 

•  33 

*  tn 

"7ft 

• 

07 

* 

01 

* 

OA 

• 

ISAOES  DAM 

1.04 

'  19 

16 

'oe 

*  07 

*02 

*  11 

08 

* 

01 

10 

WA  E«P  ST* 

.97 

.11 

T 

.14 

.15 

.07 

T 

.06 

.14 

T 

T 

.20 

T 

T 

L  I  E 

1  .09 

•  62 

.20 

.07 

.10 

.09 

.01 

ETTE 

1  .22 

_ 

* 

•  06 

• 

06 

* 

03 
*  ,  . 

ARO 

.82 

.12 

T 

*  tr 

RCE  RS 

4.S9 

*40 

02 

06 

01 

* 

26 

08 

03 

'  23 

04 

01 

•  01 

•  65 

68 

15 

06 

ATELLO  ? 

1  .49 

•  10 

•  08 

.43 

T 

.10 

•  10 

.01 

.02 

.45 

.02 

•  18 

T 

T 

T 

T 

T 

ATELLO  WH  AP 

//R 

1  .07 

.01 

•  01 

.05 

T 

■  02 

T 

■  07 

.05 

.81 

•  04 

T 

T 

T 

.01 

T 

THILL 

3.04 

■  07 

•  60 

1.49 

•  16 

09 

.09 

0  3 

•  25 

15 

LATCH 

2.34 

T 

.20 

■  04 

.7C 

.10 

.40 

•  00 

T 

STOW  2  <;e 

.71 

.02 

T 

•  01 

.13 

.04 

.02 

T 

.44 

■  01 

•  OA 

T 

EST  RIVER  EXP  STA 

4.13 

.20 

T 

.01 

1.44 

T 

.4C 

.65 

.01 

.10 

.56 

•  14 

•  41 

.19 

.02 

MFIELO 

.56 

.09 

•  14 

•  IS 

.16 

T 

GINS  RS 

2.51 

.66 

.57 

I.IO 

.16 

IE   12  ESE 

1.01 

.13 

.16 

•  35 

.18 

.14 

•  09 

CRT 

1 .62 

■  69 

.08 

T 

.21 

T 

.03 

.07 

•  04 

•  50 

NT  ANTHONY 

•  02 

.11 

.08 

.02 

.10 

.32 

T 

•  05 

.01 

•  04 

.14 

•  09 

NT  MARIES 

3.17 

•  06 

.02 

.09 

.31 

.04 

■  03 

T 

.04 

.09 

•  01 

.22 

T 

•  00 

T 

1^06 

.12 

.08 

T 

.06 

HON 

2.7« 

•  02 

.01 

•  57 

.07 

T 

•  00 

•  06 

.16 

.63 

.16 

.12 

.02 

.01 

T 

•  05 

•  72 

T 

•  06 

.01 

lOPOIN'^  E»P  ST* 

2.29 

•  10 

T 

.02 

T 

•  55 

•  41 

T 

.17 

T 

•  20 

•  03 

.59 

.14 

.06 

SHONE   1  WNw 

.69 

•  10 

.20 

•  12 

T 

•  02 

•  16 

.04 

■  09 

-  79  - 


DAILY  PRECIPITATION 


JUNE19!> 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

1 

2  1 

3 

4  1  5 

6 

1 

1 

9 

10 

1 

1 

12 

13  I 

14 

15 

16     17  1 

 1  L 

18 

19 

 L 

20  21 

 1  

22  23 

,  1  1 

24 

25  1  26 

 1  

1  27 

-J  

28  29 

30 

31 

SPENCER  RS 

3 

3<k 

2« 

* 

•  16 

•  13 

.05 

•  02 

40 

•  38 

• 

.09  .19 

T^^ 

•  09 

STREVELL 

.69 

*20 

*  33 

Io6 

SUGAR 

69 

•  12 

•  02 

•  15 

.12 

.13 

.14 

T 

T  T 

T 

T 

SUN  VALLEY 

2 

26 

■  22 

•  20 

•  43 

•  50 

T 

*  60 

.09 

.  04 

.  02 

T 

SWAN  FALLS  PH 

1 

46 

T 

•  06 

•  39 

.01 

•  04 

T 

.09 

.01 

•  51 

.02 

.02 

.39 

TETON lA  EXP  STA 

1 

61 

*20 

T 

.31 

T 

.06 

.09 

.16 

.26 

.12 

•  03 

•  36 

THREE  CREEK 

1 

95 

.13 

.15 

T 

.03 

•  24 

.23 

.62 

•  37 

.13 

T 

•  03 

T 

T 

T 

•  02 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

62 

.06 

•  07 

•  24 

.01 

T 

.11 

.03 

T 

T 

.10 

TWIN  FALLS  3  SE 

83 

.05 

.16 

•  02 

.31 

.12 

•  03 

.03 

•  11 

WALLACE 

3 

30 

.06 

.05 

•  14 

.03 

•  23 

•  11 

.02 

.60 

•  10 

T 

.36 

•  03 

1^36 

T 

.13 

•  06 

T 

WALLACE  WOOOLANO  PARK 

3 

56 

.21 

•  16 

.11  T 

.17 

.27 

.99 

.27 

.01 

.34 

•  01 

.02 

.01  T 

•  70 

.90 

T 

•  21  T 

WEI5ER  2  SE 

57 

•  04 

.15 

.04 

•  08 

•  03 

.16 

.01 

.06 

WINCHESTER  1  SE 

5 

46 

T 

•  22 

.16 

.22 

T 

.07 

.03 

2^39 

.11 

T 

.01 

.16 

•  08 

T 

.03 

•  14 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

« 

£ 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

i  ' 

a  ^ 
£  e 

Direction 
fastest  nule 

Dale  of 
fastest  mile 

5: OCA  MST 

O 

o 

H 

5:  OOP  liST 

i.l:OOP  US1 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2.00 

1  and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

18 

7.6 

42 

W 

23 

78 

56 

41 

67 

6 

5 

3 

0 

1 

0 

15 

71 

4.f 

IDAHO  FALLS  42  KW  WB 

8.2 

SW 

27 

0 

4 

3 

0 

1 

0 

8 

IDAHO  FALLS  46  V  IB 

9.2 

30^ 

SW 

27+ 

12 

2 

2 

0 

0 

0 

16 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

78 

53 

37 

4 

1 

6 

0 

0 

0 

11 

6.: 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

20 

11.7 

38 

W 

29 

74 

42 

31 

57 

6 

8 

0 

1 

0 

0 

IS 

77 

3. 

^  HAZimni  HODRLT  AVERAGE. 


-  eo  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

S«Mon  ol        1957  -  1958 


Station 

August 

S«ptwnb«r 

Oclobar 

NoT«inb*r 

D*c«mber 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BERDEEN  EXP  STA 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MERICAN  FALLS  1  SM 

9.9 

- 

14.9 

T 

3.1 

1.5 

- 

NDERSON  DAM 

31.9 

24.2 

8.0 

4.0 

T 

- 

RROMROCK  DAM 

0.9 

21.8 

11.9 

1.4 

0.4 

1.3 

37.3 

SHTON    1  S 

19.0 

20.0 

22.0 

19.0 

6.2 

8.0 

- 

- 

TLANTA  2 

0.3 

- 

— 

91.9 

23.0 

22.0 

- 

3.0 

- 

VEOV  RS 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

AYVIEW   MODEL  BASIN 

10  CREEK  1  S 

- 

14.0 

60.5 

34.0 

18.4 

24.0 

31.0 

LACKFOOT 

- 

LACKFOOT  DAM 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LISS 

T 

1.0 

7.6 

9.5 

2.0 

2.0 

T 

T 

18.3 

OISE   LUCKY  PEAK  DAM 

OlSE   MB  AP 

T 

5.1 

7.1 

0.2 

0.9 

T 

T 

12.9 

ONNERS  FERRY   1  SW 

T.l 

3tO 

16.5 

9.0 

7.0 

- 

— 

UHL 

- 

- 

- 

- 

- 

UNGALOW  RS 

- 

- 

- 

- 

URKE  2  ENE 

4.6 

13.5 

74.5 

33. 

1  "o 

2.0 

URLEV 

3.0 

5.0 

9.0 

3.0 

T 

20.0 

URLEY  CAA  AP 

T 

3.0 

4.1 

6.4 

1.0 

3.0 

1.3 

18.8 

ABINET  GORGE 

19.5 

9.0 

T 

1.0 

- 

ALDKELL 

8.6 

9.0 

" 

■ 

- 

AMBRIOGE 

2.0 

AREV  2  S 

- 

ASCAOE  1  NW 

T 

2.5 

37.7 

29.9 

8.3 

12.5 

15.5 

106.0 

ENTERVILLE  ARBAUGH 

1.3 

e.2 

44.2 

43.0 

16.7 

14.9 

20.2 

1.0 

149,5 

HALL  IS 

1.0 

3.0 

4.3 

9.0 

4.5 

2.1 

T 

HILLV   BARTON  FLAT 

3.6 

4.6 

4.5 

11.0 

LtFFS 

- 

- 

4.0 

- 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 

2(0 

10.7 

8.7 

42.1 

21.1 

18.3 

21.5 

25.5 

1.0 

190.9 

OEUR  0  ALENE  RS 

6.8 

2.S 

11.5 

1.9 

1.0 

T 

ONDA 

la2 

4.5 

23.2 

19.8 

41.9 

31.1 

20.5 

19.0 

160.6 

3TT0NWOO0 

4.0 

6.3 

4.8 

0.1 

DUNCIL 

1.0 

29.0 

26.0 

2.0 

1.0 

T 

61,0 

EADWOOO  DAM 

5.1 

14.5 

86.8 

52.5 

32.5 

36.7 

36.1 

T 

264,2 

EER  FLAT  DAM 

8.0 

8.0 

1.0 

0.6 

17,6 

EER  POINT 

11.0 

20.0 

25.0 

33.0 

26.8 

42.5 

6.0 

I X I E 

RIGGS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

UBOIS  EXP  STA 

1.0 

T 

8.8 

6.0 

9.0 

- 

4.2 

- 

UBOIS  CAA  AP 

0.1 

3.9 

8.1 

6.5 

2.1 

6.6 

4.8 

35,7 

LK  CITY 

" 

~ 

T 

■ 

.K  RIVER  1  S 

8.6 

13.3 

7.0 

3.0 

T 

WETT  2  E 

- 

3.5 

- 

AIRFIELD  RS 

2.0 

7.2 

20.8 

27.4 

10.5 

16.2 

6,4 

AIRYLAWN 

~ 

■ 

11.0 

8.5 

3.5 

12,0 

T 

- 

ENN  RS 

■ 

6.5 

~ 

1.0 

■ 

ORT  HALL   I  NO  AGENCY 

T 

0.  5 

1.0 

4,5 

ARDEN  VALLEY  RS 

3.0 

28.0 

19.0 

7.5 

4.1 

- 

LENNS  FERRY 

T 

~ 

4.0 

0.5 

T 

- 

- 

OODING  CAA  AP 

2.7 

9.1 

4.3 

5.0 

4.0 

T 

25,1 

RACE 

~ 

7.0 

~ 

17.0 

13.0 

12.0 

7,0 

RANO  VIEW 

5.0 

RANGEVILLE 

2.0 

T 

1.0 

- 

10,0 

6.0 

- 

RASMERE 

~ 

~ 

" 

ROUSE 

7.0 

12.0 

10.0 

4.0 

29.0 

AILFY  AP 

9.5 

17.5 

14.5 

; 

AMER  ^  NW 

J 

T 

4.0 

4.6 

4.2 

5.6 

4.8 

A2ELT0N 

2.3 

4.6 

10.9 

0.3 

2.5 

T 

20,6 

ILL  CITY 

~ 

~ 

" 

■ 

■ 

DLL  I  STEP 

4.0 

~ 

7.0 

OWE 

T 

1.0 

1.0 

3.0 

1.0 

10.0 

7,3 

23,3 

>AHO  C I  TV 

42.0 

38  .0 

4.0 

T 

5AM0  CITY   11  SW 

8.9 

90.9 

37.9 

19.0 

9.5 

10.9 

0.9 

136,0 

DAMO  FALLS  2  ESE 

T 

T 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

" 

DAHO  FALLS  16  SE 

T 

1.0 

13.2 

12.6 

11.7 

12.3 

12.4 

22.9 

86.1 

DAMO  FALLS   CAA  AP 

T 

T 

6.7 

9.1 

7.3 

8.4 

3.4 

4,2 

39.1 

r\Aun  CAi  1  c          kiw  WQ 
^*LL&           riw  mo 

DAHO  FALLS   46   W  WB 

T 

2.5 

4.8 

7.5 

3.3 

7,3 

8,4 

33.8 

RWIN   2  SE 

T 

30.5 

20.0 

26.0 

19.0 

11.5 

6,5 

113,5 

SLAND  PARK  DAM 

3.0 

4.0 

27.0 

60.9 

19.0 

28.0 

31,0 

20.0 

192,5 

EROME 

2.0 

7.3 

9.8 

1.5 

4,2 

T 

24.8 

0.4 

T 

1.0 

ELLOGG 

4.0 

5.5 

9.7 

4.6 

3.0 

1,3 

1.0 

29.3 

OOSKIt 

T 

0.5 

2.0 

T 

T 

T 

2.5 

UNA  2  NNE 

T 

7.0 

3.2 

T 

T 

T 

10.2 

EWISTON  WB  AP 

T 

T 

1,5 

1.5 

IFTON  PUMPING  STA 

T 

10.5 

10.0 

7.0 

9.5 

9.0 

1.9 

47.5 

OWMAN 

11.0 

11.5 

7.5 

ACKAY  RS 

ALAD 

1.2 

1.9 

■ 

15.0 

3.5 

6,0 

" 

■ 

ALAD  CAA  «P 

0.9 

3.1 

7.4 

13.0 

3.5 

9.0 

T 

36.9 

AY  RS 

J 

6.9 

6.7 

12.1 

14.5 

8.5 

C  CALL 

0.0 

44.0 

52.0 

28.0 

22.0 

- 

C  CAMMON 

T 

4.5 

13.0 

19.9 

2.5 

3.5 

1.5 

44.9 

ERIDIAN   1  W 

~ 

~ 

1.5 

1.0 

T 

T 

INIDOKA  DAM 

T 

3.5 

2.0 

12.9 

T 

1.0 

1.5 

20.5 

3NTPELIER  RS 

19.0 

18.5 

16.0 

15.5 

93.5 

OSCOW  u  OF  I 

4.0 

OUNTAIN  HOME   1  NE 

I 

T 

■ 

JLLAN  CAA 

_ 

_ 

- 

6.0 

T 

T 

JLLAN  PASS  CAA 

3.0 

26.3 

27.4 

83.7 

53.6 

AMPA   2  NW 

0.5 

EW  MEADOWS  RS 

4.3 

27.1 

6.2 

10.9 

8.1 

EZPERCE  2  E 

0.1 

3.5 

4.0 

2.9 

T 

2.3 

2.5 

T 

14.9 

AKLEY 

2.0 

2.0 

1.9 

10.0 

1.9 

7.5 

3.0 

27.9 

BSIDIAN  2  NNW 

Sm  r«r«r«BC«  aot«,  follovl.i  St.tlo.  tDd«i. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of       1957  -  1958 


StftuOIl 

July 

AuguBt 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

OLA  5  S 

OROFl NO 

T 

_ 

T 

PALISADES  DAM 

19,3 

18,8 

9.6 

13.9 

PARMA  EXP  STA 

5,5 

16  8 

PAUL   1  E 

3*0 

1«7 

^8«5 

2!o 

1.0 

16.2 

PAYETTE 

T 

6*0 

0 

* 

1  .0 

P ICABO 

PIERCE  RS 

0.5 

- 

POCATELLO  2 

T 

13  8 

0*7 

9  6 

2  7 

5*9 

^"^ 

4O  ,4 

POCATELLO  WB  AP 

T 

T 

9.5 

1.5 

1.9 

5.4 

28.2 

PORTHI LL 

6  aO 

25  •  3 

" 

POTL  ATCH 

7,0 

PRESTON  2  SE 

2 14 

3,1 

13,1 

18.7 

6  8 

13~7 

63.3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3*6 

5,7 

27i7 

1*9 

1*8 

RICHFIELD 

T 

1*8 

7.5 

6.5 

2.5 

_ 

RIGGINS  RS 

RIRIE  12  ESE 

_ 

_ 

12*7 
* 

• 

RUPERT 

_ 

2,0 

SAINT  ANTHONY 

16  5 

^"o 

SAINT  MARIES 

11.3 

2.0 

2.0 

1.5 

_ 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 

5  •  3 

27«7 

ft 

* 

_ 

_ 

49.7 

SHOSHONE  1  WNW 

_ 

6*5 

1 

*^ 

_ 

SPENCER  RS 

5  •  1 

9,9 

7#  5 

25*3 

ie~8 

STIBNITE 

SI. 5 

26.0 

25.5 

27,0 

28.5 

- 

- 

I 

STREVELL 

T 

8a  0 

0,5 

2.2 

0.4 

0,5 

0,2 

11.8 

SUGAR 

7,0 

7.8 

SUN  VALLEY 

T 

T 

9*0 

40  »  0 

25,0 

17.0 

28  •  0 

24,0 

2  0 
* 

145  0 

SWAN  FALLS  PH 

T 

TETONIA   EXP  STA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

THREE  CREEK 

T 

1  •  0 

7«1 

9*6 

TWIN  FALLS  2  NNE 

2*5 

3*9 

5,2 

T 

1.0 

12  t6 

TWIN  FALLS   3  SE 

3.5 

- 

WALLACE 

6  aO 

7*5 

23*5 

6.0 

2.  5 

1.5 

T 

T 

47.0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

3t0 

8.3 

20.2 

B.6 

10.7 

2.9 

0.5 

54.2 

WAYAN  1  N 

17.1 

13i2 

12.1 

12.0 

14.0 

11*8 

WEISER  2  SE 

5*5 

WINCHESTER  1  SE 

2«0 

10,5 

12«5 

4«0 

3.8 

12.0 

12.0 

0.5 

57.3 

See  refereaee  note*  follo«lB|  StKtloo  Indvx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

a> 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ABERDEEN  E«P  STA 

MAX 

MIN 

73 
47 

71 
49 

67 
47 

70 
42 

87 
43 

83 
51 

80 
42 

80 
44 

70 
43 

76 
3« 

76 

50 

69 
45 

72 
42 

73 
48 

80 
43 

84 
46 

86 
48 

87 

53 

88 
52 

85 
51 

86 

50 

89 
61 

90 
52 

88 
52 

75 
49 

85 
43 

93 
49 

85 
47 

80 
40 

74 
60 

80,1 
46,9 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

MIN 

69 

50 

71 
53 

68 
48 

67 
45 

87 
48 

87 
56 

86 
47 

84 
46 

70 
45 

72 
42 

73 
60 

66 
47 

70 
47 

73 
51 

79 
45 

82 
47 

85 

50 

85 

58 

86 

62 

81 

54 

87 
52 

87 
55 

85 
54 

83 
58 

75 

53 

79 
46 

92 
56 

87 

50 

84 
46 

78 
52 

79.3 
50.4 

ANDERSON  OAK 

MAX 
MIN 

68 
*5 

67 

50 

64 
49 

72 
48 

86 
48 

81 

57 

75 
48 

72 
49 

68 
48 

80 
44 

80 
44 

62 
49 

69 

50 

74 
42 

81 
49 

85 

50 

87 
52 

89 
54 

89 
57 

89 
59 

90 
59 

90 
57 

96 
59 

85 
57 

74 
64 

90 

52 

86 
56 

75 
36 

75 
47 

72 
48 

79.0 
50.6 

ARCO  5  NX 

MAX 

MIN 

«e 

37 

61 
45 

60 
45 

68 
35 

83 
42 

85 

40 

80 
43 

71 
49 

78 
38 

73 
37 

77 
41 

68 
36 

72 
38 

68 
40 

76 
41 

80 
45 

83 
48 

82 
50 

80 
46 

81 
48 

82 
48 

86 
43 

90 
50 

80 
48 

71 
48 

82 
42 

83 
44 

77 
37 

78 
38 

70 
42 

76.5 
42.8 

ARROWROCK  DAM 

MAX 
MIN 

68 
46 

71 

50 

64 

49 

64 
49 

76 

50 

83 
56 

80 
51 

74 

50 

68 

50 

68 
45 

76 
52 

72 
51 

57 
51 

69 
49 

77 
51 

83 

53 

86 
56 

87 
56 

89 
58 

91 

59 

88 
60 

90 

59 

90 
60 

96 

56 

72 
63 

75 
64 

89 

58 

82 
46 

76 
47 

73 
49 

77.8 
52.5 

ASHTON    1  S 

MAX 
MIN 

73 
36 

75 
43 

74 
40 

70 
36 

86 

43 

84 
43 

80 
45 

75 
43 

77 
41 

74 
40 

75 
38 

60 
43 

72 
46 

70 
45 

72 
45 

74 

43 

83 
42 

78 
46 

82 
46 

80 
44 

82 
43 

83 
41 

86 
42 

77 
49 

76 
47 

82 

60 

92 
47 

74 
43 

84 
36 

72 
33 

77.4 
42.6 

ATLANTA  2 

MAX 

MIN 

61 

36 

59 

40 

56 

39 

65 
41 

77 
37 

77 
47 

69 
45 

59 
38 

53 
41 

65 

33 

70 
41 

59 
42 

71 
39 

74 
39 

75 
41 

78 
4! 

80 
42 

81 
45 

80 
45 

80 
46 

84 
46 

88 
44 

86 
47 

71.6 
41.3 

AVERY  RS 

MAX 

MIN 

72 
49 

71 
44 

72 
44 

76 
51 

86 
43 

86 
52 

76 
51 

81 
50 

68 
49 

67 
52 

73 
51 

70 
54 

73 
50 

75 
53 

80 
48 

86 
46 

87 
46 

90 
46 

91 
49 

86 
54 

89 
51 

93 
48 

94 
54 

98 
59 

73 
56 

89 
53 

90 
51 

65 

50 

70 
39 

68 
41 

79.8 
49.6 

BATVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

MIN 

66 
45 

71 
41 

69 
43 

75 
47 

83 

50 

84 

50 

62 

49 

73 
49 

74 
54 

66 
44 

61 
41 

68 

51 

65 
42 

77 
47 

77 
60 

75 
45 

77 
45 

82 
60 

81 
48 

83 
56 

74 
54 

83 
47 

84 

53 

90 
58 

63 
53 

73 
46 

77 
56 

65 
45 

64 
37 

68 
44 

74.3 
48.3 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

MIN 

63 

35 

60 
31 

60 
39 

63 
41 

78 
32 

80 
38 

69 

38 

60 
40 

52 
41 

64 

38 

61 
38 

58 
45 

61 
42 

64 
41 

71 
33 

76 

37 

78 
35 

78 
34 

68 

37 

78 

37 

76 

33 

80 

36 

84 

38 

77 
47 

66 
46 

79 
39 

78 

37 

68 
27 

63 
28 

57 
40 

69.0 
37.5 

BLACKFOOT 

MAX 
MIN 

73 
46 

74 
45 

66 
44 

69 
43 

85 

58 

85 
46 

75 
47 

80 
45 

84 

51 

86 
56 

88 
55 

91 
59 

79 
52 

97 
47 

91 

55 

80 
49 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 
MIN 

69 

40 

69 
43 

65 
35 

67 
34 

80 
34 

76 
43 

75 
39 

70 
36 

63 
36 

69 
28 

72 
37 

72 
36 

65 
31 

64 
41 

70 
33 

74 

■!3 

77 

37 

76 
41 

78 
37 

77 
40 

76 
40 

76 
38 

82 
40 

71 

52 

68 
38 

75 
34 

77 
38 

75 
40 

78 
30 

67 
32 

72.6 
37.2 

BLISS 

MAX 
MIN 

68 
45 

64 

51 

63 
48 

74 
47 

90 
49 

81 
48 

73 
48 

73 
45 

78 
42 

80 
52 

65 
48 

70 
50 

78 
47 

83 
49 

87 
51 

89 

53 

90 
55 

90 
59 

91 
61 

92 
57 

92 

68 

97 
59 

86 
58 

76 
55 

90 
50 

94 
64 

78 
49 

77 
43 

81.1 
51.5 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 
MIN 

74 

47 

78 
51 

75 
49 

77 

51 

82 
55 

84 
64 

81 

50 

76 

50 

69 

62 

77 
49 

74 

65 

69 
60 

71 
51 

78 
62 

84 
54 

85 
57 

88 
60 

90 
59 

91 
62 

92 

62 

93 
62 

94 
62 

99 
64 

97 
58 

74 

53 

90 
69 

90 
64 

78 
46 

75 
42 

74 
47 

82.0 
54.9 

BOISE  we  AP 

MAX 
MIN 

72 

50 

70 

52 

58 
49 

76 

53 

84 

54 

80 
57 

74 

51 

71 
50 

68 

62 

75 
46 

70 
54 

60 
51 

72 
51 

77 
51 

83 
55 

86 
56 

87 
59 

89 
60 

88 
63 

88 
62 

92 
68 

90 
61 

97 
62 

74 
59 

74 
53 

90 
60 

82 
63 

73 
45 

69 
46 

72 
47 

78.0 
54.0 

BONNERS  FERRY  1  SM 

MAX 
MIN 

71 

46 

76 
40 

74 
43 

77 
51 

85 
43 

86 

50 

78 
55 

82 
48 

70 
57 

62 
55 

76 
54 

72 
53 

74 
51 

73 
50 

79 
46 

85 
45 

86 
49 

87 
56 

80 
51 

81 
49 

87 

53 

91 
62 

92 
55 

89 
61 

78 
55 

86 
51 

79 
55 

65 
51 

71 
39 

70 
43 

78.7 
50.2 

BUHL 

MAX 
MIN 

68 
48 

72 
49 

72 
47 

72 

50 

86 
55 

86 
64 

85 

51 

74 

50 

74 
46 

70 
46 

72 
46 

62 
48 

68 
48 

75 
49 

80 
49 

84 

57 

87 
60 

87 
61 

87 
61 

87 
62 

88 
63 

89 

58 

92 
58 

88 
53 

75 
52 

35 
53 

88 
69 

80 
49 

76 
49 

72 

60 

79.3 
53.0 

BUNGALOW  RS 

MAX 
MIN 

70 
47 

73 
47 

69 

48 

75 

52 

86 

45 

87 
55 

78 
51 

76 

52 

67 
53 

70 
53 

71 
51 

68 
54 

73 
51 

76 
53 

SO 
50 

84 

48 

86 
51 

85 

55 

89 

52 

87 
54 

87 

51 

92 
52 

97 
53 

93 
59 

73 
56 

86 
54 

85 
51 

85 
46 

79 
40 

72 
46 

80.0 
51.1 

BURKE   2  ENE 

MAX 
MIN 

39 
45 

60 

40 

65 
45 

66 
43 

72 

43 

76 
50 

65 

47 

71 
40 

60 
48 

58 
48 

63 
40 

63 
48 

65 
46 

65 
41 

69 
44 

76 
42 

78 

48 

78 

50 

77 
46 

72 
47 

79 
46 

81 

46 

84 
52 

83 
55 

66 

50 

77 
44 

76 
46 

53 
42 

60 
34 

60 
36 

69.2 
45.1 

BURLEY 

MAX 
MIN 

76 

50 

72 
52 

65 
49 

59 
46 

75 

52 

92 

58 

90 
52 

78 
47 

72 
45 

73 
46 

78 
48 

82 
44 

66 
46 

71 
49 

78 

50 

86 
48 

87 
55 

88 
60 

89 
62 

91 

60 

91 
57 

90 
68 

90 
59 

99 
68 

76 
64 

76 
51 

92 

59 

92 
49 

78 
47 

78 
63 

81.0 
52.1 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

MIN 

70 
47 

63 

50 

60 
47 

73 
44 

90 
52 

91 

57 

76 
46 

70 
43 

71 
41 

75 
41 

76 
46 

62 
41 

69 
44 

75 
47 

81 
49 

85 

50 

88 

52 

88 

56 

88 

60 

88 

58 

89 
52 

88 
52 

95 
55 

75 
58 

74 
48 

89 
47 

92 
57 

79 
47 

77 
42 

73 
62 

79.0 
49.3 

CABINET  GORGE 

MAX 
MIN 

69 

50 

68 

42 

78 
42 

76 
51 

83 
46 

86 
61 

74 

66 

77 
48 

70 
56 

59 
55 

72 
51 

67 
55 

78 
43 

78 
47 

78 
52 

82 
46 

86 
48 

88 

58 

87 

50 

83 
51 

92 
52 

92 

50 

92 
56 

89 
61 

75 
54 

83 
51 

80 
55 

66 
53 

68 
40 

64 
43 

78.0 
50.8 

CALDWELL 

MAX 

MIN 

76 
54 

76 
49 

62 
47 

66 
49 

84 
46 

80 
57 

81 
49 

76 
49 

71 
48 

76 
45 

69 
46 

69 
44 

76 
53 

83 
47 

88 
48 

92 
52 

92 
56 

94 

55 

92 
57 

94 

56 

96 

60 

97 

57 

98 
58 

80 
54 

80 
54 

92 
52 

84 

57 

78 
45 

73 
47 

77 
47 

81.7 
51.2 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

75 
38 

76 

38 

70 
40 

74 
47 

87 
51 

86 
52 

75 
47 

69 
46 

64 
45 

76 
38 

76 
38 

64 
48 

73 
43 

79 
47 

83 
43 

86 

45 

87 
42 

90 
47 

90 
57 

90 
52 

91 
59 

93 
49 

96 
51 

86 
52 

79 
53 

88 
46 

87 
47 

75 
39 

75 
48 

70 
49 

80,3 
46.6 

CASCADE  1  NW 

MAX 
MIN 

60 
37 

64 

39 

64 

43 

57 
41 

65 
42 

79 
47 

75 
41 

65 
42 

64 

41 

53 
42 

63 
45 

61 
45 

57 
43 

62 
42 

67 
45 

72 
46 

75 
46 

79 
47 

79 
48 

80 
48 

80 
47 

80 
51 

85 
52 

85 
51 

66 
46 

67 
46 

78 
35 

74 
36 

64 
38 

62 
36 

69.4 
43.6 

CMALLIS 

MAX 
MIN 

67 
38 

67 

40 

62 
44 

67 
43 

78 
41 

82 
51 

76 

50 

66 
42 

59 
47 

71 

39 

72 
41 

69 
42 

63 
47 

73 
49 

78 
46 

80 
50 

84 

50 

81 

50 

78 

60 

81 
49 

84 

50 

88 

50 

87 
53 

82 
55 

72 
51 

81 
47 

88 

50 

81 
42 

76 
42 

68 
41 

75.4 
46.3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

76 

3? 

53 

39 

53 
41 

61 

36 

73 
34 

73 
44 

77 
34 

68 
43 

57 
39 

66 
31 

64 

40 

62 
36 

68 
40 

63 
41 

70 
37 

73 
41 

76 
41 

75 

43 

75 
44 

75 
43 

79 
45 

78 
41 

82 
44 

79 
45 

63 
49 

75 
32 

77 
39 

76 
42 

69 
32 

69 
40 

69.8 
39.6 

CLIFFS 

MAX 
MIN 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 
MIN 

56 

33 

58 
33 

55 
37 

53 
39 

54 

36 

68 
42 

72 
42 

55 
35 

62 
38 

48 
38 

56 
40 

57 
38 

61 
38 

63 
40 

56 
37 

62 
42 

68 
43 

70 
42 

68 
44 

71 
43 

71 
43 

72 
44 

75 
46 

78 
50 

60 
40 

58 
42 

71 
47 

76 
33 

64 
34 

59 
37 

62.2 
39.9 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 
MIN 

72 
51 

74 
44 

77 
43 

80 
52 

88 
47 

88 
65 

75 

50 

80 
49 

72 
64 

62 
64 

74 
48 

69 
55 

78 
44 

78 
60 

81 

50 

86 
48 

89 
51 

92 
65 

91 
51 

88 
53 

93 
58 

98 
62 

96 
59 

94 

68 

72 
66 

86 

62 

86 
63 

66 
49 

67 
46 

68 
48 

80,7 
51.8 

CONOA 

MAX 
MIN 

68 
45 

71 
41 

70 
41 

66 

31 

69 

35 

60 
59 

73 

50 

74 

38 

70 
34 

60 
33 

70 
41 

71 
41 

59 
32 

68 
39 

64 

35 

71 

36 

75 
40 

72 
44 

77 
42 

79 
42 

76 
43 

78 
42 

77 
44 

83 
53 

68 
41 

65 
37 

75 
43 

85 
38 

74 
36 

78 
33 

72.2 
40,3 

COTTONWOOD 

MAX 
MIN 

64 

39 

66 
40 

69 
50 

78 
45 

84 

57 

69 
43 

69 
42 

55 
47 

65 
48 

66 
44 

65 
48 

65 
49 

70 
48 

72 
48 

76 
47 

81 
50 

82 
52 

82 
61 

80 
51 

83 
49 

87 
51 

89 
65 

79 
51 

66 

50 

80 
47 

65 
47 

65 
36 

62 
47 

57 
43 

72,1 
47,4 

COUNC I L 

MAX 
MIN 

78 
40 

77 
42 

62 

52 

72 

52 

87 

50 

84 

62 

75 
56 

68 

53 

66 
51 

75 
42 

74 
57 

65 
52 

68 
SO 

79 
48 

83 
60 

86 

52 

87 

52 

90 
54 

90 
57 

90 

59 

91 
54 

93 
66 

96 
60 

94 
57 

80 
57 

86 
52 

84 
52 

75 
50 

70 
42 

72 
50 

79,8 
52.0 

OEAOWOOD  DAM 

MAX 
MIN 

66 

37 

57 
40 

56 
38 

65 
43 

79 

37 

77 
42 

67 
39 

63 

37 

61 
41 

64 

40 

65 
41 

60 
44 

63 
44 

68 
42 

71 
42 

76 
40 

74 
40 

79 
40 

77 
42 

79 
42 

80 
41 

80 
42 

82 
44 

77 
61 

68 
45 

78 

50 

75 
41 

66 
31 

64 

31 

63 
35 

69.7 
40.7 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

MIN 

70 
49 

70 
51 

68 
49 

75 
48 

78 
48 

81 

50 

75 
56 

72 
52 

68 

53 

75 
48 

70 
56 

67 
51 

74 
64 

80 
49 

84 
51 

86 

56 

87 
59 

88 
56 

87 
59 

91 
62 

93 
63 

92 
68 

92 
69 

86 
54 

74 
54 

84 

53 

84 

66 

73 
47 

72 
47 

72 
48 

78.  9 
63.5 

0€ER  POINT 

MAX 
MIN 

51 
39 

50 
38 

47 
36 

53 
36 

66 
48 

66 

50 

58 
49 

59 
42 

46 
37 

58 
39 

68 
38 

52 
37 

51 
40 

57 
42 

63 
49 

69 
54 

70 
56 

72 
66 

71 
67 

72 
55 

72 
56 

73 
56 

74 
56 

58 
42 

54 
42 

6« 
46 

64 

52 

66 
39 

55 
43 

53 
37 

60.5 
45.6 

OKIE 

MAX 

MIN 

60 
36 

60 
29 

61 
35 

63 
43 

75 
32 

79 
46 

60 
42 

59 

32 

49 
42 

64 
43 

63 
37 

60 
43 

60 
43 

62 
39 

69 

35 

72 
37 

74 

35 

73 
37 

78 
35 

7* 

36 

76 
35 

80 
38 

84 

40 

74 
51 

74 
47 

75 
38 

76 

39 

62 
27 

63 
26 

52  • 
40 

67.7 
37,9 

DRI6GS 

MAX 
MIN 

70 
35 

68 

38 

67 
42 

69 

40 

82 
46 

85 
48 

80 
45 

79 
43 

75 
45 

70 
47 

65 
40 

62 
35 

67 
34 

72 
29 

75 
32 

78 
34 

78 
36 

75 

39 

72 

40 

75 
46 

77 
46 

79 
48 

80 
48 

85 
49 

8^ 
48 

80 
45 

79 
4C 

80 
39 

79 
38 

70 
38 

75.4 

41.1 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

MIN 

64 

37 

68 
46 

68 
52 

70 
42 

81 
47 

81 
54 

78 
50 

75 
52 

75 
42 

69 
40 

71 
49 

63 
43 

67 
46 

64 
45 

70 
48 

75 
45 

79 

53 

78 
54 

77 
54 

76 
61 

76 
51 

81 
49 

84 
54 

83 
58 

68 
49 

78 
67 

88 
53 

90 
46 

78 
44 

80 
44 

75.. 
48.8 

S*«  R«(0T9rvo«  NolM  Following  SkitMn  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

  JUNE  1 


Station 

Day 

Of  Monlh 

c 
c 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■d 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

67 

70 

72 

65 

84 

62 

79 

74 

69 

73 

76 

66 

70 

69 

79 

78 

82 

82 

80 

79 

81 

64 

67 

79 

72 

81 

91 

76 

62 

72 

7e 

MIN 

40 

48 

45 

42 

47 

53 

49 

51 

41 

49 

45 

47 

46 

46 

50 

52 

54 

52 

53 

54 

60 

67 

61 

46 

46 

49 

45 

43 

44 

46 

ELK  CITY 

MAX 

63 

66 

66 

79 

79 

63 

68 

67 

64 

67 

67 

66 

66 

67 

73 

77 

78 

79 

60 

78 

81 

84 

89 

65 

68 

61 

79 

63 

64 

60 

72 

MIN 

42 

38 

46 

44 

41 

49 

45 

41 

47 

48 

44 

50 

49 

46 

42 

40 

37 

39 

36 

43 

39 

41 

43 

55 

51 

46 

47 

37 

35 

43 

43 

ELK  RIVER   1  S 

MAX 

69 

70 

71 

74 

82 

86 

76 

59 

69 

71 

65 

69 

73 

76 

92 

84 

65 

86 

88 

67 

90 

91 

90 

70 

62 

61 

64 

69 

66 

76 

MIN 

46 

43 

40 

49 

57 

67 

40 

52 

48 

42 

52 

51 

47 

45 

43 

44 

53 

46 

60 

49 

45 

50 

57 

52 

46 

50 

39 

35 

37 

47 

6MMETT   2  E 

MAX 

77 

76 

70 

77 

65 

83 

78 

77 

67 

79 

76 

65 

72 

80 

66 

90 

91 

94 

93 

94 

95 

96 

99 

77 

79 

90 

68 

76 

72 

75 

82 

MIN 

47 

46 

47 

51 

50 

59 

49 

47 

46 

43 

49 

52 

49 

57 

49 

52 

53 

53 

56 

53 

54 

54 

56 

54 

54 

53 

56 

40 

44 

44 

60 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

64 

59 

56 

76 

80 

80 

73 

71 

69 

70 

71 

71 

63 

70 

74 

77 

79 

80 

62 

60 

82 

81 

86 

86 

70 

82 

82 

72 

72 

68 

74- 

MIN 

39 

40 

42 

42 

41 

53 

42 

41 

36 

34 

41 

43 

39 

39 

40 

42 

46 

47 

50 

50 

48 

46 

53 

50 

41 

41 

51 

31 

30 

33 

42 

FAIRVLAWN 

MAX 

72 

71 

61 

70 

76 

72 

71 

60 

65 

67 

60 

55 

61 

61 

77 

81 

81 

80 

91 

80 

62 

64 

65 

69 

70 

86 

75 

74 

64 

68 

72 

MIN 

45 

46 

43 

41 

55 

50 

47 

36 

43 

36 

40 

35 

48 

43 

46 

46 

51 

49 

51 

50 

52 

54 

52 

46 

47 

43 

40 

37 

39 

38 

45 

FENN  RS 

MAX 

72 

68 

66 

78 

86 

88 

72 

72 

66 

75 

76 

65 

76 

75 

65 

66 

90 

90 

92 

92 

93 

98 

100 

100 

73 

70 

73 

76 

76 

60 

MIN 

50 

50 

50 

54 

46 

56 

52 

46 

54 

52 

49 

55 

49 

63 

52 

50 

49 

52 

52 

64 

52 

51 

53 

69 

53 

48 

45 

46 

53 

51 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

MAX 

75 

72 

70 

71 

86 

63 

61 

76 

70 

77 

79 

73 

71 

73 

76 

82 

65 

87 

66 

82 

66 

86 

93 

92 

75 

68 

92 

90 

79 

80  ' 

MIN 

45 

51 

43 

43 

43 

58 

45 

44 

46 

39 

50 

46 

46 

46 

43 

45 

48 

54 

49 

52 

46 

49 

54 

68 

50 

44 

49 

46 

42 

47  ■ 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

63 

74 

85 

62 

76 

73 

60 

76 

73 

68 

71 

85 

87 

89 

69 

90 

91 

94 

98 

90 

76 

90 

88 

89 

77 

72 

81  . 

MIN 

44 

45 

49 

45 

46 

46 

44 

49 

46 

47 

51 

46 

45 

49 

48 

60 

52 

52 

50 

53 

57 

56 

50 

49 

45 

38 

42 

48  ■ 

GLENNS  FERRY 

MAX 

74 

66 

63 

76 

92 

66 

80 

75 

75 

79 

83 

66 

75 

82 

86 

90 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

99 

79 

78 

91 

91 

80 

60 

77 

92  . 

MIN 

47 

52 

49 

51 

51 

59 

56 

53 

46 

44 

52 

52 

51 

50 

49 

52 

67 

60 

61 

57 

55 

61 

60 

56 

49 

65 

50 

46 

54 

53  1 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

67 

63 

59 

75 

91 

86 

76 

71 

72 

76 

76 

63 

70 

77 

82 

86 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

96 

76 

73 

89 

93 

77 

77 

73 

79, i, 

MIN 

45 

49 

47 

46 

52 

59 

51 

48 

46 

46 

47 

46 

49 

47 

47 

54 

64 

61 

60 

61 

63 

60 

69 

57 

50 

50 

58 

47 

46 

49 

51.1 

GRACE 

MAX 

75 

72 

71 

71 

60 

76 

77 

75 

75 

76 

74 

74 

70 

70 

75 

77 

60 

80 

64 

76 

79 

80 

86 

85 

70 

77 

66 

86 

60 

73 

77i' 

MIN 

46 

48 

41 

33 

39 

55 

43 

41 

39 

36 

41 

43 

37 

43 

40 

42 

44 

50 

48 

45 

46 

45 

49 

65 

46 

38 

44 

41 

41 

41 

43i\ 

GRAND  VIEW 

MAX 

76 

75 

72 

80 

91 

86 

88 

75 

77 

76 

81 

71 

73 

77 

91 

95 

96 

97 

96 

98 

99 

100 

103 

85 

80 

93 

95 

82 

80 

91 

85iV 

MIN 

42 

46 

50 

56 

50 

60 

55 

55 

59 

45 

52 

51 

60 

59 

66 

52 

57 

60 

50 

56 

61 

57 

56 

66 

59 

52 

56 

47 

49 

52 

53i\ 

GRANGEVILLE 

MAX 

65 

71 

66 

71 

81 

85 

69 

70 

57 

69 

69 

55 

66 

72 

76 

79 

62 

84 

84 

82 

86 

89 

90 

68 

67 

61 

66 

57 

67 

62 

73.1 

MIN 

41 

42 

43 

50 

47 

56 

45 

42 

49 

49 

45 

49 

49 

48 

50 

48 

49 

54 

63 

51 

50 

64 

55 

63 

49 

49 

48 

41 

47 

44 

46l)i 

GRASMERE 

MAX 

72 

64 

64 

72 

85 

82 

76 

65 

67 

67 

71 

57 

65 

61 

78 

60 

84 

86 

84 

62 

85 

86 

92 

83 

79 

86 

86 

72 

70 

67 

75.S, 

MIN 

3B 

43 

35 

41 

40 

52 

44 

36 

39 

35 

41 

43 

42 

47 

42 

43 

49 

54 

59 

53 

50 

53 

54 

42 

49 

43 

50 

36 

36 

41 

4«ih 

GROUSE 

MAX 

64 

57 

57 

61 

75 

76 

67 

66 

60 

65 

68 

56 

66 

64 

68 

72 

77 

75 

75 

76 

79 

61 

73 

64 

73 

78 

67 

69 

63 

65 

6Sil 

MIN 

32 

39 

39 

32 

30 

40 

36 

32 

39 

28 

40 

33 

36 

42 

33 

38 

38 

40 

41 

39 

38 

42 

48 

46 

36 

36 

29 

29 

39 

37 

3T.1. 

HAILEY  AP 

MAX 

66 

156 

52 

73 

80 

80 

80 

74 

65 

71 

75 

58 

65 

72 

75 

78 

80 

83 

65 

62 

65 

63 

66 

87 

72 

60 

83 

71 

74 

68 

74<ti 

MIN 

36 

j42 

43 

43 

42 

40 

44 

43 

43 

37 

31 

40 

43 

42 

43 

46 

47 

49 

47 

42 

50 

47 

55 

45 

38 

43 

43 

31 

36 

40 

42<i< 

HAMER   4  NW 

MAX 

66 

74 

74 

66 

87 

62 

61 

60 

72 

77 

76 

66 

74 

71 

80 

79 

67 

65 

86 

61 

82 

69 

89 

63 

75 

66 

94 

89 

65 

79 

79ivi 

MIN 

41 

47 

46 

42 

43 

52 

45 

47 

46 

39 

49 

44 

47 

46 

45 

46 

50 

48 

47 

46 

52 

47 

49 

55 

46 

54 

47 

42 

36 

45 

46l»( 

HA2ELT0N 

MAX 

69 

65 

60 

74 

90 

89 

80 

73 

71 

75 

75 

65 

70 

75 

80 

83 

65 

87 

87 

86 

88 

87 

96 

90 

72 

89 

90 

60 

75 

73 

79,i, 

MIN 

48 

49 

46 

45 

47 

53 

51 

43 

44 

46 

47 

42 

45 

49 

47 

47 

52 

60 

57 

57 

56 

54 

54 

56 

62 

47 

47 

45 

46 

48 

49  ill 

HILL  CITY 

MAX 

66 

62 

57 

65 

60 

81 

75 

69 

64 

72 

74 

64 

63 

71 

75 

76 

90 

81 

82 

84 

84 

85 

69 

87 

71 

82 

62 

76 

74 

67 

7**1 

MIN 

37 

37 

39 

41 

36 

52 

45 

42 

40 

34 

43 

42 

45 

36 

39 

43 

48 

48 

46 

51 

47 

45 

47 

50 

45 

39 

46 

36 

32 

42 

HOLLISTER 

MAX 

67 

60 

60 

70 

68 

68 

78 

73 

70 

72 

73 

64 

68 

74 

60 

63 

67 

86 

86 

87 

66 

89 

94 

87 

72 

69 

94 

60 

74 

76 

MIN 

45 

49 

43 

41 

40 

69 

47 

46 

41 

36 

42 

40 

49 

47 

45 

46 

63 

54 

56 

52 

56 

54 

59 

53 

50 

45 

61 

40 

41 

40 

IDAHO  CITY 

MAX 

69 

63 

58 

66 

82 

78 

70 

66 

69 

71 

72 

66 

69 

73 

75 

62 

84 

84 

86 

86 

66 

87 

91 

79 

70 

63 

61 

76 

69 

67 

MIN 

40 

45 

43 

46 

42 

43 

49 

41 

42 

36 

48 

49 

46 

41 

42 

44 

46 

45 

46 

50 

48 

46 

50 

55 

52 

46 

46 

36 

35 

40 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

72 

78 

74 

67 

86 

85 

79 

76 

69 

76 

78 

69 

73 

69 

76 

84 

64 

64 

66 

88 

64 

84 

92 

89 

76 

76 

79i  J 

MIN 

43 

50 

47 

44 

41 

60 

49 

44 

47 

37 

51 

46 

42 

48 

44 

47 

51 

47 

63 

58 

46 

46 

53 

47 

42 

47 

47. 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

73 

72 

69 

67 

87 

63 

79 

73 

69 

77 

78 

70 

72 

69 

77 

87 

84 

65 

64 

63 

83 

66 

91 

79 

74 

85 

93 

75 

80 

72 

78. 

MIN 

43 

50 

45 

43 

44 

54 

50 

45 

45 

38 

52 

49 

46 

48 

45 

46 

48 

63 

52 

50 

63 

49 

54 

57 

49 

48 

51 

50 

44 

47 

48. 

IDAHO  FALLS   42  NW  WB 

MAX 

66 

72 

75 

66 

67 

62 

79 

74 

70 

76 

75 

67 

72 

69 

80 

83 

67 

96 

84 

84 

86 

89 

93 

82 

73 

83 

92 

76 

83 

76 

78, 

MIN 

38 

46 

44 

36 

44 

50 

49 

50 

40 

33 

49 

44 

42 

44 

42 

47 

50 

60 

49 

48 

61 

46 

53 

55 

52 

44 

47 

48 

38 

49 

46. 

IDAHO   FALLS  46  W  W8 

MAX 

66 

70 

71 

67 

85 

86 

78 

72 

66 

74 

77 

66 

75 

71 

60 

92 

87 

66 

66 

62 

87 

89 

92 

78 

7-> 

84 

91 

76 

80 

72 

78. 

MIN 

40 

46 

44 

40 

36 

52 

44 

42 

43 

31 

49 

41 

44 

46 

39 

44 

50 

47 

50 

51 

60 

52 

53 

56 

43 

42 

51 

39 

36 

63 

45. 

IRWIN   2  SE 

MAX 

73 

76 

71 

72 

85 

77 

80 

79 

69 

73 

76 

70 

66 

71 

72 

75 

61 

80 

82 

81 

SO 

81 

85 

78 

70 

80 

90 

72 

81 

72 

'6. 

MIN 

45 

50 

38 

40 

39 

50 

44 

40 

44 

33 

49 

42 

34 

40 

45 

46 

45 

45 

44 

49 

46 

40 

45 

47 

46 

40 

49 

40 

36 

36 

42. • 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

63 

66 

65 

60 

77 

78 

75 

70 

62 

65 

70 

60 

65 

60 

67 

66 

73 

71 

72 

72 

70 

76 

60 

79 

63 

74 

82 

62 

75 

70 

70. 

MIN 

35 

41 

43 

37 

44 

43 

42 

42 

40 

34 

36 

37 

40 

42 

42 

43 

42 

43 

46 

45 

40 

41 

41 

47 

44 

38 

41 

40 

30 

36 

40,1 

JEROME 

MAX 

68 

64 

63 

75 

91 

69 

82 

75 

74 

75 

75 

64 

71 

77 

82 

67 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

97 

66 

76 

89 

93 

79 

77 

75 

80,' 

MIN 

47 

50 

49 

43 

52 

56 

50 

48 

44 

45 

49 

46 

46 

48 

48 

49 

61 

59 

61 

58 

56 

55 

57 

56 

50 

51 

59 

47 

45 

46 

50.1 

KELLOGG 

MAX 

68 

72 

70 

77 

79 

85 

90 

75 

80 

58 

64 

74 

65 

77 

78 

81 

67 

89 

91 

88 

86 

91 

94 

94 

65 

74 

67 

72 

65 

70 

78.:  1 

MIN 

49 

50 

45 

52 

53 

64 

52 

47 

54 

54 

50 

55 

63 

49 

53 

50 

50 

59 

52 

57 

58 

51 

67 

60 

56 

52 

57 

51 

41 

43 

52.!  1 

KOOSKIA 

MAX 

78 

78 

72 

61 

92 

85 

82 

76 

65 

77 

78 

68 

76 

62 

84 

90 

92 

95 

94 

94 

95 

98 

98 

91 

75 

91 

65 

73 

75 

74 

1 

63.i  1 

MIN 

49 

46 

44 

55 

49 

58 

49 

47 

54 

54 

49 

54 

54 

54 

53 

51 

50 

53 

54 

56 

53 

55 

56 

59 

57 

54 

53 

46 

43 

53 

52.)  1 

KUNA   2  NNE 

MAX 

71 

73 

67 

71 

61 

73 

68 

78 

72 

60 

73 

79 

63 

88 

90 

91 

90 

92 

94 

77 

75 

90 

64 

75 

77 

74 

j 

78.1-1 

MIN 

47 

50 

47 

49 

46 

50 

52 

42 

62 

52 

50 

45 

49 

52 

56 

66 

52 

53 

54 

53 

55 

43 

43 

46 

49. «  1 

1 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

76 

77 

74 

60 

89 

85 

76 

83 

64 

75 

75 

61 

76 

81 

84 

66 

92 

93 

94 

91 

96 

99 

99 

70 

77 

91 

73 

73 

74 

70 

1 

81.2  1 

MIN 

46 

51 

50 

56 

54 

57 

53 

51 

57 

57 

54 

54 

56 

57 

55 

57 

59 

63 

63 

65 

60 

61 

65 

61 

58 

57 

56 

49 

46 

51 

56. C  1 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

71 

73 

71 

71 

60 

77 

76 

75 

67 

69 

73 

71 

65 

66 

72 

78 

76 

78 

78 

79 

79 

80 

81 

74 

66 

75 

62 

81 

77 

74 

74.6 

MIN 

45 

45 

47 

37 

47 

58 

48 

47 

43 

44 

45 

41 

40 

43 

43 

46 

45 

51 

52 

49 

50 

49 

61 

52 

46 

43 

49 

47 

45 

42 

46.4 

LOWMAN 

MAX 

67 

64 

66 

71 

85 

79 

73 

66 

57 

72 

72 

67 

70 

75 

60 

62 

85 

89 

66 

90 

92 

66 

79 

87 

93 

75 

66 

76.6 

MIN 

40 

41 

40 

46 

40 

41 

40 

36 

46 

40 

44 

47 

46 

40 

39 

40 

40 

41 

42 

41 

44 

45 

43 

49 

40 

32 

36 

41.* 

MALAD 

MAX 

79 

78 

72 

78 

86 

68 

82 

77 

72 

76 

80 

67 

77 

74 

82 

66 

86 

66 

84 

85 

88 

89 

94 

80 

76 

64 

95 

63 

65 

85 

82.0 

MIN 

54 

53 

48 

36 

44 

47 

48 

46 

41 

44 

53 

48 

44 

46 

40 

45 

48 

54 

66 

56 

53 

54 

54 

68 

49 

47 

50 

47 

45 

47 

4615 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

82 

79 

73 

77 

90 

65 

64 

79 

72 

76 

64 

70 

76 

74 

82 

67 

68 

88 

85 

69 

89 

90 

91 

80 

77 

66 

97 

83 

87 

77 

82.7 

MIN 

49 

48 

40 

33 

42 

55 

45 

42 

40 

42 

48 

47 

43 

43 

42 

45 

46 

50 

53 

47 

49 

50 

46 

55 

54 

44 

47 

46 

44 

45 

46.1 

MAY  RS 

MAX 

66 

64 

61 

69 

78 

62 

70 

63 

59 

72 

66 

70 

62 

72 

76 

60 

63 

84 

79 

79 

82 

85 

88 

81 

74 

83 

87 

76 

73 

67 

74.5 

MIN 

32 

37 

41 

42 

37 

47 

39 

42 

42 

37 

37 

38 

44 

45 

43 

46 

44 

46 

45 

44 

42 

46 

42 

62 

47 

42 

44 

34 

35 

36 

41.« 

MC  CALL 

MAX 

6 

64 

60 

64 

77 

74 

66 

66 

50 

65 

64 

58 

62 

68 

72 

75 

75 

80 

80 

80 

80 

82 

66 

84 

66 

76 

72 

64 

62 

60 

69.7 

MIN 

40 

36 

42 

46 

42 

50 

44 

44 

45 

40 

48 

47 

48 

43 

43 

47 

45 

46 

60 

46 

46 

4B 

50 

54 

49 

47 

48 

36 

42 

42 

45.2 

See  Reference  Noles  Following  Slolion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1958 


Slalton 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MC  CAMMON 

MAX 

78 

80 

72 

73 

80 

93 

66 

89 

66 

86 

86 

92 

63 

84 

93 

88 

65 

77 

81 

3 

<•» 

58 

48 

38 

41 

56 

44 

42 

I: 

38 

50 

t] 

39 

47 

40 

41 

45 

54 

59 

49 

48 

49 

51 

56 

54 

44 

50 

42 

41 

MERIDIAN    1  « 

MAX 

72 

72 

67 

75 

82 

79 

76 

73 

67 

76 

76 

6G 

72 

80 

83 

87 

66 

90 

91 

68 

90 

90 

93 

74 

74 

67 

81 

73 

71 

73 

79 

2 

48 

51 

46 

49 

51 

59 

52 

SO 

53 

44 

52 

51 

52 

48 

50 

52 

54 

53 

57 

59 

54 

55 

59 

64 

53 

66 

68 

45 

46 

55 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

70 

65 

65 

70 

83 

84 

63 

75 

69 

75 

76 

65 

67 

73 

79 

82 

65 

67 

67 

87 

88 

88 

92 

90 

64 

88 

90 

86 

77 

71 

79 

4 

52 

47 

47 

47 

62 

51 

49 

47 

47 

50 

43 

48 

50 

47 

50 

62 

60 

59 

66 

67 

66 

60 

67 

62 

51 

60 

60 

49 

* 

MONTPELIER  RS 

MAX 

83 

74 

69 

73 

64 

77 

8C 

75 

66 

72 

76 

69 

70 

70 

76 

80 

62 

62 

82 

60 

63 

67 

74 

65 

79 

90 

82 

80 

77 

6 

35 

43 

29 

39 

53 

4S 

43 

37 

37 

39 

37 

32 

35 

37 

40 

40 

43 

46 

43 

43 

42 

45 

52 

41 

38 

46 

40 

38 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

70 

70 

74 

75 

64 

62 

78 

74 

63 

66 

87 

67 

85 

89 

62 

77 

2 

MIN 

42 

50 

43 

54 

52 

63 

46 

45 

53 

53 

50 

tt 

52 

47 

49 

48 

51 

61 

65 

63 

56 

54 

59 

l\ 

53 

54 

1; 

47 

4C 

MOUNTAIN  HOME   I  NE 

MAX 

73 

74 

69 

62 

76 

92 

87 

78 

70 

74 

67 

78 

62 

73 

60 

67 

89 

91 

92 

93 

94 

94 

96 

9f 

7g 

93 

69 

79 

75 

82 

0 

43 

47 

50 

51 

46 

55 

51 

50 

43 

42 

61 

50 

47 

47 

46 

46 

54 

63 

56 

66 

59 

54 

60 

57 

53 

49 

5! 

44 

44 

48 

50 

3 

MULLAN  CAA 

MAX 

67 

69 

70 

69 

76 

77 

71 

75 

54 

61 

69 

59 

69 

73 

77 

66 

64 

64 

76 

79 

64 

68 

92 

70 

78 

84 

64 

61 

73 

1 

45 

42 

42 

45 

49 

51 

47 

41 

50 

49 

42 

47 

48 

44 

47 

44 

46 

62 

51 

52 

50 

51 

56 

52 

51 

47 

47 

36 

3S 

38 

46 

* 

NAMPA    2  NW 

MAX 

70 

74 

72 

61 

78 

80 

61 

77 

74 

68 

77 

71 

65 

74 

60 

85 

66 

91 

91 

91 

90 

93 

94 

97 

77 

74 

89 

76 

72 

79 

8 

MIN 

50 

52 

48 

50 

51 

60 

51 

53 

53 

45 

61 

51 

52 

46 

49 

51 

54 

64 

67 

55 

61 

67 

66 

54 

53 

66 

57 

47 

48 

48 

52 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

62 

70 

TO 

62 

61 

62 

76 

69 

70 

56 

70 

66 

61 

68 

73 

79 

84 

81 

64 

66 

93 

72 

78 

62 

76 

71 

69 

73 

1 

39 

34 

38 

37 

38 

44 

41 

35 

46 

45 

45 

48 

40 

41 

41 

42 

41 

40 

39 

43 

46 

62 

43 

43 

32 

34 

36 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

66 

70 

67 

72 

81 

86 

69 

71 

56 

67 

71 

55 

67 

72 

74 

78 

61 

84 

83 

62 

85 

87 

67 

7f 

66 

82 

7  2 

62 

66 

57 

73 

0 

MIN 

42 

44 

44 

52 

51 

58 

45 

45 

50 

50 

47 

44 

50 

52 

SO 

49 

51 

56 

55 

56 

52 

53 

53 

64 

50 

50 

49 

40 

40 

OAKLEV 

MAX 

70 

61 

61 

72 

88 

87 

75 

71 

72 

71 

78 

66 

73 

74 

80 

62 

86 

65 

65 

64 

85 

8  5 

93 

69 

85 

88 

94 

75 

71 

78 

6 

46 

44 

44 

41 

43 

56 

45 

43 

40 

41 

46 

42 

46 

48 

40 

43 

60 

56 

60 

51 

52 

52 

53 

55 

52 

47 

60 

41 

41 

49 

47 

5 

OBSIDIAN   ?  NNH 

MAX 

59 

50 

53 

70 

73 

70 

69 

65 

51 

63 

65 

64 

60 

66 

66 

67 

66 

75 

74 

75 

76 

80 

64 

65 

58 

65 

9 

31 

34 

38 

31 

30 

36 

32 

34 

36 

26 

36 

36 

35 

32 

30 

32 

30 

31 

30 

31 

32 

34 

36 

33 

34 

35 

I' 

22 

26 

OLA  5  S 

MAX 

70 

72 

70 

60 

65 

81 

75 

7  0 

63 

75 

73 

67 

69 

60 

65 

67 

89 

92 

90 

90 

91 

92 

96 

89 

88 

87 

75 

80 

5 

MIN 

50 

47 

49 

47 

50 

49 

46 

40 

46 

40 

47 

43 

47 

45 

47 

47 

50 

60 

49 

50 

61 

49 

50 

53 

64 

47 

4f 

47 

47 

42 

*' 

OROFINO 

MAX 

80 

80 

78 

85 

94 

93 

61 

82 

82 

78 

80 

62 

77 

82 

86 

91 

94 

96 

95 

95 

96 

99 

99 

96 

62 

94 

92 

77 

75 

72 

65 

9 

MIN 

51 

49 

49 

57 

55 

62 

50 

50 

56 

56 

60 

55 

56 

56 

53 

50 

53 

59 

66 

60 

56 

55 

60 

62 

62 

64 

57 

45 

44 

54 

Palisades  dam 

MAX 

73 

73 

62 

73 

84 

80 

6  0 

76 

76 

71 

75 

66 

67 

65 

75 

76 

81 

60 

66 

85 

66 

76 

84 

83 

80 

71 

76 

1 

43 

43 

40 

44 

45 

51 

49 

50 

45 

38 

48 

46 

43 

46 

43 

43 

48 

53 

57 

62 

66 

60 

53 

60 

50 

42 

46 

47 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

76 

75 

67 

78 

65 

63 

76 

78 

69 

79 

77 

67 

76 

85 

86 

90 

92 

94 

95 

93 

95 

98 

98 

76 

66 

76 

76 

62 

5 

MIN 

50 

47 

46 

48 

49 

57 

54 

55 

52 

45 

55 

63 

59 

52 

52 

50 

57 

56 

59 

58 

61 

60 

57 

54 

54 

51 

64 

49 

53 

PAUL    1  E 

MAX 

72 

68 

63 

61 

72 

69 

67 

72 

69 

69 

74 

77 

65 

70 

79 

80 

83 

66 

86 

67 

86 

67 

86 

94 

73 

72 

66 

86 

75 

77 

8 

42 

50 

48 

46 

48 

56 

49 

45 

43 

43 

47 

40 

43 

46 

46 

46 

49 

56 

60 

54 

52 

67 

56 

66 

61 

48 

63 

47 

46 

50 

PAYETTE 

MAX 

78 

79 

67 

79 

87 

66 

78 

76 

66 

79 

73 

66 

76 

64 

86 

89 

91 

94 

95 

94 

94 

97 

99 

79 

83 

91 

85 

75 

74 

76 

6 

MIN 

48 

47 

47 

51 

49 

54 

52 

55 

55 

45 

65 

67 

62 

50 

50 

54 

55 

55 

59 

59 

67 

66 

69 

58 

69 

53 

56 

49 

49 

11 

PICABO 

MAX 

68 

61 

60 

68 

63 

85 

80 

79 

76 

72 

78 

66 

71 

72 

77 

80 

82 

8  3 

64 

64 

66 

63 

9  Q 

85 

74 

84 

85 

69 

77 

2 

49 

45 

45 

39 

44 

62 

42 

41 

39 

36 

46 

41 

48 

43 

43 

44 

48 

69 

51 

49 

60 

47 

50 

51 

42 

44 

48 

32 

41 

PIERCE  RS 

MAX 

67 

71 

70 

73 

64 

86 

75 

73 

76 

67 

69 

69 

66 

73 

76 

81 

83 

64 

85 

65 

66 

69 

93 

93 

67 

83 

83 

66 

68 

77 

0 

50 

42 

42 

52 

42 

57 

44 

41 

40 

50 

43 

51 

61 

46 

46 

43 

44 

50 

46 

52 

48 

45 

49 

55 

51 

46 

46 

41 

36 

POCATELLO  2 

MAX 

80 

76 

76 

73 

90 

86 

82 

77 

72 

79 

60 

72 

71 

77 

82 

86 

69 

66 

90 

89 

88 

69 

94 

81 

79 

88 

95 

61 

81 

77 

82 

3 

51 

47 

45 

43 

41 

57 

46 

47 

46 

40 

49 

48 

44 

51 

46 

45 

48 

61 

49 

51 

50 

49 

67 

56 

51 

46 

63 

45 

41 

48 

° 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

74 

71 

69 

71 

69 

86 

79 

73 

71 

75 

79 

67 

71 

74 

60 

84 

87 

87 

86 

66 

67 

69 

91 

80 

76 

86 

95 

78 

80 

74 

80 

0 

MIN 

48 

52 

45 

46 

41 

62 

46 

46 

47 

44 

51 

47 

46 

50 

46 

49 

60 

56 

52 

63 

61 

61 

69 

59 

62 

47 

56 

60 

46 

53 

50 

2 

PORTHILL 

MAX 

71 

74 

77 

80 

86 

87 

75 

77 

73 

65 

75 

72 

79 

74 

76 

83 

86 

66 

84 

66 

87 

88 

9  0 

62 

79 

66 

7C 

66 

70 

71 

78 

6 

MIN 

52 

42 

45 

48 

42 

54 

50 

50 

56 

55 

66 

54 

50 

60 

49 

48 

51 

61 

50 

49 

54 

51 

66 

61 

51 

51 

58 

50 

45 

40 

50 

6 

POTLATCM 

MAX 

72 

68 

74 

76 

87 

68 

73 

79 

63 

66 

72 

61 

76 

79 

60 

87 

87 

64 

78 

0 

MIN 

41 

48 

41 

53 

46 

56 

45 

43 

52 

52 

46 

49 

46 

46 

47 

49 

45 

51 

51 

59 

50 

47 

51 

53 

52 

51 

51 

47 

37 

41 

48 

3 

PRESTON  2  SE 

MAX 

63 

80 

78 

77 

69 

87 

84 

77 

76 

80 

63 

80 

79 

76 

78 

85 

87 

86 

84 

63 

9 

MIN 

48 

46 

46 

34 

41 

56 

52 

46 

41 

44 

45 

47 

38 

44 

42 

42 

45 

61 

53 

51 

50 

49 

51 

60 

53 

43 

41 

45 

46 

4 1 

46 

6 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

69 

72 

78 

63 

76 

70 

82 

85 

87 

66 

77 

7 

MIN 

41 

38 

39 

52 

43 

55 

52 

46 

64 

53 

48 

64 

45 

43 

61 

43 

46 

63 

47 

48 

51 

46 

54 

59 

52 

47 

52 

46 

36 

42 

° 

RICHFIELD 

MAX 

66 

61 

60 

70 

86 

63 

79 

7  I 

69 

72 

75 

60 

67 

73 

77 

81 

63 

64 

86 

86 

86 

85 

92 

67 

85 

66 

72 

70 

76 

8 

MIN 

44 

49 

45 

44 

45 

58 

47 

44 

43 

37 

43 

42 

44 

43 

46 

46 

45 

62 

66 

56 

54 

56 

64 

55 

45 

46 

66 

39 

40 

RIGCINS  RS 

MAX 

MIN 

50 

47 

49 

52 

52 

59 

57 

50 

52 

52 

51 

52 

54 

49 

54 

65 

66 

69 

59 

66 

69 

61 

60 

68 

66 

66 

42 

50 

^' 

RUPERT 

MAX 

72 

75 

66 

60 

73 

89 

87 

71 

71 

72 

75 

78 

64 

70 

75 

81 

64 

87 

87 

89 

89 

89 

95 

95 

75 

89 

90 

64 

78 

79 

9 

MIN 

44 

42 

49 

45 

50 

62 

50 

47 

45 

44 

46 

43 

44 

46 

46 

48 

61 

61 

59 

67 

65 

66 

67 

53 

60 

46 

6C 

46 

50 

46 

49 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

71 

73 

69 

73 

65 

81 

80 

75 

67 

73 

76 

66 

70 

76 

75 

84 

82 

86 

66 

60 

84 

85 

86 

77 

74 

61 

91 

63 

83 

74 

78 

2 

39 

49 

43 

44 

39 

49 

47 

44 

45 

37 

49 

44 

44 

47 

42 

46 

46 

48 

63 

48 

46 

44 

47 

55 

61 

44 

48 

48 

36 

SAINT  MARIES 

MAX 

70 

70 

76 

78 

86 

66 

80 

67 

66 

71 

79 

77 

79 

83 

86 

87 

87 

86 

66 

93 

96 

96 

86 

6  7 

67 

79 

2 

MIN 

42 

44 

41 

47 

46 

55 

46 

46 

53 

52 

47 

63 

61 

49 

49 

46 

47 

68 

48 

66 

62 

47 

63 

58 

54 

62 

52 

46 

38 

42 

49 

1 

SALMON 

MAX 

73 

72 

60 

73 

81 

89 

74 

68 

62 

74 

66 

68 

75 

73 

79 

84 

86 

79 

66 

85 

62 

9  0 

9 1 

69 

76 

87 

92 

60 

70 

66 

77, 

1 

40 

41 

42 

47 

42 

54 

52 

41 

50 

49 

47 

46 

46 

45 

45 

47 

47 

46 

47 

46 

46 

45 

48 

64 

54 

45 

47 

39 

40 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

68 

70 

76 

80 

83 

74 

79 

74 

61 

68 

71 

77 

78 

85 

83 

68 

76. 

4 

MIN 

42 

39 

41 

53 

54 

66 

55 

46 

56 

54 

56 

56 

44 

48 

47 

44 

47 

62 

47 

66 

61 

48 

54 

56 

52 

50 

54 

45 

40 

46 

50, 

° 

SHOSHONE   I  WNW 

MAX 

68 

62 

63 

72 

90 

90 

62 

71 

72 

77 

79 

64 

71 

79 

83 

91 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

98 

92 

76 

92 

93 

78 

80 

75 

81. 

6 

MIN 

45 

49 

48 

43 

49 

62 

47 

46 

43 

43 

60 

45 

47 

51 

48 

49 

59 

68 

59 

60 

46 

50 

59 

58 

66 

53 

59 

40 

43 

35 

50, 

1 

SPENCER  RS 

MAX 

63 

66 

67 

63 

79 

77 

72 

69 

68 

67 

70 

69 

66 

64 

68 

73 

74 

74 

76 

72 

73 

79 

81 

79 

66 

74 

63 

72 

76 

68 

71. 

6 

MIN 

34 

44 

45 

39 

43 

50 

45 

47 

42 

37 

42 

39 

44 

43 

45 

46 

46 

50 

50 

46 

47 

45 

46 

46 

46 

40 

42 

42 

37 

43 

43 

STREVELL 

MAX 

84 

85 

68 

93 

82 

76 

81, 

5 

MIN 

47 

48 

43 

32 

39 

59 

38 

36 

34 

36 

40 

38 

40 

34 

40 

42 

43 

50 

55 

51 

53 

49 

50 

55 

51 

41 

63 

44 

42 

47 

44, 

8 

SUCAR 

MAX 

72 

73 

73 

85 

78 

74 

71 

66 

it 

Zi 

Z5 

Z{ 

65 

87 

87 

79 

81 

67 

89 

79 

72 

77, 

9 

MIN 

39 

50 

44 

44 

47 

42 

47 

46 

46 

35 

Sf 

48 

47 

68 

53 

48 

49 

47 

47 

58 

50 

43 

46 

46 

37 

47 

46 

4 

SUN  VALLEY 

MAX 

63 

54 

55 

63 

75 

77 

77 

66 

61 

66 

70 

67 

61 

65 

72 

75 

60 

80 

77 

77 

81 

61 

62 

81 

69 

75 

79 

76 

71 

67 

71, 

5 

MIN 

31 

37 

41 

37 

31 

39 

38 

36 

40 

27 

35 

36 

35 

36 

32 

35 

37 

37 

38 

39 

41 

36 

41 

41 

41 

33 

35 

25 

27 

35 

35, 

7 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

76 

77 

72 

80 

89 

85 

82 

80 

73 

82 

79 

73 

75 

63 

89 

92 

92 

95 

95 

95 

95 

97 

100 

85 

61 

93 

94 

76 

79 

79 

84, 

6 

MIN 

52 

55 

52 

55 

56 

63 

62 

61 

65 

61 

60 

53 

55 

52 

55 

60 

66 

62 

63 

63 

68 

66 

66 

60 

56 

59 

65 

54 

67 

56 

68, 

5 

Sm  R«l»f*r>oa  NolM  Following  Station  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHOJ 
JUNE  195a 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

TETON  I A  EXP  STa 

MAX 

MIN 

67 
35 

67 
45 

64 
41 

63 
39 

82 
37 

76 
47 

77 
47 

74 
34 

62 
35 

68 
32 

72 
43 

56 
36 

63 
34 

64 

4Q 

70 
42 

74 
43 

76 
44 

76 
44 

79 
49 

76 
44 

76 
42 

78 

39 

81 
44 

74 
46 

61 

46 

75 

39 

67 
39 

60 
36 

80 
37 

68 

30 

72.3 
48:4 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

40 

46 

46 

35 

45 

82 
36 

34 

32 

31 

3C 

34 

39 

61 
43 

69 
35 

75 
38 

79 
37 

61 

38 

42 

47 

45 

47 

49 

43 

4S 

42 

34 

50 

30 

3C 

72 

38 

73.3 
39.3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

47 

50 

4S 

48 

50 

54 

62 

50 

72 
44 

45 

47 

45 

45 

60 

47 

86 

50 

69 

55 

60 

57 

57 

57 

52 

57 

5e 

5C 

48 

93 
54 

4S 

4! 

75 
48 

81.0 
60.4 

TXIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

49 

51 

47 

46 

53 

92 
55 

52 

51 

72 
46 

46 

4S 

46 

47 

52 

50 

84 

52 

87 
57 

63 

59 

58 

92 

60 

57 

9 1 
62 

56 

52 

49 

55 

4E 

4E 

77 
50 

80.5 
62.2 

WALLACE 

MAX 
MIN 

44 

43 

40 

46 

46 

83 
56 

50 

77 

43 

65 
52 

60 
50 

7  0 
44 

64 
49 

73 
49 

76 
48 

75 
47 

61 
44 

64 

49 

54 

56 

51 

49 

48 

52 

5£ 

5< 

47 

72 

60 

48 

3« 

59 

74.0 
46.1 

WALLACE  WOODLAND  PARK. 

MAX 
MIN 

41 

7 1 
46 

44 

80 
57 

63 
51 

72 
45 

77 
52 

55 
52 

60 
46 

71 
48 

63 
50 

76 
45 

62 
46 

53 

46 

83 

50 

61 

48 

53 

59 

64 
54 

79 
41 

83 
52 

7C 
46 

60 
46 

66 
40 

74.9 
48.7 

WEISER  2  SE 

MAX 

MIN 

76 

50 

77 
47 

73 

4a 

75 
58 

88 
51 

87 

60 

78 
49 

79 
49 

79 
56 

78 
44 

79 
54 

66 
54 

76 
50 

62 
49 

65 
52 

92 
52 

94 
55 

92 
54 

92 
56 

94 

58 

94 

66 

95 
57 

99 
58 

62 
55 

60 
56 

67 
53 

66 
56 

76 
48 

76 
51 

75 
46 

83.3 
63.0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

63 
36 

60 
40 

65 
40 

69 
48 

77 
45 

73 
55 

65 
42 

69 
42 

64 
48 

62 
48 

65 
42 

65 
45 

63 
48 

66 
46 

71 
47 

75 
44 

79 
46 

80 
53 

81 
51 

79 
51 

82 
49 

86 
50 

85 
56 

63 
53 

65 
48 

77 
46 

76 
48 

63 
41 

62 
36 

69 
44 

70.7 
46.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  -  s 

a  ot 
H  < 

ABEBDEEN  EXP  STA 

EYAP 

.13 

.18 

.22 

.24 

.21 

.26 

.45 

.27 

.23 

.22 

.21 

.19 

.19 

.38 

.21 

.41 

.25 

.34 

.35 

.44 

.21 

.47 

.35 

.54 

.48 

.44 

.40 

B  9.19 

WIND 

23 

37 

87 

88 

40 

73 

108 

97 

153 

53 

26 

63 

42 

106 

77 

14 

70 

84 

54 

49 

29 

70 

10 

191 

83 

26 

76 

168 

79 

132 

2208 

ARBOITROCK  DAM 

EVAP 

.16 

.16 

.10 

.08 

.13 

.16 

.20 

.24 

.11 

.10 

.20 

.27 

.03 

.18 

.21 

.24 

.25 

.29 

.27 

.28 

.25 

.34 

.28 

.30 

.21 

.15 

.26 

.32 

.21 

.19 

6.17 

WIND 

16 

14 

23 

11 

20 

15 

28 

39 

20 

15 

13 

31 

13 

9 

31 

22 

33 

29 

13 

26 

40 

28 

26 

37 

37 

21 

20 

33 

23 

38 

724 

LIFTON  PUltPIHG  STA 

EVAP 

.24 

.20 

.33 

.16 

.27 

.25 

.26 

.37 

.23 

.17 

.20 

.35 

.24 

.06 

.22 

.25 

.34 

.27 

.23 

.21 

.26 

.27 

.27 

.27 

.17 

.1« 

.32 

.33 

.38 

.28 

7.56 

WIND 

63 

3S 

90 

33 

51 

93 

61 

68 

61 

30 

46 

85 

37 

40 

31 

30 

32 

44 

52 

29 

27 

33 

27 

51 

57 

33 

49 

52 

70 

60 

1470 

MINIDOKA  DAU 

EVAP 

.09 

.18 

.18 

.15 

.26 

.43 

.41 

.41 

.35 

.25 

.24 

.15 

.21 

.31 

.28 

.19 

.43 

.50 

.43 

.37 

.35 

.55 

.38 

.50 

.34 

.28 

.54 

.54 

.46 

.40 

10.16 

WIND 

85 

95 

130 

110 

160 

220 

160 

160 

180 

90 

90 

80 

80 

130 

110 

90 

110 

130 

100 

80 

80 

120 

90 

220 

160 

80 

140 

210 

140 

190 

3820 

HOSCOI  D  OF  I 

EVAP 

.14 

.18 

.16 

.14 

.22 

.20 

.18 

.24 

.09 

.02 

.17 

.07 

.07 

.19 

.20 

.27 

.30 

.27 

.27 

.32 

.31 

.32 

.28 

.24 

.12 

.20 

.19 

.31 

.20 

.08 

5.95 

WIND 

42 

36 

41 

37 

53 

32 

109 

42 

73 

21 

51 

63 

49 

45 

33 

30 

35 

37 

29 

40 

45 

36 

39 

93 

40 

52 

102 

148 

57 

32 

1542 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.21 

.22 

.16 

.19 

.37 

.36 

.40 

.39 

.19 

.25 

.25 

.16 

.16 

.08 

.21 

.35 

.32 

.38 

.09 

.34 

.38 

.40 

.39 

.41 

.13 

.29 

.44 

.31 

B  8.39 

WIND 

148 

60 

112 

85 

100 

203 

216 

150 

110 

122 

158 

108 

120 

95 

140 

181 

159 

134 

140 

115 

155 

124 

126 

130 

71 

176 

211 

86 

157 

101 

3993 

i 


! 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  86  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SeMon  ol       195  7  -  1968 


Station 

July 

Augiut 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Normal 
orma 

July-June 

4BEB0EEN  EXP  STA 

e 

14 

209 

561 

1024 

1084 

1342 

795 

876 

645 

160 

66 

6604 

AMERICAN  FALLS    1  SW 

3 

12 

159 

506 

991 

1026 

1277 

763 

879 

610 

167 

63 

6476 

ANDERSON  DAM 

0 

5 

62 

440 

667 

1017 

1129 

840 

933 

614 

132 

67 

6126 

AftCO  3  Nw 

32 

86 

249 

656 

1 123 

1 296 

1456 

1023 

ARROWROCK  DAM 

2 

3 

69 

512 

951 

1030 

1232 

784 

842 

567 

150 

79 

6241 

A5HT0N   1  S 

33 

96 

313 

614 

1209 

1298 

143  5 

970 

1101 

789 

252 

148 

8256 

ATLANTA  2 

278 

716 

1301 

1012 

250 

AVERV  RS 

47 

51 

115 

512 

909 

1009 

1065 

763 

834 

587 

119 

69 

6076 

BAVVIEw  MODEL  BASIN 

110 

150 

280 

623 

913 

918 

1029 

772 

865 

658 

218 

136 

6692 

BIO  CREEK  1  S 

220 

286 

410 

811 

1185 

1294 

1423 

1014 

1187 

910 

453 

344 

9537 

BLACKFOOT 

1 

151 

BLACKFOOT  0AM 

142 

147 

430 

794 

369 

296 

BLISS 

0 

7 

76 

412 

879 

956 

1072 

674 

756 

538 

124 

69 

5565 

BOISE   LUCKV   PEAK  DAM 

0 

1 

26 

377 

762 

9O0 

102  7 

611 

704 

471 

81 

36 

5017 

BOISE  WB  AP 

5 

5 

75 

470 

850 

942 

1032 

632 

745 

510 

119 

69 

5454 

5890 

BONNERS  FERRV  1  SW 

49 

BO 

169 

664 

901 

960 

1043 

780 

809 

565 

146 

62 

6248 

BUHL 

0 

7 

82 

342 

644 

867 

1022 

625 

761 

505 

63 

69 

5227 

BUNGALOW  RS 

19 

25 

102 

49 

BURKE  2  ENE 

177 

230 

299 

736 

1038 

1107 

1151 

677 

1047 

819 

348 

2  36 

8065 

burlev 

1 

3 

117 

462 

907 

956 

1136 

700 

812 

577 

129 

61 

5861 

BURLEV  CAA  AP 

2 

10 

154 

530 

940 

966 

1160 

723 

861 

631 

175 

101 

6273 

CABINET  GORGE 

52 

75 

175 

621 

910 

976 

1064 

786 

816 

684 

165 

74 

6267 

CALDWELL 

3 

9 

101 

512 

662 

945 

1060 

660 

743 

466 

92 

57 

5520 

^AMBP I DGE 

12 

12 

131 

55C 

959 

1162 

1398 

912 

664 

607 

10  3 

6673 

CAREV  2  5 

9 

35 

583 

1057 

940 

962 

CASCADE  1  NW 

103 

154 

313 

732 

1077 

1225 

1425 

933 

1158 

618 

340 

256 

8534 

CMALLIS 

4 

36 

166 

602 

1132 

1267 

150  6 

1022 

1043 

704 

199 

143 

7843 

CHILLV  BARTON  FLAT 

166 

251 

403 

1239 

1466 

1583 

1178 

1230 

906 

404 

303 

1048 

1215 

868 

1087 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

159 

186 

496 

866 

1272 

1340 

1476 

1076 

1340 

1039 

494 

414 

10160 

COEUR  D  ALENE  RS 

36 

46 

109 

563 

854 

861 

996 

70  5 

786 

549 

131 

61 

5716 

CONDA 

49 

38 

362 

703 

1266 

1317 

1542 

1017 

1261 

907 

334 

261 

9057 

COTTONWOOD 

81 

106 

177 

636 

956 

993 

1042 

763 

944 

699 

249 

176 

6622 

\ 

5 

70 

479 

889 

1080 

1227 

831 

786 

5  57 

137 

67 

DEADWOOD  0AM 

138 

197 

335 

7  06 

1114 

1297 

1393 

962 

1177 

896 

446 

268 

6948 

DEER  FLAT  DAM 

3 

7 

96 

471 

832 

911 

1042 

645 

735 

486 

116 

55 

5399 

DEER  POINT 

66 

111 

239 

827 

1149 

1211 

1211 

1037 

1266 

1012 

382 

363 

8854 

DIXIE 

262 

313 

460 

817 

1214 

1346 

1397 

1026 

1233 

942 

463 

3  66 

9829 

DR IGGS 

37 

67 

243 

624 

1318 

1346 

1502 

1008 

1166 

861 

316 

200 

8708 

DUBOIS  EXP  STA 

5 

35 

211 

604 

1144 

1280 

1323 

976 

1139 

774 

208 

116 

7617 

DUBOIS   CAA  AP 

7 

26 

208 

606 

1116 

1279 

1358 

949 

1057 

733 

208 

99 

7646 

ELK  CITY 

137 

205 

326 

644 

300 

201 

ELK   RIVER    I  S 

92 

120 

193 

565 

943 

1016 

1111 

748 

887 

690 

236 

127 

6732 

EMMETT  2  E 

1 

9 

91 

452 

605 

961 

613 

691 

487 

108 

57 

FAIRFIELD  RS 

35 

100 

265 

653 

1148 

1538 

1046 

1161 

814 

269 

206 

FAIRVLAWN 

46 

176 

1 120 

769 

978 

698 

200 

FENN  RS 

3 

5 

57 

452 

835 

924 

983 

619 

716 

497 

106 

60 

5257 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

5 

11 

156 

630 

1032 

1060 

1302 

605 

893 

646 

160 

77 

6677 

GARDEN  VALLEY  RS 

3 

18 

67 

549 

980 

1125 

1275 

810 

836 

608 

186 

60 

6538 

GLENNS  FERRY 

0 

9 

98 

876 

10O9 

624 

737 

107 

36 

GOODING  CAA  AP 

0 

9 

91 

465 

909 

1015 

1136 

748 

824 

580 

140 

83 

6000 

GRACE 

19 

46 

275 

639 

1184 

1263 

1460 

995 

1151 

799 

279 

146 

6256 

GRAND  VIEW 

0 

5 

435 

629 

693 

1010 

605 

718 

432 

78 

26 

GRA  NGE V I LLE 

60 

84 

175 

567 

915 

925 

988 

708 

911 

667 

212 

1 59 

6391 

GRASMERE 

13 

33 

149 

604 

960 

991 

1099 

781 

996 

726 

203 

182 

6759 

GROUSE 

188 

232 

417 

776 

1257 

1435 

1579 

1170 

1283 

991 

441 

3  59 

1012R 

HA  I  LEY  AP 

47 

42 

204 

604 

1122 

1221 

1387 

965 

1110 

827 

261 

203 

6003 

HAUER  4  NW 

4 

22 

222 

610 

1156 

1286 

1430 

965 

1006 

185 

80 

HAZE  LTON 

1 

6 

125 

514 

935 

976 

1124 

693 

823 

697 

136 

68 

6016 

HILL  CITY 

27 

57 

220 

636 

1174 

1260 

1532 

108  0 

1215 

829 

234 

196 

8482 

H0LLI5TER 

0 

24 

535 

955 

992 

1133 

743 

894 

638 

185 

124 

IDAHO  CITY 

40 

71 

203 

634 

1021 

1155 

1277 

886 

986 

713 

237 

166 

7378 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4 

9 

219 

580 

1165 

1407 

887 

952 

576 

178 

88 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

\  5 

216 

595 

1103 

1 149 

1 390 

925 

945 

690 

1 79 

64 

7299 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4 

42 

272 

665 

1176 

1368 

1512 

1009 

1064 

761 

226 

106 

6224 

8925 

IDAHO  FALLS   46  W  WB 

7 

30 

259 

660 

1 125 

1281 

1463 

995 

1020 

7  54 

230 

126 

7942 

8556 

IRWIN   2  SE 

17 

34 

228 

696 

1143 

1219 

1364 

874 

1066 

756 

253 

155 

7726 

ISLAND  PARK  DAM 

125 

147 

409 

750 

1268 

1410 

1544 

1063 

1270 

958 

369 

276 

9611 

\ 

8 

92 

464 

896 

938 

1096 

691 

790 

653 

127 

77 

9723 

KELLOGG 

41 

52 

144 

665 

889 

935 

1035 

699 

783 

583 

145 

76 

5946 

KOOSKIA 

7 

25 

55 

452 

635 

910 

953 

636 

700 

477 

108 

35 

9193 

KUNA   2  NNE 

11 

30 

118 

511 

879 

944 

1049 

647 

739 

618 

132 

86 

9664 

LEWISTON  WB  AP 

1 

1 

49 

441 

781 

782 

650 

560 

731 

477 

102 

32 

4807 

9483 

LIFTON  PUMPING  STA 

10 

37 

311 

675 

1212 

1314 

1526 

1105 

1340 

88  3 

301 

135 

6849 

LOWMAN 

44 

116 

267 

617 

1119 

891 

1022 

732 

264 

161 

MACKAY  RS 

1144 

1331 

1426 

1064 

MALAO 

4 

7 

142 

496 

996 

1083 

1225 

814 

924 

626 

156 

50 

6525 

MALAO  CAA  AP 

i 

14 

208 

575 

1020 

1163 

1381 

896 

935 

658 

184 

60 

7099 

39 

77 

267 

660 

1 136 

1324 

1612 

1079 

1052 

755 

266 

202 

8489 

MC  CALL 

100 

162 

266 

744 

1105 

1233 

1319 

949 

1145 

673 

354 

2  29 

84S1. 

MC  CAMMON 

It 

15 

2O0 

567 

1067 

1086 

1290 

847 

940 

645 

203 

72 

6993 

MERIDIAN  1  W 

3 

14 

66 

469 

672 

1024 

638 

754 

502 

118 

57 

MINIDOKA  DAM 

1 

5 

102 

473 

916 

960 

1185 

764 

655 

606 

148 

69 

6104 

MONTPELIER  RS 

26 

30 

282 

681 

1241 

1333 

1575 

1054 

1262 

867 

301 

181 

8893 

MOSCOW  u  OF  I 

41 

62 

106 

517 

841 

673 

933 

632 

779 

597 

161 

94 

9636 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

0 

19 

66 

439 

664 

942 

1016 

633 

766 

537 

136 

69 

9487 

MULLAN  CAA 

932 

709 

235 

168 

MULLAN  PASS  CAA 

228 

253 

339 

925 

1184 

1250 

1223 

974 

NAMPA  2  NW 

93 

469 

864 

927 

1041 

646 

754 

501 

126 

53 

5506 

NEW  MEADOWS  RS 

72 

327 

840 

1246 

1377 

1356 

899 

1096 

735 

346 

245 

NE2PERCE  2  E 

67 

75 

144 

608 

924 

966 

992 

702 

875 

664 

205 

146 

6370 

OAKLEY 

3 

17 

131 

501 

938 

964 

1068 

692 

866 

615 

153 

120 

6068 

OBSIDIAN  2  NNW 

367 

511 

829 

1373 

1516 

1656 

1181 

1424 

1050 

585 

466 

OLA  )  S 

4 

21 

97 

541 

972 

1062 

1217 

779 

796 

560 

161 

65 

6295 

OROFINO 

0 

4 

35 

415 

802 

696 

911 

601 

679 

430 

66 

16 

4857 

PALISADES  0AM 

9 

30 

164 

523 

1109 

1177 

1487 

923 

1068 

601 

214 

125 

7670 

PARMA  EXP  STA 

0 

7 

76 

500 

856 

946 

1109 

655 

728 

467 

95 

36 

9477 

PAUL  1  E 

7 

29 

193 

521 

943 

983 

1188 

730 

858 

641 

196 

109 

639B 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  oi       1957  -  1958 


Station 

]uly 

Aug\ut 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Horaal 

July-June 

PAYETTE 

0 

1 

56 

437 

842 

933 

1121 

681 

697 

445 

97 

32 

5344 

PICABO 

183 

136 

PIERCE  RS 

125 

233 

1262 

88  5 

1021 

779 

216 

123 

7536 

POCATELLO  2 

2 

505 

978 

993 

1195 

735 

854 

598 

132 

49 

6191 

POCATELLO  WB  AP 

2 

11 

166 

538 

1032 

1050 

1297 

776 

897 

639 

155 

61 

6626 

6976 

PORTHILL 

48 

113 

233 

1004 

1101 

811 

582 

158 

53 

POT LATCH 

34 

104 

1  83 

556 

921 

623 

820 

593 

181 

105 

5847 

PRESTON  2  SE 

5 

9 

165 

5  28 

992 

1330 

825 

931 

635 

167 

47 

6761 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

113 

145 

226 

678 

992 

10  36 

1  086 

819 

871 

646 

202 

100 

6913 

RICHFIELD 

6 

34 

170 

565 

1017 

1116 

1266 

889 

903 

672 

182 

138 

6980 

RI6GINS  RS 

0 

3 

30 

321 

763 

835 

874 

554 

460 

51 

RUPERT 

2 

5 

130 

505 

955 

964 

1207 

732 

902 

618 

134 

88 

6262 

SAINT  ANTHONY 

21 

57 

251 

597 

1147 

1259 

1410 

963 

1073 

735 

219 

102 

7634 

SAINT  MARIES 

66 

103 

160 

663 

910 

942 

1018 

68  7 

817 

584 

162 

68 

6100 

SALMON 

10 

42 

225 

587 

1055 

1174 

1458 

924 

901 

630 

165 

120 

7291 

7922 

SANOPOINT  EXP  STA 

79 

121 

231 

f  Ol 

917 

1060 

780 

825 

599 

194 

86 

6511 

SHOSHONE  1  WNW 

86 

SPENCER  RS 

76 

9 1 

1291 

1467 

1044 

1239 

662 

244 

214 

ST16NI TE 

40  3 

800 

1300 

1316 

1047 

1287 

1  051 

STREVELL 

6 

22 

182 

592 

1084 

1116 

1246 

800 

962 

701 

226 

106 

7043 

SUGAR 

28 

48 

269 

577 

1240 

1464 

973 

1064 

726 

220 

102 

7680 

SUN  VALLEY 

191 

232 

364 

743 

1218 

1360 

1520 

1149 

1264 

971 

423 

335 

9830 

SWAN  FALLS  PH 

17 

345 

727 

916 

545 

617 

381 

51 

7 

4433 

TETONIA  EXP  STA 

73 

99 

352 

1233 

1  334 

1522 

1015 

1193 

897 

345 

2  54 

9043 

THREE  CREEK 

60 

144 

326 

695 

1075 

1011 

1166 

810 

1016 

762 

334 

258 

7677 

TWIN  FALLS   2  NNE 

■  1 

112 

1085 

667 

794 

555 

126 

75 

5714 

TWIN  FALLS   3  SE 

4 

7 

118 

472 

890 

941 

1096 

666 

783 

543 

129 

68 

5717 

WALLACE 

97 

123 

202 

649 

939 

969 

1050 

759 

877 

639 

208 

145 

6677 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

150 

243 

627 

940 

1002 

1084 

784 

921 

684 

230 

129 

WAYAN  1  N 

113 

89 

393 

6*4 

1188 

1223 

1473 

974 

1192 

958 

WEISER  2  SE 

0 

6 

98 

487 

874 

983 

1171 

726 

745 

493 

lis 

27 

5725 

WINCHESTER  1  SE 

110 

160 

204 

645 

944 

980 

1036 

764 

996 

759 

267 

202 

7069 

8«»  rvtcrence  notes  follo«lB(  8t>tlea  Iad«K, 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Temperature 


2  § 
°  I 


•Si. 


No  ol  Days 


Precipilalion 


i  J2 


No  of  Days 


DECEMBER  1957 
POTLATCH 

SANDPOINT  EXP  STA 

JANUARY  19Se 
DEER  POINT 
HAILEY  AP 
MOUNTAIN  HOME   1  NE 
RIGGINS  RS 

FEBRUARY  1958 
DEER  POINT 

MARCH  1958 
ATLANTA  2 
GRANGEVILLE 
PALISADES  DAM 

APRIL  1958 
DEER  POINT 
ELK  CITY 


CORRECTED  DATA 


JANUARY  1958 
NEW  MEADOWS  RS 


FEBRUARY  1958 
NEW  MEADOWS  RS 


MARCH  1958 
NEW  MEADOWS  RS 


APRIL  1958 
NEW  MEADOWS  RS 


43.6 
38.5 


31.2 
32.6 
40.8 
44.  IM 


M 

45.4 
39. 7M 


30.1 
28.7 


19.9M 

7.5 
23.1 
2  9.3M 


M 

25.4 
19.4M 


30.3 
39.9 
41.5 
49.2 


36.9 
33.6 


25. 6M 
20. 1 
32.0 
36.  7M 


M 

35.4 
2  9.6M 


11.5 
25.4 
17.1 
31.3 


20.9 
32.7 
29.8 
40.3 


6.3 
4.9 


0.6 
4.2 
2.4 


22+ 


1.6 
7.8 
2.9 
1.9 


863 
968 


1211 
1387 
1016 
874 


911 
1088 


D  4.23 
5.09 


1.94 
1.19 
1.10 
.66 


D  1.84 
2.02 
1.11 


1.11 
.  74 


-  1.04 

-  .08 

-  .37 


3.88 
3.30 
2.46 
2.60 


25.0 
17.5 


22.0 
10.0 
9.8 


27.  1 
8.2 

10.9 
8.1 


8+ 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

o 

H 

Day  of  month 

1  |2| 

3 

6 

"1 

9 

10  1 

11 

12 

.3| 

14 

15 

16  1 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

OBCDIBER  1957 

POTLATCH 

D4 

23 

.09 

D.05 

.09 

.12 

.13 

.09 

.30 

.32 

.22 

.30 

.90 

.03 

.09 

.35 

.26 

.40 

.54 

.05 

SAIfDPOIKT  EXP  STA 

S 

09 

.56  .01 

.OS 

T 

.54 

.09 

.12 

.17 

.28 

.32 

.04 

.43 

.09 

.51 

.57 

.39 

.35 

.45 

.14 

JAKUABY  1958 

DEER  POINT 

X 

94 

T 

.01 

.27 

.15 

.40 

.06 

.07 

.01 

.15 

.13 

.05 

.01 

.10 

.20 

.15 

.18  . 

HAILET  AP 

Dl 

19 

T 

.02 

.03 

.07 

.22 

.33 

D.05 

.03 

.06 

.28 

.06 

.03  . 

HOUHTAIN  HOKE  1  KE 

1 

10 

T 

.09 

.50 

T 

.02 

T 

.02 

.05 

.03 

.27 

.04 

.07 

.01 

RIGGINS  RS 

66 

.21 

.19 

.03 

.11 

.13  '. 

FEBRUARY  19S8 

DEER  POINT 

2 

94 

.06  .11 

.04 

.02 

.11 

.07 

.43 

.06 

.17* 

.62 

T 

.43 

.34 

.03 

T 

.04 

I 

.13 

.17 

.11 

T 

MARCH  19&8 

ATLAJfTA  2 

Dl 

84 

T 

.01 

.32 

.02 

D.3S 

T 

• 

.44 

• 

.24 

.01 

D.33 

D.12  . 

CETfTERVILLE  ARBAUGH 

2 

78 

.43 

.03 

.07 

T 

.47 

.11 

.06 

T 

.63 

.06 

.31 

.12 

.01 

.01 

.33 

.12  . 

GRANGEVILLE 

2 

02 

.13 

.06 

.41 

.07 

.09 

.21 

.07 

T 

.06 

T 

.06 

T 

.60 

.16 

.04 

BOrE 

1 

05 

T 

.35 

.09 

T 

.12 

T 

T 

.16 

.02 

T 

.19 

.08 

T 

.04  '. 

PALISADES  DAM 

1 

11 

T 

T 

.03 

.03 

.03 

.03 

T 

.12 

.10 

T 

.44 

T 

.04 

.27 

.03 

.02 

T 

RIRIE  12  ESE 

»r 

T 

.08 

.08 

T 

.03 

T 

T 

.33 

.08 

.21 

.13 

.03 

T  ', 

APRIL  1958 

.22 

.14 

DEER  POINT 

5 

or 

.OS  .26 

.50 

.50 

.30 

.40 

.10 

.15 

.40 

.07 

T 

I 

.04 

1.35 

.38 

.10 

.11 

KLI  CITY 

.43 

1.16 

.15 

.35 

.03 

.25 

.34 

.OS 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

DELAYED  DATA 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1 1 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DECEMBER  1957 
POTLATCH 

MAX 
MIN 

42 
33 

41 

32 

42 
32 

44 
33 

42 
30 

42 
28 

43 
30 

50 
35 

54 
33 

51 
26 

49 
28 

45 
24 

45 
25 

46 
26 

43 
31 

46 
33 

52 
35 

42 
32 

44 
31 

45 
36 

42 

32 

47 
31 

37 
27 

40 
32 

44 
29 

47 
32 

36 
29 

41 
35 

40 
27 

34 
28 

37 
19 

30. 1 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

36 
32 

37 
33 

4 1 
34 

35 
27 

37 
26 

35 
30 

39 
30 

44 

34 

43 
33 

43 

27 

42 

27 

41 
22 

41 
31 

39 
29 

34 
24 

35 
30 

40 
32 

37 
35 

41 
29 

43 

37 

44 
32 

38 
31 

35 
27 

37 
31 

37 
27 

41 

33 

40 
32 

39 
31 

38 
22 

34 
15 

27 
6 

28.  7 

JANUARY  1958 
DEER  POINT 

MAX 
MIN 

29 
19 

32 
24 

35 
20 

46 
27 

43 
30 

53 
34 

42 
33 

38 
8 

29 
10 

31 

26 
19 

25 
19 

24 
19 

21 
16 

31 
18 

37 
24 

34 
21 

28 
19 

34 
18 

31 
19 

21 
8 

28 
10 

26 
13 

25 
21 

27 
21 

26 

25 
21 

29 
24 

31 
25 

30 
18 

25 
20 

31.2 
19.9 

HA  I  LEY  AP 

MAX 
MIN 

28 
4 

30 

7 

34 
3 

22 
6 

33 
-  3 

39 
1 

35 
5 

33 
9 

31 
3 

33 
12 

37 
17 

30 
8 

40 

16 

28 
3 

39 
5 

35 
3 

39 
15 

39 
16 

32 
5 

30 
11 

26 
0 

22 
-10 

21 
1 

35 
11 

34 
12 

31 
1  1 

32 
11 

36 
21 

35 
21 

34 

7 

39 
5 

32.6 
7.6 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

MAX 
MIN 

38 
16 

38 
16 

38 
13 

35 
13 

33 
14 

36 
11 

39 
12 

38 
14 

46 
12 

45 
30 

45 

32 

44 

2  7 

41 
31 

41 
21 

42 
31 

47 
30 

42 
25 

39 
26 

39 
22 

34 

20 

36 
20 

36 
15 

36 
21 

44 

25 

45 
39 

43 
28 

40 
32 

42 
32 

47 
35 

45 

27 

50 
27 

23. 1 

RISGINS  RS 

MAX 
MIN 

39 
28 

46 
18 

39 
21 

38 
24 

38 
26 

34 
26 

42 
32 

44 

20 

43 
27 

48 
34 

44 

34 

41 

37 

49 
28 

46 
30 

44 
31 

44 
32 

42 
26 

40 
28 

42 
32 

47 
24 

44 
30 

53 
34 

48 
38 

48 
30 

44 
32 

50 
28 

49 
35 

47 
31 

46 
34 

44.1 

FEBRUARY  1958 
DEER  POINT 

MAX 
MIN 

27 
15 

32 
14 

32 
17 

31 

29 
21 

2  7 
20 

30 
22 

28 
24 

28 
24 

27 
23 

33 
18 

30 
18 

27 
20 

24 
17 

32 
24 

34 
31 

41 
32 

43 
31 

43 
34 

41 

33 

41 
34 

43 
36 

42 
31 

37 

33 
21 

23 
16 

22 
14 

26 
13 

23.2 

MARCH  1958 
ATLANTA  2 

MAX 
MIN 

34 
10 

30 
14 

37 
14 

38 
12 

37 
23 

34 
23 

35 
22 

32 
18 

33 
-  2 

31 
0 

34 
0 

45 
12 

48 
19 

42 
18 

42 
15 

45 
12 

41 
28 

39 
26 

40 
23 

GRANGEVILLE 

MAX 
MIN 

42 
20 

40 
21 

40 
23 

43 
27 

43 
25 

37 
17 

46 
17 

38 

17 

40 
15 

40 
15 

42 
15 

45 
25 

47 
25 

44 
26 

35 
29 

41 
29 

37 
21 

45 
21 

53 
28 

55 
32 

52 
35 

55 
32 

51 
35 

50 
30 

47 
31 

48 
31 

52 
24 

49 
30 

53 
30 

47 
34 

49 

27 

25.4 

PALISADES  DAM 

MAX 
MIN 

36 
13 

47 
18 

32 
21 

33 
22 

33 
10 

43 
21 

37 
14 

37 
14 

30 
17 

31 
15 

38 
6 

38 
19 

36 
21 

31 
18 

29 
10 

39 
15 

31 
8 

39 
20 

47 
20 

47 
17 

47 
34 

48 
24 

43 
27 

45 
26 

47 
30 

47 
26 

44 

10 

45 
26 

45 
26 

45 
35 

19.4 

APRIL  1958 
DEER  POINT 

MAX 
MIN 

29 
14 

29 
21 

28 
24 

26 
19 

33 
21 

32 
11 

32 
25 

34 
25 

36 
22 

36 
24 

40 

25 

47 
30 

46 
34 

47 
28 

49 
38 

47 
33 

48 
32 

37 
20 

40 
31 

41 
31 

39 
26 

31 
20 

28 
21 

31 
21 

34 
23 

28 
24 

36 
19 

38 
25 

42 
28 

47 
33 

37.0 
24.9 

ELK  CITY 

MAX 
MIN 

52 
12 

49 
34 

50 
39 

43 
31 

46 
29 

47 
22 

43 
30 

39 
30 

44 
30 

54 
30 

56 
26 

63 
23 

CORRECTED  DATA 

JANUARY  1958 
NEW  MEADOWS  RS 

MAX 
MIN 

16 
-12 

18 
-  5 

21 
-  4 

21 
-  2 

22 
2 

27 
6 

24 
-  5 

23 
-  4 

20 
3 

28 
5 

33 
20 

39 
23 

32 
26 

37 
11 

33 
17 

34 

3 1 

36 
28 

36 
5 

35 

7 

29 
-  3 

21 
0 

32 
-  3 

26 
-  1 

37 
23 

36 
26 

39 
20 

32 
16 

37 
30 

42 
35 

36 
33 

37 
28 

30.3 
11.5 

FEBRUARY  1958 
NEW  MEADOWS  RS 

MAX 
MIN 

36 
14 

31 
11 

35 
14 

32 
20 

33 
27 

38 
30 

41 
32 

37 
32 

38 
34 

39 

35 

40 
20 

38 
19 

36 
33 

40 
16 

34 
19 

40 
34 

42 
35 

41 
34 

49 
29 

46 
28 

43 
28 

49 

26 

49 
26 

51 
24 

41 

33 

41 
23 

40 
17 

38 
18 

39.9 
25.4 

MARCH  1958 
NEW  MEADOWS  RS 

MAX 
MIN 

35 
12 

43 
8 

40 
16 

42 

13 

40 
20 

37 
18 

31 
4 

38 
5 

37 
-  3 

34 
-  2 

39 
0 

42 
2 

41 
12 

43 
17 

39 
24 

38 
19 

42 
22 

37 
12 

43 

17 

46 
19 

46 
23 

45 
28 

48 

33 

47 
28 

39 
30 

23 

17 

20 

28 

36 

28 

41.5 
17.1 

APRIL  1958 
NEW  MEADOWS  RS 

MAX 
MIN 

39 
31 

46 
35 

43 
36 

39 
33 

41 
26 

46 
21 

55 
32 

49 
35 

48 
28 

52 
28 

47 

27 

52 
24 

58 
26 

64 
40 

56 
35 

55 
40 

56 
37 

46 
30 

49 
35 

51 
40 

54 
32 

48 
35 

45 
33 

47 
33 

47 
30 

49 
34 

43 
30 

41 
23 

52 
25 

58 
25 

49.2 
31.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


branon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

19 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1957 
POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.5 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

5 

4 

2 

2 

T 

2 

3.2 

3 

T 

3 

T 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.5 

2 

2.5 

1 

2.0 

3 

5.1 

6 

2.2 

6 

3 

3.8 

7 

3.0 

7 

7 

2.2 

8 

8 

JANUARY  1958 
HA  I  LEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

0.1 

2.0 

3.0 

4.0 

0.5 

0.5 

1.0 

5.0 

1.0 

0.3 

MARCH  1956 
ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

43 

O.I 

43 

T 

43 

0.3 

44 

4.3 

45 

0.3 

45 

3.5 

48 

48 

0. 1 

48 

48 

♦ 

♦ 

4.9 

48 

47 

46 

» 

3.8 

44 

43 

43 

43 

0.2 

43 

3.3 

46 

1.2 
45 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

34 

34 

3.6 

37 

0.3 

35 

34 

0.9 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

T 

32 

4.4 

36 

1.9 

34 

0.6 

33 

T 

33 

32 

31 

29 

27 

26 

1.0 

27 

0.5 

27 

0.2 

26 

24 

22 

21 

1.2 

21 

0.3 

21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


 OJH   MERIDIAN     TIME  ZONE 

I    I05TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 


D««r  Park  2  B 


Spokkii*  WB  AP        X-O-  ( 


Llbby  1  HE  RS 


B*ron  2  MW 


iTrout  Cr»«k  2  * 


Llbby  33  8SB 


Id  land  Plt^^yJ^*  I 
"s^  -O-tUugao 


.......  2  V, 


.•■Oul«  VB  AP  ^ 
UlaaoulB  2  ITNir 


IDAHO 


Corngcopl 
 -O  — 


O  Dyrkee  3 


...X 


STATION  LEGEND 
0      9      9     Pncipitatloo  only 

Pncspitation,  atoragv 
O-  -O-  Pncipitaton  aad  Temperature 

-<J>-  -(^  ftecjpitoOoD,  Temperofu/e  and  Evaporation 

Typ«oJgog«:      O  Noa-ncoiding: 
•  RecordiDg:  *  SofA  /yp** 


CkBOO  -O-  O 


\ 


NbeTHEASTERrVo»">iL.'; 


l.lb«ur  Br  l«p  St.  If  C.n^rvlll.  ArK 
„.,p„  P.r...-txp  St/I        „  , 

1  v-o^r — • 

.■l>««rl 

o 

Oetr  Flat  Dam 


O"  ralrfleUTBS 


est  YclboVBt' 


I  3     u«  -O- 


Lake 


O  8a>ha  Klwr 


l/iltn  \  .IX^    O  /I        >  1  


«dBho  rail*  CAA  AP 

£p       ^'  I  Idaho 

.....     K>,,r— L-;^A,Ns-:7--^.^ 


"l2  SSSl^ 


Aftvrthoucht  -<5>X,  ^  • 


N  ^ALLEYS 


Palrylan 


f  III   "oo^ln*  CM       1_£L  AH  iS      I      J       l^x  ' 


olio  r„  AP  "j^Bl*' 


6  mff  • 


j     southwesti:rn  \  highland|; 


Thin  r«nB  sseN  *  y  I  I 


/•            cord.  ,  O 

✓     V  1  O  1/2  'VJL  /?  I 

{HIGHLANDS;  1/2 

I — I      ^  'U 

-'  /  ttp  Border  3  " 

J..„   ±™'l[if:iil./-y^  1 

i::^."    1/2      1/2772  V...  . 


lieil.ndW.  Ken 


C.n.nd  ALOOB  tt 

o.b..llOO  «  Lo,.~  I 


ft.vlm.d  10-56'nPC-Sr 


SOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
OUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNE  1958 


d  10-56-WRPC-SP 


SOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


STATION  INDEX 


STATION 

g 
d 
g 

COUNTY 

i 

M 

M 

1 

OBSQtVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 

3 

LONG 

ELEVJ 

i 

i 

i 
b 

SPECIA 

ABCffDCEN  EXP  STATION 
AFTERTHOUOIT  MINE 
AMERICAN  FALLS   1  SK 
ANOEBSON  0AM 
AftCO   ]  NM 

OOK 
007  < 
0221 
0283 

BINGHAM 

0*<YHEe 

POWER 

ELMORE 

Btr-TE 

x: 
i: 
i: 

e 

42  57 

43  00 

42  47 

43  21 

43  40 

112  50 
116  42 

112  52 
115  28 

113  20 

4*00 
7280 
4316 
3882 

9300 

5P 

9P 
flP 
6P 

St 

5f 
Af 
8F 

9P 

S 

eXPERItCNT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

ADROHBOCK  DAH 
ASHTON   I  S 
ATLANTA  2 
ATLANTA  SUMMIT 
AVEBV  RANGER  STATION 

0441 

O470 

04«« 
0529 

ELMORE 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 
SHOSHONE 

i; 

2 
2 
IC 

43  38 

44  04 
43  48 

*3  *» 
47  15 

115  55 
111  27 
115  07 
US  1* 
US  48 

3239 
5220 
3585 
7590 
2*92 

BA 

5P 
5P 

5P 

8A 

5P 

VAS 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  STEINMANN 
MRS  FLORENCE  MALS 
US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

HALO  MOUNTAIN 
SAWICW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
eiG  CREEK  1  S 
BLACMOOT 

0»40 

066T 
OTBO 

oa>9 
oai) 

BLAINE 

KOOTENAI 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

12 
9 
fi 
11 
11 

43  39 
*7  59 
*•  21 
45  06 
43  11 

114  24 

116  33 
116  SO 

115  20 
112  23 

8700 
2070 
26*0 

44«ft 

7A 

6P 

lOA 

^A 

BP 
lOA 

NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 

BLACK^OOT  0AM 
BLISS 

eoeus  BASIN 

BOISE  LUCKY  REAK  0AM 
BOISE  MB  AlRPOffT 

092C 
1002 
1014 
lOK 
1022 

CARIBOU 

COOOING 

BOISE 

ADA 

ADA 

12 

li 

12 
2 
2 

43  00 

42  56 

43  32 

49  34 

111  43 
114  57 

tie  06 

UA  04 
UA  13 

6200 
3269 
6196 
2833 
28*2 

AP 
6P 

4P 

MIO 

6P 
VAC 

*P 
HID 

FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

BOMNERS  rERRV  1  SH 
BUHL 

BUNGALOW  RANGER  STATIOA 

BURKE  2  ENE 

BURLEV 

lOTS 

i2n 

1244 
1272 
1208 

BOUNDARY 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 
SHOSMONE 
CASSIA 

3 

12 

12 

48  41 

*2  36 
*6  38 
*7  32 
42  32 

116  19 

114  46 

115  30 
115  48 
113  47 

1812 
3500 
2250 
40*3 
4180 

5P 
5P 
3P 
4P 
8A 

9P 
9P 
3P 
*P 

ARLO  T  GRUNERUD 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFIELO 

8URLE>  fACTORv 
BURLEV  CAA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAH8RI0GE 

I2fl8 
1903 

lyti 

1360 

i4oa 

CASSIA 
CASSIA 
BONNER 
CANYON 
WASHINGTON 

12 
12 
t 

a 

12 

42  33 
*i  32 
*8  05 

43  59 

119  48 
113  46 
116  04 
UA  41 
UA  41 

*1*0 
*1*6 

2297 
2972 
2690 

MIO 
9P 

SS 
6P 

MIC 
5P 
SS 
AP 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MASH  HATER  POWER  CO 
HAROLD  M  TUCKER 
STUART  DOPF 

CASCADE  1  Nil 
CAYUSE  CRCCR 
CENTEftVILLE  ARBAUGH  RC»- 
CHALLIS 

CXlLLY  BARTON  FLAT 

1514 
1577 

\tyt 

1A01 
1671 

VALLEY 

CLEARWATER 

BOISE 

CUSTER 

CUSTER 

B 

3 
2 
11 
t 

*4  32 
46  40 

43  58 

44  30 

UA  03 
115  04 
115  51 
114  1* 
119  50 

*e60 
371* 
4300 
5171 
61*0 

«A 

5P 
5P 

6A 

6F 
9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MISS  XINIA   1  ARBAUGH 
US  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKIA  RANGER  STATION 
CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUB  0  ALENE  RS 
CON  DA 

1651 
1691 
\9il 
1050 
2071 

SHOSHONE 

OtIYMEE 

LEMHI 

KOOTENAI 

CARIBOU 

1( 
13 
11 

4 

12 

*T  00 
*2  *0 
45  07 
*7  *1 

42  43 

118  1» 
117  00 
114  21 
116  45 
111  j9 

2800 
9197 
6810 

2158 
6200 

*P 
8A 

9P 
9A 

4P 

c 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  J  WHITBV 
CALERA  MINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONWOOD 

-OTTOHWOOD    7  SW 

royNCK 

JEADWOOD  0AM 
3EADW000  SUMMIT 

2154 

2i5q 

2187 
2985 
2395 

IDAHO 
IDAHO 
AOAMS 
VALLEY 
VALLEY 

i 

12 

a 

11 

46  03 
*A  02 

*4  19 
*4  32 

116  21 
UA  23 
116  26 
115  38 
115  94 

9*11 

3800 
2996 
5375 
7000 

AP 

5P 
6P 

AP 

5P 
6P 
VAC 

s 

LOUIS  KLAPPHICH 
SABI  FREI 
PETER  E  WEST 
CLIFFORD  S  CODE 
US  SOIL  CON  SERVICE 

>eCEPT|0«  CREEK 
JEER  FLAT  DAM 
>EEfi  W31NT 
IIIIE 
>RIGOS 

2422 

2444 

2451 
257) 
2676 

KOOTENAI 

CANYON 

BOISE 

IDAHO 

TETON 

4 

12 
12 
11 
12 

47  44 

43  35 
*3  *5 
*5  33 

*3  44 

116  29 
UA  4ft 
116  OA 
115  28 
111  07 

3060 
2510 
7150 
5A10 
6097 

7P 
5P 
5P 
9A 

7P 
5t 
9P 
9A 

U  S  FOREST  SERVICE 
ROYCE  VAN  CUREN 
GEORGE  E  WYNNE 
MRS  2ILPHA  L  WEN2EL 
EDITH  STEVENS 

)UeOIS  EXP  STATION 
HIBDIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
■L«  RIVER  1  S 
WMETT  2  E 

2707 
2717 
2B'5 
2S«2 
2042 

CLARK 
CLARK 
IDAHO 

CLEARMATER 
OEM 

t 

3 
3 
2 

44  15 
*4  10 

45  49 

46  47 
43  52 

112  12 
112  13 
119  26 
UA  10 
UA  28 

5452 
5122 
9975 
2910 
2500 

9P 
MIO 
*P 

4P 

OP 

9P 
MIC 
4P 
*P 
6P 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
EMIL  KECK 
WAYNE  F  HARPER 

fAIRFIELO  RANGER  STA 
'AIRVLAWN 

-ENN  RANGER  STATION 
'ORT  MALL    INDIAN  AGENCY 
»AROEN  VALLEY  RS 

3100 
3113 
3143 
3297 
34«a 

CAMAS 
OWYHEE 
IDAHO 
a  I NGHAM 
BOISE 

12 
13 

12 

a 

43  21 

42  33 
46  OA 

43  02 

44  0* 

U4  48 
UA  58 
115  99 
112  26 
U5  55 

50A5 
*900 
1980 
**A0 
9147 

9P 
8P 
SA 
5P 
5P 

9F 
BP 
BA 
5P 
9P 

„ 

U  S  FOREST  SERVICE 
TEK  PAYNE 

U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 

MLHORE  SUMMIT  Ranch 
iLENNS  FERRY 
iOOOI*«G 

lOODING  CAA  AIRPORT 
IRACE 

3576 

3662 
3732 

CUSTER 
ELMORE 
GOODING 
GOODING 
CARIBOU 

a 

12 

i: 

12 

4*  19 

*2  57 
42  57 
42  55 
*2  35 

113  31 
115  IB 
U4  49 

114  46 
111  *4 

6600 

95A9 
969A 
5400 

7P 

HIO 
5P 

7P 

MIC 
5P 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 
E  0  STONE 

US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

■RANO  VIEH 
IRANGEVILLE 
iRASMERE 
■ROUSE 

lAlLEY  AIRPORT 

376( 
3771 

saog 

3882 
3442 

OHVHEE 
IDAHO 
OtrvHEE 
CUSTER 
BLAINE 

12 
3| 

12 
A 

12 

4?  59 
45  55 

42  23 

43  42 
43  31 

llA  06 
UA  08 
115  59 

113  37 

114  18 

23A0 
9955 
512A 
AlOO 
5322 

5P 
MIO 
5P 
5P 
AP 

5P 
HIO 
5P 
9P 
6P 

HISS  LINOA  BEAHAN 
U  S  WB  OBSERVER 
BLANCHE  PORTLOCK 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 

lAMER  4  NW 
IA2ELT0N 
HCL  CITY 
lOLLlSTER 
lOME 

3964 
414t 

4268 
4295 

JEFFERSON 
JEROME 

CAMAS 
TNIN  FALLS 

Bin-TE 

6 

12 
12 

i: 

43  58 

42  36 

43  18 

42  21 

43  47 

112  15 
114  08 
US  09 
114  95 

113  00 

4791 
4060 
9000 
4550 
4820 

5P 
5P 
5P 

5P' 

9P 
5P 
SP 
5P 
7a 

U  S  F  •  H  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COHSILL 

OAHO  CITY 

OAMO  CITY  IX  Sit 

OAHO  FALLS  2  ESE 

OAHO  FALLS  I«  SE 

DAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4442 

4*5(1 
4455 
4*56 
4*57 

BOISE 
aOISE 

BONNEVILLE 
BONNEVILLE 
BONNEVILLE 

i; 

12 
12 

*3  30 
*3  43 
43  29 
43  21 
43  31 

115  50 

116  00 
112  01 

111  47 

112  04 

5000 
*7A5 
5712 
4790 

SP 
5P 
MIO 

5P 
MIO 

H 

: 

FRED  A  PROFFER 
MRS  6ERTMA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  W  MEYERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

OAHO  FALLS  42  NW  WB 
OAHO  FALLS  4«  M  MB 

OA  VAOA 

miN  3  SE 

SUtW)  PARK  0AM 

445CI 
446( 
4*7; 
4588 
4SS8 

BIHTE 

BUTTE 

OWYHEE 

BONNEVILLE 

FREMONT 

A 

i: 

12 

43  50 
43  32 

42  01 

43  24 

44  25 

112  57 
115  19 
lU  IB 
Ul  24 

4939 

6000 
5300 
8900 

MIO 
MIO 

7P 
4P 

MIO 
MIC 

7( 

:  Hj 

s 

U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  HEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
MRS  MARY  J  FLEMING 
U  S  BUR  RECLAMATION 

ACKSON  PEAK 

EROME 

AMIAH 

ELLOGG    ^  ^ 

4612 

479: 

4831 

BOISE 
JEROME 
LEWIS 
SHOSHONE 

8 

12 

4*  03 
42  44 
4A  14 
47  32 

115  27 
114  91 

116  02 

116  oa 

U4  41 

7050 
9785 
1212 
2305 
8*21 

9P 
9A 

5P 
BA 
9A 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EHART  L  BRUGH 
IRVING  M  LASKEY 

OOSKIA 
UNA  ;  NNE 
CAOORE 

EHISTON  W8  AIRPORT 
IFTON  PUMPING  STATION 

5011 
5038 
5160 
52*1 
5279 

IDAHO 
ADA 
LEMHI 
NE2  PERCE 
BEAR  LAKE 

46  09 

43  51 

46  23 
42  07 

115  59 
U«  24 
113  22 
117  01 
lU  IS 

1261 
2689 
6100 
1413 
5926 

4P 
BP 

HIO 
5P 

*P 

8P 

MIO 

9P 

:  HJ 

E  T  6ILR0Y 

HARRY  U  GIBSON 

DONALD  B  NOBLE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

OLO  PASS 
0«MAN 

lACKAY  RANGER  STATION 

5356 
5*1* 
5462 

IDAHO 
BOISE 
CUSTER 

i 

6 

46  38 
4*  05 
43  55 

114  93 

115  98 
113  37 

9700 
3794 
5897 

5P 
5P 

VAR 
9P 
5P 

s 

H  S 

U  S  FOREST  SERVICE 

JAMES  D  CHAPMAN 

U  S  FOREST  SERVICE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


HAL  AO 

HALAO  CAA  AIRPORT 
MALTA  RAN0CR  STATION 
HAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

MC  CAIMON 
MERIDIAN  1  W 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
MULL AN  CAA 
NAMPA   2  NH 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCE  2  E 
NEI  PERCE  PASS 
OAKLEY 

OBSIDIAN  2  NNW 

OLA   9  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 


PAYETTE 
PICABO 

PIERCE  RANGER  STj 
PINE  I  N 
PLUMMER  3  WSH 

POCATELLO  2 
POCATELLO  WB  AIRI 
PORTHILL 
POTLATCH 
PRAIRIE 

PRESTON  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP 
PUNGO  CREEK 


RIGGINS  RANGER  STATION 
RIRIE  12  ESE 
RUPERT 

iTHONY 


SAIN 


RIES 


SALMON 

5AN0PO1NT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE  1  WMH 
SOLDIER  CREEK  RS 


iNGER  STATION 


SPENCER 
STIBN1TE 
STREVELL 
SUGAR 
SUN  VALLEY 

5HAN  FALLS  POWER  MOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 
TRINITY  LAKE  GUARD  ST* 
TROUTOALE  GUARD  STATIOI 

THIN  FALLS   2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE  5UG  FCT 
VIENNA  I 


i  ONEIDA 
I  ONClOA 
5561^  CASSIA 

LEMHI 
I  VALLEY 


HINIOOKA 
I  BEAR  LAKE 
BOISE 

IDAHO 
LATAH 
ELMORE 

SHOSHONE 
CANYON 

ADAMS 
LEWIS 
IDAHO 
CASSIA 
CUSTER 

GEM 

CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 
MINIDOKA 

PAYETTE 
BLAINE 
CLEARWATER 
ELMORE 
BENE HAH 

BANNOCK 

POWER 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

LINCOLN 

IDAHO 

BONNEVILLE 
MINIDOKA 
FREMONT 
BENE HAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

VALLEY 

CASSIA 

MADISON 

BLAINE 

kDA 


897e 
9069 
9119 


TETON 
OWYHEE 
ELMORE 


N  FALLS 
N  FALLS 
eUINE 

SHOSHONE 
SHOSHONE 

CARIBOU 
9698t  WASHINGTON 
LEWIS 


2*B0 
2628 
9179 
3586 
2*70 


9250 
6975 
*600 
6870 

2902 

1027 

5997 


1800 
2520 
*670 


2380 
4800 
6300 


1905 
5500 
4204 


3940 
2100 
4790 
3990 
9755 


9420 
7400 
347S 


B800 
2770 
2950 

6*30 
2120 
9990 


WNIUS  L  CDOWTMEII 
)  S  CIVIL  AERO  ADM 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Tabl 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  i 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J.  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

3S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  "Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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On  the  1st,  during  the  evening  hours,  high  winds  caused 
total  power  blackout  in  Caldwell  and  surrounding  areas  for 
17  minutes. 

On  the  afternoon  of  the  3d  heavy  rain,  accompanied  by 
lightning  and  thunder,  filled  streets  and  gutters  in  down- 
town west  Lewiston,  but  apparently  caused  little  damage. 

Friday,  the  4th,  in  Valley  County,  a  wind  of  such  ter- 
rific velocity  that  it  nearly  reached  hurricane  proportions 
struck  in  a  narrow  belt  along  the  Stibnite,  Cinnabar,  and 
lower  end  of  Profile  roads  either  bowling  over  trees  at 
roots  or  snapping  them  off  many  feet  above  the  ground. 

A  lightning  flash  Sunday  night  of  the  6th,  at  a  farm  near 
Mt .  Home,  made  a  direct  hit  on  top  of  a  stack  of  hay  and 
completely  destroyed  the  stack,  estimated  at  125  tons. 

A  good  portion  of  the  State  was  affected  by  thunderstorm 
activity  on  the  7th  and  8th.  Mr.  Ogden,  who  was  operating 
a  hay  baler  on  the  Camas  Prairie,  reported  a  bolt  of  blue 
lightning  struck  "within  hand  reaching  distance"  stopping 
his  watch  and  knocking  him  to  the  ground.  A  lightning  storm 
in  Benewah  County  caused  widespread  power  and  telephone 
service  interruptions.  A  heavy  electrical  storm  in  Nez 
Perce  County  disrupted  power  and  telephone  service,  and 
hail  up  to  an  inch  in  diameter  was  reported  at  Spalding, 
accompanied  by  a  "cloudburst"  which  lasted  10  minutes.  The 
storm  closed  Coyote  Grade  road  near  Spalding  and  a  torrent 
of  water  coursing  down  the  steep  grade  spilled  mud  and  de- 
bris onto  Lewist on-Spalding  Highway.  At  one  side  of  the 
canyon,  there  was  evidence  of  a  six-foot  wall  of  water  coming 
down  the  steep  slope.  Wheatfields  were  leveled  by  wind 
and  rain.  Lightning-set  fire  ravaged  about  60,000  acres  of 
grazing  land,  which  will  result  in  loss  of  fall  grazing  for 
sheep  in  Lincoln,  Minidoka,  Blaine,  and  Butte  Counties.  At 
Kendrick  in  Latah  County  lightning  started  a  fire  which 
destroyed  a  barn  containing  about  40  tons  of  hay. 

Nez  Perce  County,  in  the  vicinity  of  the  Lewiston  and 
Culdesac  areas,  was  hit  by  winds  up  to  35  m.p.h.  between 
8:00  and  9:00  p.m.  on  the  13th,  knocking  down  trees  and 
causing  power  outages. 

In  the  Weiser,  Payette,  and  Emraett  areas  on  the  14th, 
a  lightning  caused  fire  burned  an  undetermined  number  of 
sections  of  rangeland  before  being  controlled. 

On  July  15,  at  Coeur  d'Alene,   Idaho,  during  the  noon 
hour,   a  "twister"  coming  from  the   northeast  took  a  good- 
sized  section  of  the  roof  of  the  patio  at  the  Boosinger 
home  and  dropped  it  in  the  front  yard.     Some  iron  pipe  brac- 
ing the  roof  was  torn  up  and  others  bent . 

On  the  16th  and  17th  widespread  thunderstorm  activity 
was  prevalent  in  most  of  the  State.  Three  small  boys  were 
hit  by  lightning,  requiring  hospitalization  of  two,  in  the 
vicinity  of  Butte  City.  Gusty  winds  in  Boise  knocked  trees 
down,  one  being  toppled  against  a  residence;  three  planes 
at  a  local  airport  were  banged  around  and  hay  and  grain 
damaged  in  spots.  Near  Kamiah  a  white  fir  tree  crashed 
down  on  a  15-foot  trailer  crushing  to  death  a  mother  and 
daughter,  and  requiring  hospitalization  for  the  father  and 
small  son.  There  was  flood  and  hail  damage,  and  power  com- 
panies reported  outages  were  general.  Lightning  was  beli  wed 
to  have  started  a  fire  which  destroyed  a  shed,  garage,  and 
house  in  Caldwell.     Fire,  caused  by  lightning,  completely 


destroyed  a  machine  shed  on  a  farm  in  the  Ten  Mile  Community, 
in  the  Kuna  area.  At  Caldwell,  a  75-foot  tree  fell  onto 
a  car  smashing  the  roof  nearly  to  the  rear  doors. 

On  the  night  of  the  18th  north  central  Idaho  was  hit  by 
thunderstorms,  causing  power  and  telephone  outages,  with 
lightning  striking  a  Coeur  d'Alene  home  causing  minor  dam- 
age.    Forest  fires  as  a  result  of  the  storm  were  numerous. 

In  southern  Idaho  on  the  afternoon  of  the  24th,  extensive 
damage  was  caused  by  rain,  lightning,  and  wind.  Lightning 
set  a  small  range  fire  and  exploded  a  tree  in  the  City  of 
Pocatello.  Heavy  rain  fell  north  and  south  of  the  City. 
35,000  acres  of  rangeland  were  burned  over  in  Payette  Coun- 
ty, 65  acres  of  grain  destroyed,  and  heavier  grain  blown 
down  in  the  Emmett  area.  In  Twin  Falls  County  14  large  trees 
were  blown  over,  many  power  and  telephone  lines  were  blown 
down . 

In  northern  and  eastern  Idaho  on  the  23d  and  24th  light- 
ning set  numerous  fires.  The  St.  Joe  National  Forest  re- 
ported 10  fires,  all  small  and  less  than  one  acre.  Nez 
Perce  National  Forest  reported  numerous  small  fires.  Kendrick 
reported  the  worst  storm  in  years,  with  many  trees  blown 
down,  roofs  torn  off,  and  sheds  demolished.  Many  buildings 
and  houses  were  damaged  by  falling  trees.  The  Salmon  Na- 
tional Forest  reported  15  fires  resulting  from  severe  light- 
ning storms,  all  kept  to  a  small  acreage. 

The  southwestern  and  northern  part  of  the  State  was  hit 
by  severe  thunderstorm  activity  on  the  evening  of  the  29th. 
Twenty  forest  fires  were  sparked  by  lightning  strikes  in 
Bonner  County.  The  Sandpoint,  Hope,  Clark  Fork,  and  Sagle 
areas  suffered  power  outage  in  excess  of  three  hours.  Twen- 
ty-six lightning-caused  fires  were  reported  by  the  Boise 
National  Forest. 

Two  violent  thunderstorms  ripped  into  Payette  County 
leveling  trees,  flooding  streets,  and  pelting  the  area  with 
hailstones.  Wind  was  estimated  at  70  m.p.h.  with  an  inch  of 
rain  in  Payette  in  less  than  one-half  hour.  A  warehouses 
containing  six  new  Chevrolets  and  other  materials  and  sup-  - 
plies  was  literally  picked  up  and  dropped  again  by  high 
winds  with  estimated  damage  at  between  12  and  15  thousand 
dollars.  A  brick  wall  of  a  packing  company  collapsed  at  the 
height  of  the  storm,  dumping  several  hundred  square  feet 
of  bricks  onto  cars  and  trucks  in  an  adjoining  parking  lot. 
Total  damage  estimates  awaited  reports  from  car  owners. 
Growers  on  the  edge  of  Payette,  Idaho, reported  heavy  tree 
and  fruit  damage.  A  large  poplar  tree  blew  down  and  flat- 
tened a  garage  and  tore  part  of  the  side  off  a  house.  Part 
of  a  roof  was  torn  off  another  residence  and  rain  ruined 
furniture  and  other  furnishings.  Lightning  strikes  and  fall- 
ing trees  and  limbs  caused  power  outages  from  2-1/2  to  5 
hours.  Damage  to  a  car  in  Nampa  was  slight  when  a  large  " 
tree  split  and  fell  across  it.  A  residence  north  of  New  • 
Plymouth  was  struck  by  lightning,  damaging  a  TV  set,  com- 
pletely disintegrating  the  insulators  on  the  TV  aerial  guy 
wires.  Heavy  wind  flattened  onion  tops  and  twisted  trees 
free  of  lots  of  their  branches  and  practically  all  of  the 
apricots  in  the  Vfeiser  area.  Fruit  losses  and  sweet  corn 
damage  was  heavy.     Grain  and  alfalfa  damage  was  extensive. 

Archer  B.  Carpenter 
Meteorologist  in  Charge 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  107°  on  the  29th  at  Grand  View. 

Lowest  Temperature  27°  on  the  13th  at  Grouse. 

Greatest  Total  Precipitation  3.44  inches  at  Island  Park  Dam. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Ola  5  S. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.50  inches  on  the  30th  at  Sun  Valley. 
Greatest  Total  Snowfall   'Trace'  at  Chilly  Barton  Flat. 
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FORT   HALL   IND  AGENCY 

86 

•  6M 

48 

•  4M 

67. 

5M 

3. 

0 

93 

28 

42 

6 

20 

1 0 

0 

0 

0 

.23 

.36 

.15 

30 

•  0 

0 

0 

0 

HAMER  4  NW 

87 

•  1 

48 

•  0 

67. 

6 

0. 

3 

97 

12 

40 

3 

24 

1 2 

0 

0 

0 

.25 

•  22 

.22 

30 

•  0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

83 

.  5 

4Q 

.7 

66. 

6 

2. 

2 

92 

12 

44 

5+ 

16 

5 

0 

0 

0 

.75 

•  13 

.33 

2  0 

•  0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

86 

•  2 

48 

.6 

67. 

4 

- 

0. 

7 

95 

28+ 

38 

5 

30 

10 

0 

0 

0 

.36 

•  15 

.18 

30 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WR  R 

85 

•  0 

48 

•  0 

66. 

5 

2. 

7 

94 

28 

39 

3 

31 

6 

0 

0 

0 

.45 

•  01 

.23 

16 

■  0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

86 

•  3 

52 

.3 

69. 

3 

- 

3. 

4 

96 

28 

44 

15 

7 

9 

0 

0 

0 

.56 

.20 

.36 

30 

•  0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

81 

.7 

46 

.0 

63. 

9 

90 

17 

3  8 

5 

56 

1 

0 

0 

0 

.56 

.13 

•  38 

30 

.0 

0 

0 

0 

SUGAR 

AM 

80 

•  8 

44 

•  8 

62. 

8 

~ 

3. 

9 

87 

28+ 

40 

6+ 

74 

0 

0 

0 

0 

.72 

.09 

.26 

31 

.0 

0 

0 

DIVISION 

66.3 

2. 

4 

.  62 

.11 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

79 

•  IM 

37 

.8M 

58. 

5M 

3. 

5 

87 

28 

29 

15 

195 

0 

0 

4 

0 

.30 

•  67 

•  15 

26 

•  0 

0 

0 

CONDA 

AM 

81 

•  6 

42 

,2 

61 

9 

1. 

4 

90 

2  3 

34 

\  5 

115 

1 

0 

0 

0 

.  77 

•  1 2 

•  55 

30 

.  0 

0 

0 

DRIGGS 

AM 

78 

.5 

43 

.9 

61 

2 

- 

1. 

2 

86 

29+ 

35 

15  + 

125 

0 

0 

0 

0 

.33 

- 

.88 

•  17 

3  0 

•  0 

0 

0 

GRACE 

81 

.4 

45 

.6 

63. 

5 

3. 

8 

87 

28+ 

34 

3 

65 

0 

0 

0 

^ 

1.47 

.49 

•  89 

3  0 

•  0 

0 

1 

0 

IRWIN  2  SE 

82 

.2 

44 

.9 

63 

6 

I. 

1 

90 

28+ 

36 

15  + 

73 

2 

0 

0 

0 

.42 

.55 

•  24 

20 

•  0 

0 

Q 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

75 

.5 

42 

.9 

59, 

2 

2. 

0 

83 

12  + 

36 

13  + 

172 

0 

0 

0 

0 

3.44 

2.67 

.86 

29 

•  0 

0 

^ 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

79 

.4 

48 

•  6 

64 

0 

3. 

4 

88 

12 

43 

2  + 

50 

0 

0 

0 

0 

.45 

.28 

.23 

30 

•  0 

0 

0 

MALAD 

86 

>9 

52 

.6 

69 

8 

0. 

6 

95 

12  + 

46 

31 

0 

8 

0 

0 

0 

.32 

.67 

•  14 

23 

•  0 

0 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

88 

.1 

48 

.6 

68 

4 

97 

12 

44 

31  + 

3 

9 

0 

0 

0 

.17 

.05 

23  + 

•  0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

88 

.2 

46 

.8 

67 

5 

97 

28 

40 

15 

8 

12 

0 

0 

0 

.67 

.55 

30 

•  0 

0 

1 

0 

MONTPELIER  RS 

AM 

83 

.1 

43 

.7 

63 

4 

3. 

5 

91 

13 

36 

1 

71 

3 

0 

0 

0 

.98 

.10 

.40 

31 

.0 

0 

0 

0 

OAKLEY 

83 

.5 

50 

.7 

67, 

1 

3. 

9 

92 

28 

42 

15 

27 

2 

0 

0 

0 

.28 

.34 

.12 

23 

.0 

0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

80 

•  4 

50 

.5 

65 

5 

88 

28 

41 

4 

38 

0 

0 

0 

0 

1.09 

.52 

30 

.0 

0 

1 

0 

POCATELLO  2 

87 

•  9 

50 

.6 

69 

3 

96 

9 

41 

15 

7 

12 

0 

0 

0 

.29 

•  17 

30 

.0 

0 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

88 

>8 

48 

•  4 

68, 

6 

1. 

3 

96 

11 

43 

1 

4 

12 

0 

0 

0 

1.17 

.21 

1^05 

30 

•  0 

0 

1 

1 

SPENCER  RS 

78 

•  4 

40 

.0 

59 

2 

4. 

6 

86 

28+ 

36 

30 

171 

0 

0 

0 

0 

1  .57 

.39 

•  54 

30 

•  0 

0 

5 

1 

0 

STREVELL 

87 

•  4 

49 

.8 

68 

6 

97 

11 

40 

6 

15 

11 

0 

0 

0 

.26 

•  12 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

79 

.3 

40 

.6 

60 

0 

87 

28 

32 

2 

156 

0 

0 

1 

0 

.36 

•  14 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

64.4 

1. 

7 

.80 

.02 

.0 

No  of  Days 


Predpitcrtion 


No.  ol  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  98  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ABEROeSN  etP  STA 
AWeillCAN  F^AtLS  1  SH 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 
ARROWROCiC  0AM 

ASNTON  I  S 
AVERV  RS 

9AWICW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  S 
8LACKP00T 

BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

ROI^E  LUCKV  PEAK  DAM 
10NNERS  FERRY   1  SH 
BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BURLEY  CAA  AP 

CABINET  GORGE 
CALOWFLL 
CAMBRtDGE 
CA^CaDE  1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COeUR  D  ALENE  RS 
CON  OA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
DEAD WOOD  OAH 
DEER   FLAT  DAM 
DEER  POINT 

BIXIE 
?RIGGS 

>U80IS  EXP  STA 
>ueOIS  CAA  AP 
ELK  CITY 

ELK  PIVER  1  S 
EMMET T   2  E 

IRFIELD  RS 
■*I»VLAWN 
:ENN  RS 

fORT   MALL    INO  AGENCV 
SAROEN  VALLEY  RS 
SLENNS  FERRY 
500DING  CAA  AP 
SRACE 

SRAND  VIEW 
SRANGFVILLE 

3ROU5E 
BAILEY  *p 


NW 


iAMER 
«2ELT0N 
HILL  CITY 
10LLISTER 
10  WE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
ilDAMO  FALLS  16  SE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  *2  NW  WB 

ilOAHO  FALLS  46  W  WB 
IRWIN  2  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KAMI  AH 

KELLOGG 
KOOSK  lA 
KUNA    ?  NNE 
LEWISTON  Wfi  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN 
MACKAY  RS 
WALAD 

WALAD  CAA  AP 
WAY  RS 

MC  CALL 
MC  CAMMON 
"EPIOIAN  1  W 
MINIDOKA  OAH 
WNTPELIER  RS 

MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  NE 
MULLAN  CAA 
NAMPA  2  NW 
<*e>l  MEADOWS  RS 

«2 PERCE  2  E 
3AKLEY 

Q6SI0IAM  2  NNW 
XA  5  S 
MOFINO 

PALISADES  DAM 
9ARMA  CIP  STA 
'AUL    1  E 
^AYCTTE 
»ICAB0 

»IERCE  RS 

POCATELLO  2 

^OCATELLO  WB  AP  , 

PORTHILL 

•OTLATCM 

»R£STON  2  SE 

9RIEST  RIVER  EXP  STA 

•ICHFIELO 

)IGGINS  RS 

*IRIE    12  ESE 

JUPERT 

SAINT  ANTHO«(V 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SAWPOINT  EXP  STA 

5H0SM0NE  1  WNW 
SPENCER  RS 
STREVELL 


2.00 
1.13 


.91 
1.39 


I  3      4  I  5  I  6   ~|  8  I  9 


Day  oi  month 


I  11  I  12  ~13  I  U  I  15"   16  I  17  I  "l8~  19  I  20  I  21 


.10  .09 
.26 
.80  .21 


•oa    T  .03 


•04  .14 
.19  T 
•33  .62 


•04  .90 

•01 

•08  .06 


.08  .03 
•03  »02 


•03  .10 
T 

.16  .07 


.01     .28  .38 

T 

•30  .02 


T        T  T 


.20     T  T 


■07     .44  .02 


•  04 

•01  .51 
.08 
.09  .21 

.10  .17 


22    23  24 


•11  .06 
1.01 


25    26    27    28    29    30  31 


.14  .04 


.03  .02 

.14  T 
.05     .09  .03 


•01     ^04  T 


-  00  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10     11  12 


13  14 


15 


22    23    24    25    26  27 


28    29  30 


SUGAR 

SUN  VALLEV 
SWAN  FALLS  PH 
TETON lA  eXP  STA 
THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISEH  2  SE 

WINCHESTER  I  SE 


T  .09 
.03 

•  03  T 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


station 

Obser 
vation 
date 

Amount 
since 
last  oba. 

Snow  on 
ground 

IDA  VADA 

// 

1957 

JUL. 

5 

AUG. 

7 

15 

SEP. 

5 

35 

OCT. 

7 

90 

NOV. 

4 

1 

10 

2 

13 

05 

30 

1 

10 

1958 

JAN. 

6 

50 

31 

1 

15 

2 

MAR. 

1 

1 

15 

2 

APR. 

1 

1 

10 

0 

29 

1 

30 

MAY 

29 

25 

JUL. 

1 

2 

95 

TOTAL   .    .  . 

12 

05 

UJKMAN 

// 

1957 

JUL. 

1 

AUG. 

1 

03 

SEP. 

1 

77 

OCT. 

1 

09 

NOV. 

1 

1 

75 

DEC. 

1 

1 

90 

1958 

FEB. 

1 

9 

95 

28 

4 

15 

APR. 

1 

-  (a) 

MAY 

1 

3 

27 

Station 

Obser- 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LOWMAN  (CONTD) 

// 

1958 

JUN.  1 

3.01 

JUL.  1 

1.41 

(a)  Someone  emptied 

gage 

PUNGO  CREEK 

1957 

JUN.  5 

AUG.  5 

1.12 

OCT.  7 

2.28 

20 

.05 

NOV.  1 

.62 

15 

.52 

1 

21 

.13 

1 

DEC.  1 

.12 

T 

9 

.47 

T 

1958 

APR.  20 

11.  50 

0 

27 

1.37 

T 

MAY  10 

1.07 

0 

JTJN.  1 

1.03 

6 

.33 

PUTNAM  MTN 

// 

1957 

OCT.  25 

NOV.  29 

1.40 

1958 

JAN.  2 

.85 

4 

31 

1.25 

9 

FEB.  18 

1.30 

3 

28 

.45 

2 

Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 

last  obs. 

Snow  on 
ground 

PUTNAM  MTN 

// 

1958 

(CONTD) 

MAR. 

27 

1.20 

T 

APR. 

9 

1.20 

T 

28 

1.30 

0 

JUN. 

2 

1.  15 

30 

.80 

SOLDIER  CREEK  RS 

// 

1957 

JUN. 

30 

JUL. 

31 

.00 

SEP. 

1 

.45 

OCT. 

2 

.25 

19 

.70 

31 

.70 

NOV. 

30 

1.70 

8 

1958 

JAN. 

2 

6.25 

27 

FEB. 

2 

4.00 

40 

28 

3.55 

30 

MAR. 

31 

4.00 

26 

APR. 

29 

2.85 

18 

JUN. 

2 

1.55 

30 

2.65 

TOTAL  .   .  . 

28.65 

All  storage  gage  precipitation  records  for  this 
section  were  not  received  in  time  for  publication 
in  this  issue.  Additional  storage  gage  reports, 
if  received, will  be  published  In  the  August  issue. 


BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


-  100  - 


DAILY  TEMPERATURES  .oaho 

  JULY  19»a 


Day 

01  Monlh 

oiQtion 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EROEEN  EXP  STa 

MAK 

78 

81 

7B 

eo 

82 

88 

87 

88 

93 

■  90 

93 

92 

89 

78 

94 

85 

88 

66 

84 

86 

88 

89 

90 

82 

88 

82 

83 

92 

92 

80 

64 

89«6 

MIN 

44 

41 

44 

45 

46 

50 

46 

60 

49 

47 

49 

50 

46 

43 

49 

46 

49 

49 

55 

51 

48 

49 

50 

36 

39 

49 

4« 

57 

96 

47 

47i3 

ERICAN  FALLS  1  SW. 

MAX 

74 

75 

75 

75 

77 

87 

87 

87 

86 

91 

92 

90 

86 

90 

91 

SS 

89 

88 

85 

86 

85 

88 

90 

87 

88 

89 

83 

93 

93 

80 

89 

89>a 

MiN 

46 

46 

48 

45 

51 

45 

54 

49 

63 

53 

48 

52 

60 

56 

60 

54 

54 

56 

48 

60 

5S 

94 

58 

65 

50 

98 

91 

55 

64 

97 

48 

93.1 

lOERSnN  DAM 

MAX 

BO 

77 

75 

84 

87 

91 

86 

90 

92 

89 

96 

90 

86 

85 

92 

92 

94 

88 

86 

90 

91 

95 

94 

86 

69 

68 

96 

100 

91 

63 

89 

86*8 

MIN 

54 

55 

49 

50 

54 

54 

59 

56 

57 

55 

54 

57 

58 

64 

54 

60 

58 

50 

52 

57 

55 

56 

63 

65 

56 

96 

59 

57 

64 

96 

94 

96.1 

CO  3  NW 

MAX 

73 

68 

73 

77 

76 

84 

82 

S3 

87 

86 

90 

89 

84 

77 

83 

82 

86 

84 

83 

82 

86 

87 

86 

83 

83 

81 

83 

90 

89 

73 

62 

62.3 

MiN 

44 

49 

39 

48 

38 

44 

48 

42 

44 

43 

47 

49 

41 

47 

35 

44 

53 

45 

45 

49 

93 

45 

56 

50 

45 

56 

41 

♦9 

95 

92 

49 

4«.4 

ROWROCK  0AM 

MAX 

79 

77 

76 

84 

89 

93 

93 

89 

92 

92 

96 

91 

61 

84 

91 

94 

89 

88 

90 

90 

94 

94 

99 

91 

93 

90 

94 

101 

87 

89 

90 

89.4 

MIN 

52 

55 

50 

51 

55 

56 

61 

57 

58 

57 

57 

60 

55 

65 

63 

55 

59 

54 

55 

67 

61 

58 

69 

64 

59 

56 

59 

99 

67 

96 

99 

97.1 

HTON    1  S 

MAX 

78 

83 

72 

76 

77 

82 

75 

77 

66 

82 

85 

87 

82 

78 

91 

82 

S4 

84 

S2 

85 

83 

85 

88 

82 

86 

70 

79 

89 

89 

89 

84 

61.6 

MIN 

40 

37 

40 

42 

42 

43 

44 

43 

46 

46 

45 

42 

39 

42 

43 

44 

45 

44 

42 

41 

47 

46 

47 

46 

48 

50 

39 

40 

50 

49 

49 

43.6 

ERV  OS 

MAX 

79 

76 

75 

87 

88 

85 

84 

84 

86 

90 

93 

92 

64 

79 

86 

94 

»9 

99 

94 

91 

94 

•  5 

92 

91 

91 

89 

99 

100 

99 

81 

89 

68. S 

MIN 

46 

46 

52 

46 

46 

51 

52 

56 

49 

49 

52 

50 

55 

40 

41 

43 

43 

95 

55 

56 

91 

50 

93 

46 

48 

90 

53 

96 

98 

92 

4« 

90.0 

VVIEW  MODEL  8ASIN 

MAX 

65 

68 

70 

73 

72 

77 

76 

73 

73 

76 

77 

80 

65 

73 

74 

78 

S3 

89 

S4 

86 

91 

90 

90 

83 

81 

90 

83 

81 

89 

78 

85 

79.6 

MIN 

40 

39 

42 

51 

51 

51 

58 

54 

51 

49 

60 

60 

47 

38 

45 

43 

95 

61 

55 

58 

48 

52 

55 

50 

47 

56 

61 

91 

60 

99 

96 

90.9 

G  CREEK  IS 

MAX 

64 

60 

57 

72 

74 

80 

75 

77 

80 

80 

83 

82 

73 

74 

81 

85 

79 

75 

74 

78 

82 

84 

82 

80 

80 

77 

83 

88 

82 

72 

82 

77.3 

MIN 

28 

41 

42 

42 

33 

35 

45 

35 

35 

34 

36 

38 

36 

28 

29 

35 

44 

43 

36 

40 

32 

36 

41 

36 

35 

37 

35 

37 

48 

47 

39 

37.4 

ACKFOOT 

MAX 

85 

80 

79 

79 

89 

91 

69 

76 

7S 

82 

81 

85 

84 

90 

91 

90 

79 

SO 

77 

MIN 

47 

45 

44 

48 

51 

53 

48 

49 

46 

47 

50 

48 

91 

51 

56 

49 

94 

46 

49 

4« 

ACKFOOT  DAM 

MAX 

78 

78 

70 

70 

75 

79 

83 

80 

85 

81 

66 

86 

78 

72 

80 

79 

S2 

82 

77 

79 

89 

89 

77 

61 

72 

79 

87 

83 

70 

78 

79.1 

MIN 

33 

38 

34 

31 

31 

32 

38 

37 

37 

38 

34 

38 

41 

37 

29 

44 

37 

3S 

34 

36 

39 

42 

54 

38 

34 

34 

40 

48 

51 

36 

37.8 

ISS 

MAX 

SI 

79 

79 

82 

87 

92 

89 

91 

95 

93 

97 

95 

96 

85 

92 

95 

94 

92 

89 

91 

99 

96 

98 

91 

93 

93 

98 

99 

85 

86 

92 

90.9 

MIN 

51 

55 

46 

47 

50 

52 

61 

58 

56 

52 

53 

57 

57 

67 

52 

64 

59 

47 

49 

55 

96 

57 

64 

66 

54 

61 

98 

56 

68 

57 

94 

9S.8 

ISe   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

79 

73 

79 

84 

89 

94 

94 

91 

93 

94 

98 

96 

96 

86 

91 

90 

92 

91 

89 

92 

96 

97 

97 

94 

92 

93 

99 

102 

101 

66 

93 

91.6 

MIN 

55 

54 

56 

58 

58 

59 

63 

60 

61 

60 

61 

63 

54 

50 

55 

60 

62 

56 

58 

60 

65 

61 

66 

64 

63 

61 

61 

64 

69 

60 

61 

ti.6 

ISE   WB  AP 

MAX 

75 

77 

78 

81 

86 

92 

88 

90 

92 

90 

96 

92 

83 

82 

68 

90 

90 

87 

87 

92 

93 

99 

94 

91 

91 

02 

92 

100 

89 

87 

91 

88.7 

MIN 

52 

55 

50 

51 

58 

62 

63 

59 

63 

66 

62 

63 

57 

62 

56 

58 

60 

56 

69 

59 

63 

62 

69 

63 

62 

68 

62 

66 

66 

99 

n 

9«.3 

NNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

75 

80 

81 

82 

81 

77 

74 

77 

82 

87 

91 

99 

34 

69 

86 

92 

94 

94 

90 

92 

93 

91 

88 

90 

91 

90 

93 

89 

89 

89 

89 

64.9 

MIN 

50 

45 

54 

52 

50 

49 

51 

51 

49 

60 

62 

53 

48 

40 

43 

47 

53 

55 

53 

97 

51 

96 

54 

46 

47 

53 

92 

53 

58 

55 

99 

91.0 

ML 

MAX 

78 

78 

76 

77 

83 

87 

87 

87 

91 

92 

91 

92 

91 

62 

66 

89 

B6 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

87 

95 

94 

84 

87 

64 

91 

86. « 

MIN 

53 

56 

50 

52 

58 

56 

61 

58 

59 

61 

60 

63 

60 

68 

55 

62 

98 

56 

53 

61 

62 

64 

59 

61 

58 

58 

66 

97 

56 

96 

62 

»«.4 

NGAlOW  RS 

MAX 

75 

75 

75 

81 

84 

90 

86 

78 

87 

93 

94 

93 

89 

89 

92 

92 

91 

90 

91 

98 

92 

97 

95 

86 

89 

67.8 

MIN 

43 

49 

52 

48 

54 

54 

53 

49 

51 

53 

62 

59 

46 

44 

43 

43 

95 

51 

57 

55 

92 

56 

50 

42 

55 

94 

93 

60 

99 

96 

91.6 

RKE   2  ENE 

MAX 

69 

64 

59 

73 

75 

75 

75 

71 

75 

77 

82 

80 

74 

69 

73 

78 

83 

83 

81 

S2 

83 

81 

79 

80 

79 

78 

82 

87 

84 

79 

76 

76.7 

MIN 

35 

40 

48 

38 

44 

45 

49 

45 

45 

45 

49 

49 

46 

34 

42 

42 

49 

55 

48 

51 

47 

47 

50 

45 

46 

47 

49 

90 

51 

90 

46 

46.0 

RLEY 

MAX 

76 

81 

79 

77 

81 

89 

91 

91 

91 

94 

91 

97 

94 

95 

64 

92 

90 

95 

SO 

87 

88 

93 

95 

94 

85 

91 

90 

91 

98 

82 

89 

68.3 

MIN 

50 

54 

48 

49 

56 

54 

58 

54 

55 

59 

54 

58 

61 

58 

54 

59 

58 

56 

51 

59 

58 

59 

61 

64 

98 

59 

55 

98 

64 

98 

98 

96.6 

RLEY  CAA  AP 

MAX 

78 

75 

75 

78 

84 

91 

88 

90 

93 

89 

95 

92 

84 

92 

67 

87 

91 

77 

89 

86 

89 

89 

91 

83 

90 

86 

87 

97 

82 

83 

91 

86.3 

MIN 

47 

50 

45 

46 

54 

50 

56 

49 

52 

52 

46 

52 

58 

56 

48 

57 

56 

52 

48 

57 

54 

64 

54 

59 

56 

55 

53 

93 

59 

96 

93 

92.6 

SI  NET  GORGE 

MAX 

7* 

72 

71 

83 

85 

80 

81 

81 

82 

88 

92 

97 

83 

79 

86 

90 

95 

88 

88 

92 

93 

92 

88 

69 

89 

90 

91 

89 

87 

85 

88 

66.1 

MIN 

42 

44 

55 

51 

50 

54 

52 

55 

53 

50 

53 

53 

52 

42 

45 

47 

54 

62 

94 

57 

50 

52 

59 

50 

50 

64 

53 

94 

60 

57 

54 

92.2 

LOWELL 

MAX 

80 

80 

82 

86 

90 

92 

92 

93 

96 

94 

100 

97 

66 

86 

90 

93 

95 

90 

91 

93 

97 

99 

97 

95 

95 

90 

95 

103 

90 

90 

94 

91.9 

MIN 

50 

53 

47 

50 

53 

51 

61 

57 

54 

57 

51 

56 

66 

50 

49 

53 

58 

55 

46 

44 

55 

63 

63 

60 

55 

57 

97 

99 

67 

60 

99 

54.9 

MRRIDGE 

MAX 

79 

76 

76 

84 

86 

91 

87 

89 

92 

91 

95 

95 

82 

94 

69 

94 

94 

86 

86 

93 

99 

97 

94 

92 

91 

93 

91 

99 

97 

90 

92 

89.7 

MIN 

37 

42 

47 

42 

45 

45 

55 

49 

47 

49 

55 

61 

47 

47 

47 

46 

50 

46 

49 

47 

49 

51 

95 

50 

44 

48 

49 

47 

57 

54 

49 

48.1 

SCADE  1  NW 

MAX 

62 

66 

65 

63 

73 

76 

82 

78 

80 

82 

82 

65 

81 

72 

75 

79 

63 

81 

76 

73 

82 

84 

66 

84 

82 

81 

79 

82 

90 

81 

78 

76.2 

MIN 

38 

43 

41 

43 

45 

49 

44 

45 

46 

46 

47 

47 

43 

42 

44 

47 

43 

44 

45 

47 

46 

48 

50 

44 

46 

46 

46 

48 

50 

44 

45 

♦9.2 

ALLIS 

MAX 

70 

69 

63 

73 

78 

76 

85 

84 

85 

65 

88 

88 

63 

80 

84 

88 

84 

80 

79 

89 

85 

92 

87 

85 

89 

85 

88 

92 

91 

79 

88 

82.7 

MIN 

40 

42 

40 

48 

45 

45 

51 

47 

47 

50 

50 

52 

54 

49 

46 

50 

50 

49 

47 

90 

49 

92 

54 

53 

52 

53 

49 

54 

62 

51 

47 

4».3 

Illy  barton  flat 

MAX 

62 

60 

64 

72 

67 

76 

80 

78 

77 

76 

81 

82 

79 

79 

75 

71 

77 

79 

72 

73 

82 

79 

77 

77 

78 

78 

83 

90 

88 

70 

81 

76.3 

MIN 

41 

33 

32 

37 

40 

36 

42 

40 

38 

40 

40 

42 

49 

40 

39 

38 

43 

42 

35 

42 

42 

43 

48 

44 

41 

42 

40 

42 

50 

47 

41 

40.9 

BALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

54 

57 

51 

55 

61 

66 

72 

73 

74 

73 

71 

78 

79 

64 

66 

71 

79 

72 

72 

68 

76 

76 

81 

78 

77 

77 

72 

76 

84  73 

64 

70.6 

MIN 

34 

39 

36 

40 

38 

40 

43 

40 

43 

44 

45 

46 

44 

35 

37 

43 

44 

44 

41 

43 

42 

46 

48 

41 

45 

48 

44 

44 

53 

4« 

43 

*2.9 

EUR  D  ALENE  RS 

MAX 

76 

77 

76 

84 

87 

85 

85 

82 

86 

89 

94 

93 

86 

62 

89 

94 

98 

97 

92 

94 

99 

94 

92 

91 

93 

94 

99 

96 

9i 

90 

87 

89.3 

MIN 

45 

46 

54 

47 

51 

50 

54 

53 

53 

51 

55 

60 

52 

42 

45 

46 

47 

SO 

56 

60 

94 

96 

61 

49 

55 

58 

92 

59 

62 

57 

97 

93.1 

>NDA 

MAX 

69 

74 

77 

72 

74 

76 

79 

86 

80 

86 

83 

96 

90 

87 

75 

85 

88 

88 

85 

84 

84 

84 

86 

88 

82 

86 

70 

76 

89  86 

79 

81.6 

MIN 

35 

36 

38 

36 

40 

36 

45 

41 

41 

44 

39 

44 

41 

43 

34 

59 

43 

51 

40 

44 

42 

42 

46 

46 

40 

47 

38 

41 

50 

51 

39 

42.2 

(TTONWOOD 

MAX 

68 

66 

65 

74 

80 

82 

76 

77 

80 

62 

87 

82 

69 

75 

79 

84 

87 

89 

81 

86 

87 

86 

81 

85 

83 

83 

89 

95 

89 

81 

88 

81.0 

MIN 

47 

45 

48 

45 

45 

50 

54 

50 

48 

50 

50 

50 

45 

42 

43 

46 

50 

48 

53 

95 

46 

50 

59 

47 

50 

59 

90 

52 

62 

53 

94 

49.8 

lUNCIL 

MAX 

76 

78 

75 

78 

89 

91 

86 

90 

91 

91 

96 

93 

90 

84 

86 

94 

93 

94 

93 

94 

95 

98 

96 

94 

92 

93 

94 

IOC 

94  89 

91 

90.3 

MIN 

42 

48 

52 

52 

53 

53 

50 

53 

54 

55 

68 

58 

50 

49 

58 

60 

65 

92 

53 

95 

99 

57 

64 

58 

67 

56 

98 

60 

52 

94  90 

94.6 

:<OWOOD  DAM 

MAX 

S7 

68 

65 

75 

76 

79 

79 

78 

82 

81 

64 

83 

79 

76 

79 

82 

80 

74 

72 

82 

83 

85 

86 

61 

81 

79 

87 

81 

78 

76 

79 

78.6 

MIN 

33 

44 

41 

36 

40 

39 

44 

40 

39 

39 

39 

41 

39 

36 

36 

39 

44 

40 

38 

40 

42 

40 

43 

47 

39 

40 

41 

40 

54    49  48 

41.0 

"ER   FLAT  DAM 

MAX 

75 

77 

77 

82 

87 

88 

67 

88 

90 

88 

93 

91 

95 

92 

85 

90 

92 

86 

87 

89 

92 

92 

93 

90 

90 

88 

90 

9! 

92  8e 

88 

67.6 

MIN 

50 

50 

50 

54 

56 

52 

61 

60 

59 

60 

54 

60 

60 

54 

50 

57 

99 

56 

55 

55 

55 

56 

62 

66 

66 

60 

98 

56 

67    99  93 

96.7 

■ER  POINT 

MAX 

59 

57 

56 

64 

68 

71 

71 

70 

71 

71 

76 

74 

70 

64 

70 

72 

72 

69 

70 

74 

74 

77 

77 

72 

71 

73 

74 

81 

80    68  71 

70.9 

MIN 

44 

43 

42 

45 

51 

56 

58 

54 

61 

56 

50 

53 

47 

47 

51 

68 

53 

52 

51 

59 

59 

63 

60 

57 

59 

58 

55 

54 

94    47  57 

91.2 

X  IE 

MAX 

63 

64 

59 

69 

71 

77 

68 

74 

76 

76 

79 

78 

64 

70 

78 

83 

82 

77 

76 

79 

80 

82 

78 

79 

79 

76 

80 

84    77    78  76 

79,3 

MIN 

29 

32 

31 

38 

34 

36 

45 

36 

36 

37 

37 

38 

40 

29 

32 

34 

42 

40 

36 

40 

37 

37 

45 

35 

34 

41 

37 

36 

91 

♦3  37 

37.4 

tIGCS 

MAX 

70 

72 

71 

73 

70 

73 

79 

76 

77 

84 

95 

94 

86 

96 

69 

75 

'89 

86 

82 

78 

75 

79 

83 

86 

79 

80 

79 

7! 

86  82 

70 

78.9 

MIN 

38 

37 

36 

35 

36 

40 

45 

42 

42 

43 

45 

50 

49 

42 

35 

49 

42 

49 

40 

48 

45 

44 

50 

47 

50 

49 

50 

4J 

90    93  43 

43.9 

;bois  EXP  sTA 

MAX 

71 

72 

73 

74 

75 

80 

82 

82 

87 

81 

89 

91 

88 

75 

79 

86 

80 

78 

88 

89 

86 

84 

86 

81 

81 

88 

90  72 

80 

61.7 

MIN 

45 

52 

44 

48 

44 

49 

52 

47 

54 

52 

55 

60 

51 

47 

47 

54 

59 

56 

52 

56 

90 

53 

58 

57 

54 

59 

49 

56 

97  91 

47 

92.2 

JnOIS  CAA  AP 

MAX 

75 

77 

76 

72 

78 

83 

84 

83 

91 

86 

92 

93 

86 

73 

92 

84 

89 

86 

84 

82 

89 

90 

89 

86 

87 

78 

82 

92 

89    73  82 

83.9 

MIN 

47 

50 

43 

44 

45 

47 

54 

48 

55 

53 

54 

52 

47 

49 

49 

53 

58 

56 

47 

57 

49 

52 

97 

58 

54 

se 

45 

49     57    52  48 

91.2 

.K  CITY 

MAX 

69 

67 

65 

72 

79 

81 

77 

77 

80 

62 

85 

94 

74 

79 

83 

86 

82 

78 

82 

86 

88 

84 

82 

81 

80 

85 

91 

89     78  84 

80.3 

MiN 

39 

38 

48 

46 

38 

40 

47 

43 

41 

42 

39 

42 

34 

34 

35 

45 

47 

51 

46 

39 

39 

49 

36 

31 

34 

40 

40 

92    92  42 

41.9 

S**  R«tar«no»  Noln  ToUowing  Skstion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

 ::  


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

in 

13 

16 

17 

IB 

91 

97 

29 

30 

3! 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

74 

71 

78 

83 

83 

83 

81 

85 

86 

88 

88 

83 

75 

83 

89 

91 

9  0 

85 

86 

68 

68 

68 

87 

86 

85 

89 

93 

91 

89 

85 

84. 

MIN 

54 

4S 

50 

41 

44 

52 

53 

48 

43 

45 

48 

42 

52 

40 

43 

42 

42 

51 

54 

53 

47 

46 

48 

47 

48 

54 

48 

47 

59 

61 

44 

47  » 

EMMETT  2  E 

MAX 

94 

97 

93 

87 

98 

95 

95 

'53 

92. 

Ml  N 

48 

44 

46 

51 

59 

51 

51 

51 

52 

53 

52 

49 

48 

49 

55 

51 

52 

52 

56 

52 

57 

54 

61 

51 

66 

68 

53 

52 

52. 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

86 

86 

86 

83 

63.; 

MIN 

41 

49 

32 

40 

■39 

42 

43 

44 

45 

45 

42 

41 

42 

40 

34 

50 

47 

41 

44 

46 

46 

46 

56 

57 

53 

41 

46 

40 

45 

47 

43 

44. 

FAIRYlAWN 

MAX 

84 

83 

82 

83. 

MIN 

40 

40 

41 

45 

54 

46 

54 

49 

52 

49 

52 

51 

52 

52 

54 

69 

57 

54 

52 

42 

53 

56 

.58 

42 

45 

50. 

FENN  RS 

MAX 

91 

93 

88 

92 

94 

95 

96 

98 

96 

98 

101 

93 

96 

92. 

MIN 

45 

49 

52 

54 

49 

51 

57 

52 

52 

53 

52 

53 

50 

46 

47 

49 

47 

55 

58 

58 

57 

52 

56 

51 

49 

54 

63 

54 

^63 

58 

52 

52. 

FORT   HALL    I  NO  AGENCY 

MAX 

81 

81 

82 

86 

6  6 

90 

89 

88 

90 

87 

66 

85 

93 

91 

79 

83 

86.) 

MIN 

43 

51 

45 

43 

44 

42 

49 

45 

45 

48 

47 

50 

45 

52 

45 

53 

46 

46 

56 

62 

47 

49 

46 

58 

52 

43 

48. < 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

75 

93 

93 

90 

91 

93 

95 

97 

97 

93 

93 

94 

93 

99 

90 

86 

91 

90. 

MIN 

45 

51 

45 

45 

49 

48 

46 

49 

47 

47 

47 

49 

47 

46 

45 

47 

50 

47 

47 

48 

50 

48 

51 

56 

49 

48 

48 

50 

63 

51 

58 

48. 

GLENNS  FERRY 

MAX 

90 

95 

92 

93 

95 

94 

93 

9 1 

95 

97 

98 

86 

95 

92 

92 

100 

84 

87 

91.' 

MIN 

56 

58 

47 

50 

55 

53 

63 

59 

54 

58 

50 

53 

61 

58 

49 

5? 

55 

57 

56 

54 

63 

68 

54 

64 

52 

64 

70 

58 

66. 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

83 

92 

93 

95 

91 

9  2 

98 

84 

84 

90 

88. 

MIN 

51 

52 

45 

47 

56 

52 

65 

60 

58 

58 

53 

60 

60 

55 

55 

61 

59 

55 

52 

58 

59 

62 

62 

65 

68 

60 

60 

63 

69 

54 

56 

57. 

GRACE 

MAX 

84 

82 

80 

79 

87 

75 

81,1 

MIN 

41 

42 

34 

40 

40 

40 

44 

45 

46 

47 

44 

48 

54 

48 

38 

55 

43 

46 

42 

50 

46 

46 

4I 

54 

44 

49 

41 

46 

67 

64 

42 

45<( 

GRAND  VIEW 

MAX 

98 

96 

101 

^59 

103 

^56 

106 

107 

96.1 

MIN 

53 

52 

50 

54 

55 

55 

62 

58 

^62 

^55 

54 

60 

59 

50 

56 

55 

55 

57 

56 

63 

66 

56 

57 

68 

68 

54 

57. 

GRANGEVILLE 

MAX 

87 

90 

86 

65 

90 

94 

90 

83 

88 

83. 

MIN 

37 

48 

61 

45 

48 

51 

56 

49 

50 

52 

53 

52 

42 

43 

48 

56 

49 

54 

55 

52 

53 

58 

49 

52 

62 

54 

58 

64 

55 

53 

51. 

GRASMERE 

MAX 

71 

73 

75 

82 

89 

87 

85 

92 

91 

92 

92 

91 

85 

84 

85 

85 

85 

67 

87 

68 

79 

87 

67 

86 

96 

93 

64 

66 

85. 

MIN 

47 

48 

41 

42 

45 

49 

57 

52 

51 

53 

51 

53 

51 

49 

42 

51 

47 

49 

47 

51 

64 

52 

56 

57 

53 

52 

52 

63 

59 

68 

31 

50. 

GROUSE 

MAX 

75 

79 

85 

75. 

MIN 

37 

43 

28 

35 

34 

34 

44 

37 

36 

38 

35 

36 

27 

35 

33 

41 

42 

31 

32 

39 

40 

39 

49 

47 

38 

43 

38 

40 

46 

46 

37 

38. 

HAtLEY  AP 

MAX 

82 

82 

78 

83 

84 

84 

82 

80 

82. 

MIN 

43 

47 

38 

41 

42 

46 

46 

41 

41 

45 

42 

47 

45 

41 

45 

50 

42 

43 

39 

46 

61 

49 

52 

62 

50 

49 

50 

45 

50 

50 

42 

45. 

HAMER  4  NW 

MAX 

91 

90 

92 

93 

87. 

MIN 

42 

47 

40 

42 

41 

45 

52 

45 

48 

49 

49 

50 

41 

49 

47 

49 

48 

52 

45 

63 

46 

48 

54 

64 

54 

56 

42 

47 

51 

55 

45 

48* 

HA2ELT0N 

MAX 

85 

87 

87 

87 

90 

89 

92 

91 

86 

88 

88 

90 

92 

86. 

MIN 

50 

54 

48 

47 

49 

51 

57 

54 

53 

56 

52 

52 

55 

52 

48 

53 

53 

54 

47 

58 

54 

64 

57 

61 

58 

58 

52 

54 

65 

55 

49 

53. 

HILL  CITY 

MAX 

72 

82 

88 

83 

81 

87 

88 

91 

87 

87 

87 

84. 

MIN 

45 

48 

39 

36 

38 

40 

49 

48 

44 

44 

40 

46 

53 

41 

37 

50 

47 

45 

43 

44 

47 

44 

54 

58 

52 

51 

46 

42 

60 

47 

41 

45. 

HOLLISTER 

MAX 

83 

85 

91 

85 

85 

91 

92 

95 

91 

63 

87 

86. 

MIN 

45 

53 

46 

48 

45 

47 

48 

51 

50 

57 

53 

56 

52 

52 

41 

52 

45 

48 

46 

55 

52 

54 

57 

56 

53 

54 

49 

54 

61 

56 

50 

51. 

IDAHO  CITY 

MAX 

87 

88 

88 

67 

91 

8  2 

84. 

MIN 

45 

40 

41 

40 

44 

45 

50 

46 

48 

44 

44 

46 

44 

41 

40 

44 

49 

44 

45 

46 

51 

46 

50 

53 

46 

44 

43 

46 

59 

53 

46 

45. 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

80 

82 

83 

91 

86 

92 

82 

83 

84 

89 

88 

9  0 

90 

65 

84 

62 

90 

82 

75 

81 

83. 

MIN 

44 

47 

46 

45 

44 

45 

52 

47 

49 

50 

45 

50 

51 

48 

46 

49 

48 

53 

49 

54 

60 

51 

57 

54 

55 

53 

47 

50 

57 

56 

60 

49. 

IDAHO  FALLS   *2  NW  WB 

MAX 

89 

91 

86 

87 

83 

69 

94 

93 

87 

91 

81 

85 

95 

92 

75 

86 

86. 

MIN 

47 

48 

44 

45 

38 

46 

52 

41 

47 

51 

48 

57 

49 

49 

40 

48 

50 

51 

50 

58 

50 

48 

60 

51 

48 

56 

39 

46 

58 

50 

41 

48. 

IDAHO  FALLS  46  V  WR 

MAX 

86 

91 

93 

93 

85 

86 

88 

87 

84 

82 

88 

91 

93 

84 

88 

82 

84 

94 

88 

81 

85 

85. 

MIN 

40 

43 

39 

41 

43 

43 

52 

44 

44 

45 

46 

48 

54 

51 

46 

52 

49 

46 

48 

51 

48 

49 

60 

55 

49 

62 

47 

49 

57 

53 

45 

48. 

IRWIN  2  SE 

MAX 

80 

88 

65 

82 

90 

85 

73 

60 

82. 

MIN 

46 

42 

36 

36 

37 

42 

48 

42 

49 

42 

42 

44 

49 

42 

36 

50 

43 

50 

41 

44 

42 

47 

56 

50 

42 

48 

40 

46 

62 

54 

44 

44. 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

71 

83 

83 

81 

72 

77 

79 

61 

75. 

MIN 

36 

45 

36 

42 

38 

44 

48 

37 

46 

42 

43 

45 

36 

42 

40 

43 

48 

42 

45 

47 

45 

42 

45 

47 

43 

51 

37 

41 

46 

47 

42 

42. < 

JEROME 

MAX 

89 

92 

90 

95 

93 

87 

82 

90 

92 

89 

91 

92 

91 

91 

90 

97 

90 

88. < 

MlN 

51 

55 

49 

47 

54 

53 

61 

57 

57 

56 

50 

55 

59 

55 

50 

60 

54 

51 

50 

57 

56 

67 

59 

59 

67 

61 

69 

55 

55 

56 

52 

55. 

KELLOGG 

MAX 

83 

94 

87 

76 

87 

93 

91 

92 

91 

91 

96 

65 

86.! 

MIN 

42 

49 

55 

47 

52 

55 

58 

53 

52 

52 

54 

56 

58 

45 

47 

48 

54 

63 

57 

59 

51 

52 

56 

52 

51 

58 

56 

56 

62 

56 

53 

53. 

KOOSKIA 

MAX 

79 

78 

92 

93 

98 

90 

83 

95 

100 

1 04 

92. 

MIN 

54 

54 

55 

53 

50 

53 

59 

53 

53 

53 

52 

55 

54 

46 

46 

51 

56 

56 

68 

56 

54 

55 

57 

49 

49 

57 

^54 

59 

68 

57 

50 

54. 

KUNA  2  NNE 

MAX 

88 

88 

88 

93 

90 

81 

83 

87 

92 

90 

92 

94 

93 

95 

91 

92 

92 

93 

100 

90 

88 

91 

86. ( 

MIN 

46 

52 

45 

48 

51 

52 

52 

51 

51 

50 

53 

51 

48 

45 

52 

63 

64 

57 

60 

69 

58 

52 

62 

55 

54 

64 

56 

51 

52.3 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

92 

91 

93 

99 

95 

83 

85 

90 

95 

99 

9 1 

96 

96 

9  5 

95 

94 

94 

99 

103 

96 

92 

91  a4 

MIN 

46 

56 

56 

51 

56 

59 

60 

57 

58 

62 

63 

65 

60 

50 

53 

56 

62 

62 

61 

63 

60 

61 

64 

67 

60 

69 

66 

66 

67 

62 

60 

59«( 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

83 

S3 

82 

62 

78 

79 

82 

76 

76 

81 

75 

76 

66 

83 

72 

75 

79t4 

MIN 

43 

43 

45 

45 

51 

46 

48 

47 

49 

53 

48 

49 

52 

52 

46 

57 

47 

56 

46 

51 

48 

47 

48 

54 

49 

48 

45 

46 

50 

54 

45 

48l( 

LOWMAN 

MAX 

92 

90 

85 

89 

88 

82 

83 

90 

91 

94 

93 

68 

69 

89 

96 

67 

61 

86 

86.4 

MIN 

36 

44 

37 

39 

41 

39 

45 

40 

39 

38 

37 

39 

37 

38 

42 

44 

40 

41 

39 

45 

43 

49 

42 

39 

44 

45 

60 

60 

41.! 

MACKAY  RS 

MAX 

85 

79 

85 

60 

84 

85 

85 

82 

86 

83 

61 

89 

69 

74 

80 

81. i 

MIN 

J7 

47 

38 

43 

41 

45 

44 

42 

44 

46 

48 

50 

49 

46 

40 

42 

52 

49 

46 

51 

50 

48 

57 

48 

50 

55 

40 

46 

57 

50 

46 

46.1 

■lALAO 

MAX 

68 

83 

88 

86 

88 

87 

85 

86 

85 

86 

93 

64 

76 

85 

86. ( 

MIN 

49 

53 

50 

48 

48 

50 

51 

51 

54 

57 

52 

55 

52 

55 

51 

62 

50 

51 

50 

56 

52 

53 

54 

59 

64 

53 

53 

51 

66 

54 

46 

52.( 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

91 

96 

89 

88 

89 

90 

69 

88 

89 

87 

67 

96 

88 

60 

64 

88.; 

MIN 

44 

52 

47 

47 

45 

47 

46 

48 

51 

53 

48 

49 

44 

56 

45 

56 

44 

46 

46 

53 

49 

48 

51 

57 

60 

45 

49 

47 

52 

50 

44 

4e*fl 

MAY  RS 

MAX 

90 

83 

85 

9  0 

89 

92 

75 

82.3 

MIN 

37 

40 

38 

39 

37 

40 

46 

40 

41 

43 

43 

49 

50 

45 

40 

42 

45 

44 

40 

45 

43 

46 

46 

46 

49 

47 

46 

45 

50 

48 

44 

43. ( 

MC  CALL 

MAX 

64 

62 

81 

84 

83 

82 

82 

83 

81 

65 

8  S 

83 

62 

60 

62 

88 

79.3 

MIN 

34 

44 

42 

46 

45 

45 

54 

44 

45 

48 

48 

48 

43 

42 

48 

47 

48 

44 

46 

46 

47 

47 

56 

48 

44 

51 

46 

48 

66 

57 

46 

46.« 

MC  CAMHON 

MAX 

83 

89 

87 

90 

85 

88 

86 

90 

93 

90 

96 

93 

38 

83 

90 

90 

88 

88 

87 

86 

89 

92 

90 

84 

90 

65 

66 

97 

86 

76 

65 

68.2 

MIN 

44 

49 

47 

43 

42 

42 

41 

45 

46 

48 

46 

46 

56 

54 

40 

48 

44 

43 

42 

51 

50 

48 

52 

51 

45 

52 

46 

47 

54 

46 

43 

46.1 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

76 

76 

77 

81 

87 

91 

90 

89 

92 

91 

96 

95 

91 

83 

87 

89 

90 

88 

87 

90 

92 

96 

95 

94 

92 

90 

91 

97 

97 

67 

91 

89.2 

MIN 

50 

53 

48 

50 

52 

54 

59 

54 

54 

56 

55 

55 

55 

50 

47 

50 

57 

53 

54 

57 

58 

64 

62 

59 

55 

54 

58 

58 

66 

59 

55 

54.4 

See  Relerence  Notes  Following  Stxstion  tnda 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

« 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

7fl 

76 

74 

80 

80 

87 

89 

88 

91 

91 

92 

93 

88 

81 

85 

88 

86 

86 

82 

83 

87 

90 

92 

89 

66 

86 

86 

99 

82 

82 

82 

89* 

6 

MIN 

5B 

57 

48 

52 

54 

60 

54 

59 

" 

58 

59 

56 

64 

61 

57 

59 

49 

60 

60 

61 

63 

64 

56 

60 

60 

64 

96 

'* 

97  • 

3 

MONTPELIER  OS 

MAX 

75 

81 

83 

78 

78 

80 

84 

86 

85 

90 

86 

90 

91 

84 

79 

82 

86 

86 

B4 

83 

89 

84 

88 

83 

81 

84 

79 

79 

89 

87 

72 

83  • 

1 

MIN 

3ft 

39 

40 

39 

39 

44 

42 

42 

44 

45 

40 

53 

47 

40 

49 

*' 

44 

*^ 

43  • 

7 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

75 

74 

69 

79 

85 

86 

85 

82 

85 

88 

92 

92 

82 

80 

86 

92 

99 

89 

85 

89 

91 

90 

87 

90 

87 

90 

93 

98 

96 

86 

88 

86< 

6 

MIN 

45 

48 

50 

48 

64 

59 

61 

" 

41 

47 

91 

60 

58 

69 

50 

'* 

65 

" 

68 

56 

93. 

7 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

■«AX 

75 

82 

81 

81 

88 

91 

96 

92 

93 

96 

94 

99 

99 

61 

88 

90 

96 

96 

91 

91 

94 

96 

99 

100 

90 

94 

93 

103 

93 

89 

91. 

7 

UN 

48 

54 

47 

49 

49 

54 

58 

68 

59 

64 

" 

50 

50 

49 

58 

53 

60 

50 

99 

58 

61 

62 

'* 

96 

" 

58 

" 

94. 

2 

mullan  caa 

MAX 

74 

65 

61 

76 

79 

82 

81 

78 

83 

86 

89 

80 

72 

69 

78 

64 

86 

87 

B4 

86 

89 

89 

87 

87 

84 

84 

89 

94 

79 

79 

84 

81. 

6 

MIN 

36 

43 

43 

40 

47 

5 1 

47 

54 

43 

39 

46 

54 

56 

52 

49 

9 1 

92 

92 

49 

50 

62 

53 

** 

49 

48. 

8 

NAMPA    ?  NW 

■lAX 

74 

77 

78 

80 

84 

88 

93 

90 

91 

92 

92 

95 

95 

89 

84 

88 

91 

93 

88 

89 

95 

97 

96 

93 

93 

99 

BB 

89 

89.4 

48 

54 

61 

56 

63 

49 

62 

69 

56 

56 

58 

97 

" 

63 

68 

67 

55 

5 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

ft4 

71 

75 

69 

77 

82 

86 

84 

81 

91 

86 

73 

74 

83 

89 

88 

87 

79 

80 

84 

86 

89 

89 

80 

77 

88 

89 

78 

86 

81. 

1 

MIN 

3? 

44 

38 

39 

39 

39 

42 

41 

" 

36 

40 

43 

*' 

*' 

36 

*' 

39 

*' 

*' 

41 

4 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

71 

69 

66 

76 

81 

82 

75 

80 

82 

84 

87 

83 

72 

75 

81 

89 

81 

81 

84 

87 

85 

89 

83 

83 

86 

89 

93 

88 

80 

86 

81 

4 

MIN 

4(1 

52 

52 

50 

49 

54 

56 

50 

54 

" 

54 

46 

48 

62 

58 

60 

54 

65 

53 

64 

68 

58 

52 

9 

OAKLEY 

MAX 

77 

73 

74 

75 

81 

85 

86 

85 

89 

86 

89 

88 

82 

76 

82 

86 

66 

83 

84 

83 

89 

87 

90 

83 

84 

85 

84 

92 

8! 

60 

89 

83 

6 

MIN 

46 

45 

44 

46 

45 

54 

58 

50 

48 

42 

46 

46 

50 

7 

OnSIDUN   ?  NNW 

MAX 

63 

65 

59 

60 

58 

62 

68 

70 

72 

84 

76 

80 

81 

77 

76 

76 

73 

74 

76 

79 

79 

78 

80 

79 

78 

77 

81 

69 

70 

74 

73 

1 

MiN 

34 

38 

32 

36 

" 

34 

36 

30 

28 

29 

33 

32 

32 

30 

33 

34 

34 

" 

'* 

41 

'* 

33 

6 

OLA   5  S 

MAX 

77 

76 

80 

80 

89 

«0 

92 

90 

92 

90 

96 

92 

90 

87 

89 

90 

92 

93 

90 

92 

93 

99 

99 

93 

93 

93 

92 

97 

92 

88 

90 

89 

9 

MIN 

49 

50 

43 

*^ 

43 

60 

48 

50 

47 

50 

50 

92 

93 

49 

50 

54 

*' 

** 

49 

80 

90 

48 

6 

OOOFINO 

MAX 

84 

84 

77 

90 

94 

94 

91 

92 

93 

96 

100 

94 

6^ 

87 

94 

99 

102 

95 

93 

97 

99 

98 

99 

98 

96 

97 

100 

104 

97 

93 

96 

94 

2 

MIN 

45 

56 

^' 

53 

" 

68 

61 

56 

68 

54 

61 

96 

96 

99 

53 

'* 

60 

68 

59 

'* 

55 

9 

PALISADES  DAM 

MAX 

7S 

79 

73 

71 

74 

79 

79 

80 

86 

82 

86 

86 

83 

83 

81 

84 

84 

81 

77 

79 

81 

87 

84 

79 

79 

76 

SB 

86 

66 

76 

80 

4 

MIN 

47 

44 

'■^ 

54 

44 

54 

59 

50 

54 

60 

56 

63 

*^ 

51 

98 

" 

90 

50 

5 

PARMA    E«P  STA 

MAX 

78 

79 

78 

86 

91 

94 

95 

94 

95 

94 

98 

98 

96 

85 

90 

96 

94 

94 

94 

96 

99 

96 

94 

92 

94 

100 

95 

92 

6 

MIN 

48 

58 

64 

58 

59 

63 

68 

6< 

99 

66 

3 

PAUL   1  E 

MAX 

71 

76 

75 

75 

77 

84 

84 

84 

85 

87 

85 

91 

85 

81 

80 

87 

85 

89 

76 

80 

81 

88 

90 

89 

82 

90 

86 

8! 

92 

76 

82 

83 

2 

MIN 

47 

49 

45 

46 

56 

50 

54 

60 

61 

7 

PAYETTE 

MAX 

78 

82 

78 

86 

90 

94 

90 

91 

95 

94 

97 

96 

90 

86 

91 

92 

89 

96 

98 

99 

96 

95 

95 

94 

96 

101 

96 

91 

94 

92 

3 

MIN 

49 

52 

49 

50 

53 

64 

60 

56 

56 

58 

59 

49 

52 

60 

56 

57 

54 

62 

66 

66 

56 

60 

99 

3 

PICAPO 

MAX 

76 

72 

75 

78 

80 

84 

83 

82 

89 

86 

88 

87 

80 

80 

86 

88 

78 

73 

76 

69 

71 

87 

92 

84 

8C 

87 

89 

92 

9C 

76 

83 

82 

0 

M I  N 

44 

52 

39 

40 

41 

46 

44 

45 

" 

46 

43 

50 

47 

45 

46 

46 

*' 

47 

0 

PIERCE  RS 

MAX 

7? 

73 

71 

78 

83 

83 

83 

81 

84 

85 

88 

88 

83 

76 

85 

92 

91 

84 

87 

90 

89 

88 

88 

87 

86 

89 

9i 

93 

87 

86 

86 

0 

36 

42 

47 

50 

47 

4 

POCATELLO  2 

MAX 

82 

83 

78 

81 

84 

89 

91 

91 

96 

91 

96 

95 

85 

80 

89 

90 

90 

88 

87 

88 

89 

94 

92 

86 

90 

94 

86 

84 

87 

87 

9 

MIN 

43 

49 

45 

43 

48 

48 

50 

61 

54 

47 

67 

46 

'* 

6C 

50 

6 

POCATELLO  WP  AP 

MAX 

79 

80 

77 

78 

82 

89 

90 

89 

94 

90 

94 

94 

85 

77 

86 

66 

92 

88 

85 

89 

89 

91 

92 

83 

8< 

83 

84 

96 

6< 

78 

85 

86 

3 

MIN 

47 

49 

47 

47 

47 

48 

54 

63 

55 

48 

61 

" 

63 

68 

'* 

" 

52 

3 

PORTHILL 

MAX 

73 

75 

83 

83 

78 

80 

75 

77 

82 

89 

93 

88 

83 

86 

86 

92 

94 

95 

90 

95 

96 

93 

89 

91 

86 

91 

94 

92 

89 

88 

90 

8«.g 

MIN 

50 

48 

45 

50 

50 

64 

46 

50 

*' 

49 

61 

42 

43 

46 

62 

59 

54 

49 

" 

" 

" 

91 

■  0 

POTlATCH 

MAX 

77 

75 

72 

82 

87 

85 

83 

83 

85 

88 

92 

90 

86 

80 

86 

92 

94 

90 

89 

92 

92 

91 

88 

91 

90 

91 

94 

99 

83 

7S 

86 

86.6 

MIN 

41 

44 

49 

43 

47 

52 

49 

49 

36 

*^ 

44 

47 

58 

68 

56 

50 

62 

62 

6C 

49 

i7 

PRESTON  2  SE 

MAX 

85 

67 

87 

88 

85 

87 

92 

90 

94 

92 

96 

96 

92 

89 

89 

91 

91 

88 

87 

87 

89 

93 

88 

68 

88 

88 

87 

93 

92 

79 

81 

BB 

■  8 

MIN 

43 

46 

45 

46 

45 

45 

50 

60 

46 

48 

45 

48 

•  4 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

71 

77 

77 

80 

81 

79 

78 

77 

76 

86 

90 

89 

82 

88 

87 

91 

92 

92 

88 

91 

92 

90 

90 

89 

BE 

89 

91 

89 

81 

84 

86 

89 

•  5 

MIN 

43 

40 

52 

48 

45 

53 

48 

48 

46 

46 

60 

48 

43 

45 

50 

^' 

46 

49 

45 

49 

48 

49 

47 

>8 

RICHFIELD 

MAX 

78 

75 

73 

77 

82 

86 

84 

85 

88 

88 

90 

88 

86 

80 

86 

87 

86 

86 

82 

B2 

86 

89 

89 

86 

86 

67 

89 

92 

9( 

7( 

84 

84 

■  6 

MIN 

40 

51 

48 

45 

52 

44 

56 

56 

54 

53 

50 

52 

44 

5 1 

56 

53 

48 

** 

50 

50 

60 

59 

90 

66 

60 

60 

61 

.7 

RIGGINS  RS 

MAX 

77 

76 

74 

82 

89 

94 

93 

90 

90 

92 

97 

94 

89 

82 

89 

94 

96 

92 

94 

94 

98 

98 

96 

95 

94 

94 

99 

104 

9i 

9< 

91 

•  8 

Ml  N 

46 

55 

56 

56 

56 

58 

64 

58 

60 

56 

64 

59 

61 

62 

61 

63 

64 

66 

68 

60 

64 

68 

•  9 

RUPERT 

MAX 

78 

78 

75 

80 

84 

87 

89 

87 

90 

92 

90 

95 

90 

9C 

81 

Be 

87 

91 

82 

84 

86 

89 

90 

93 

8: 

89 

86 

BB 

97 

It 

82 

86 

i6 

MIN 

50 

51 

46 

43 

50 

49 

50 

54 

56 

68 

55 

66 

48 

56 

60 

59 

99 

63 

54 

iO 

SAINT  »NTMONY 

MAX 

75 

80 

73 

72 

8C 

82 

80 

82 

87 

84 

8e 

88 

79 

75 

81 

84 

90 

86 

80 

83 

82 

86 

86 

81 

84 

74 

86 

87 

86 

72 

79 

81 

i7 

MIN 

39 

42 

42 

43 

38 

42 

43 

45 

46 

46 

45 

43 

48 

*^ 

50 

50 

49 

'* 

46 

** 

46 

■  0 

SAINT  MARIES 

MAX 

76 

76 

73 

81 

84 

84 

82 

83 

86 

86 

92 

91 

84 

77 

85 

92 

93 

93 

89 

89 

90 

91 

90 

88 

8< 

89 

94 

100 

91 

8( 

90 

87 

■  1 

MIN 

41 

46 

53 

43 

42 

51 

52 

49 

49 

43 

49 

66 

48 

'* 

49.3 

SALMON 

"AX 

75 

64 

72 

78 

83 

84 

80 

86 

85 

8S 

93 

93 

76 

77 

85 

92 

89 

88 

80 

90 

93 

93 

88 

94 

91 

84 

94 

9e 

81 

82 

91 

89 

■  6 

M I N 

37 

47 

45 

45 

38 

45 

42 

4C 

44 

50 

*' 

5^ 

47 

•  1 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

73 

75 

75 

79 

79 

76 

75 

78 

78 

8! 

91 

88 

80 

77 

82 

89 

91 

89 

68 

91 

91 

90 

87 

86 

Bi 

Be 

91 

81 

8! 

84 

87 

83 

■  8 

MIN 

44 

48 

54 

50 

5] 

60 

4! 

4< 

43 

44 

66 

61 

90 

5j 

5  C 

90 

•  9 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

86 

78 

78 

83 

90 

91 

91 

9! 

95 

9; 

91 

95 

81 

86 

92 

91 

99 

92 

89 

90 

98 

101 

97 

92 

9i 

94 

93 

103 

96 

89 

90 

91 

.3 

MIN 

5? 

50 

45 

48 

61 

50 

55 

61 

54 

*' 

6C 

6C 

63 

56 

•  9 

SPENCER  RS 

MAX 

71 

71 

69 

66 

72 

77 

76 

76 

81 

78 

85 

84 

73 

77 

1  79 

83 

82 

79 

79 

80 

84 

83 

82 

80 

7« 

83 

8e 

84 

61 

78 

78.4 

MIN 

42 

42 

38 

3J 

37 

38 

37 

42 

42 

42 

41 

°0 

43 

42 

1  ^2 

1 

41 

41 

41 

40 

40 

39 

46 

39 

39 

39 

38 

38 

40 

.0 

STREVELL 

MAX 

83 

79 

77 

77 

60 

89 

91 

89 

94 

90 

97 

-96 

91 

66  88 

an 
89 

87 

88 

83 

84 

87 

91 

90 

89 

88 

ee 

87 

93 

91 

9t 

84 

87.4 

MIN 

4? 

4^ 

44 

47 

41 

40 

54 

46 

48 

50 

56 

63 

44 

49 

47 

48 

** 

60 

90 

98 

*' 

64 

*' 

49 

•  8 

SUGAR 

MAX 

70 

70 

71 

74 

78 

81 

82 

82 

82 

84 

87 

87 

78 

79 

81 

84 

■84 

87 

SO 

83 

83 

87 

87 

83 

71 

74 

87 

81 

81 

74 

80 

■  8 

MIN 

40 

40 

40 

4r 

41 

40 

6  0 

43 

42 

41 

44 

45 

42 

42 

44 

46 

46 

45 

46 

46 

*^ 

50 

49 

42 

** 

'* 

** 

4! 

44 

•  8 

SUN  VALLEY 

MAX 

70 

69 

65 

72 

72 

79 

79 

78 

81 

81 

85 

86 

8; 

79 

78 

92 

82 

81 

76 

76 

80 

84 

87 

82 

84 

8< 

81 

81 

87 

69 

7« 

79 

.3 

MIN 

35 

39 

3 1 

3< 

35 

34 

39 

36 

36 

" 

34 

31 

35 

41 

36 

*' 

42 

39 

36 

" 

48 

43 

38 

36 

•  8 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

81 

84 

82 

87 

94 

97 

96 

95 

98 

97 

101 

99 

97 

87 

94 

95 

99 

92 

93 

95 

99 

102 

102 

98 

97 

94 

100 

106 

106 

93 

98 

99 

.4 

MIN 

57 

56 

55 

59 

61 

60 

68 

68 

65 

67 

60 

70 

65 

6! 

59 

65 

64 

61 

60 

63 

64 

64 

73 

68 

62 

68 

67 

63 

71 

63 

60 

6J.6 

TETONIA  EXP  STA 

''AX 

72 

76 

70 

70 

75 

78 

78 

79 

84 

86 

85 

85 

81 

77 

77 

79 

85 

81 

78 

75 

81 

85 

86 

79 

79 

81 

76 

87 

89 

71 

77 

79 

.3 

MIN 

36 

32 

37 

35 

34 

42 

40 

39 

38 

40 

43 

40 

38 

40 

33 

43 

40 

43 

40 

43 

41 

42 

90 

45 

38 

46 

35 

44 

49  62 

40 

40 

.6 

THREE  CREEK 

MAX 

Ta 

68 

73 

81 

83 

85 

85 

86 

90 

87 

88 

87 

89 

83 

81 

84 

83 

75 

80 

81 

83 

86 

88 

77 

S9 

89 

89 

9] 

B« 

80 

85 

83 

•  3 

MIN 

37 

44 

33 

39 

41 

43 

41 

38 

37 

39 

40 

39 

35 

33 

32 

40 

37 

33 

33 

34 

36 

39 

40 

52 

37 

37 

37 

39 

57  36 

42 

38 

.7 

-  103  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY 


Station 

Day 

Ol  Month 

0) 
Ol 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

TWIN  POLLS  7  NNE 

M4X 
MIN 

83 
1.1 

79 
53 

78 
46 

81 

50 

88 
52 

91 
49 

91 

58 

91 
53 

95 
52 

93 
55 

95 
52 

95 
54 

90 
57 

83 
54 

92 

46 

91 

56 

95 

53 

91 
53 

88 
47 

69 
60 

92 
55 

94 

53 

95 
56 

93 
62 

92 
56 

90 
62 

92 
55 

96 
54 

95 
68 

84 
55 

90 
49 

TWIN  CfiLLS  3  SE 

MAX 

T. 

50 

81 
55 

72 
50 

80 
50 

81 

50 

88 
47 

88 
47 

89 
55 

88 
51 

91 
58 

90 
53 

95 
54 

94 
58 

85 
55 

63 
47 

57 

88 
51 

95 
53 

85 
48 

87 
52 

69 
53 

92 
54 

92 
56 

95 
59 

67 
54 

93 
60 

91 
55 

90 
53 

97 
67 

84 
54 

67 
50 

87»8 
53>4 

W4LL4Ce 

"AX 

7J 
37 

70 
49 

68 
47 

81 
41 

83 
46 

79 
49 

83 
51 

76 
48 

80 
47 

84 
47 

66 
49 

80 
51 

70 
48 

75 
39 

80 
43 

87 
42 

90 
49 

66 

56 

62 
52 

84 
54 

89 
49 

86 

48 

64 
52 

86 
49 

83 
47 

65 
50 

67 

50 

91 
52 

77 

57 

60 
63 

83 
48 

81.5 
48i7 

WALLACE  WOnnLAMO  f4BK 

MAX 
MIN 

59 
39 

72 
43 

70 
49 

78 
50 

77 
47 

81 
46 

85 
49 

66 

40 

74 
41 

81 

42 

86 
46 

90 
54 

68 
53 

85 
55 

69 
48 

90 
48 

88 
52 

86 
48 

87 
47 

65 

50 

67 

50 

91 
51 

93 
57 

61 
56 

61 
49 

63.0 
48.6 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

80 
53 

79 
49 

84 
48 

84 
50 

88 
53 

92 
54 

9 1 

55 

92 
56 

91 
56 

91 

56 

95 
56 

94 
59 

92 
61 

87 
50 

07 
49 

92 
52 

9* 

61 

92 
55 

91 

56 

98 
56 

96 
56 

93 

55 

93 
62 

92 
57 

93 
54 

55 

56 

55 

69 

59 

54 

91.0 
55.5 

wi«che';ter  1  SE 

MAX 
MlN 

67 

36 

67 

46 

63 
49 

72 
46 

76 
45 

80 

50 

78 
54 

76 
52 

79 
48 

81 
49 

85 
49 

81 
54 

79 
51 

73 
40 

78 
40 

84 
44 

86 

50 

82 
53 

60 
54 

83 
54 

65 
49 

85 

49 

84 

53 

84 
44 

83 
50 

63 
55 

86 
62 

93 
52 

91 
62 

84 

50 

84 

50 

60.5 
49.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otanoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.18 

.12 

.27 

.31 

.34 

.32 

.36 

.35 

.39 

.38 

.49 

.81 

.28 

.28 

.30 

.36 

.34 

.38 

.38 

.39 

.26 

.20 

.21 

.35 

.41 

.18 

.29 

.36 

.18 

.17 

9.88 

WIND 

32 

39 

80 

37 

50 

20 

4 

96 

49 

49 

52 

66 

266 

76 

20 

49 

49 

91 

69 

80 

79 

15 

15 

56 

33 

103 

22 

20 

97 

32 

52 

1798 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.17 

.25 

.26 

.26 

.27 

.46 

.27 

.25 

.29 

.33 

.35 

.37 

.28 

.24 

.27 

.29 

.21 

.36 

.29 

.25 

.27 

.32 

.36 

.30 

.32 

.29 

.25 

.34 

.19 

.25 

B  8.90 

WIND 

* 

33 

35 

26 

17 

19 

33 

33 

19 

27 

36 

29 

35 

34 

31 

20 

17 

36 

25 

27 

19 

28 

12 

28 

21 

29 

28 

24 

24 

26 

21 

792 

LI ETON  PUMPING  STA 

EVAP 

.24 

.30 

.29 

.25 

.30 

.26 

.30 

.30 

.29 

.33 

.26 

.35 

.50 

.27 

.26 

.30 

.33 

.41 

.34 

.20 

.22 

.25 

.23 

.17 

.23 

.28 

.19 

.28 

.30 

.14 

.19 

8.46 

WIND 

31 

48 

48 

31 

82 

29 

49 

36 

22 

42 

32 

52 

74 

42 

48 

100 

53 

67 

51 

28 

38 

32 

29 

47 

27 

52 

36 

37 

53 

51 

24 

1391 

UINIOOKA  DAU 

EVAP 

.27 

.33 

.24 

.38 

.34 

.50 

.44 

.44 

.45 

.42 

.39 

.53 

.66 

.38 

.44 

.36 

.51 

.41 

.35 

.46 

.33 

.46 

.38 

.34 

.36 

.43 

.41 

.37 

.42 

.14 

.33 

12.27 

WIND 

80 

90 

120 

100 

140 

90 

120 

90 

110 

90 

80 

100 

230 

100 

140 

80 

130 

160 

100 

130 

100 

100 

80 

120 

100 

120 

120 

60 

170 

100 

90 

3440 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.25 

.06 

.09 

.  11 

.40 

.30 

.25 

.25 

.28 

.25 

.26 

.  57 

.46 

.25 

.31 

.32 

.34 

.33 

.29 

.31 

.40 

.20 

.40 

.39 

.36 

.37 

.35 

.37 

.37 

.32 

.32 

9.53 

WIND 

42 

25 

29 

41 

30 

39 

47 

50 

39 

24 

37 

121 

131 

39 

39 

25 

33 

60 

58 

38 

33 

40 

51 

45 

52 

58 

44 

40 

55 

68 

42 

1475 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.41 

.35 

.29 

.32 

.29 

.36 

.51 

.33 

.44 

.45 

.49 

.52 

.54 

.41 

.35 

.25 

.39 

.  57 

.38 

.25 

.31 

.35 

.41 

.30 

.35 

.02 

.23 

.30 

.43 

.08 

.34 

11.02 

WIND 

117 

87 

88 

102 

112 

145 

114 

100 

202 

214 

183 

200 

106 

93 

119 

115 

164 

139 

113 

133 

120 

222 

187 

112 

161 

127 

146 

167 

180 

60 

100 

4228 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

1 
> 
« 
& 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  HST 

11:00A  MSI 

5:  OOP  MST 

11: OOP  MSI 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

22 

6.9 

47 

SE 

16 

61 

39 

25 

45 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

90 

2.3 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

7.3 

29(1 

SSW 

13 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

8.1 

31i 

SSW 

24 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

63 

39 

22 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

2.5 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

16 

11.0 

41 

W 

2 

63 

33 

23 

42 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

87 

3.2 

<f    MAX  I  MOM  HOURLY  AVERAGE. 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


-O-       "lil»«ll-0-_^   "•rldl»|i*i  I  trouta.l, 
■  tL        '  K>    'S'  <^|Bo1ii»  LP 

1 1  NSOufTHWEST 


"•••rlll.-O- 

 [/Sl. 


-f>cinu 

1 1  TftlrylavD 


Ir 


-O  "c  Ovraltt  28  ]i 


■^"^  ✓  I  ;"ld«ho  All.  CA»7*P  o^v  \  I 
111.  «  w  n>||^  r-i       I  |@[  //  sin.  12  f^\^^ 

IVE^^Jj  '  >^^<.  r.ii.  2  ESF. 


PLAINS    -o-y"""T'  [ 


S.^v  Ol.nii.  P.rrT  (CJ     |         sl>o.t.oi>.  I  '  1  »7      'S?^  ■ilTACX^DM  I 


1. 


I  T.1P  r«i.  ;,">.V.Bj^U!if«ir,  IJ  _[  J^i^ 

^~|--- — "^.X' — --n 

f  ^^OUTHWESTEFN     HIGHLANDS.  |  i     '  /  A 

I  *   Ilu^~Cr».»|  II'  \ 

iLo»TH        i  :tv_:ixd  l^.-Ii^-r.-fciJ.-'— -"1— u 

//2| 


-o- 


l-ogjn  tUah  St    t»p  SI 


IS0LIK8S  ABE  DRAWK  THROIXa  POINTS  OF  APPBOZIIUTELT  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PA8TICULARLT  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JULY  195B 


T  Logan  Utah  St  Exp  Sla 


ISOHNES  ABB  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAOTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 

i 

COUNTY 

[AGE 

M 

U 

UTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEB 

STATION 

i 

COONTY 

i 

NOW 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Q 

< 

J 

SE 

2 

i 

is 

DRAINJ 

3 

0 

1 

Si 
E 

Si 

OBSEHVER 

ASEROECN  EKP  STATION 
AFTERTHOUGHT  MINE 
AHeittCAN  FALLS  1  5W 
AHOERSOM  0AM 
AftCO  1  NN 

001 
007 
022 

oza 

03T 

BINGHAM 

OWYHEE 
POWER 
ELMORE 
BUTTE 

1 
t 

42  97 

43  00 

42  47 

43  21 
43  40 

Hi  50 

118  42 

112  92 

119  28 

113  20 

4400 

7280 

3682 
9300 

if 

01 
6F 

i 
VA 

0 
8 

9P 

EXPERIHENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

HAL  AO 

MALTA  RAHBER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

958 
988 

970 

ONCIDA 

CASS 'A 
LEMHI 
VALLEY 

1 
1 

42  11 
42  19 
44  54 

112  10 

11)  22 

113  55 
118  07 

4420 
4470 
4540 
9000 
90Z9 

T( 
MIC 

41 

7 
MI 

0 
4 

: 

JUNIUS  L  CROtfTHeR 
U  S  CIVIL  AEftO  AOM 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

ARIIOMROCK  0AM 
ASM TOM  1  S 
ATLANTA  J 
ATLANTA  SUMMIT 
AVERV  RANGe"  STATION 

044 
047 
0494 
049  « 
0»2 

EL>«ORE 
FREMONT 
ELMORE 
ELWORE 
SHOSHONE 

2 

: 

ic 

43  38 

43  48 
43  45 
47  15 

115  55 
111  2T 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  ijhich  departures  are  computed 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J.  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  Issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

3S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  "Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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IDAHO  -  AUGUST  1958 


During  the  afternoon  of  the  3d  there  was 
some  rain  and  hail  damage  to  crops  in  the 
Weiser  Valley,  heavy  rain  moved  a  boulder 
onto  the  highway  near  Riggins,  and  strong 
winds  damaged  docks  on  Payette  Lake  at  Mc- 
Call.  Lightning  killed  a  registered  heifer 
on  a  farm  near  Cascade. 

At  Lewiston  on  the  afternoon  of  the  10th 
strong  winds  accompanying  a  thunderstorm 
damaged  the  roof  of  a  hotel.  Telephone 
service  was  disrupted  to  Orofino,  Troy,  and 
Kendrick  as  trees  and  limbs  were  blown  onto 
wires . 

Wind,  rain,  and  lightning  during  the  eve- 
ning of  the  11th  did  considerable  damage  at 
Parma.  Trees  at  several  homes  were  toppled 
or  twisted  off,  one  falling  on  a  residence 
and  badly  damaging  the  building.  Windows 
were  blown  out  of  one  home. 

On  the  13th,  in  the  afternoon,  a  woman 
was  badly  burned  when  struck  by  lightning 
while  fishing  from  a  boat  on  Cascade  Reser- 
voir. Her  two  companions  in  the  boat  were 
unharmed.  That  same  afternoon,  about  4:40, 
a  large  tree  was  blown  over  near  Buhl ,  smash- 
ing two  automobiles. 

In  the  country  club  area  south  of  Pocatello 
a  thunderstorm  on  the  afternoon  of  the  17th 
washed  rocks,  dirt,  and  debris  across  the 
highway,  blocking  traffic  several  hours  and 
doing  some  damage  to  farmland,  the  golf  course 
and  the  pro  shop. 

Near  Weiser  on  the  evening  of  the  17th 
wind  demolished  a  large  hay  shed. 


Lightning  struck  a  home  in  St.  Charles 
during  the  night  of  the  21st,  doing  consid- 
erable damage  to  the  roof  and  to  major  elec- 
trical appliances. 

Boise  and  vicinity  was  hit  by  an  electri- 
cal storm  in  the  early  morning  hours  of  th« 
22d.  One  house  and  a  business  building  werj 
set  afire,  while  near  Eagle  lightning  fire< 
a  haystack  and  the  farmer  lost  his  life  as 
his  tractor  overturned  while  he  attempted; 
to  move  farm  machinery  away  from  the  blaze, 

Boise  Valley  was  hit  again  in  the  earl; 
evening  of  the  25th  when  winds  of  30  to  4( 
m.p.h.,  with  gusts  to  about  50  m.p.h.,  ble^ 
down  several  trees  and  many  tree  limbs, 
breaking  power  lines  and  temporarily  dis- 
rupting  service  at  several  points.  Report!' 
indicate  that  between  Kuna  and  Nampa  the  roofilf 
of  cattle  sheds  were  blown  off  and  telephonii 
lines  were  broken. 

High  winds  in  Bonner  County  on  the  25ti'i 
and  26th  blew  down  numerous  trees,  causini 
power  outages;  also  three  store  windows  wenrj 
blown  out.  I 

Hail  up  to  one  inch  in  diameter  fell  foiOj 
about  45  minutes  on  the  afternoon  of  the  28t!t| 
southeast  of  Soda  Springs.  Wheat  and  barle;e! 
fields  were  flattened  with  loss  of  cropt)! 
estimated  at  40  to  50  percent. 


D.  J.  Stevlingson 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 


MONTHL/  EXTREMES 

Highest  Temperature  108°  on  the  7th  at  Grand  View. 
Lowest  Temperature  24°  on  the  31stH-  at  Obsidian  2  NNW. 
Greatest  Total  Precipitation  1.93  inches  at  Island  Park  Dam. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  4  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  0.80  inch  on  the  13th  at  Buhl. 
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0 

0 

0 

'  ni. 
• 

•  14 

*ni 

•  0 

0 

0 

0 

0 

METT   2  E 

94  .0 

53.4 

73.7 

1  .  1 

10  2 

42 

30 

3 

24 

0 

0 

0 

* 

•  12 

*09 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

ENNS  FERRY 

M 

M 

M 

101 

7 

0 

0 

0 

[ 

•  0 

0 

AND  VIEW 

99. OM 

58. 2M 

78  .  6M 

6.2 

108 

7 

46 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

- 

.17 

T 

16  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NA   2  NNE 

90  .  OM 

54.  3 

72. 2M 

1.2 

98 

25 

42 

31 

6 

1  9 

0 

0 

0 

T 

•  1  9 

T 

26+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RIDIAN  1  W 

91  .5M 

55. 8M 

73. 7M 

3.0 

98 

11 

45 

31 

0 

0 

0 

0 

T 

: 

.20 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

UNTAIN  home   1  NE 

AM 

96. 6M 

56. 9M 

76. 3M 

6.6 

106 

8 

43 

31 

4 

27 

0 

0 

0 

.12 

.05 

•  12 

16 

*  « 

0 

\ 

^ 

MPA   2  NW 

AM 

91.3 

66.6 

73.9 

98 

16+ 

44 

31 

6 

24 

0 

0 

0 

.02 

.02 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASS 

93  .4 

50.3 

71.9 

1 00 

1  0 

40 

31  + 

7 

2  5 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RMA  EXP  STA 

93.8 

55.7 

74.8 

3*4 

102 

1 1 

44 

31 

1 

27 

0 

0 

0 

.61 

.58 

•  34 

1  2 

•  0 

0 

4 

0 

0 

YE  T  T  E 

93.8 

66.4 

75.1 

3.0 

100 

2  5  + 

31 

24 

0 

0 

0 

•  28 

.08 

•  1  8 

1 6 

0 

AN  FALLS  PH 

97.4 

65.2 

81.3 

3.9 

104 

25+ 

5  3 

3 1 

29 

0 

0 

0 

.01 

- 

.07 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

ISER  2  SE 

93.1 

56.2 

74.7 

0.4 

100 

1  5  + 

45 

31 

4 

27 

0 

0 

0 

*  1 5 

•  13 

•  1 5 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

01 V  IS  ION 

3.2 

.18 

.01 

.0 

OUTHEASTERN  HIGHLANDS 

ASMERE 

89.4 

51.9 

70.7 

98 

7 

38 

30 

6 

16 

0 

0 

0 

.47 

•  12 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LLISTER 

69.8 

55.3 

72.6 

3.4 

100 

7 

30 

5 

18 

0 

0 

0 

•  74 

.36 

•  25 

19 

•  0 

0 

3 

0 

0 

REE  CREEK 

87.0 

42.2 

64.6 

96 

7 

29 

30 

60 

10 

0 

2 

0 

.79 

.37 

•  29 

20 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

69.3 

3.0 

.67 

.35 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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I  DAHi 
AUGUST  195 


Temperolure 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long  1 
Term  Means 

Highest 

0 
0 

Lowest 

Dole 

No  ol  Days 

Total 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Degree  Days 

Max 

Min 

5 
0 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Dale  1 

2 

0 

1     50  or  More  j 

1  00 

1    or  More  i 

5  * 

0  i 

0  i 

COASTAL  PLAINS 

BLISS 

9<..3 

57.1 

75.7 

4.1 

103 

7 

45 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

.17 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUHL 

5.7 

8* 

30 

13 

1 

BURLEY 

AM 

92I7 

58.0 

76.4 

5.0 

102 

12 

49 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

- 

.48 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

90.0 

53.9 

72.0 

3.7 

99 

7 

44 

31 

3 

16 

0 

0 

0 

.05 

- 

.15 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

91.8 

59.8 

75.8 

6.5 

101 

7 

49 

31  + 

1 

22 

0 

0 

0 

T 

- 

.20 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAZELTON 

89.7 

55.1 

72.4 

0.9 

100 

7 

45 

30 

4 

17 

0 

0 

0 

.20 

.13 

.10 

j7 

.0 

0 

0 

0 

JE  ROM  E 

9  2.1 

102 

7 

3 1 

24 

0 

0 

0 

.15 

.06 

17 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

88.8 

58.6 

73.7 

98 

11  + 

49 

31  + 

3 

12 

0 

0 

0 

.04 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

53.5 

71.2 

98 

8 

42 

3 1 

3 

13 

0 

0 

0 

.03 

.36 

.03 

18 

.  0 

0 

0 

PICABO 

87.9 

49.4 

68.7 

95 

11* 

35 

31 

19 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

8  7  •  S 

53.2 

3.2 

96 

7 

41 

3 1 

1  1 

1  0 

0 

0 

0 

.02 

.23 

.02 

22 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RUPERT 

AM 

90.7 

56.1 

73.4 

4.8 

99 

8 

45 

31 

3 

19 

0 

0 

0 

.01 

_ 

.40 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

94.7 

67.0 

75.9 

6.6 

104 

7 

42 

31 

3 

27 

0 

0 

0 

.11 

- 

.15 

.11 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

92.4 

56.5 

74.5 

5.8 

102 

7 

50 

25  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.16 

- 

.07 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

AM 

90.1 

66.7 

73.4 

4.2 

98 

1  4 

61 

31 

0 

1  6 

0 

0 

0 

.26 

.03 

.10 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

73.6 

3.5 

.  12 

- 

.09 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

87.2 

50.7 

69.0 

3.8 

96 

12 

38 

30 

10 

12 

0 

0 

0 

.37 

_ 

.16 

.18 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

82.8 

43.5 

63.2 

3.3 

95 

15 

31 

30 

86 

5 

0 

1 

0 

.37 

.58 

.22 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAY  RS 

87.1 

44.6 

65.9 

1.3 

96 

7 

31 

30 

26 

7 

0 

1 

0 

.34 

.38 

.11 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALMON 

89.5 

47,1 

68.3 

2.5 

97 

12 

39 

31 

11 

19 

0 

0 

0 

.31 

_ 

.36 

.13 

18 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

66.6 

2.8 

.35 

- 

.40 

.0 

UrKtK    OlMAF,t    KlVtK  KLAilNb 

ABERDEEN  EXP   ST A 

164- 

17 

0 

0 

0 

9 

0 

Q 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

88.5 

55.5 

72.1 

3.5 

95 

13  + 

42 

30 

6 

13 

0 

0 

0 

.08 

.48 

.04 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

AKLU    J  iHW 

86.5 

47.7 

67.1 

2.3 

94 

14  + 

36 

31 

30 

1 0 

0 

0 

0 

.12 

.  48 

.05 

22 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON   1  S 

84.8 

44.9 

64.9 

1.7 

93 

13  + 

33 

30 

62 

8 

0 

0 

0 

.53 

_ 

.16 

.34 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLACKFOOT 

AM 

M 

M 

M 

104 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.64 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

86.4 

54.6 

70.5 

3.5 

93 

14+ 

45 

30 

6 

11 

0 

0 

0 

.24 

_ 

.63 

.09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

87.8 

53.5 

70.7 

3.0 

97 

1  3 

37 

30 

13 

1 0 

Q 

Q 

Q 

.12 

_ 

.59 

.06 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

89. 3M 

50. 8M 

70. IM 

2.7 

97 

7 

38 

30 

11 

17 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAMER  4  NW 

90.8 

50.3 

70.6 

5.6 

98 

1  5+ 

37 

30 

1 1 

19 

0 

0 

0 

.22 

_ 

.58 

.18 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

88. 5M 

52. 8M 

70. 7M 

97 

11  . 

0 

10 

0 

0 

0 

.11 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

87. 5 

53.5 

70.5 

3.9 

97 

12  + 

41 

30 

11 

12 

0 

0 

0 

.30 

- 

.29 

.11 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  'tZ   NW  WB  R 

90.5 

50.6 

70.6 

5.3 

98 

15  + 

39 

31 

9 

19 

0 

0 

0 

.09 

- 

.71 

.04 

14  + 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  W8  R 

89.4 

51.0 

70.2 

3.3 

97 

14+ 

37 

31 

12 

18 

0 

0 

0 

.20 

- 

.44 

.19 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

90.2 

66.7 

73.6 

3.4 

99 

7 

43 

30 

5 

17 

0 

0 

0 

T 

- 

.72 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

85.0 

48.4 

65.7 

93 

16  + 

35 

30 

31 

10 

0 

0 

0 

.48 

- 

.08 

.18 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SUGAR 

AM 

86.5 

47.5 

67.0 

3.9 

93 

18  + 

35 

31 

28 

12 

0 

0 

0 

.53 

.11 

.41 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

69.7 

3.1 

•  20 

.40 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

83.8 

43.0 

63.4 

3.6 

92 

16+ 

32 

3 1 

80 

6 

0 

1 

0 

.  75 

.24 

.37 

17 

.  0 

0 

2 

CONDA 

AM 

86.8 

44.9 

55.9 

4.0 

92 

13 

36 

30 

35 

9 

0 

0 

0 

.52 

.40 

.40 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

83.7 

47.5 

55.7 

5.4 

93 

15 

34 

30 

65 

7 

0 

0 

0 

.44 

.88 

.20 

19 

.  0 

0 

2 

0 

0 

GRACE 

86.0M 

50.0 

58. OM 

2.9 

39 

31 

17 

0 

0 

0 

1.28 

.33 

.36 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

IRWIN  2  SE 

85.6 

48.7 

57.2 

4.6 

96 

8 

_  37 

31  + 

23 

7 

Q 

0 

0 

.25 

.62 

.18 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

79.6 

44.4 

52.0 

2.4 

88 

8 

28 

30 

111 

0 

0 

2 

0 

1.93 

.61 

.64 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

82.4 

50.5 

66.5 

1.6 

92 

14 

40 

31 

32 

0 

Q 

1.02 

.27 

.52 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

MALAO 

90.3 

66.0 

72.7 

4.6 

98 

15 

44 

31 

1 

19 

0 

0 

0 

.78 

.17 

.28 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

91  .4 

51.6 

71.5 

99 

I  2 

41 

31 

3 

21 

0 

0 

0 

.65 

.17 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  CAMMON 

AM 

91  .8 

51.3 

71.6 

100 

16+ 

38 

31 

5 

21 

0 

0 

0 

.35 

.15 

21  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

88. OM 

47. IM 

67. 6M 

3.3 

95 

22 

10 

0 

0 

0 

.54 

.40 

.22 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAKLEY 

87.2 

65.5 

71.9 

2.6 

99 

7 

43 

31 

2 

9 

0 

0 

0 

1.50 

.90 

.64 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

PALISADES  DAM 

83.7 

64.7 

59.2 

93 

8 

42 

30 

22 

5 

0 

0 

0 

.83 

.55 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

POCATELLO  2 

92.5 

54.7 

73.5 

100 

16  + 

41 

30 

5 

25 

0 

0 

0 

.01 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

91.1 

52.4 

71.8 

3.9 

99 

12 

42 

31 

1 

22 

0 

0 

0 

.95 

.05 

.27 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

SPENCER  RS 

82.5 

42.7 

62.6 

0.9 

91 

13 

33 

31  + 

94 

2 

0 

0 

0 

.58 

.31 

.30 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

STREVELL 

88.9 

53.0 

71.0 

96 

14+ 

41 

31 

5 

16 

0 

0 

0 

1.31 

.38 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

TETONIA  EXP  ST' 

83.1 

45.1 

54.1 

93 

8 

31 

31 

75 

5 

0 

2 

0 

.48 

.19 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

68.1 

3.7 

1 

1 

•  ''^ 

.15 

1 

.0 

1 

1 

Preapitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


IMHC 
AUGUST  1996 


Station 

•3 

Dot  of  i&onth 

3 

e 

7|8| 

9 

>o| 

"I 

IX 

13  1  U  I  15 

-1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

35 

37 

28 

39  1 

30 

31 

ABERDCEN  CXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  SH 
ANDEftSON  CMH 
ARCO  1  NH 
ARttOwROCK  DAM 

.oa 

.J7 

•  12 

•  19 

T 

T 

.02 

!06 

t 

T 

•  14 

T 

•  IT 
.03 

.02 

.04 
.04 
.09 
.19 

.02 

ASHTON   1  S 
AVERT  RS 

bavviem  model  basin 
bic  creek  1  s 
blackfoot 

.63 
.«0 
.60 
.99 
.00 

T 

.03 
.  16 

.01 

.06 

.02 

.02 

T 

.ft2 

.03 

.3* 
.02 

•  20 

•  03 

.03 

T 

.26 
.63 

.50 

■  oa 

■  la 

.06 

Blackfoot  dam 

BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 
BOrSE  WB  AP 
BOMNERS  FERRY    1  S« 

//R 

.76 

T 

•  26 
.53 

•  37 

T 

r 

T 

T 
T 

T 

.29 

T 

T 

.02 

T 

•  37 

T 

.21 

T 

.09 

T 

.09 

.29 

.09 
.13 

T 

T 
T 

.02 

■  26 

.11 

BUML 

BUNGALOW  RS 
BURKE  ?  ENE 
BURLEY 

BURLET   CAA  AP 

•  to 

•  39 
.»7 

T 

.09 

T 
T 

.06 
.06 

.03 
.02 

T 

T 

T 

■  ao 

T 
T 

.03 

.03 

T 

.04 

T 

.02 

•  12 

T 

T 

.02 
.13 

.09 
.60 

.oa 

CABINET  GORGE 
CALOHELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 
CENTERVILLE  AOBAUGH 

•  •2 
.17 

•  oa 

•  17 

•  4* 

.03 

.06 

.01 
.36 

T 

.02 
•  02 

.01 

.02 

T 

■  02 

T 

.OB 

•  04 

•  03 

.02 

.03 
.02 

•  11 

T 

T 

T 

.06 

.  38 

.60 

■  02 

T 

C HALL  IS 

CMILLT  BARTON  FLAT 
COBALT  BLACKBIRD  NINE 
COEUR  D  ALENE  RS 
:ON0* 

•  37 
.37 
.9S 
.29 
.62 

T 

!l3 
T 

.13 
.16 

T 

.03 

.20 

T 

.26 

■  03 

T 

•  02 

T 

.09 

•  02 
■  10 

•  40 

.22 
.11 

■  16 

T 

.03 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

.02 

.  la 

.01 

.07 

T 

.13 

COTTONMOOO 
COUNCIL 
[>EADWOOD  DAM 
JEER  FLAT  DAM 
>EER  POINT 

.16 
.63 
.3B 
.0> 
.16 

.10 

T 
T 

.01 

.61 

•  oa 

T 
T 

•  02 

T 
T 
T 

.09 

T 

.02 

.01 
.OS 

T 
T 

.03 
.02 

T 

.03 

.02 

.16 

T 

.09 

T 

T 

.01 
T 

JIXIE 
JR I GGS 

DUBOIS  EKP  STA 
>UeOI$  CAA  AP 

Elk  river  i  s 

1.61 

.2- 
.12 
.97 

.01 

■  05 

T 

T 

.07 

.09 

T 

I  T 

•05 

.08 

T 

.60 

.20 

T 

.05 
.06 

.10 

T 

.09 

T 

.04 

T 

.02 
.06 
.05 

.12 
.11 

■  la 

.26 

EMMET r   2  E 
'^AIRFIELO  RS 
^ENN  RS 

^ORT  HALL    IND  AGENCY 
lURDEN  VALLEY  RS 

.09 
.13 
.93 

•  00 

•  23 

.01 

•  07 

•  20 

•  03 
.06 

T 

.0^ 

T 

.01 

.03 
.09 

.10 

T 

T* 
T 

T 

.12 

•  12 

■  23 

• 

.la 

iLENNS  FERRY 
jOOOINO  CAA  AP 
jRACE 

'^DAHD  VIEW 
iRANGEVlLLE 

T 

1.29 

T 

.39 

T 

T 
T 

•  31 
.07 

.01 

.03 

T 

T 

.12 

T 

.07 

T 

T 
T 

T 
T 

.10 
T 

.02 

T 

.01 

.03 

.12 

T 

•  03 

■  31 

.36 

.0* 

»RASM£RE 
>ROUSE 
(AILEY  AP 
UHER  «  NW 
lAZ  E  L  T  ON 

.47 
.69 
.00 
.22 
.20 

.01 
.03 

T 

.02 

T 

T 

•  to 

.03 

.43 

.18 

.03 

.06 
.01 

.01 

MLL  CITY 
(OLL  rSTER 
lOwE 

DAHO  CITY 

DAHO  CITY   11  SW 

.29 
•  76 
.26 
.05 
.96 

.02 

.06 

T 
T 
T 

.02 

.02 

T 

T 
T 

•  OB 

.10 

.01 

.03 

T 
T 

.21 
.07 
T 

.29 

.06 

.06 
.02 

T 

.02 
.46 

.03 

T 

t 

.05 

f 

DAHO  FALLS   2  ESE 
DAHO  FALLS    16  SE 
DAHO  FALLS  CAA  AP 
DAHO  FALLS  *2  NH  W8 
IDAHO  FALLS  *6  W  WB 

R 
R 

.11 
.01 
.30 
.09 
.20 

T 
T 

T 

.07 
.19 

T 

.06 

T 

T         .03  .09 
.06 

T  T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.11 

.04 

T 

.01 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 
T 

nwiN  2  SE 

SLAND  PARK  DAM 
IE  ROME 
:AMI  AH 

:elloog 

.25 
1 .93 
.07 
.16 
.57 

.03 
.01 
.06 

; 

■  66 

.01 

.36 

.13 

T 

T 

•  2B 
.06 

!o( 

T 

.09 

T 

.04 

T 

•  18 
.11 

T 

T 

.10 
.05 

.13 

.09 
.39 

;oosKiA 

:UNA  2  NNE 
^EWISTON  HB  *P 

IFTON  PUMPING  STA 
„OWMAN 

//R 

.la 

T 

.09 
1.02 
.10 

T 
T 

.10 

.03 

T 

T 

T 

.09  .03 

T 
T 

.06 

T 

.08 

T 

.92 

T 

.01 

T 

T 

T 

.03 
.25 

.06 

.06 
.02 

T 

.06 

MLAO 

tALAO  CAA  AP 
tAY  RS 
IC  CALL 
IC  CAHMON 

.7a 

.59 
.36 
.63 
.36 

.05 

.1) 
.09 
.26 
.03 

.01 

.06 

•  01 

.03 

T 

I  .03 
■  03 

!o^ 

.11 
.07 
.19 

!o3 

I 

.08 
.01 
.19 

.17 

.09 

T 

.05 

T 

.01 
.03 

4ERIDIAN  1  H 
'tNIDOKA  DAM 
r«ONTPELlER  RS 
lOSCOW  U  OF  I 
■OunTain  HOME   1  NE 

T 

.06 
.96 

.07 
.12 

•  01 

.01 

.22 

T 

■  06 

T 

.02 
.07 

.12 

.01 

T 

.02  .02 

■  16 

T 

.07 

4ULLAN  CAA 
4AMPA    ?  NW 

«Eh  meadows  RS 
-(EZPERCE  2  E 
3AKLEY 

.66 
.02 
•  69 

.29 

1.90 

.07 
.05 

.01 

T 

.02 

T 

.26 

■  03 

.03 

■  03 

.09 

.02 

.06 

.16 

.6* 

T 
T 

T 

.12 

.16 

.02 
.4C 

T 

T 

.02 

.06 

.  21 

T 

.35 
■  02 

.02 
.01 

^SIDIAN  2  NNW 
XA  »  S 
3R0F  I  NO 
'ALISADCS  DAM 
*ARNA  EXP  STA 

.96 

•  00 

•  29 

.a9 

•  ai 

.16 

.06 

.19 
.1« 

•  07 
T 

.0& 
.3* 

.10 

T 

.04 

•  19 

.17 
T 

.01 
•  Ofl 

•  14 

.99 

.07 

.09 

T 

T 

.03 

T 

.06 

.01 

■  06 

T 
T 

■  01 

T 

»AUL    1  E 
*AYETTt 
>ICABO 
>IERCE  RS 
•OCATELLO  2 

.03 
.2a 

.92 
.01 

T 

.12 

T 

.01 

T 

.02 
.2» 

.OB 

T 

T 
T 

.03 
.11 

T 

.04 

T 

T 

.01 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 
T 

■  05 

f>0CATELLO  WB  AP 

^OdTHlLL 

^OTl ATCH 

»REST0N  2  SE 

**RICSf  RIvER  EXP  SfA 

//R 

T 

.19 

T 

.99 

.90 

•  02 

.06 

T 

.16 

.11 

•  13 

.14 

.09 

T 

■  01 
.!• 

t 

T 

■  27 

■  16 

■  07 

T 

.07 
.17 

I 

^ICKFIELO 
>IGCrNS  RS 
*  I R 1 E   12  ESE 
lUPERT 

>AINT  ANTHOffT 

.02 
.71 
.26 
.01 

.6a 

T 

.36 
.06 

•  03 

T 

.01 

.14 

•  06 

T 

T 

.13 

.20 

■  01 

T 

UIMT  MARIES 
ULNOM 

^ANOPOINT   EXP  STA 

SHOSHONE  1  wnv 

SPENCER  RS 

.16 
.31 
•  92 

.11 

.6a 

T 

•e> 

t 

.05 

T 

.21 

.0) 
T 

•  01 

.02 

■01  .30 

•  03 

.11 
T 

.0* 

.01 

.11 

.01 

,lt 

■  06 

■  53 

■  01 

.oa 
.10 

.23 

STREVELL 
5U6AR 

V»  VALLEY 

1  .31 
.63 
■  16 

.13 
.02 

T 

.3. 

T 

.32  .06 

T 

.02 
T 

•  0« 

T 

.29 
.14 

.41 

T 

.20 
T 

T 

T 

•  11 

T 
T 

■  02 

-  11a  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


station 

■3 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  j  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1 

16 

1Q     on  [  oi 

99     91  9d 

£i£i        £nJ  £i't 

9S     9fi  1  97 

AtJ  AW 

9ft     9Q  !  in 

A9  i}U 

SMAH  F«LLS  PH  

01 

.01 

T 

T 

TETONI*  EIP  STA 

.48 

.o« 

T 

T 

.01  T 

T 

■  U  .19 

.0^  .03 

THREE  CREEK 

.7» 

T  T 

T  .02 

.23 

.04 

.17  .0» 

.29 

THIN  fALLS  2  NNE 

.19 

T 

T 

.01 

T 

T          .06  T 

T  .09 

.03 

T  T 

TWIN  FALLS  S  SE 

.21 

.02 

.01 

T  .02 

.04 

.07 

.  IC 

■ALLACE 

1.00 

.09 

.01 

.12 

.06  T 

.27      .hb  .Qb 

DALLACE  KOOOLAnD  PARK 

.*» 

.01 

.04 

.04 

.02  ,3i 

VEISER  2  SE 

.19 

T 

.19 

■inCHCSTER  t  SE 

.97 

.01 

.0* 

.02  .05 

.O* 

T 

.02  .19 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


station 

Obaar  — 
vation 
date 

Amount 
Bince 
last  obfi. 

Snow  on 
ground 

AFTERTHOUGHT  MINE 

// 

1957 
AUG.  20 

TOTAL   .    .  , 

1958 
AUG.  11 

30.10 

ATLANTA  SUMMIT 

// 

1957 
SEP.  19 

1958 
AUG.  20 

64.30 

BOGUS  BASIN 

// 

1957 
AUG .  23 

TOTAL  .    .  . 

1958 
AUG.  16 

39.80 
.  39.80 

DEADWOOD  SUMMIT 

// 

1957 
AUG.  7 

1958 
AUG.  12 

68.10 

Station 

Obser- 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

// 

1957 

SEP.  7 

1958 

AUG.  29 

12 

50 

12 

50 

JACKSON  PEAK 

// 

1957 

SEP.  18 

1958 

AUG.  21 

50 

60 

TOTAL  .    .  . 

50 

60 

LOLO  PASS 

// 

1957 

SEP.  5 

1958 

FEB.  26 

24 

67 

59 

MAR.  31 

2 

13 

51 

HAY  1 

6 

38 

42 

15 

1 

07 

16 

AUG.  28 

7 

65 

TOTAL  .   .  . 

41 

90 

NEZ  PERCE  PASS 

// 

1957 

SEP.  6 

1958 

AUG.  28 

32 

10 

32 

10 

SHAKE  CHEEK  RS  // 


TOTAL   

TRINITY  LAKE  GS  // 


TOTAL   

TROUTDALE  GS  // 


TOTAL   

VIENNA  MINE  // 


Obser  - 
vation 
date 

1957 
AUG.  28 

1958 
AUG.  21 


1957 
SEP.  1 


1958 
AUG.  20 


1957 
AUG.  2 


1958 
AUG.  2 


1967 
AUG.  27 


1958 

AUG.  1 


BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

Average  ^ 

1 

2 

3 

4 

g 

g 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABEDOCCN  Exp  STA 

91 

88 

88 
49 

86 

91 

95 

94 

89 

90 

94 

96 

95 

94 

96 

96 

93 

87 

87 

89 

90 

81 

85 

89 

90 

90 

90 

84 

80 

76 

83 

69.4 

MIN 

Ae 

51 

59 

48 

48 

48 

53 

56 

52 

60 

59 

52 

54 

56 

48 

46 

46 

47 

57 

53 

40 

41 

51.3 

AMERICAN   FALLS   1  SW 

88 

88 
54 

88 

91 

92 

94 

86 

86 

92 

95 

95 

94 

93 

94 

90 

87 

87 

67 

67 

82 

84 

88 

90 

90 

89 

86 

82 

76 

84 

88.5 

MIN 

55 

58 

59 

57 

53 

51 

59 

59 

54 

56 

65 

59 

61 

54 

69 

59 

49 

56 

6  1 

53 

57 

59 

42 

45 

55.6 

MAX 

96 

93 

89 

86 

89 

95 

101 

94 

88 

100 

101 

98 

98 

96 

99 

99 

94 

85 

69 

93 

93 

90 

91 

93 

97 

90 

92 

86 

76 

78 

88 

92.3 

MIN 

56 

63 

60 

56 

54 

54 

58 

65 

66 

60 

61 

62 

58 

61 

59 

59 

58 

60 

56 

56 

55 

49 

49 

56.7 

86 

68 

83 

81 

85 

87 

94 

90 

82 

87 

92 

94 

94 

94 

91 

92 

89 

84 

63 

85 

88 

75 

83 

90 

90 

66 

87 

87 

75 

75 

83 

66.6 

MIN 

AB 

50 

52 

44 

46 

50 

47 

50 

54 

52 

50 

52 

42 

50 

46 

47 

45 

46 

45 

40 

45 

37 

35 

47,7 

ARROWROCK  DAM 

MIN 

98 

91 

89 

89 

91 

96 

100 

83 

92 

96 

102 

99 

99 

96 

99 

98 

95 

67 

91 

95 

96 

91 

94 

95 

99 

90 

93 

80 

79 

79 

90 

92.8 

59 

63 

59 

64 

54 

56 

70 

64 

60 

61 

60 

58 

62 

64 

56 

56 

67 

60 

55 

61 

47 

47 

49 

56.7 

ASMTON  1  S 

MAX 

83 

88 

80 

80 

82 

86 

90 

93 

85 

89 

91 

92 

93 

90 

91 

92 

85 

87 

65 

85 

87 

75 

79 

81 

86 

86 

85 

84 

72 

71 

77 

84,6 

MIN 

AS 

44 

45 

43 

40 

42 

50 

48 

48 

45 

46 

43 

44 

4  3 

46 

44 

45 

43 

42 

43 

33 

36 

44.9 

AVERY  RS 

MAX 

9* 

95 

81 

81 

88 

94 

93 

93 

93 

101 

99 

99 

92 

95 

95 

98 

95 

94 

91 

97 

98 

97 

98 

97 

99 

99 

98 

94 

76 

68 

80 

92.  6 

MIN 

50 

52 

58 

43 

43 

47 

54 

46 

48 

^' 

53 

60 

52 

64 

54 

48 

55 

49 

49 

46 

51  .0 

lAVVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

88 

93 

93 

83 

76 

79 

92 

90 

85 

92 

69 

92 

88 

90 

89 

85 

84 

91 

91 

90 

60 

87 

94 

65 

93 

99 

86 

73 

74 

67 

72 

66.2 

MIN 

50 

48 

66 

51 

40 

52 

6 1 

46 

45 

50 

46 

48 

47 

46 

6  1 

60 

57 

56 

62 

39 

55 

50,5 

lib  LKttK  IS 

MAX 

85 

78 

78 

75 

81 

85 

91 

67 

77 

87 

90 

89 

89 

90 

88 

90 

82 

87 

78 

63 

78 

83 

62 

84 

89 

83 

83 

76 

68 

73 

61 

82,9 

MIN 

J4 

39 

37 

42 

29 

32 

32 

36 

46 

" 

33 

" 

34 

" 

33 

36 

30 

34 

44 

33 

26 

37.4 

11  A^r  CA/^  T 

ILAL      UV  1 

MAX 

8* 

79 

63 

85 

84 

87 

96 

94 

99 

104 

90 

75 

74 

75 

76 

73 

76 

77 

80 

78 

77 

MIN 

50 

45 

46 

47 

45 

50 

60 

58 

62 

6 1 

6  3 

56 

62 

60 

JLACKFOOT  DAM 

MAX 

85 

89 

80 

82 

83 

85 

90 

92 

83 

85 

89 

92 

92 

90 

89 

92 

84 

82 

60 

83 

83 

72 

72 

61 

86 

88 

86 

82 

74 

71 

79 

63,8 

MIN 

38 

43 

50 

41 

36 

36 

36 

44 

52 

45 

41 

40 

42 

40 

40 

41 

65 

46 

33 

32 

43,0 

IL I SS 

MAX 

98 

98 

93 

90 

92 

97 

103 

100 

86 

95 

101 

98 

101 

96 

99 

99 

96 

90 

92 

95 

96 

90 

92 

96 

97 

93 

94 

90 

84 

60 

90 

94,  3 

MIN 

58 

58 

61 

56 

49 

52 

60 

64 

63 

61 

58 

60 

59 

56 

54 

54 

56 

56 

55 

64 

62 

62 

49 

45 

57,1 

tOlSE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

99 

97 

93 

88 

96 

96 

98 

99 

93 

100 

102 

101 

99 

97 

98 

98 

98 

93 

90 

94 

94 

92 

96 

95 

102 

102 

93 

94 

88 

79 

91 

95,3 

MIN 

64 

67 

61 

52 

55 

60 

6  3 

66 

56 

63 

62 

60 

62 

61 

59 

64 

66 

49 

53 

61.1 

lOlSE  WB  AP 

MAX 

98 

90 

89 

66 

69 

94 

96 

84 

92 

97 

97 

94 

94 

93 

97 

93 

91 

83 

89 

90 

90 

89 

91 

93 

99 

90 

91 

83 

76 

77 

89 

90.6 

MIN 

65 

68 

62 

53 

51 

56 

64 

59 

59 

63 

64 

63 

60 

58 

65 

56 

47 

53 

61.2 

SONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

93 

95 

89 

60 

85 

92 

91 

89 

93 

97 

96 

89 

90 

92 

94 

96 

94 

90 

91 

93 

96 

93 

94 

97 

99 

90 

77 

77 

70 

73 

60 

69  .  5 

MIN 

61 

50 

64 

46 

41 

50 

52 

53 

57 

5  \ 

54 

48 

55 

60 

64 

5 1 

5  2 

41 

58 

51.0 

9UHL 

MAX 

93 

94 

92 

92 

90 

93 

96 

98 

97 

90 

94 

94 

95 

91 

94 

90 

91 

93 

93 

89 

86 

87 

86 

92 

92 

91 

90 

89 

82 

80 

69 

MIN 

62 

62 

63 

57 

58 

62 

6  3 

70 

59 

65 

62 

61 

66 

55 

60.9 

3UN6ALOH  RS 

MAX 

94 

93 

80 

76 

86 

93 

93 

92 

93 

96 

97 

97 

91 

95 

94 

97 

92 

88 

69 

94 

94 

93 

95 

95 

98 

96 

90 

67 

84 

76 

66 

MIN 

52 

54 

57 

44 

44 

47 

50 

52 

56 

56 

47 

56 

60 

54 

46 

50 

44 

51.5 

SURKE  2  ENE 

MAX 

80 

85 

79 

72 

74 

80 

60 

80 

81 

67 

89 

85 

80 

82 

62 

86 

64 

82 

78 

85 

84 

84 

83 

84 

67 

86 

76 

69 

64 

60 

69 

MIN 

46 

49 

54 

36 

39 

44 

47 

48 

48 

52 

52 

54 

46 

56 

55 

46 

47 

60 

50 

42 

47.5 

lURLEY 

MAX 

90 

97 

97 

91 

90 

91 

95 

101 

93 

67 

95 

102 

96 

101 

96 

96 

96 

92 

90 

91 

93 

92 

87 

90 

94 

95 

91 

92 

90 

80 

60 

MIN 

57 

62 

60 

57 

53 

54 

56 

65 

63 

56 

69 

57 

63 

59 

59 

56 

60 

60 

49 

50 

56.0 

lURLEY   CAA  AP 

MAX 

95 

94 

90 

88 

88 

94 

99 

91 

84 

92 

97 

95 

96 

94 

94 

93 

68 

66 

89 

89 

89 

62 

69 

92 

95 

89 

90 

67 

77 

76 

67 

90.0 

M  I  N 

5p 

58 

58 

50 

52 

48 

5 1 

60 

66 

60 

46 

" 

61 

56 

47 

44 

53.9 

CABINET  GORGE 

MAX 

93 

93 

89 

78 

84 

92 

92 

89 

92 

95 

96 

68 

90 

91 

92 

92 

93 

90 

89 

91 

96 

93 

93 

95 

97 

93 

83 

73 

71 

69 

80 

66.7 

M  I  N 

52 

51 

64 

48 

46 

5 1 

48 

50 

46 

50 

52.2 

CALDWELL 

MAX 

99 

90 

68 

90 

91 

97 

99 

68 

94 

99 

98 

97 

97 

96 

100 

96 

95 

85 

93 

95 

95 

94 

96 

96 

98 

94 

95 

87 

81 

83 

69 

MIN 

54 

54 

55 

52 

53 

52 

66 

48 

45 

nil 

CAMBRIDGE 

MAX 

93 

90 

82 

63 

89 

94 

98 

94 

95 

96 

99 

99 

99 

97 

97 

96 

92 

82 

92 

96 

92 

94 

94 

96 

98 

93 

92 

90 

76 

62 

86 

53 

50 

49 

42 

50 

5 1 

39 

36 

47.7 

CASCADE  1  NW 

MAX 

82 

87 

75 

78 

75 

60 

69 

92 

69 

64 

87 

90 

88 

89 

87 

87 

88 

85 

70 

60 

86 

79 

64 

83 

86 

89 

86 

83 

74 

64 

71 

MIN 

47 

45 

39 

46 

54 

43 

34 

36 

45.0 

CHALLIS 

MAX 

89 

88 

84 

83 

90 

89 

95 

90 

81 

90 

95 

96 

94 

92 

92 

92 

92 

62 

79 

84 

84 

80 

82 

88 

92 

89 

66 

65 

77 

76 

85 

M  1  N 

52 

52 

53 

44 

47 

50 

50 

55 

50 

56 

51 

55 

52 

50 

38 

50.7 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

84 

78 

78 

77 

80 

89 

86 

86 

70 

65 

92 

93 

84 

93 

96 

92 

86 

79 

80 

83 

82 

75 

80 

63 

85 

85 

83 

76 

71 

72 

81 

M  1  N 

45 

51 

40 

42 

59 

54 

43 

42 

" 

43.6 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

76 

80 

76 

74 

73 

76 

80 

86 

76 

70 

62 

76 

63 

61 

85 

62 

63 

77 

63 

70 

76 

76 

76 

76 

60 

83 

60 

78 

71 

61 

68 

M  I  N 

45 

47 

47 

37 

37 

46 

47 

51 

43 

44.4 

COCUR  0  ALENE  RS 

MAX 

95 

97 

97 

83 

66 

94 

93 

92 

94 

100 

98 

98 

92 

93 

97 

97 

97 

94 

91 

96 

99 

99 

97 

99 

101 

101 

87 

74 

74 

74 

83 

M  I N 

56 

57 

5  2 

63 

58 

56 

50 

54.9 

CONDA 

MAX 

80 

85 

86 

89 

86 

67 

89 

91 

91 

87 

89 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

87 

86 

82 

86 

85 

81 

82 

86 

87 

89 

87 

90 

76 

60 

86  8 

44.9 

COTTONWOOD 

MAX 

91 

85 

78 

73 

62 

90 

90 

76 

90 

92 

93 

67 

86 

87 

87 

93 

87 

79 

87 

88 

91 

88 

91 

92 

96 

67 

85 

76 

70 

75 

64 

66  7 

45 

60 

56 

45 

5 1 

5 1 

5  1 

60 

48.9 

COUNCIL 

MAX 

97 

95 

84 

89 

69 

94 

97 

96 

95 

96 

98 

97 

98 

96 

94 

95 

98 

97 

92 

95 

94 

95 

96 

96 

96 

97 

92 

90 

74 

76 

85 

93  1 

60 

62 

60 

52 

65 

63 

5  5 

5 1 

55 

66.0 

OCAOWOOO  DAM 

MAX 

84 

83 

82 

77 

80 

65 

92 

84 

62 

86 

92 

91 

89 

93 

88 

90 

66 

79 

63 

64 

64 

84 

83 

85 

90 

85 

85 

77 

66 

72 

82 

64  1 

5  7 

45 

42.2 

DCCR  FLAT  DAM 

MAX 

93 

88 

87 

83 

86 

90 

93 

91 

88 

92 

95 

91 

92 

91 

94 

93 

91 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

94 

91 

88 

85 

76 

78 

83 

67 

57 

55 

53 

64 

53 

56 

57,8 

OCCR  POINT 

MAX 

77 

72 

68 

68 

71 

77 

80 

78 

73 

79 

61 

78 

79 

80 

61 

79 

76 

74 

73 

75 

76 

74 

75 

78 

79 

73 

73 

72 

61 

62 

72 

74  6 

65 

5a 

63 

65 

59 

54 

57 

57.6 

DIXIE 

MAX 

82 

78 

74 

76 

77 

80 

86 

74 

79 

83 

83 

84 

83 

83 

84 

87 

62 

72 

77 

81 

76 

81 

60 

63 

87 

80 

80 

72 

62 

67 

75 

36 

41 

37.5 

DRIOGS 

MAX 

79 

75 

87 

80 

79 

82 

83 

92 

64 

85 

67 

89 

90 

91 

92 

93 

67 

90 

92 

89 

60 

80 

70 

77 

83 

86 

86 

67 

60 

70 

70 

55 

50 

55 

50 

47 

47.6 

WBOIS  EXP  STA 

MAX 

85 

89 

88 

87 

84 

65 

91 

93 

90 

82 

91 

92 

93 

93 

90 

90 

90 

92 

63 

83 

87 

78 

80 

79 

88 

67 

67 

67 

79 

75 

80 

66.4 

MIN 

52 

50 

51 

49 

54 

57 

54 

56 

62 

59 

54 

62 

55 

59 

57 

61 

60 

57 

55 

52 

59 

51 

52 

59 

48 

52 

54 

57 

51 

46 

49 

54.6 

Dubois  caa  ap 

MAX 

88 

91 

85 

85 

86 

68 

93 

96 

65 

88 

93 

93 

97 

95 

93 

94 

86 

68 

65 

86 

90 

78 

84 

65 

89 

88 

69 

86 

79 

75 

62 

67.8 

MIN 

49 

57 

61 

49 

51 

58 

53 

58 

61 

51 

56 

63 

57 

58 

59 

60 

63 

56 

52 

53 

55 

50 

46 

46 

62 

52 

45 

57 

50 

37 

42 

53.5 

Elk  river  i  s 

MAX 

90 

90 

80 

78 

81 

67 

89 

89 

86 

93 

93 

93 

88 

69 

90 

92 

92 

66 

86 

91 

91 

91 

93 

94 

93 

91 

91 

76 

75 

71 

79 

87.4 

MIN 

44 

46 

54 

37 

37 

40 

44 

45 

48 

52 

46 

50 

39 

37 

40 

40 

57 

54 

52 

48 

45 

43 

45 

45 

46 

51 

42 

52 

49 

45 

39 

45.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDi  t 
AUGUST  1' 


Station 

Day 

Ol  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EMWETT   2  E 

MAX 

100 

89 

91 

89 

93 

98 

98 

93 

96 

101 

101 

98 

97 

98 

99 

97 

96 

87 

84 

97 

95 

96 

96 

96 

102 

95 

94 

87 

62 

81 

90 

94 

M  I N 

5k 

64 

55 

49 

45 

48 

53 

56 

59 

54 

59 

59 

54 

53 

49 

60 

64 

62 

53 

64 

67 

69 

62 

62 

62 

54 

46 

60 

50 

42 

43 

53 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

90 

89 

84 

81 

84 

88 

95 

90 

82 

89 

94 

92 

93 

95 

92 

92 

86 

■  83 

89 

86 

88 

81 

85 

87 

91 

66 

66 

84 

81 

75 

84 

87 

M  I  N 

49 

50 

53 

44 

43 

45 

48 

53 

52 

46 

54 

56 

47 

50 

43 

53 

43 

47 

4  7 

47 

43 

42 

46 

45 

44 

44 

45 

30 

37 

46 

FENN  RS 

MAX 

100 

100 

84 

82 

89 

96 

98 

97 

95 

102 

99 

95 

97 

98 

100 

100 

99 

92 

95 

96 

100 

100 

101 

100 

101 

102 

94 

92 

80 

83 

89 

95 

M  I  N 

52 

51 

57 

51 

47 

47 

50 

53 

55 

59 

55 

57 

51 

47 

48 

48 

59 

60 

58 

60 

61 

51 

52 

61 

61 

48 

48 

55 

56 

51 

49 

52 

FORT    HALL    IND  AGENCY 

MAX 

90 

94 

86 

90 

97 

96 

96 

95 

95 

96 

95 

95 

94 

86 

85 

89 

89 

80 

65 

87 

69 

89 

90 

84 

83 

75 

82 

89 

MIN 

49 

49 

49 

45 

56 

55 

51 

56 

62 

56 

51 

63 

58 

47 

46 

63 

49 

43 

46 

47 

43 

47 

61 

54 

38 

46 

50 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

97 

96 

89 

87 

92 

98 

102 

99 

95 

97 

101 

99 

99 

100 

102 

100 

95 

92 

93 

96 

94 

95 

96 

100 

100 

98 

90 

88 

86 

90 

9S, 

MIN 

49 

55 

51 

46 

43 

45 

46 

52 

52 

52 

59 

56 

48 

51 

47 

46 

57 

53 

58 

48 

52 

48 

48 

47 

50 

43 

40 

52 

39 

39 

49 

GLENNS  FERRY 

MAX 

93 

90 

92 

95 

101 

90 

87 

93 

1  00 

98 

100 

97 

98 

95 

92 

96 

97 

92 

93 

69 

M  I  N 

60 

58 

54 

50 

52 

63 

61 

55 

65 

64 

61 

59 

57 

53 

54 

63 

51 

55 

50 

60 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

97 

94 

91 

89 

91 

95 

101 

88 

86 

93 

100 

96 

99 

97 

96 

98 

93 

88 

90 

92 

91 

88 

90 

92 

95 

92 

93 

85 

76 

78 

87 

91, 

M  I  N 

59 

67 

60 

55 

56 

55 

60 

64 

63 

62 

65 

67 

63 

62 

65 

62 

64 

58 

56 

69 

59 

59 

58 

58 

60 

60 

57 

60 

60 

49 

49 

59 

GRACE 

MAX 

83 

88 

82 

87 

83 

86 

90 

90 

69 

87 

89 

91 

90 

92 

90 

91 

87 

66 

80 

75 

74 

82 

86, 

M  I  N 

47 

50 

55 

49 

48 

44 

45 

50 

56 

52 

49 

55 

54 

54 

58 

64 

64 

62 

46 

49 

46 

43 

48 

46 

46 

49 

55 

60 

43 

39 

50 

GRAND  VIEW 

MAX 

103 

100 

95 

94 

97 

103 

108 

90 

107 

103 

102 

103 

105 

103 

100 

91 

97 

97 

101 

97 

99 

100 

103 

96 

100 

94 

67 

95 

99 

M  I  N 

55 

62 

64 

57 

55 

52 

53 

66 

55 

66 

62 

64 

60 

65 

66 

63 

68 

60 

61 

57 

66 

54 

64 

61 

63 

56 

60 

46 

58. 

GRANGEVILLE 

MAX 

92 

85 

78 

76 

82 

91 

91 

77 

90 

96 

92 

89 

66 

88 

89 

92 

90 

80 

88 

89 

92 

90 

91 

92 

96 

67 

86 

79 

70 

76 

79 

86, 

M  I  N 

55 

58 

56 

45 

44 

46 

54 

54 

53 

58 

55 

55 

50 

50 

51 

50 

64 

56 

62 

49 

66 

63 

55 

53 

65 

68 

49 

51 

52 

46 

45 

52. 

GRASMERE 

MAX 

92 

90 

87 

87 

86 

90 

98 

94 

64 

91 

95 

90 

93 

96 

91 

93 

92 

88 

85 

86 

85 

89 

86 

89 

92 

90 

90 

88 

86 

80 

88 

89. 

M  I  N 

51 

58 

52 

47 

46 

51 

55 

66 

61 

50 

58 

57 

52 

51 

49 

5  1 

48 

50 

67 

61 

60 

48 

62 

52 

58 

51 

52 

50 

38 

41 

51. 

GROUSE 

MAX 

80 

81 

79 

77 

60 

82 

85 

82 

76 

82 

88 

89 

89 

90 

89 

90 

86 

61 

71 

60 

85 

72 

79 

63 

60 

60 

83 

77 

72 

70 

79 

81. 

M  1  N 

42 

42 

50 

36 

35 

35 

36 

42 

47 

39 

43 

52 

39 

45 

46 

36 

49 

31 

40 

42 

40 

35 

37 

38 

37 

35 

39 

45 

30 

29 

40, 

HAILEY  AP 

MAX 

90 

88 

87 

83 

66 

89 

94 

64 

81 

87 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

89 

8? 

85 

86 

89 

81 

84 

84 

86 

87 

86 

64 

65 

76 

84 

87, 

M  I  N 

50 

56 

54 

47 

47 

49 

51 

56 

54 

51 

56 

66 

52 

57 

55 

62 

5  7 

54 

50 

51 

53 

51 

43 

50 

53 

50 

46 

60 

49 

36 

40 

51. 

HAMER  NW 

MAX 

93 

94 

89 

89 

89 

92 

96 

96 

93 

90 

96 

96 

98 

98 

97 

98 

92 

90 

86 

69 

92 

81 

87 

86 

92 

90 

92 

85 

80 

77 

86 

90. 

MIN 

48 

50 

57 

45 

49 

48 

47 

51 

62 

50 

52 

59 

50 

52 

67 

64 

66 

47 

49 

62 

49 

46 

45 

43 

47 

44 

53 

66 

37 

38 

50, 

HA2ELT0N 

MAX 

93 

92 

88 

88 

85 

90 

100 

97 

93 

91 

97 

93 

97 

92 

93 

93 

87 

85 

86 

86 

89 

85 

86 

69 

91 

90 

91 

90 

81 

76 

65 

89, 

M  I  N 

53 

60 

59 

56 

55 

54 

54 

60 

60 

54 

55 

60 

60 

62 

62 

66 

59 

57 

56 

53 

54 

51 

50 

61 

60 

52 

50 

68 

55 

45 

47 

55, 

MILL  CITY 

MAX 

92 

91 

85 

83 

87 

90 

97 

93 

81 

90 

98 

95 

96 

98 

96 

97 

95 

65 

66 

88 

90 

85 

87 

89 

93 

87 

89 

86 

77 

77 

85 

99, 

MIN 

44 

49 

53 

44 

52 

47 

47 

52 

54 

45 

51 

57 

56 

51 

52 

45 

64 

51 

50 

44 

46 

43 

42 

44 

46 

47 

42 

51 

54 

35 

45 

48, 

HOLL  1  STER 

MAX 

93 

92 

90 

89 

89 

92 

100 

96 

85 

92 

97 

95 

96 

95 

96 

94 

92 

68 

66 

86 

67 

84 

87 

90 

90 

90 

90 

87 

61 

76 

76 

89. 

MIN 

55 

61 

54 

53 

48 

52 

58 

66 

62 

52 

57 

61 

61 

56 

64 

5  7 

68 

64 

53 

54 

52 

51 

49 

60 

53 

57 

55 

57 

66 

44 

51 

55, 

IDAHO  CITY 

MAX 

86 

80 

76 

76 

89 

92 

98 

93 

87 

92 

96 

95 

95 

96 

95 

93 

92 

86 

86 

68 

88 

87 

86 

90 

94 

90 

90 

84 

76 

76 

85 

ai. 

MIN 

45 

47 

46 

40 

41 

42 

44 

52 

53 

49 

60 

55 

46 

50 

44 

41 

53 

68 

44 

46 

62 

56 

45 

46 

46 

48 

4? 

46 

50 

36 

36 

47, 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

MAX 

89 

93 

85 

83 

86 

86 

95 

92 

69 

89 

97 

95 

94 

95 

93 

96 

90 

85 

65 

86 

84 

81 

85 

87 

89 

89 

86 

82 

78 

88. 

MIN 

50 

50 

69 

46 

47 

51 

49 

53 

60 

63 

53 

56 

56 

59 

52 

61 

51 

49 

51 

49 

44 

49 

47 

49 

50 

62 

59 

52. 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

89 

92 

83 

83 

84 

67 

96 

92 

85 

91 

97 

97 

93 

94 

92 

94 

89 

85 

83 

88 

68 

78 

87 

87 

89 

90 

90 

83 

75 

72 

80 

87. 

MIN 

50 

51 

59 

49 

52 

52 

50 

54 

61 

54 

54 

56 

57 

59 

60 

5  3 

66 

60 

66 

51 

63 

50 

49 

61 

50 

49 

51 

62 

53 

41 

47 

53. 

IDAHO   FALLS    1*2   NW  WB 

MAX 

93 

93 

88 

84 

91 

93 

98 

97 

86 

90 

88 

98 

98 

96 

97 

96 

93 

86 

88 

90 

92 

66 

66 

91 

92 

90 

92 

86 

80 

78 

87 

90. 

M  I  N 

48 

49 

58 

44 

52 

52 

43 

51 

56 

49 

52 

57 

48 

52 

56 

64 

65 

68 

53 

47 

66 

46 

44 

46 

62 

47 

49 

50 

63 

40 

39 

50, 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

MAX 

90 

94 

86 

85 

89 

91 

96 

91 

85 

90 

97 

97 

97 

97 

96 

96 

91 

87 

87 

88 

92 

81 

85 

90 

92 

91 

90 

63 

76 

77 

84 

89. 

MtN 

47 

50 

57 

47 

45 

47 

47 

52 

58 

50 

50 

56 

54 

54 

64 

5  1 

67 

69 

61 

47 

53 

47 

43 

50 

47 

45 

50 

59 

67 

40 

37 

51. 

IRWIN   2  SE 

MAX 

88 

89 

85 

84 

87 

89 

93 

95 

88 

69 

92 

91 

92 

92 

89 

91 

66 

78 

83 

66 

78 

72 

80 

82 

85 

84 

65 

85 

75 

60 

61 

85, 

MIN 

45 

53 

55 

47 

44 

44 

42 

53 

59 

57 

47 

45 

52 

52 

57 

50 

50 

59 

50 

43 

60 

46 

48 

43 

44 

46 

50 

48 

56 

37 

37 

48. 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

80 

83 

83 

77 

79 

61 

86 

86 

65 

76 

65 

82 

85 

85 

84 

86 

81 

78 

75 

78 

77 

68 

75 

77 

82 

81 

81 

77 

68 

67 

75 

79, 

MIN 

42 

45 

52 

39 

39 

42 

42 

43 

55 

47 

47 

55 

47 

46 

49 

49 

56 

50 

45 

44 

42 

41 

43 

41 

42 

42 

39 

49 

46 

28 

30 

44. 

JEROME 

MAX 

94 

96 

92 

88 

90 

95 

102 

94 

87 

95 

99 

97 

97 

95 

97 

94 

91 

89 

90 

90 

90 

88 

90 

92 

95 

93 

93 

90 

64 

79 

87 

92. 

MIN 

54 

62 

59 

57 

54 

52 

55 

63 

62 

55 

56 

60 

62 

61 

65 

55 

60 

59 

57 

55 

63 

53 

54 

56 

53 

53 

52 

58 

67 

51 

49 

56. 

KELLOGG 

MAX 

89 

95 

94 

83 

78 

86 

93 

93 

84 

93 

99 

99 

89 

91 

93 

94 

98 

93 

92 

92 

96 

98 

95 

96 

96 

99 

88 

82 

76 

60 

69 

89. 

MIN 

51 

54 

63 

47 

45 

48 

51 

55 

55 

56 

57 

60 

47 

47 

49 

60 

61 

61 

56 

61 

52 

52 

53 

53 

54 

59 

52 

66 

51 

45 

46 

52, 

KOOSK I A 

MAX 

100 

95 

82 

81 

90 

100 

96 

91 

99 

103 

101 

97 

.6 

96 

97 

101 

98 

64 

96 

100 

100 

98 

100 

100 

104 

94 

90 

85 

60 

82 

92 

94. 

MIN 

54 

56 

59 

46 

44 

46 

51 

54 

54 

59 

54 

57 

49 

46 

47 

4  7 

63 

60 

55 

47 

65 

66 

51 

50 

51 

51 

48 

56 

66 

50 

44 

52. 

KUNA    2  NNE 

MAX 

97 

89 

86 

66 

92 

94 

81 

93 

97 

96 

92 

92 

92 

96 

94 

92 

81 

68 

92 

90 

90 

92 

94 

98 

92 

69 

82 

81 

77 

65 

90. 

MIN 

54 

61 

51 

54 

46 

47 

54 

56 

56 

55 

62 

60 

63 

52 

60 

49 

60 

64 

52 

62 

66 

63 

55 

52 

62 

56 

49 

49 

55 

43 

42 

54. 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

98 

95 

87 

81 

69 

96 

95 

87 

97 

103 

99 

92 

93 

95 

96 

99 

93 

87 

93 

97 

96 

97 

96 

100 

102 

94 

88 

60 

75 

81 

88 

92, 

MIN 

61 

64 

63 

51 

52 

57 

62 

61 

62 

66 

65 

63 

56 

54 

59 

60 

70 

62 

61 

65 

61 

63 

63 

61 

62 

65 

57 

58 

58 

52 

53 

60, 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

80 

86 

63 

83 

85 

66 

89 

90 

82 

64 

86 

91 

88 

92 

81 

69 

83 

80 

80 

83 

83 

70 

72 

80 

61 

62 

82 

77 

74 

73 

78 

82, 

MIN 

48 

49 

59 

49 

48 

45 

44 

51 

57 

52 

50 

53 

55 

53 

58 

59 

60 

56 

53 

50 

53 

52 

42 

48 

46 

47 

48 

64 

48 

43 

40 

50, 

LOWMAN 

MAX 

92 

88 

86 

83 

91 

97 

90 

94 

96 

95 

95 

97 

96 

95 

91 

93 

69 

91 

93 

88 

90 

91 

94 

88 

88 

81 

80 

88 

86 

90, 

MIN 

42 

45 

43 

46 

36 

37 

43 

44 

52 

50 

41 

43 

42 

40 

46 

53 

46 

43 

41 

47 

40 

40 

40 

43 

36 

40 

38 

33 

35 

42. 

MALAD 

MAX 

91 

93 

88 

95 

92 

93 

95 

95 

87 

92 

96 

97 

97 

97 

93 

98 

89 

88 

66 

91 

91 

80 

86 

86 

91 

90 

90 

83 

82 

79 

86 

90, 

MIN 

51 

57 

61 

52 

51 

50 

53 

58 

57 

54 

56 

62 

60 

59 

62 

5B 

66 

59 

60 

54 

66 

56 

49 

50 

60 

51 

63 

63 

52 

48 

44 

55,( 

MALAD   CAA  AP 

MAX 

92 

94 

90 

91 

93 

95 

97 

98 

B7 

93 

97 

99 

98 

98 

94 

97 

91 

89 

87 

92 

94 

61 

86 

89 

92 

91 

92 

86 

84 

79 

67 

91,' 

MIN 

47 

52 

59 

51 

50 

43 

47 

51 

56 

55 

52 

56 

55 

54 

58 

54 

66 

be 

60 

49 

66 

51 

46 

48 

44 

46 

49 

56 

46 

47 

41 

51,< 

MAY  RS 

MAX 

88 

85 

86 

82 

86 

88 

96 

89 

86 

90 

91 

94 

89 

94 

94 

93 

89 

83 

83 

87 

85 

80 

86 

88 

81 

68 

89 

87 

80 

76 

87 

97. 

MIN 

46 

47 

42 

39 

41 

46 

42 

49 

45 

47 

47 

52 

42 

44 

47 

45 

65 

51 

48 

42 

49 

47 

42 

43 

43 

43 

39 

42 

50 

31 

36 

44.1 

MC  CALL 

MAX 

87 

69 

73 

73 

78 

84 

86 

66 

80 

83 

88 

67 

87 

87 

87 

86 

81 

67 

81 

63 

81 

82 

83 

84 

86 

81 

82 

71 

63 

69 

78 

80. ( 

M  I  N 

45 

49 

46 

39 

40 

44 

44 

49 

49 

50 

55 

52 

46 

50 

47 

46 

56 

58 

46 

46 

56 

45 

46 

46 

46 

47 

42 

44 

52 

35 

38 

46.i 

MC  CAMMON 

MAX 

92 

95 

95 

90 

91 

99 

97 

97 

89 

93 

96 

98 

99 

100 

95 

100 

91 

67 

89 

90 

86 

65 

68 

91 

94 

95 

90 

66 

60 

80 

87 

91, i 

48 

51 

60 

55 

48 

45 

45 

51 

58 

52 

51 

51 

50 

54 

60 

52 

65 

57 

55 

48 

57 

51 

44 

61 

46 

46 

49 

69 

50 

43 

38 

51.! 

MERIDIAN    1  W 

MAX 

95 

88 

86 

86 

88 

93 

97 

97 

90 

96 

98 

95 

94 

92 

94 

94 

90 

91 

95 

95 

94 

90 

68 

80 

66 

84 

91.! 

MIN 

58 

64 

57 

51 

49 

51 

58 

61 

60 

58 

63 

65 

55 

55 

52 

52 

63 

62 

55 

56 

56 

50 

54 

57 

46 

46 

55. e 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

90 

97 

87 

87 

88 

88 

98 

96 

82 

90 

98 

96 

97 

9  3 

96 

88 

66 

85 

85 

90 

80 

66 

87 

69 

87 

8  5 

8  3 

75 

62 

89.1 

MIN 

55 

64 

62 

59 

53 

56 

57 

64 

61 

56 

60 

66 

63 

65 

66 

59 

66 

58 

69 

58 

59 

55 

53 

56 

57 

54 

56 

64 

68 

49 

49 

58.6 

MONTPELIER  RS 

MAX 

78 

85 

91 

88 

85 

87 

89 

93 

95 

91 

87 

92 

95 

93 

96 

91 

94 

89 

67 

84 

88 

87 

80 

81 

86 

88 

69 

86 

78 

88.0 

MIN 

42 

45 

55 

45 

43 

39 

41 

46 

54 

48 

45 

50 

51 

60 

67 

50 

57 

63 

48 

44 

48 

46 

39 

45 

42 

44 

46 

51 

44 

47.1 

Se«  Relerence  Noies  Following  Slation  Indei 
-   116  - 


COM  INUEO 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1958 


blation 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

1 J 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 
V 

< 

MOSCOW  U   OF  I 

93 

91 

81 

77 

65 

92 

69 

66 

92 

96 

96 

90 

67 

90 

92 

95 

88 

85 

68 

94 

93 

91 

9J 

95 

98 

87 

81 

74 

70 

74 

82 

67,9 

MIN 

52 

58 

65 

44 

41 

47 

54 

56 

63 

64 

6  5 

5 1 

66 

55 

60 

66 

50 

50 

* 

56.2 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

101 

96 

95 

98 

106 

98 

92 

103 

105 

101 

103 

101 

102 

100 

lo: 

88 

93 

95 

95 

96 

96 

96 

103 

93 

98 

69 

81 

82 

96.6 

MIN 

55 

55 

52 

50 

56 

55 

59 

60 

70 

62 

57 

57 

57 

66 

62 

56 

55 

49 

55 

57 

55 

*' 

55.9 

MOL  LAN   C  A A 

89 

93 

79 

74 

83 

89 

66 

83 

89 

96 

96 

87 

87 

91 

91 

95 

92 

89 

87 

90 

92 

91 

91 

92 

95 

85 

81 

73 

57 

66 

77 

86.0 

MIN 

*9 

53 

57 

42 

40 

47 

52 

52 

52 

54 

5  3 

53 

50 

60 

57 

52 

51 

54 

" 

68 

66 

*' 

39 

* 

50.0 

93 

95 

90 

88 

86 

90 

96 

97 

82 

90 

98 

97 

95 

96 

95 

98 

92 

93 

82 

90 

93 

93 

93 

96 

95 

97 

91 

93 

62 

79 

77 

91.3 

MIN 

55 

67 

52 

51 

50 

51 

55 

62 

56 

56 

52 

61 

" 

58 

52 

54 

60 

66 

*' 

56.5 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

86 

87 

69 

73 

79 

65 

85 

62 

81 

85 

67 

66 

65 

65 

85 

67 

81 

79 

83 

80 

86 

65 

66 

82 

81 

63 

71 

60.7 

MIN 

*) 

65 

44 

36 

36 

40 

65 

69 

47 

38 

39 

49 

43 

60 

39 

61 

36 

" 

33 

3  3 

61.6 

NE2PERCE   2  E 

MAX 

89 

83 

75 

72 

60 

88 

86 

77 

88 

95 

92 

85 

67 

67 

86 

92 

68 

61 

81 

91 

91 

90 

92 

93 

96 

85 

63 

76 

67 

76 

63 

65.1 

MIN 

52 

59 

55 

63 

66 

55 

55 

56 

53 

57 

55 

57 

53 

66 

60 

52 

55 

55 

50 

*' 

53.5 

OAHLEr 

MAX 

90 

96 

85 

86 

85 

69 

99 

89 

60 

90 

94 

91 

96 

68 

90 

89 

86 

86 

86 

86 

87 

80 

83 

86 

89 

86 

93 

82 

77 

81 

63 

87.2 

MIN 

56 

62 

54 

51 

49 

52 

59 

65 

56 

61 

45 

61 

59 

58 

56 

54 

54 

56 

60 

" 

69 

*' 

56.5 

DBS  I D I  AN   2  NNW 

MAX 

78 

78 

78 

72 

78 

79 

84 

63 

66 

83 

83 

78 

63 

64 

83 

85 

85 

74 

76 

76 

76 

74 

76 

82 

86 

77 

76 

74 

77 

68 

77 

78.9 

MIN 

36 

32 

29 

30 

29 

31 

30 

31 

33 

37 

30 

68 

60 

45 

35 

34 

39 

26 

36.9 

OLA    5  S 

MAX 

92 

89 

88 

67 

90 

95 

97 

93 

96 

100 

97 

99 

98 

92 

93 

96 

96 

94 

95 

96 

96 

96 

95 

95 

99 

95 

94 

90 

67 

80 

86 

93.6 

MIN 

69 

68 

69 

50 

44 

63 

61 

56 

53 

61 

60 

5 1 

5  3 

52 

54 

51 

55 

52 

56 

50 

68 

60 

60 

50.3 

OROF  UNO 

MAX 

102 

96 

89 

86 

93 

100 

98 

96 

100 

104 

102 

97 

96 

99 

99 

101 

98 

91 

95 

101 

100 

99 

101 

102 

103 

93 

90 

84 

60 

83 

91 

95.7 

MIN 

56 

57 

62 

69 

67 

69 

56 

56 

57 

61 

58 

59 

52 

65 

62 

61 

5  1 

53 

53 

55 

54 

55 

56.1 

PALISADES  DAM 

MAX 

83 

87 

83 

83 

86 

66 

90 

93 

88 

82 

91 

69 

92 

90 

87 

69 

66 

62 

60 

63 

85 

65 

77 

79 

65 

86 

85 

85 

76 

69 

78 

83.7 

MIN 

50 

55 

59 

56 

56 

51 

51 

55 

63 

57 

54 

60 

5  2 

62 

60 

59 

56 

52 

56 

52 

47 

52 

54 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

96 

91 

87 

93 

92 

96 

99 

99 

92 

100 

102 

97 

98 

96 

98 

97 

94 

92 

90 

93 

92 

94 

95 

97 

95 

95 

94 

92 

81 

62 

86 

93.8 

MIN 

56 

62 

55 

50 

52 

53 

51 

52 

59 

56 

61 

56 

63 

56 

56 

55 

61 

55.7 

PAUL    1  E 

MAX 

87 

93 

93 

86 

86 

86 

90 

98 

90 

93 

88 

96 

91 

96 

93 

90 

94 

87 

65 

64 

90 

86 

82 

86 

67 

69 

65 

86 

82 

63 

66 

88.8 

MIN 

51 

59 

57 

54 

50 

69 

68 

59 

60 

53 

52 

56 

55 

60 

56 

55 

53.5 

PAYETTE 

MAX 

97 

89 

86 

86 

90 

96 

99 

95 

97 

96 

100 

97 

97 

96 

99 

93 

94 

69 

92 

94 

95 

95 

96 

96 

100 

96 

95 

85 

64 

85 

91 

93.8 

MIN 

57 

63 

57 

51 

50 

52 

53 

61 

60 

57 

62 

57 

62 

65 

56 

56 

61 

56 

55 

53 

55 

56 

5  3 

57 

P I CABO 

MAX 

88 

92 

87 

84 

86 

88 

96 

66 

81 

87 

96 

93 

94 

94 

94 

93 

88 

65 

67 

66 

90 

66 

67 

68 

86 

68 

69 

82 

80 

74 

65 

87.9 

MIN 

69 

55 

56 

44 

41 

41 

49 

52 

54 

52 

52 

55 

50 

58 

50 

54 

57 

52 

46 

49 

46 

46 

P 1 ERCE  RS 

MAX 

90 

91 

75 

74 

83 

89 

69 

68 

69 

95 

96 

93 

66 

90 

90 

95 

92 

87 

66 

91 

92 

69 

92 

91 

95 

93 

83 

81 

74 

73 

82 

87.6 

MIN 

6* 

67 

53 

39 

37 

39 

61 

44 

46 

51 

49 

50 

42 

39 

39 

60 

55 

56 

69 

61 

35 

63 

44 

43 

44 

53 

40 

46 

66 

POCATELLO  2 

MAX 

96 

95 

91 

91 

91 

94 

100 

100 

90 

92 

100 

96 

96 

96 

96 

100 

94 

92 

90 

96 

91 

62 

69 

92 

94 

93 

95 

86 

79 

76 

86 

92.5 

MIN 

55 

53 

59 

53 

56 

52 

49 

58 

60 

53 

53 

60 

6 1 

59 

66 

55 

66 

61 

61 

49 

55 

53 

45 

49 

50 

50 

51 

66 

56 

41 

54.7 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

92 

94 

89 

86 

89 

93 

99 

95 

65 

90 

97 

96 

97 

97 

96 

97 

92 

89 

88 

90 

89 

79 

66 

89 

91 

92 

92 

86 

79 

76 

85 

90.2 

MIN 

53 

56 

60 

55 

55 

56 

53 

62 

60 

56 

56 

60 

64 

66 

67 

56 

67 

62 

62 

51 

56 

52 

66 

50 

53 

53 

55 

65 

56 

43 

56.7 

PORTHILL 

MAX 

91 

97 

92 

82 

67 

93 

69 

91 

93 

98 

94 

91 

92 

93 

95 

97 

96 

89 

89 

93 

95 

95 

95 

95 

100 

95 

72 

76 

72 

76 

61 

90.1 

MIN 

52 

48 

62 

44 

62 

47 

50 

52 

53 

52 

53 

53 

46 

46 

47 

55 

69 

56 

51 

50 

50 

69 

69 

50 

63 

52 

5C 

55 

39 

50.6 

POTLATCH 

MAX 

95 

92 

86 

65 

85 

93 

92 

86 

93 

99 

95 

.  91 

69 

92 

93 

95 

91 

87 

89 

96 

95 

94 

96 

96 

69 

66 

88 

72 

66 

62 

70 

88.3 

MIN 

65 

68 

60 

39 

37 

42 

67 

66 

69 

54 

44 

57 

45 

66 

52 

54 

45 

47 

67 

66 

46 

50 

66 

60 

6C 

66 

66 

60 

PRESTON  2  5E 

MAX 

88 

95 

91 

90 

92 

93 

95 

95 

93 

92 

97 

99 

97 

97 

95 

96 

95 

69 

86 

92 

92 

80 

66 

88 

90 

90 

90 

90 

82 

82 

66 

91.1 

MIN 

69 

51 

54 

51 

50 

45 

47 

5  3 

59 

54 

5  1 

57 

57 

57 

59 

55 

64 

56 

57 

52 

52 

55 

45 

68 

46 

66 

52 

56 

51 

66 

42 

52.4 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

MAX 

90 

93 

89 

78 

65 

91 

69 

87 

90 

96 

95 

66 

68 

90 

92 

94 

91 

90 

68 

93 

96 

95 

94 

97 

97 

91 

62 

71 

69 

72 

79 

66.3 

M  I  N 

66 

66 

60 

40 

39 

43 

66 

50 

50 

49 

53 

5  J 

45 

50 

46 

45 

47 

44 

45 

44 

46 

49 

60 

46 

5  1 

67 

39 

43 

46  .  6 

RICHFIELD 

MAX 

91 

89 

87 

83 

65 

69 

96 

95 

61 

87 

95 

93 

94 

93 

93 

90 

67 

63 

85 

67 

66 

81 

86 

88 

90 

87 

87 

86 

78 

75 

82 

67.5 

MIN 

52 

59 

56 

46 

47 

44 

50 

60 

56 

5  3 

58 

59 

57 

52 

60 

57 

52 

56 

5  3 

52 

50 

54 

54 

51 

48 

5  1 

48 

42 

4 1 

53.2 

RIGGINS  RS 

MAX 

103 

99 

64 

62 

89 

100 

99 

98 

98 

101 

103 

106 

96 

95 

96 

100 

100 

95 

96 

97 

97 

98 

99 

100 

106 

98 

98 

95 

89 

67 

95 

96.6 

MIN 

62 

65 

63 

51 

51 

57 

61 

63 

60 

61 

63 

60 

5  8 

55 

57 

62 

62 

65 

56 

59 

62 

60 

62 

62 

62 

60 

56 

63 

62 

53 

53 

59.7 

RUPERT 

MAX 

89 

92 

94 

95 

67 

87 

92 

99 

90 

93 

91 

98 

95 

96 

95 

94 

92 

91 

86 

89 

89 

69 

61 

89 

90 

92 

90 

90 

86 

77 

67 

90.7 

MIN 

56 

61 

57 

54 

52 

51 

54 

62 

62 

59 

55 

60 

60 

60 

63 

55 

59 

58 

58 

57 

59 

54 

53 

52 

51 

54 

53 

66 

57 

66 

65 

56. 1 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

86 

90 

81 

79 

63 

85 

92 

91 

92 

65 

91 

93 

93 

91 

90 

93 

88 

84 

61 

65 

76 

76 

79 

83 

66 

86 

65 

81 

76 

76 

79 

85.0 

MIN 

67 

69 

55 

46 

43 

45 

45 

50 

69 

49 

53 

53 

52 

50 

55 

51 

56 

57 

66 

47 

50 

66 

43 

66 

65 

65 

42 

56 

55 

36 

37 

68.6 

SAINT  MARIES 

MAX 

96 

96 

88 

83 

85 

94 

94 

92 

92 

99 

96 

96 

93 

92 

94 

95 

91 

90 

86 

95 

95 

95 

93 

95 

99 

98 

67 

80 

76 

75 

64 

91.0 

MIN 

67 

69 

61 

42 

40 

44 

67 

48 

51 

53 

53 

56 

42 

42 

44 

45 

56 

53 

51 

47 

46 

49 

49 

66 

50 

56 

47 

56 

'  50 

66 

62 

66  .6 

SALMON 

MAX 

93 

89 

90 

84 

86 

90 

96 

66 

86 

93 

92 

97 

94 

94 

95 

95 

91 

78 

67 

91 

90 

67 

91 

90 

96 

96 

93 

86 

77 

77 

67 

69.5 

M  I N 

68 

50 

4 1 

43 

45 

45 

46 

50 

52 

52 

45 

46 

43 

52 

55 

52 

63 

51 

50 

47 

66 

66 

50 

42 

69 

69 

62 

39 

67. 1 

SANDPOINT    EXP  STA 

MAX 

91 

91 

88 

77 

63 

90 

89 

85 

90 

91 

93 

91 

89 

90 

90 

90 

92 

90 

66 

92 

94 

92 

66 

90 

96 

90 

68 

73 

68 

70 

79 

67.4 

M 1  N 

47 

47 

63 

54 

4  7 

52 

5  3 

50 

55 

53 

43 

44 

45 

46 

55 

49 

46 

50 

46 

46 

47 

47 

50 

60 

56 

53 

51 

42 

50 

69  .  5 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

98 

97 

92 

91 

94 

96 

104 

102 

89 

96 

103 

100 

100 

101 

101 

100 

96 

90 

93 

96 

95 

66 

92 

95 

97 

95 

96 

92 

83 

80 

90 

96.7 

M 1  N 

57 

63 

60 

64 

5 1 

46 

59 

63 

60 

59 

6  3 

64 

60 

60 

62 

59 

63 

58 

50 

57 

55 

53 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

53 

66 

62 

57.0 

SPENCER  RS 

MAX 

83 

85 

79 

60 

81 

63 

86 

90 

82 

63 

89 

66 

91 

66 

86 

69 

62 

62 

76 

80 

85 

76 

76 

79 

86 

65 

63 

80 

76 

68 

76 

62.5 

37 

37 

37 

66 

47 

66 

47 

47 

45 

52 

51 

49 

49 

52 

65 

43 

60 

36 

60 

60 

60 

39 

33 

33 

62.7 

SIREVELL 

MAX 

90 

92 

87 

90 

91 

92 

96 

92 

81 

90 

96 

95 

95 

96 

89 

93 

69 

85 

64 

86 

90 

65 

66 

88 

92 

90 

88 

86 

62 

77 

66 

86.9 

51 

59 

57 

5) 

52 

52 

60 

56 

59 

55 

61 

52 

55 

53 

51 

69 

67 

47 

69 

56 

51 

56 

52 

65 

61 

53.0 

SUGAR 

MAX 

87 

90 

81 

81 

65 

86 

92 

91 

92 

62 

92 

92 

90 

93 

91 

91 

92 

93 

64 

86 

86 

86 

79 

66 

67 

67 

87 

67 

76 

72 

79 

86.5 

45 

43 

56 

54 

50 

66 

57 

69 

50 

57 

46 

66 

48 

68 

44 

63 

65 

63 

63 

50 

62 

36 

35 

67.5 

SUN  VALLEY 

MAX 

86 

85 

83 

79 

83 

85 

86 

S3 

78 

66 

88 

90 

69 

90 

91 

90 

89 

80 

79 

82 

63 

81 

82 

86 

86 

85 

86 

83 

76 

72 

61 

83.8 

35 

35 

3S 

45 

39 

5 1 

35 

41 

35 

52 

47 

39 

38 

39 

61 

34 

35 

37 

37 

32 

37 

36 

27 

29 

38.8 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

101 

101 

94 

90 

93 

100 

104 

106 

92 

101 

104 

100 

99 

100 

100 

100 

100 

91 

95 

96 

96 

96 

100 

101 

106 

97 

97 

96 

83 

66 

96 

97.6 

62 

7  ) 

74 

67 

75 

70 

67 

69 

69 

62 

65 

65 

67 

63 

62 

61 

69 

62 

62 

66 

55 

53 

65.2 

TtTONIA   EXP  STA 

MAX 

86 

86 

78 

79 

84 

86 

89 

93 

88 

82 

90 

89 

90 

90 

69 

90 

86 

83 

79 

61 

63 

74 

79 

76 

86 

66 

64 

78 

71 

70 

77 

83.1 

MIN 

62 

66 

50 

49 

42 

42 

36 

52 

54 

46 

46 

49 

50 

52 

56 

66 

55 

51 

61 

53 

41 

63 

38 

40 

43 

39 

60 

47 

67 

32 

31 

65.1 

THREE  CREEX 

MAX 

87 

88 

87 

65 

66 

69 

96 

91 

63 

86 

91 

93 

90 

92 

91 

92 

83 

84 

86 

82 

82 

80 

83 

87 

90 

91 

89 

85 

81 

83 

85 

87.0 

MIN 

38 

50 

48 

33 

36 

35 

63 

56 

58 

41 

66 

47 

68 

42 

66 

43 

53 

44 

40 

62 

46 

38 

36 

35 

37 

61 

36 

38 

45 

29 

31 

62.2 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

96 

94 

96 

69 

90 

95 

102 

101 

85 

95 

99 

97 

101 

94 

96 

93 

91 

89 

90 

91 

90 

87 

90 

91 

94 

96 

95 

91 

66 

78 

86 

92.6 

MIN 

53 

59 

59 

56 

56 

56 

53 

67 

65 

53 

55 

58 

62 

63 

67 

56 

60 

57 

57 

55 

53 

52 

50 

52 

50 

56 

52 

59 

57 

51 

53 

56.5 

Twin   FALLS   3  SE 

MAX 

89 

95 

86 

83 

80 

86 

86 

96 

94 

86 

95 

97 

97 

96 

95 

97 

92 

90 

89 

90 

90 

89 

69 

90 

90 

94 

91 

92 

65 

86 

79 

90.1 

MIN 

53 

59 

57 

58 

58 

55 

53 

66 

56 

52 

53 

61 

62 

62 

68 

58 

58 

57 

56 

56 

53 

55 

54 

54 

53 

57 

52 

57 

58 

55 

51 

56.7 

Sm  R«l«T*rvc«  NolM  Poilowmg  SlMicn  Indsi 


DAILY  TEMPERATURES 


COMlNuro   AUGUST  1958 


Station 

Day 

OI  Month 

roge 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

KALLACE 

MAX 

87 

90 

SO 

74 

80 

87 

87 

78 

87 

94 

94 

85 

84 

86 

87 

91 

90 

85 

86 

90 

90 

88 

88 

90 

94 

83 

80 

72 

58 

68 

75 

84.1 

MIN 

47 

50 

58 

44 

40 

44 

48 

49 

52 

53 

52 

56 

4  4 

42 

48 

56 

51 

48 

49 

56 

50 

49 

51 

53 

48 

5  3 

48 

41 

44 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

89 

92 

80 

74 

82 

88 

89 

95 

96 

86 

87 

90 

90 

94 

91 

90 

86 

91 

93 

MIN 

Ii7 

49 

60 

44 

41 

45 

49 

50 

51 

56 

44 

43 

»5 

45 

60 

58 

61 

48 

49 

49 

WFISER  2  SE 

MAX 

97 

94 

90 

88 

91 

96 

97 

93 

93 

94 

97 

98 

100 

98 

100 

98 

96 

90 

91 

95 

96 

95 

92 

93 

94 

95 

90 

90 

84 

80 

81 

93.1 

M  1  N 

56 

61 

56 

51 

49 

52 

52 

61 

60 

56 

61 

64 

56 

56 

53 

53 

63 

63 

55 

57 

62 

58 

55 

54 

59 

58 

53 

55 

62 

46 

45 

56.2 

WINCHESrEO   1  SE 

MAX 

88 

85 

83 

72 

81 

90 

88 

83 

88 

92 

90 

83 

84 

86 

86 

90 

85 

82 

84 

88 

89 

86 

85 

89 

94 

84 

82 

79 

65 

72 

81 

84.3 

MIN 

51 

52 

55 

40 

41 

4b 

48 

48 

52 

54 

57 

51 

54 

43 

45 

47 

48 

53 

53 

45 

51 

50 

52 

50 

50 

60 

♦5 

49 

48 

*i 

4* 

69.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aunoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

M 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.29 

.  18 

.  40 

.  41 

.  43 

.  22 

.  40 

.27 

.  28 

.28 

.  54 

.33 

.  40 

.  51 

.  37 

.  37 

.22 

.  28 

.  26 

.  14 

.37 

.38 

.37 

.  46 

.39 

.35 

.  17 

BIO. 30 

KIND 

45 

29 

54 

61 

88 

80 

40 

40 

108 

28 

12 

26 

61 

54 

43 

46 

98 

89 

72 

37 

7 

36 

18 

16 

62 

68 

67 

136 

143 

68 

102 

1833 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.32 

.  26 

.26 

.  31 

.  21 

.28 

.32 

.26 

.  13 

.25 

.32 

.23 

.30 

.30 

.33 

.35 

.28 

.  14 

.  14 

.21 

.28 

.25 

.23 

.27 

.34 

.27 

.  26 

.26 

.35 

30 

.31 

7.83 

WIND 

20 

22 

34 

17 

15 

17 

32 

21 

11 

26 

14 

25 

24 

24 

28 

21 

23 

22 

28 

18 

25 

31 

21 

24 

20 

24 

26 

31 

40 

33 

33 

738 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.  24 

.24 

.35 

.22 

.  28 

.29 

.28 

.  34 

.29 

.27 

.28 

.27 

.24 

.25 

.35 

.25 

.37 

.  13 

.22 

.25 

.30 

.22 

.  16 

.  17 

.24 

.23 

.25 

.33 

.37 

.36 

.  19 

7.95 

»IND 

28 

18 

42 

29 

26 

23 

19 

37 

53 

40 

20 

30 

20 

34 

54 

30 

36 

44 

34 

29 

56 

57 

29 

39 

30 

44 

29 

31 

137 

61 

38 

1187 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.31 

.42 

.39 

.  35 

.  46 

.44 

.35 

.  44 

.31 

.26 

.  45 

.43 

.40 

.29 

.44 

.37 

.33 

.35 

.37 

.30 

.34 

.26 

.26 

.38 

.37 

.39 

.36 

.57 

.51 

.34 

.31 

11.  SS 

WIND 

70 

SO 

100 

110 

110 

110 

80 

80 

140 

80 

65 

65 

70 

80 

70 

60 

100 

90 

90 

80 

60 

60 

70 

100 

60 

90 

70 

160 

110 

110 

80 

3700 

MOSCOX  V  OF  I 

EVAP 

.37 

.36 

.  41 

.25 

.  26 

.36 

.30 

.  20 

.35 

.33 

.31 

.39 

.31 

.30 

.29 

.38 

.34 

.30 

.27 

.30 

.39 

.24 

.33 

.29 

.34 

.50 

.30 

.33 

.35 

.30 

.35 

9.70 

WIND 

52 

35 

127 

70 

31 

37 

56 

34 

60 

47 

72 

67 

34 

34 

26 

35 

43 

39 

53 

30 

32 

43 

40 

24 

33 

123 

73 

71 

168 

7« 

46 

1714 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.  40 

.35 

.36 

.  40 

.39 

.  46 

.52 

.  49 

.35 

.40 

.38 

.45 

.43 

.43 

.  47 

.42 

.27 

.27 

.30 

.29 

.33 

.  17 

.28 

.32 

.35 

.26 

.SO 

.40 

.39 

.31 

.31 

11. 3S 

WIND 

240 

185 

105 

204 

156 

177 

204 

195 

96 

124 

207 

127 

178 

144 

154 

158 

94 

140 

138 

126 

171 

166 

106 

145 

162 

176 

161 

153 

130 

94 

160 

477S 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StatioD 

Wind  diittction 

Wind 
m 

■p**d 

p  h. 

Ralabv*   humidity  avaragaa  - 
paroant 

Numbar  of  day*  writh  pracipitatloii 

1  .  I 

ill 

1 

i 

g 

> 
• 

£ 

P«rcent  of 
time  from 
prevailing 

• 

• 

> 
< 

1  . 

b.  0 

• 

§  1 
Sol 
&  1 

• 

1 

ai 

H 

CO 

a 

< 

0 
0 
in 

H 
(/I 

a 

< 

0 
0 

(O 
M 

a. 

0 
0 

W3 

11: OOP  MS7 

8 

m 

S 

s 

A 

g> 

'i 

1.00-1.99 

CM  a 

1 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

16 

7.5 

36 

w 

3 

52 

38 

26 

42 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

14 

83 

3.0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

31(< 

29+ 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

33^ 

SW 

29 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

11 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

52 

69 

19 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

3.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

10.4 

38 

w 

29 

60 

33 

20 

41 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

88 

3.9 

t    MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST  1958 


-O 


'o'thTr;       |j   105  TM    MERIDIAN  TIME~ZONe" 


^  Bonner^  Perry  1  SW 

PANHANDLE 

J  ^»-""s— 

Benton  Da*  ^J' 

•  •  .  X 

I  -O-Prlwat  aivExp  St™ 

St.  Ti 


Ch««clah  2  5 


-O-  Lltby  1  OT.  H3. 


Ubby  32  SSB-O- 
-O-Trout  Cr  2  N* 


It 


-O-UlnM  7  »£ 


i^ONsX^ 


CoroucoDla 

 o- 


lUW.ay-O- 


//--^  CENtTRAL  M0> 


/  -O^Ne*  Ueadova  RS 


IDAHO 

STATUTC  MtLES 

20  30 


STATION  LEGE  NO 
O  •  •  Prteipttotien  only 
(D  Prtcipitolion,  itoroga 

O    ♦    ■<>•    Pr0eip/tOtion  ona  Tamptrotur* 
■fy  Prgcipitatiofi.  remptfoture  ona  e¥eporahon 

Typt  of  fag*    O  Non-f9cofaing 
S  RtCOraing   9  ^o/A 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


H/M.-Ct  ^■"•?t  2  r.^    |i  •noon.  Cr  Sui/Tl  ^— \  -9-  I 


-O-       ^'l-l-ell-Ov-l   Xtridian*!,*  Troutd»le  Cs  Trlnty  L»ke  G3 

"••r  FUt  Du       l-0-^M.MW»°'«'  'J'  S'""        "5    «ctchuM  17  W8» 

ll\  V"""  -"^re  Ai-    .    _   •       (D      I     _<»  ^- 


t,.,on,^/l  /    )  ^..V„ls^        /      \  NORTHEASl^RN\V^^^.^^^^i^^ 

fepT-t't^r^r  \     \        \   VALLEY  f     I  @o-ftU.-'c..^.P  \  I 

^-Jtl^-Vk.-  '»  HS^V       ^     (D..C^^OnP..>l„o,..,.N.,^       V»U>  I  <       I  '•"°V./.:^<„.nnn.ll  — 

"  ®  '"•«7<&4.«.Jr""'" 

^KE_i.^,J_^  ^ 

 Idaho  F.ll.  2  ES>  v'l.  i  • 

'■>';"•,""-— p.u../..  Hi 
Bi^k.o^t        ;  ,/  11 


Bowc 


fr 

tt  26 

I 
I 

I 


cr.Mv>.VT  ^ — —  -o-  I  ol"^«  I   -o-ChNlKALI  P 
VALLE YB  L'         i'         -  ^.  PL ATNS  |\  ' 


SOUTHWESTERN 


105  TM 

izoTm" 


jl\WHWEST^-'"-ri "T-'rAL^^f  , 

'l  \  ^  J"»  F..l>  PH  \  IqJ         F.lrtl.idM'^  U.  .  I  J.I 

Aft.rtbousht  Mine  X  "  "         '  " 
 (D  V  ^ 


@ 


UPP^R  SNAKE_ 


tdBbo  I 

PLAINS  o-i 


In  Pftll^3  SE  Burl*: 


;^.jrL^    y|i    J  ,iHi(fH  '--^^ 


.A\DS! 


 — S<j^"A  AP     j  -0-|  

 I  dCk  I  a 


Yi^c"  in.h  s.  CP  SI. 


ISOLINES  AHE  DRAITN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  EAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST  1958 


-O- 


120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


-9-  11 

Bonners  Ferry  1  SW l| 

p4nhandleJ[ 

3eQton  Dam  l| 

»..port-C>-.-,^'"'°""J,«P  St.  I 
Cabinet  Gorge-  ~ 


105  TH    MERIDIAN   TIME  ZONE 


-O-  Hb'by  1  -HE  RS, 


-rKeron  2  NW 


yvlew  Model  BaalnjC/^^  Llbby  32  5SE  "O 

/I  \  j  \^       -OTrout  Cr  2  HW 


lace  Woodland  Pk-(^»6 
\     ,  Mullan  CAA> 


!  \ 


IDAHO 


STATION  LEGEND 

O     #     O    Precipilolion  only 
(D  Precipitation,  storage 

O  •<y   Precipitation  ond  Temperature 

•<{)-  Precipitatian,  Temperature  and  Evoporotio. 

Type  of  gage     O  Non-recording 
•  Recording  O  Both  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  A</ AIL- 
ABILITY  OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


Hebgen  Dam  -<>-  ] 
I 

West  YellowBtoi 


  ,^       w     --I    III  I         iCxf'         l^?fw<lli)*aUs   46  •  Wb1@  r— ' 

■^1  ^^1^^  P«  \^-^    /  k>j         Falrf  leid  1^  L  . 


n.ta. 

I    1^/      l^'^M'-Tl  < 

UPP^R_SNAKE_J__/^^_i_\  I  "<■<>• 


109  TH 
I2o"h" 


— -1^'''° '  -<>r 

,  Falls  ^16  SE._.^^^^J^-{„|   I  _^ 


C6 


66 

-Q-  Jarbrldge 


Strevell  Malad  CAA  AP     |    -<>-  I 

 ^T^<K^f', 


sag.  4 

Laketovn     <>  Keuerei 
 i>  1  :Ct 


T  Logan  Utah 


ISOLINES  ABE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
HOUNTAINOUS  AREAS. 


-  120  - 


STATION  INDEX 


INDEX  Na 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

P 

E 
3 

LONGmiDE 

E1EVA1IOR 

ASeaoCEM  STATION 

0011 

BINGHAM 

i; 

42  97 

112  90 

44  OO 

»»*€91C*N  ''•LLS  1 

022' 

i; 

112  92 

4916 

ANOCASON  04M 

02821 

2 

49  21 

U9  28 

3BB2 

OJTS 

B  E 

a 

113  20 

9900 

0441 

CLMOBE 

43  36 

115  55 

3239 

119  07 

5589 

itlunta  summi t 

049t 

i 

119  14 

7590 

AVCDV  •AhCfB  STATION 

0529 

SMOShONE 

10 

119  4B 

2492 

RALO  MOUNTAIN 

09*( 

BLAINE 

1] 

43  3« 

114  24 

8700 

BAW  m  itOOCL  BASIN 

0«AT 

iia  33 

2070 

0T«( 

BONNER 

« 

116  90 

2640 

OB39 

IL 

115  20 

5688 

slackfoot 

0«19 

B  NGHAM 

12 

4)  11 

112  23 

4495 

BLAC«FOOT  DAN 

0«2( 

CARIBOU 

i; 

43  00 

111  43 

6200 

100] 

GOODING 

1] 

114  57 

3249 

BO&US  BASIN 

1014 

i: 

116  06 

6194 

BOISC  LUCKV  PEAK  OAU 

1011 

2833 

BOISE  W8  AlBPOHT 

102] 

*  * 

116  l5 

90NNBHS  »eR<(V  I  SW 

107( 

BOUNDARY 

46  41 

116  19 

1812 

1211 

114  46 

9900 

115  30 

22B9 

51*; 

flURLEv  FACTORY 

1290 

CASSIA 

13 

42  33 

1303 

lis  46 

4146 

1303 

9 

116  04 

2257 

2 

CA«<«  lOG 

140( 

MA  MING  N 

13 

44  4 

CASCADC  1  NW 

VALLEY 

44  32 

1371 

119  04 

3714 

CCNTERVTLLC  ARBAUGH  BC*' 

1030 

2 

115  51 

lafts 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J. and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  colium  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

3S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  xn  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  "Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Storms  during  the  month  were  of  limited  extent  and  damage  in  nearly  all  instances  was 
associated  with  thunderstorm  activity.  i 

At  Nampa  on  the  8th  there  were  several  interruptions  of  utilities  in  the  south  part  oi 
town  as  falling  trees  and  limbs  severed  wires.  A  house  and  car  were  damaged  by  falling  trees* 
Brief  heavy  rain  accompanied  the  wind. 

During  the  afternoon  of  the  9th  at  least  9  lightning  strikes  were  reported  in  Pocatelldj 
and  nearby  Alameda.    There  was  considerable  damage  to  major  electrical  appliances  and  a  powei 
transformer  and  TV  cable  filters  were  knocked  out,   interrupting  service. 

About  three  and  one-half  miles  west  of  New  Sweden  store  on  the  11th,  firemen  from  the  citjt 
of  Idaho  Falls  joined  others  in  an  11-hour  battle  to  save  40  tons  of  hay,  10  tons  of  strawt 
and  a  granary  full  of  grain;  but  80  tons  of  hay  and  10  tons  of  straw  were  lost  in  the  fir«i' 
caused  by  a  lightning  strike.     Another  5  tons  of  hay  burned  about  a  mile  south  of  Ammon^ 

The  city  of  Idaho  Falls  experienced  a  rather  lengthy  period  of  wind,  rain,  and  lightninii 
on  the  12th.  At  7:45  a.m.  a  strike  on  one  of  the  substations  cut  power  for  a  part  of  th6i 
city  and  at  noon  a  limb  was  blown  across  powerlines,  causing  an  outage  in  another  part  oi) 
the  city.  That  same  day  a  hard  windstorm  near  Hammett  did  some  damage  to  hay,  beans,  anc 
clover  seed. 

From  Lewiston  to  Orofino  and  beyond,  strong  winds  blew  together  several  telephone  lines, 
knocking  out  several  circuits  during  the  early  evening  of  the  16th. 

High  winds  near  Leon  in  the  early  afternoon  of  the  23d  caused  wiie  trouble  resulting  ir. 
a  2-hour  power  outage  in  Genesee  and  the  surrounding  area. 

D,  J.  Stevlingson 
State  C limatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Boise  ,  Idaho 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  102°  on  the  10th+  at  Kooskia. 
Lowest  Temperature  13°  on  the  25th+  at  Obsidian  2  NNW. 
Greatest  Total  Precipitation  3.48  inches  at  Burke  2  ENE. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  Buhl. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.26  inches  on  the  23d  at  Kooskia. 
Greatest  Total  Snowfall  10.0  inches  at  Cobalt  Blackbird  Mine. 
Deepest  Snow  on  Ground  5  inches  on  the  24th  at  Cobalt  Blackbird  Mine. 
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70.0 

36.9 
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1.9 

87 

8 

26 

25  + 

340 

0 

0 

10 

0 

1.06 

-  .37 

.82 

13 

.0 

0 

2 

1  0 

GRACE 

39.2 

56.5 

0.3 

85 

7  + 

25 

24 

255 

0 

0 

6 

0 

1.11 

.04 

.37 

12 

.  0 

0 

4 

0  0 

IRWIN  2  SE 

73.6 

40.0 

56.8 

3.2 

89 

7 

25 

25 

245 

0 

0 

5 

0 

1.53 

.45 

.73 

12 

.0 

0 

4 

1  0 

ISLAND  PARK  DAM 

68.5 

32.3 

50.4 

-  1.0 

85 

7 

23 

30  + 

429 

0 

0 

16 

0 

1.93 

.23 

.63 

12 

2.0 

0 

5 

2  0 

LIFTON  PUMPING  STA 

70.9 

38.9 

54.9 

-  0.5 

84 

7 

22 

25 

299 

0 

0 

5 

0 

.48 

-  .35 

.28 

13 

.0 

0 

2 

0  0 

MALAD 

77.6 

43.2 

60.4 

1.7 

91 

7  + 

26 

25 

174 

2 

.40 

-  .73 

.21 

13 

.0 

0 

2 

0  0 

MALAD  CAA  AP 

78.6 

39.2 

58.9 

92 

7 

22 

25 

210 

4 

0 

5 

0 

.49 

.32 

12 

.0 

0 

2 

0  0 

MC  CAMMON 

78.2 

39.4 

58.8 

93 

7 

25 

25 

199 

4 

0 

6 

0 

.39 

.31 

12 

.0 

-0 

1 

0  ( 

MONTPELIER  RS  AM 

73. 6M 

33. 7M 

53. 7M 

-  1.0 

88 

8 

16 

25 

338 

0 

0 

12 

0 

.58 

-  .48 

.48 

13 

.0 

0 

1 

0  0 

76.3 

43.0 

59.7 

0.2 

90 

10 

28 

189 

1 

0 

2 

0 

.81 

.05 

.53 

1 2 

.0 

0 

2 

1  0 

PALISADES  DAM 

70.5 

42. 4M 

56. 5M 

85 

7 

28 

17 

258 

0 

0 

3 

0 

.92 

.45 

12 

.0 

0 

2 

0  0 

POCATELLO  2 

77.6 

43.6 

50.6 

93 

7 

33 

2  7 

161 

2 

0 

0 

0 

1.35 

.70 

9 

T 

0 

3 

1  0 

PRESTON  2  SE 

78.8 

40.9 

59.9 

1.8 

90 

12  + 

25 

25 

185 

3 

0 

4 

0 

.93 

-  .07 
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1.11 
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DIVISION 
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0.1 
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.1 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville,  North 
Carolina  should  be  advised. 
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ACKAY  R$ 

1.54 

.02 

.41 

.05 

.95 

.01 

.01 

ALAO 

ALAD  CAA  AP 

.40 
.49 

.03 

T 

.11 
•  32 

.21 

.06 
.14 

7 

AY  RS 

•  23 

•  14 

.02 

7 

C  CALL 
C  CAHMON 

1 .20 
.39 

T 

.34 

.03 

T 

•  31 

.28  .09 

.10 

•  34 

•  05 

•  05 

ERIOUN   1  H 

.23 

.11 

•  07 

.03 

•  02 

•  12 

INIOOKA  DAH 

.33 

T 

•  03 

•  08 

•  10 

DNTPELIER  RS 

.03 

.46  I 

•  07 

DSCOW  U  OF  I 
DUNTAIN  HOME    1  NE 

.50 
.05 

■  02 

.03 

.02 

.02 

.04 

•  03 

JLLAN  CAA 
AMPA  2  NH 

3.00 
.10 

>1A 

T 
T 

.06 

.02 

.24  .08 
.03 

.37 

.11 

.17 

.54 

T 

.23 

.03 

•  39 

•  01 
.25 

.20 

•  13 

EH  MEADOWS  RS 

.66 

•  07 

.13  .06 

.07 

.10 

EZPERCE  2  e 
»KLET 

1.76 
.61 

T 

•  02 
■  OB 

•  13 
.53 

.41 

.06 

•  04 

.  50 

7 

9SIDIAN  2  NNH 

.21 

.01 

T 

•  20 

LA  S  S 

.49 

T 

T 

.25 

ROF 1  NO 

ALISAOES  DAM 
ARMA  EXP  STA 

.92 
.27 

T 

T 

T 

.06 

•  07 

.45 

T 

.36  .01 
.25  .01 
.27 

.40 

7 

.10 

•  36 

.24 

.62 
.02 

7 

.01 

AUL  1  E 

.21 

T 

.04 

•  17 

•YETTE 

.29 

.04 

■  07 

.10  T 

T 

.06 

7 

ICABO 

'12 

T 

•  12 
T 

lERCE  RS 
XATELLO  2 

2.66 
1.35 

.03 

.70 

•  06 

.31 

.45  .07 

T 

.43 

7 

T 

.25 

•  10 

7 

■  07 

XATELLO  WB  AP 

//R 

.33 

.02 

T 

T 

T 

•  23 

08 
.24 

T 

7 

ORTHILL 
O'LATCH 

1.35 

.22  T 

T 

.04 
T 

.15 

.02 

t 

•12  .03 
7 

.42 

T 

7 

■  02 
.26 

•  15 

7 

BES-TON  2  SE 

.93 

•  04 

T 

■  34 

.31  .01 

T 

•  23 

BIEST  RIVER  EXP  STA 

1 .36 

.02 

•01 

•  01 

.2*  T 

.06 

T 

•  14 

■  15  7 

iCMFIf LD 

.03 

IGGINS  RS 
IRIE   12  ESE  . 

1.29 

.1« 
.06 

.55 

.36  .26 

.22 

T 

•  03 

•  46 

•  06 

.05 
.04 
.17 
7 

JPERT 

.34 

.01 

.07 

.01 

•  08 

AINT  ANTHONY 

.93 

.13 

.58 

.09  .0« 

.09 

AINT  MARIES 
ftLMON 

.24 

.09 

T 

T 

.0* 

7  T 
T  T 

.14 

T 

•  14 

•  26 

■  22 

7 

.11 
.37 
.02 
•  25 

.11 

ANOPOINT   EXP  STA 
lOSHOME   1  WNW 

1.66 
.02 

T 

T 

T 

T 

.21 

•15  .11 

•  »0 

■  27 

.02 

.13 

PERCER  RS 

1.19 

.50 

.37  .07 

TREVELL 
JGAR 

l/N  VALLEY 

1.09 
.81 
.61 

.03 

T 

.50 

T 

T 

.35 

T 

T 

.35 

.70  T 
T 

7 

•  38 
.08 

.01 

.11 
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DAILY  PRECIPITATION 


I  DAW 

CONTINUED  SEPTEMBER  1951 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1   1   2  1  3 

4  I  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  I  14  1  15 

16  j  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22    23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  30 

31 

SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER   I  SE 

.11 
l.u 

.37 
.04 

.11 

3.10 
2.52 
.2S 
1.60 

•  .07 

T 

.21 

.01  .02 

T 

T 

T 

I  .05 
.02  T 

.12  • 

T 

.05 

T  .03 

.56  .09 
.01  .04 

.19     .03  .56 
.05     .16  .36 

.23 

.30     .04  .03 

.05 

T 

.04  .27 
.03     .19  T 

.02 

.53  .26 
.16     .25  .15 

.06 

.05  .01 

.29 

.04 

.05  .01 

T         .54  T 
T         .21  .42 

.27     .67  .13 

T 

.56 

.26  .26 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  liom 
prevailing 

Average 

1  • 

a  ^ 

>:  a 

Direction 
ol 

fastest  mile 

0 

-1 

«  D 

31 

5:00A  MST 

t< 
to 
X 

< 
o 
o 

m 
a 

a. 
o 
o 

in 

11: OOP  MST 

s 

e 

iS 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

-3 
o 
H 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

19 

7.8 

31 

SW 

8 

59 

41 

30 

47 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

84 

3.9 

IDAHO  FALLS  42  N«  VB 

6.7 

34c( 

SW 

2 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

5 

IDABO  FALLS  46  W  WB 

8.6 

33(1 

ssw 

23 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

7 

L8W1ST0N  WB  AIRPORT 

64 

47 

32 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

10 

5.8 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

25 

11.7 

37 

s 

12 

61 

39 

29 

47 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

80 

4.2 

^  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day    Ol  Month 

e 

Station 

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25| 
1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

es 

83 

77 

81 

81 

65 

69 

88 

82 

77 

86 

79 

64 

64 

68 

77 

74 

74 

80 

76 

79 

78 

73 

54 

67 

68 

76 

76 

72 

67 

76.1 

40 

43 

41 

48 

52 

61 

49 

51 

42 

42 

37 

33 

45 

37 

36 

37 

31 

35 

42 

31 

27 

32 

31 

33 

37 

37 

39*  6 

AMERICAN   FALLS   1  SW 

MAX 

96 

85 

75 

77 

80 

83 

69 

83 

62 

76 

88 

85 

73 

72 

76 

76 

73 

77 

77 

79 

79 

75 

53 

66 

65 

70 

74 

74 

67 

76.3 

MIN 

50 

46 

50 

47 

42 

43 

56 

55 

53 

52 

59 

47 

44 

44 

41 

59 

40 

39 

40 

37 

40 

3* 

33 

40 

35 

33 

39 

47 

41 

44  .6 

ANDERSON  0AM 

MAX 

62 

78 

76 

77 

82 

90 

96 

86 

92 

93 

91 

65 

62 

64 

72 

63 

78 

7* 

76 

67 

81 

75 

69 

55 

66 

74 

77 

79 

74 

70 

77,6 

MIN 

53 

45 

56 

47 

50 

52 

66 

62 

54 

56 

55 

45 

45 

43 

44 

56 

46 

43 

40 

40 

45 

41 

33 

40 

42 

45 

44 

46 

45 

47.4 

ARCO  3  NW 

MAX 

81 

78 

73 

70 

81 

63 

69 

79 

84 

75 

81 

66 

62 

65 

75 

70 

73 

75 

66 

75 

73 

60 

52 

68 

68 

75 

77 

66 

68 

72.7 

MIN 

32 

37 

48 

37 

39 

41 

41 

42 

41 

43 

41 

30 

29 

38 

31 

39 

30 

28 

37 

26 

33 

40 

27 

23 

31 

32 

36 

45 

35 

35.6 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

87 

77 

79 

79 

85 

89 

97 

86 

91 

93 

87 

65 

64 

67 

73 

83 

74 

75 

75 

71 

82 

74 

53 

57 

70 

72 

78 

80 

76 

73 

77,7 

MIN 

" 

46 

48 

49 

62 

54 

56 

56 

50 

44 

44 

43 

43 

60 

45 

43 

38 

38 

43 

39 

30 

36 

41 

43 

43 

46 

46.4 

ASHTON   1  S 

MAX 

74 

71 

74 

76 

79 

87 

63 

63 

66 

85 

66 

62 

63 

67 

70 

67 

69 

70 

60 

72 

76 

52 

50 

64 

65 

74 

72 

70 

64 

70.5 

MIN 

37 

34 

36 

40 

41 

43 

47 

53 

40 

36 

33 

33 

37 

34 

31 

34 

27 

36 

34 

28 

24 

27 

31 

34 

" 

29 

3S.2 

AVERY  RS 

MAX 

80 

65 

73 

77 

83 

90 

98 

96 

93 

97 

96 

84 

■  76 

63 

82 

81 

68 

67 

60 

60 

54 

53 

55 

60 

66 

77 

69 

74.6 

MIN 

39 

36 

38 

42 

45 

42 

52 

46 

44 

46 

47 

48 

43 

47 

42 

44 

36 

48 

42 

39 

34 

33 

35 

36 

30 

41.8 

BATVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

80 

72 

68 

64 

76 

81 

77 

79 

88 

76 

82 

63 

76 

68 

67 

67 

75 

65 

68 

64 

62 

59 

57 

51 

55 

66 

65 

61 

74 

63 

69.4 

MIN 

56 

48 

31 

41 

39 

4 1 

44 

46 

63 

54 

57 

47 

49 

44 

46 

40 

47 

45 

50 

40 

45 

45 

41 

33 

40 

32 

31 

35 

35 

29 

43.1 

BIQ  CREEK  IS 

MAX 

77 

65 

70 

75 

79 

84 

68 

78 

80 

83 

86 

61 

59 

49 

57 

73 

70 

62 

61 

72 

67 

61 

47 

56 

66 

74 

71 

64 

66 

69.6 

MIN 

30 

22 

25 

26 

27 

32 

39 

33 

31 

28 

34 

37 

36 

27 

36 

30 

27 

19 

25 

27 

26 

25 

32 

22 

23 

2 1 

25 

19 

28.6 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

84 

66 

74 

81 

89 

87 

85 

88 

69 

69 

76 

72 

74 

76 

77 

49 

56 

65 

73 

70 

MIN 

43 

42 

47 

44 

39 

36 

36 

36 

38 

35 

48 

40 

36 

36 

34 

33 

28 

33 

37 

36 

37.9 

BLACKFOOT  0AM 

MAX 

85 

73 

80 

75 

76 

60 

62 

80 

80 

76 

80 

69 

62 

55 

60 

69 

70 

69 

75 

65 

72 

77 

62 

45 

60 

65 

72 

71 

65 

62 

70.4 

MIN 

40 

32 

31 

35 

42 

38 

36 

42 

48 

35 

35 

25 

25 

36 

31 

26 

31 

'* 

32 

25 

24 

26 

32.0 

BLISS 

MAX 

90 

85 

60 

76 

65 

86 

95 

86 

94 

91 

93 

66 

66 

68 

77 

64 

79 

78 

82 

78 

85 

77 

72 

59 

72 

75 

82 

61 

78 

75 

80.6 

MIN 

48 

55 

40 

54 

42 

45 

48 

61 

55 

66 

54 

53 

44 

46 

39 

44 

56 

42 

41 

39 

36 

39 

40 

33 

34 

39 

*' 

46 

*^ 

45.1 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

92 

88 

80 

80 

84 

92 

100 

101 

93 

93 

93 

87 

79 

68 

75 

77 

76 

72 

78 

91 

66 

66 

70 

56 

73 

71 

82 

82 

60 

91 

82.6 

MIN 

54 

49 

48 

52 

50 

62 

56 

65 

57 

69 

56 

52 

44 

44 

45 

44 

56 

66 

54 

34 

42 

46 

34 

30 

*^ 

41 

44 

46 

** 

40 

47.9 

BOISE  WB  AP 

MAX 

73 

78 

78 

82 

86 

92 

66 

87 

90 

85 

79 

61 

67 

72 

86 

72 

76 

76 

66 

81 

70 

54 

57 

71 

71 

76 

6C 

75 

74 

76.2 

MIN 

57 

51 

44 

53 

50 

53 

55 

62 

67 

63 

67 

46 

42 

45 

45 

53 

51 

46 

49 

38 

41 

43 

36 

" 

46 

38 

46 

*' 

40 

BONNERS  FERRY   1  SW 

MAX 

76 

69 

66 

77 

61 

86 

92 

92 

84 

89 

86 

79 

69 

67 

70 

78 

71 

66 

64 

60 

61 

69 

67 

55 

65 

65 

70 

72 

67 

64 

72.0 

MIN 

60 

46 

35 

36 

38 

40 

40 

43 

58 

50 

50 

46 

47 

51 

38 

40 

50 

42 

50 

38 

46 

38 

36 

36 

*^ 

36 

28 

42.2 

BUHL 

MAX 

81 

86 

80 

74 

83 

84 

91 

87 

87 

87 

88 

83 

68 

65 

74 

84 

80 

75 

79 

71 

88 

73 

59 

70 

72 

78 

60 

73 

70 

78.2 

M I N 

57 

57 

46 

57 

60 

51 

53 

65 

68 

59 

68 

53 

43 

45 

44 

47 

58 

46 

50 

41 

40 

38 

34 

28 

44 

43 

49 

*^ 

44 

48.7 

BUNGALOW  RS 

MAX 

84 

84 

75 

77 

83 

92 

96 

96 

91 

99 

98 

85 

85 

77 

68 

80 

80 

71 

70 

62 

63 

60 

53 

60 

66 

7; 

71 

77.8 

MIN 

46 

45 

39 

42 

40 

42 

44 

43 

53 

49 

53 

46 

46 

46 

47 

43 

49 

43 

40 

42 

46 

39 

37 

42 

37 

33 

BURKE  2  ENE 

MAX 

69 

58 

61 

65 

70 

76 

85 

87 

76 

64 

78 

74 

66 

63 

58 

70 

63 

57 

56 

51 

50 

48 

46 

42 

52 

54 

66 

64 

61 

54 

62.9 

MIN 

46 

38 

30 

35 

40 

43 

42 

50 

48 

43 

43 

42 

42 

36 

44 

36 

42 

31 

40 

38 

33 

30 

34 

29 

32 

36 

34 

28 

38.5 

BURLEY 

MAX 

88 

88 

76 

84 

80 

86 

89 

95 

90 

89 

90 

92 

84 

68 

66 

74 

86 

68 

78 

83 

67 

85 

80 

49 

56 

70 

72 

80 

76 

73 

78.7 

MIN 

50 

52 

45 

48 

45 

47 

47 

68 

69 

56 

67 

56 

46 

46 

45 

41 

46 

44 

46 

40 

35 

42 

39 

33 

42 

38 

4] 

42 

45.8 

BURLEY  CA«  AP 

MAX 

86 

74 

79 

77 

81 

87 

93 

87 

86 

87 

91 

86 

67 

66 

64 

71 

74 

80 

66 

80 

74 

51 

54 

69 

68 

76 

77 

71 

69 

76.0 

MIN 

45 

46 

40 

48 

39 

37 

40 

64 

56 

53 

54 

49 

46 

45 

40 

36 

45 

41 

40 

36 

32 

39 

36 

31 

34 

38 

36 

41.8 

CABINET  GORGE 

MAX 

86 

67 

69 

75 

60 

64 

69 

91 

81 

90 

82 

86 

64 

66 

66 

76 

69 

67 

63 

60 

69 

56 

53 

54 

62 

63 

69 

72 

67 

65 

71.1 

MIN 

53 

43 

36 

49 

40 

42 

46 

47 

61 

49 

51 

47 

50 

48 

47 

42 

49 

45 

50 

35 

46 

44 

41 

39 

40 

" 

34 

39 

36 

CALDWELL 

MAX 

78 

76 

82 

66 

90 

93 

88 

91 

90 

92 

90 

81 

70 

73 

77 

84 

74 

79 

78 

70 

81 

72 

60 

63 

75 

77 

80 

8! 

7S 

7! 

79.6 

MIN 

47 

44 

42 

43 

43 

43 

44 

43 

44 

52 

51 

46 

42 

44 

40 

41 

55 

43 

40 

39 

34 

42 

40 

34 

36 

3E 

CAMBRIDGE 

MAX 

88 

75 

77 

83 

89 

91 

93 

84 

90 

91 

89 

81 

65 

67 

75 

82 

80 

77 

72 

69 

79 

74 

57 

60 

73 

71 

61 

80 

6< 

77 

76.5 

M  I  N 

36 

47 

34 

48 

32 

33 

33 

43 

40 

38 

37 

42 

34 

30 

32 

29 

50 

37 

27 

29 

22 

39 

1 9 

27 

26 

29 

CASCADE  1  NW 

MAX 

80 

76 

67 

70 

72 

76 

81 

74 

74 

79 

83 

84 

77 

72 

63 

62 

74 

66 

67 

62 

59 

71 

68 

42 

49 

56 

66 

70 

71 

64 

66.8 

MIN 

39 

31 

32 

35 

36 

38 

38 

41 

42 

41 

37 

37 

35 

37 

30 

30 

36 

33 

26 

26 

30 

33 

22 

23 

29 

28 

33 

29 

CHALLIS 

MAX 

85 

84 

72 

80 

81 

66 

89 

85 

79 

81 

86 

86 

69 

66 

65 

76 

75 

76 

73 

63 

79 

78 

74 

62 

70 

68 

76 

77 

77 

66 

75.7 

MIN 

46 

50 

38 

64 

42 

44 

44 

60 

46 

46 

47 

46 

42 

36 

36 

36 

47 

40 

37 

32 

34 

38 

47 

26 

37 

32 

36 

39 

33 

40.6 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

85 

78 

66 

72 

77 

81 

64 

74 

76 

75 

80 

70 

64 

68 

69 

72 

72 

68 

61 

74 

74 

68 

49 

67 

69 

77 

74 

7; 

66 

71.2 

MIN 

34 

40 

32 

49 

32 

33 

33 

34 

45 

40 

39 

41 

38 

35 

33 

28 

45 

31 

21 

29 

23 

26 

40 

26 

28 

32 

33.5 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

77 

75 

63 

61 

67 

72 

75 

62 

77 

73 

69 

76 

72 

47 

49 

54 

66 

64 

64 

62 

54 

66 

64 

35 

40 

52 

56 

62 

6: 

53 

63.0 

MIN 

40 

40 

29 

34 

36 

37 

42 

42 

39 

40 

44 

46 

35 

32 

32 

32 

32 

35 

35 

22 

27 

33 

31 

22 

24 

29 

29 

28 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

83 

70 

72 

60 

83 

90 

96 

96 

88 

97 

96 

82 

64 

66 

70 

81 

78 

69 

67 

65 

61 

60 

56 

54 

67 

61 

76 

77 

71 

69 

75.2 

MIN 

56 

51 

33 

62 

43 

44 

43 

46 

61 

48 

54 

47 

46 

49 

49 

41 

49 

50 

41 

46 

41 

32 

29 

44.6 

CONDA 

MAX 

89 

86 

81 

81 

82 

61 

85 

69 

81 

85 

67 

67 

71 

70 

62 

63 

74 

75 

74 

77 

72 

78 

77 

53 

46 

62 

6; 

75 

79 

69 

75.3 

MIN 

32 

34 

39 

39 

38 

33 

38 

37 

48 

41 

49 

57 

34 

33 

29 

27 

39 

" 

22 

26 

2) 

30 

34 

34.4 

COTTONWOOD 

MAX 

74 

59 

68 

73 

79 

84 

93 

83 

86 

90 

76 

71 

60 

62 

63 

79 

66 

70 

61 

63 

63 

61 

56 

63 

61 

6< 

7C 

72 

66 

63 

69.9 

MIN 

47 

39 

29 

40 

37 

39 

42 

47 

45 

46 

47 

47 

40 

42 

42 

39 

41 

39 

3  5 

42 

29 

38  .6 

COUNC 1 L 

MAX 

74 

82 

77 

66 

87 

88 

94 

90 

88 

90 

94 

90 

65 

70 

74 

60 

75 

76 

75 

76 

80 

72 

49 

5< 

74 

7( 

75 

8: 

77 

76 

78.3 

MIN 

46 

54 

45 

45 

47 

42 

41 

41 

43 

47 

48 

47 

4C 

36 

36 

37 

40 

40 

33 

40 

36 

31 

39.6 

DEADWOOD  DAH 

MAX 

80 

70 

69 

76 

78 

83 

90 

82 

80 

86 

85 

76 

55 

57 

65 

75 

66 

69 

62 

62 

73 

70 

68 

50 

62 

7( 

74 

7: 

67 

68 

71.1 

MIN 

34 

40 

27 

42 

29 

31 

33 

43 

47 

41 

39 

34 

33 

36 

36 

32 

45 

30 

^' 

22 

24 

26 

20 

26 

32.7 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

82 

76 

74 

78 

82 

64 

88 

83 

66 

86 

84 

86 

68 

71 

72 

81 

73 

75 

76 

64 

75 

70 

59 

60 

70 

7; 

7- 

e( 

71 

75 

75.9 

MIN 

49 

53 

42 

61 

46 

47 

47 

61 

53 

55 

50 

46 

41 

46 

42 

42 

50 

46 

43 

41 

38 

44 

41 

47 

45.9 

DEER  POINT 

MAX 

67 

61 

61 

60 

67 

75 

76 

70 

73 

72 

70 

64 

46 

46 

71 

68 

60 

56 

51 

48 

63 

60 

55 

36 

50 

it 

6: 

63 

60 

56 

60.8 

MIN 

56 

41 

42 

48 

51 

56 

69 

51 

56 

51 

55 

39 

32 

32 

30 

36 

44 

39 

36 

30 

41 

45 

24 

2] 

49 

44 

41 

DIXIE 

MAX 

74 

62 

63 

71 

74 

81 

84 

81 

77 

63 

82 

74 

50 

52 

59 

70 

60 

64 

59 

57 

67 

56 

51 

41 

53 

59 

70 

69 

56 

62 

65.4 

MIN 

30 

35 

21 

36 

25 

27 

29 

31 

36 

33 

35 

32 

37 

39 

33 

26 

44 

30 

^' 

34 

30 

24 

23 

23 

25 

29 

19 

29.7 

ORIGGS 

MAX 

70 

75 

73 

77 

74 

75 

79 

87 

80 

79 

65 

80 

66 

64 

63 

60 

79 

66 

66 

74 

60 

73 

70 

55 

64 

69 

70 

70  75 

63 

70.0 

MIN 

40 

45 

42 

40 

37 

40 

43 

44 

40 

42 

43 

50 

40 

30 

36 

30 

40 

40 

38 

38 

30 

43 

26 

26 

30 

31 

32 

32 

27 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

86  89 

77 

78 

78 

60 

86 

66 

81 

79 

83 

80 

80 

85 

60 

73 

66 

69 

75 

69 

74 

75 

59 

58 

59 

64  71 

70     69  63 

74.8 

MIN 

49  39 

44 

42 

42 

47 

49 

42 

47 

49 

51 

65 

47 

49 

36 

36 

39 

39 

39 

36 

36 

44 

46 

31 

26 

31 

36 

42 

3e 

34 

41.6 

DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

89  78 

70 

79 

63 

83 

66  65 

66 

72 

70 

71 

76 

62 

75 

77 

56 

57 

60 

66 

73 

73 

66 

65 

71.9 

MIN 

44  52 

44 

5( 

43 

43 

4: 

49  52 

6( 

51 

48 

3( 

3! 

35 

37 

46 

39 

37 

34 

32 

42 

37 

30 

27 

37 

34 

39  45 

36 

41.1 

ELK   RIVER    1  S 

MAX 

79  69 

68 

74 

80 

85 

93 

92 

86 

92 

90  80 

67 

57 

66 

75 

70 

66 

62 

62 

58 

54 

48 

52 

62 

62 

72 

74 

72 

72 

71.3 

MIN 

45      37  29 

39 

33 

35 

37 

40 

47 

43 

43  40 

46 

40 

43 

36 

41 

40 

37 

30 

29 

42 

39 

33 

41 

28 

31 

34     36  27 

37.4 

DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  1956 


Slation 

Day 

01  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EHM£TT    2  E 

92 

8 1 

67 

72 

50 

80 

79.7 

MIN 

47 

47 

38 

47 

43 

40 

45 

59 

51 

54 

50 

44 

40 

40 

42 

41 

53 

38 

39 

31 

32 

39 

39 

30 

35 

32 

37 

36 

41 

34 

41. J 

FA ] RF  I  ELD  RS 

80 

77 

72 

7 1 

58 

76 

78 

70 

64 

65 

60 

76.* 

MIN 

31 

33 

33 

47 

32 

36 

37 

48 

46 

39 

43 

40 

27 

30 

32 

29 

44 

39 

33 

FENN  RS 

70 

76 

73 

76.8 

MIN 

'.9 

46 

37 

45 

39 

41 

43 

45 

43 

49 

52 

47 

48 

44 

51 

43 

55 

44 

44 

46 

44 

39 

36 

45 

47 

42 

45 

46 

38 

44. T 

FORT   MALL    IND  AGENCY 

78 

75 

77.5 

MIN 

44 

40 

45 

45 

37 

38 

50 

50 

48 

45 

60 

41 

40 

32 

47 

38 

35 

35 

35 

37 

32 

32 

29 

33 

30 

35 

39.6 

Garden  valley  rs 

82.9 

MIN 

41 

46 

34 

47 

36 

41 

57 

48 

46 

41 

37 

35 

37 

34 

29 

28 

26 

42 

26 

35 

32 

35 

34 

37.7 

glenns  ferry 

8 1 

68 

70 

85 

78 

70 

79.0 

MIN 

40 

55 

50 

40 

43 

61 

54 

55 

51 

49 

44 

45 

41 

36 

59 

42 

37 

42 

32 

39 

42 

34 

33 

43 

36 

3e 

53 

40 

44.1 

GOOD IN6  CAA  A^" 

86 

95 

86 

90 

90 

80 

6  5 

72 

63 

74 

75 

80 

64 

6 1 

76 

53 

56 

70 

70 

76.6 

MIN 

56 

52 

44 

57 

44 

50 

57 

61 

58 

63 

61 

53 

43 

45 

44 

45 

54 

44 

42 

39 

39 

45 

37 

31 

34 

39 

40 

43 

46 

42 

46.9 

6F1ACE 

81 

8 1 

8 1 

65 

65 

66 

72 

60 

73 

49 

53 

73.8 

MIN 

44 

46 

43 

48 

44 

37 

40 

58 

50 

43 

48 

54 

37 

40 

33 

32 

42 

37 

35 

36 

31 

43 

38 

26 

2i 

27 

29 

3; 

3* 

41 

39.2 

GRAND  V  I EW 

90 

9 1 

93 

98 

97 

88 

7  2 

80 

88 

80 

8C 

84.2 

MIN 

50 

57 

44 

59 

42 

43 

43 

62 

54 

54 

54 

53 

40 

44 

40 

42 

50 

45 

37 

33 

43 

41 

29 

39 

3? 

37 

3< 

4C 

4f 

46.2 

GRASMERE 

82 

91 

88 

86 

83 

66 

61 

69 

84 

76 

75.6 

MIN 

52 

44 

35 

49 

37 

43 

48 

62 

47 

48 

45 

44 

36 

39 

32 

37 

40 

40 

43 

27 

36 

36 

35 

22 

3; 

3; 

34 

36 

4* 

3! 

39.9 

GROUS  E 

62 

70 

70 

59.9 

MIN 

26 

39 

31 

45 

27 

30 

30 

38 

39 

35 

37 

35 

29 

28 

29 

26 

35 

29 

25 

36 

22 

28 

41 

25 

22 

25 

25 

21 

r: 

25 

30.7 

HA  I  LEY  AP 

88 

82 

81 

63 

84 

82 

60 

65 

76 

73 

70 

68 

71 

53 

6' 

73.7 

MIN 

36 

32 

35 

50 

41 

44 

46 

48 

48 

50 

51 

48 

30 

30 

35 

31 

33 

36 

29 

31 

32 

31 

38 

25 

2; 

3? 

37 

3' 

41 

33 

37.3 

66 

75 

71 

74.7 

MIN 

39 

47 

42 

48 

38 

37 

37 

44 

50 

48 

52 

36 

35 

37 

35 

34 

45 

33 

32 

37 

29 

35 

42 

34 

25 

3C 

30 

35 

41 

34 

36.0 

HA  Z  E  L  TON 

70 

71 

85 

80 

78.7 

MIN 

48 

51 

44 

45 

44 

42 

45 

58 

55 

55 

56 

56 

42 

42 

44 

36 

57 

42 

38 

39 

34 

47 

37 

31 

3( 

35 

36 

3( 

4- 

4( 

44.1 

H I  L L   CI TY 

9 1 

69 

62 

70 

79 

75 

70 

76.2 

MIN 

40 

37 

31 

50 

34 

34 

33 

53 

39 

43 

43 

41 

39 

37 

32 

27 

51 

39 

30 

31 

22 

30 

36 

26 

3; 

32 

28 

3; 

4J 

30 

35.9 

HULL  1 3 1  C" 

84 

62 

69 

60.3 

MIN 

49 

46 

37 

49 

43 

45 

55 

65 

55 

53 

49 

52 

36 

42 

37 

42 

52 

40 

43 

34 

39 

42 

34 

27 

39 

44.2 

I  ri  A  uft       I  T  V 
1 UAHO    1 1  I T 

93 

87 

83 

66 

84 

61 

74 

66 

68 

79 

74 

77 

73 

73 

76.6 

MIN 

35 

45 

34 

32 

35 

36 

38 

52 

46 

48 

45 

38 

36 

36 

34 

33 

46 

35 

31 

25 

26 

33 

35 

23 

3; 

3C 

33 

32 

34 

30 

35.7 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

66 

75 

72 

72 

59 

64 

73.5 

MIN 

44 

41 

41 

40 

40 

46 

51 

46 

44 

57 

44 

41 

47 

35 

44 

37 

35 

33 

28 

34 

34 

33 

31 

3: 

31 

35 

35 

39.3 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

6 1 

73 

68 

73 

59 

67 

72.7 

MIN 

44 

52 

43 

45 

42 

40 

43 

49 

52 

47 

48 

52 

45 

42 

40 

37 

45 

40 

42 

39 

34 

41 

35 

34 

3: 

3' 

34 

37 

37 

36 

41.4 

IDAHO   FALLS   h2   NW  W8 

64 

76 

75 

77 

70 

67 

74.2 

MIN 

40 

50 

47 

42 

41 

34 

38 

44 

48 

46 

42 

43 

39 

36 

33 

35 

45 

37 

34 

37 

28 

36 

38 

34 

2! 

3( 

30 

32 

48 

30 

38.3 

I OA HO  FALLS   46  W  WB 

8 1 

83 

71 

67 

76 

70 

51 

77 

59 

67 

73.2 

MIN 

39 

51 

39 

49 

36 

36 

35 

43 

51 

48 

46 

51 

40 

36 

33 

32 

47 

34 

34 

31 

31 

35 

38 

3C 

2' 

2! 

28 

32 

43 

37 

36.0 

IRWiN  2  SE 

80 

75 

70 

68 

65 

56 

73.6 

MIN 

44 

39 

40 

40 

39 

40 

44 

49 

55 

55 

50 

45 

43 

44 

36 

35 

44 

39 

40 

37 

34 

46 

36 

27 

2i 

25 

47 

37 

30 

32 

40.0 

ISLAND   PARK  DAM 

65 

63 

64 

61 

71 

59 

65 

60 

66.5 

MIN 

33 

40 

33 

42 

33 

34 

38 

35 

35 

44 

43 

44 

35 

30 

28 

26 

35 

31 

30 

30 

25 

30 

32 

2t 

2: 

24 

26 

28 

29 

23 

32.3 

JEROME 

91 

83 

68 

65 

60 

70 

60 

70 

79 

75 

71 

76.6 

MIN 

51 

53 

41 

52 

43 

43 

49 

60 

54 

59 

61 

52 

45 

43 

42 

42 

50 

44 

40 

39 

38 

41 

38 

3C 

3: 

3< 

37 

41 

49 

38 

44.8 

K  ellogg 

63 

80 

66 

67 

79 

61 

74 

73 

69 

71.7 

MIN 

53 

47 

35 

44 

40 

43 

44 

48 

57 

53 

52 

49 

50 

48 

51 

43 

45 

46 

49 

38 

44 

45 

41 

3! 

35 

3' 

3! 

36 

39 

32 

43.8 

KOOSK I A 

102 

96 

6 1 

69 

82 

75 

50 

62 

6] 

72 

80 

77 

73 

77.9 

MIN 

51 

45 

34 

42 

38 

40 

42 

45 

52 

46 

50 

45 

50 

51 

45 

41 

55 

45 

41 

44 

47 

47 

40 

35 

46 

"5 

36 

42 

40 

3! 

43.8 

KUNA   2  NNE 

81 

90 

85 

89 

84 

60 

55 

69 

72 

87 

73 

73 

80 

71 

56 

7( 

7  ] 

79 

80 

76 

74 

76.5 

MIN 

46 

50 

36 

49 

38 

40 

46 

58 

52 

52 

49 

44 

38 

43 

39 

43 

52 

40 

40 

34 

3' 

40 

40 

28 

39 

35 

40 

38 

44 

39 

42.3 

LEWISTON  W8  AP 

71 

85 

73 

72 

6] 

7( 

60 

75 

71 

75.6 

MIN 

60 

48 

42 

50 

47 

51 

55 

56 

60 

59 

58 

53 

52 

54 

50 

51 

50 

51 

50 

45 

54 

45 

38 

34 

5C 

3f 

42 

46 

48 

35 

49.1 

LIFTON  PUMPING  STA 

69 

71 

70 

71 

70 

70 

72 

67 

54 

70.9 

MIN 

41 

42 

40 

41 

45 

39 

43 

46 

50 

50 

57 

52 

39 

42 

34 

33 

37 

38 

35 

37 

31 

34 

45 

2? 

2, 

2i 

31 

34 

34 

38 

36.9 

LOWMAN 

80 

91 

61 

81 

70 

71 

58 

71 

75 

73 

69 

52 

66 

71 

79 

76 

71 

75.7 

MIN 

33 

35 

29 

44 

30 

31 

42 

50 

42 

40 

36 

36 

38 

36 

31 

42 

30 

26 

22 

25 

27 

40 

20 

33 

26 

28 

29 

30 

25 

33.0 

MACKAY  RS 

66 

69 

70 

70 

71 

55 

71 

4E 

66 

69 

73 

77 

77 

66 

72.5 

MIN 

39 

40 

40 

47 

43 

44 

40 

47 

47 

42 

46 

41 

37 

37 

36 

32 

42 

37 

34 

33 

29 

33 

40 

27 

25 

36 

37 

40 

39 

39 

38.3 

MALAO 

9 1 

70 

65 

61 

70 

75 

76 

79 

74 

75 

77.6 

MIN 

46 

47 

49 

54 

43 

43 

47 

57 

55 

52 

59 

54 

52 

44 

36 

35 

36 

43 

37 

41 

33 

42 

35 

29 

21 

34 

42 

40 

41 

42 

43.2 

MALAD  CAA  AP 

77 

80 

80 

72 

72 

76.6 

MIN 

41 

43 

48 

50 

52 

40 

42 

52 

50 

50 

52 

49 

36 

40 

32 

31 

36 

40 

35 

35 

30 

34 

37 

26 

2i 

2! 

34 

35 

34 

37 

39.2 

MAY  R5 

77 

72 

76 

57 

67 

74.4 

MIN 

39 

47 

29 

49 

40 

34 

37 

35 

41 

41 

41 

42 

39 

35 

32 

29 

45 

32 

36 

25 

28 

33 

39 

24 

2" 

26 

28 

26 

37 

26 

34.8 

MC  CALL 

81 

8 1 

72 

50 

5 1 

60 

70 

65 

64 

60 

56 

66 

58 

48 

46 

5" 

65 

71 

72 

64 

62 

66.1 

MIN 

40 

44 

34 

39 

35 

37 

38 

45 

44 

42 

43 

39 

38 

37 

40 

34 

48 

38 

34 

27 

26 

35 

34 

27 

33 

30 

34 

34 

39 

30 

36.7 

MC  CAMMON 

75 

64 

63 

67 

75 

77 

76 

80 

70 

79 

87 

72 

6C 

6" 

59 

60 

80 

72 

68 

78.2 

MIN 

40 

43 

45 

46 

42 

38 

41 

51 

50 

48 

52 

49 

39 

45 

34 

32 

41 

36 

33 

39 

32 

35 

37 

32 

25 

30 

32 

34 

35 

45 

39.4 

MERIDIAN    1  W 

84 

61 

65 

79 

78 

56 

56 

7] 

7C 

78 

78 

74 

77.4 

MIN 

49 

51 

40 

52 

41 

44 

48 

62 

53 

51 

51 

52 

45 

40 

41 

44 

57 

42 

43 

35 

39 

43 

54 

32 

40 

38 

47 

39 

46 

42 

45.5 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

86 

86 

78 

80 

78 

86 

90 

87 

84 

79 

81 

65 

72 

63 

68 

77 

75 

73 

76 

75 

82 

79 

76 

53 

66 

66 

73 

73 

72 

70 

76.4 

MIN 

58 

54 

46 

54 

47 

46 

51 

50 

59 

55 

51 

57 

44 

41 

42 

45 

55 

44 

41 

39 

41 

44 

34 

31 

34 

38 

37 

41 

47 

44 

45.7 

MONTPELIER  RS 

MAX 

80 

83 

83 

81 

85 

88 

83 

84 

82 

85 

67 

61 

58 

65 

73 

72 

72 

75 

77 

60 

57 

48 

59 

68 

77 

76 

69 

73.6 

MIN 

34 

43 

43 

33 

36 

43 

47 

40 

51 

47 

34 

36 

28 

25 

21 

33 

29 

25 

35 

42 

24 

15 

23 

27 

30 

29 

35 

J3.T 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
-  130  - 


DAILY  TEMPERATURES 


lUAHO 
SEPTEMBER  194S 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IQ 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 

76 

65 

71 

73 

81 

88 

95 

90 

86 

92 

84 

76 

66 

66 

67 

70 

68 

64 

60 

55 

50 

55 

66 

67 

77 

74 

71 

66 

72 

,4 

MIN 

57 

46 

41 

47 

40 

43 

52 

53 

65 

61 

48 

48 

48 

60 

49 

50 

43 

47 

49 

48 

39 

30 

32 

45 

29 

45 

.2 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

MAX 

92 

89 

76 

78 

81 

97 

100 

91 

95 

97 

94 

80 

65 

72 

75 

78 

82 

70 

65 

75 

57 

59 

74 

75 

62 

62 

76 

60 

.7 

MIN 

51 

50 

38 

51 

40 

42 

59 

54 

57 

52 

50 

37 

42 

37 

41 

50 

40 

40 

37 

39 

35 

37 

27 

35 

40 

39 

37 

46 

39 

42 

.6 

MULLAN  C«A 

MAX 

70 

61 

65 

74 

60 

85 

93 

90 

65 

89 

62 

79 

56 

63 

78 

64 

57 

57 

54 

93 

42 

50 

64 

65 

75 

73 

66 

67 

66 

.4 

HtN 

46 

35 

31 

42 

38 

43 

52 

53 

53 

51 

48 

43 

4 1 

41 

l\ 

40 

41 

40 

40 

33 

42 

37 

33 

26 

33 

29 

33 

38 

34 

27 

39 

.5 

NAUPA   ?  NW 

MAX 

87 

85 

73 

74 

79 

83 

87 

91 

86 

87 

90 

86 

60 

65 

69 

74 

76 

74 

75 

68 

60 

70 

57 

60 

72 

73 

73 

62 

77 

77 

.1 

MIN 

AS 

52 

42 

45 

43 

42 

47 

60 

53 

63 

52 

47 

4 1 

46 

46 

52 

43 

42 

38 

37 

42 

40 

32 

36 

40 

40 

36 

45 

45 

44 

.3 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

7A 

74 

63 

67 

73 

78 

83 

87 

73 

79 

81 

79 

70 

53 

51 

67 

68 

60 

62 

57 

39 

49 

56 

66 

74 

71 

62 

67 

.3 

MIN 

33 

36 

27 

31 

29 

30 

32 

37 

43 

36 

35 

33 

29 

32 

34 

27 

1 8 

30 

35 

26 

30 

24 

26 

26 

30 

21 

31 

,3 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

73 

66 

70 

73 

80 

66 

92 

86 

92 

78 

71 

60 

62 

66 

62 

62 

63 

55 

30 

43 

53 

59 

60 

70 

72 

67 

63 

68 

.8 

MIN 

52 

42 

35 

41 

40 

47 

46 

51 

49 

52 

46 

46 

44 

46 

43 

41 

43 

43 

43 

39 

46 

40 

34 

29 

42 

34 

35 

36 

44 

34 

42 

.2 

OAKLEY 

MAX 

86 

76 

75 

78 

60 

69 

84 

83 

89 

90 

86 

83 

67 

70 

69 

76 

80 

65 

74 

62 

69 

54 

70 

70 

75 

77 

70 

68 

76 

.3 

MIN 

55 

46 

48 

45 

45 

48 

46 

45 

54 

52 

57 

54 

37 

41 

39 

41 

54 

42 

44 

35 

36 

39 

35 

28 

31 

36 

37 

41 

43 

35 

43 

.0 

OBSIDIAN   2  NNW 

MAX 

76 

75 

67 

67 

73 

61 

81 

76 

75 

76 

79 

65 

68 

54 

58 

57 

58 

57 

68 

66 

67 

56 

60 

69 

71 

70 

70 

65 

66 

.8 

MIN 

36 

40 

20 

23 

23 

26 

25 

36 

37 

35 

37 

29 

30 

32 

26 

21 

32 

26 

26 

25 

15 

20 

2 1 

1  3 

1  3 

20 

2 1 

20 

2 1 

19 

25 

.6 

OLA    5  S 

MAX 

84 

81 

79 

80 

66 

68 

94 

90 

91 

92 

86 

80 

65 

67 

71 

84 

79 

77 

72 

66 

79 

75 

67 

66 

7C 

75 

79 

63 

60 

78 

78 

.9 

MIN 

44 

43 

40 

47 

43 

40 

40 

55 

50 

46 

45 

42 

41 

40 

43 

40 

35 

35 

26 

37 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

39 

,7 

DROFINO 

MAX 

60 

77 

77 

82 

89 

95 

101 

90 

96 

101 

92 

62 

71 

68 

76 

86 

78 

71 

73 

60 

60 

69 

71 

78 

60 

79 

73 

79 

.4 

MIN 

52 

48 

37 

46 

42 

44 

46 

48 

55 

51 

53 

48 

52 

52 

50 

44 

60 

46 

45 

42 

42 

35 

42 

37 

36 

40 

44 

33 

45 

.1 

PALISADES  0AM 

MAX 

83 

79 

74 

75 

75 

82 

85 

SO 

77 

65 

80 

76 

62 

65 

58 

74 

74 

66 

72 

75 

71 

42 

60 

61 

71 

72 

72 

59 

70 

.6 

MIN 

46 

49 

46 

52 

46 

44 

48 

55 

43 

50 

48 

56 

49 

45 

42 

38 

26 

36 

39 

38 

47 

37 

32 

32 

33 

38 

38 

37 

37 

42 

■  4 

PARMA   EXP  5TA 

MAX 

88 

82 

75 

62 

65 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

89 

64 

66 

74 

76 

75 

67 

79 

78 

58 

61 

72 

72 

76 

62 

82 

75 

76 

.5 

MIN 

48 

52 

42 

49 

46 

44 

42 

44 

62 

50 

62 

46 

39 

44 

4  1 

40 

56 

43 

38 

38 

33 

4 1 

33 

32 

38 

42 

36 

36 

46 

40 

43 

.0 

PAUL    1  E 

MAX 

83 

81 

70 

76 

75 

60 

67 

92 

85 

83 

67 

90 

63 

67 

65 

65 

73 

84 

82 

80 

77 

48 

53 

67 

70 

75 

73 

69 

75 

.8 

MIN 

41 

52 

41 

49 

39 

40 

48 

61 

54 

56 

66 

49 

43 

42 

40 

35 

46 

41 

36 

38 

31 

37 

38 

31 

32 

35 

34 

35 

37 

35 

41 

.4 

PAYETTE 

MAX 

85 

77 

79 

86 

66 

92 

92 

90 

91 

92 

92 

84 

67 

72 

79 

80 

80 

76 

72 

82 

73 

59 

65 

73 

79 

61 

86 

79 

60 

80 

.4 

MIN 

47 

55 

44 

47 

43 

45 

43 

66 

52 

50 

49 

50 

44 

44 

44 

41 

58 

43 

39 

40 

33 

44 

41 

32 

38 

38 

40 

36 

45 

36 

44 

.0 

PICABO 

MAX 

84 

78 

77 

75 

61 

64 

89 

81 

64 

80 

85 

81 

74 

69 

70 

76 

75 

75 

76 

79 

77 

70 

56 

68 

70 

76 

78 

76 

77 

76 

.6 

MIN 

41 

40 

41 

39 

34 

37 

56 

63 

50 

46 

63 

59 

37 

36 

32 

36 

47 

36 

34 

35 

36 

36 

38 

25 

24 

31 

31 

30 

31 

33 

39 

3 

PIERCE  RS 

MAX 

80 

68 

71 

74 

60 

68 

93 

90 

86 

93 

89 

77 

66 

59 

65 

78 

75 

67 

64 

47 

50 

60 

62 

72 

69 

73 

66 

72 

■  7 

MIN 

41 

36 

27 

37 

31 

33 

36 

36 

45 

41 

42 

36 

46 

46 

42 

35 

45 

38 

35 

35 

30 

40 

26 

30 

32 

29 

26 

36 

.3 

POCATELLO  2 

MAX 

91 

78 

60 

85 

62 

69 

93 

68 

87 

83 

67 

65 

66 

64 

71 

76 

74 

70 

82 

82 

72 

54 

66 

70 

77 

79 

73 

69 

77 

.6 

MIN 

51 

49 

45 

48 

45 

42 

42 

60 

67 

60 

46 

53 

47 

44 

40 

40 

53 

41 

45 

36 

40 

41 

36 

34 

36 

34 

33 

39 

40 

38 

43 

.6 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

89 

77 

79 

80 

61 

86 

91 

66 

65 

78 

90 

76 

65 

64 

69 

75 

60 

61 

61 

76 

56 

53 

67 

66 

75 

76 

70 

67 

75 

.2 

MIN 

48 

53 

48 

50 

51 

43 

44 

56 

63 

51 

47 

53 

46 

45 

45 

39 

53 

43 

45 

39 

36 

42 

35 

33 

35 

36 

35 

40 

43 

38 

44 

.2 

PORTHILL 

MAX 

76 

74 

68 

79 

79 

86 

92 

90 

85 

64 

88 

80 

69 

69 

70 

67 

61 

60 

66 

58 

57 

53 

65 

65 

68 

70 

68 

64 

72 

.0 

MIN 

60 

45 

32 

36 

37 

40 

41 

43 

59 

49 

47 

47 

54 

61 

35 

42 

51 

41 

49 

30 

46 

38 

34 

32 

41 

33 

31 

36 

35 

29 

41 

.5 

POTLATCH 

MAX 

66 

62 

64 

66 

69 

76 

82 

76 

63 

89 

60 

75 

72 

62 

60 

60 

57 

54 

45 

42 

42 

50 

60 

59 

68 

60 

63 

55 

64 

.6 

MIN 

51 

32 

44 

39 

38 

45 

60 

52 

46 

43 

43 

42 

43 

44 

43 

44 

48 

47 

33 

40 

34 

37 

27 

42 

28 

36 

36 

39 

29 

40 

.7 

PRESTON   2  SE 

MAX 

89 

85 

83 

66 

84 

89 

90 

88 

86 

89 

90 

90 

73 

63 

68 

76 

60 

79 

76 

83 

79 

52 

61 

70 

78 

76 

75 

71 

76 

.6 

MIN 

43 

47 

43 

48 

46 

40 

44 

52 

61 

48 

57 

56 

41 

41 

34 

34 

39 

40 

37 

42 

30 

39 

45 

30 

25 

31 

35 

35 

37 

37 

40 

.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

76 

68 

67 

75 

79 

86 

91 

94 

83 

92 

82 

77 

60 

67 

66 

65 

63 

68 

59 

58 

51 

53 

61 

63 

71 

74 

66 

66 

70 

.7 

MIN 

50 

39 

34 

34 

34 

38 

36 

41 

69 

46 

46 

43 

49 

38 

38 

38 

48 

41 

46 

27 

41 

43 

32 

29 

38 

28 

28 

33 

30 

25 

38 

.5 

RICHFIELD 

MAX 

83 

74 

74 

71 

78 

62 

89 

87 

85 

80 

87 

65 

73 

62 

70 

71 

71 

71 

78 

71 

66 

63 

66 

69 

76 

74 

71 

69 

74 

.6 

MIN 

46 

43 

37 

51 

36 

44 

45 

52 

53 

56 

57 

53 

37 

38 

35 

38 

50 

38 

36 

33 

35 

40 

30 

25 

26 

35 

37 

37 

36 

39 

40 

.6 

RIOGINS  RS 

MAX 

95 

82 

76 

82 

88 

91 

101 

92 

95 

98 

97 

96 

76 

65 

76 

79 

79 

76 

75 

70 

59 

62 

68 

71 

61 

.4 

MIN 

55 

54 

43 

43 

48 

51 

55 

59 

55 

65 

55 

50 

48 

55 

58 

46 

56 

48 

63 

60 

48 

42 

39 

34 

48 

39 

49 

.6 

RUPERT 

MAX 

89 

87 

74 

80 

76 

60 

85 

93 

87 

62 

87 

69 

70 

66 

72 

66 

75 

79 

62 

80 

78 

46 

53 

66 

68 

70 

76 

71 

76 

.6 

MIN 

48 

46 

44 

54 

4  3 

42 

49 

58 

55 

54 

44 

4  3 

42 

38 

52 

51 

40 

32 

35 

38 

31 

32 

38 

36 

37 

39 

41 

43 

.1 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

85 

74 

70 

69 

77 

62 

69 

61 

82 

69 

66 

70 

62 

59 

66 

70 

75 

66 

73 

78 

61 

51 

65 

66 

73 

73 

66 

65 

71 

,3 

MIN 

39 

43 

38 

37 

40 

5 1 

46 

42 

53 

43 

42 

35 

33 

41 

35 

33 

36 

28 

27 

37 

33 

26 

29 

29 

33 

33 

29 

37 

.2 

SAINT  MARIES 

MAX 

84 

69 

74 

76 

82 

90 

96 

96 

89 

97 

96 

81 

64 

66 

68 

79 

73 

67 

64 

63 

56 

58 

55 

66 

67 

77 

77 

74 

69 

75 

.2 

MIN 

47 

42 

49 

41 

47 

43 

47 

34 

46 

44 

44 

29 

42 

31 

33 

38 

40 

39 

41 

.9 

SALMON 

MAX 

91 

79 

73 

80 

64 

68 

92 

80 

71 

85 

89 

80 

63 

67 

70 

81 

80 

77 

80 

68 

83 

75 

53 

57 

66 

71 

76 

79 

66 

71 

75 

.6 

MIN 

38 

51 

34 

51 

37 

36 

36 

39 

44 

43 

42 

41 

44 

42 

40 

32 

48 

40 

31 

36 

27 

33 

37 

34 

34 

31 

28 

30 

36 

27 

37 

.3 

SANDPOINT    EXP  STA 

MAX 

73 

67 

65 

74 

79 

81 

84 

87 

84 

87 

83 

78 

60 

67 

67 

76 

73 

63 

60 

58 

61 

69 

.4 

MIN 

52 

43 

33 

4  1 

37 

39 

4  1 

42 

63 

50 

50 

45 

49 

44 

44 

42 

50 

42 

46 

37 

44 

40 

38 

36 

40 

34 

32 

36 

36 

30 

41 

.9 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

90 

86 

60 

83 

89 

95 

89 

92 

89 

86 

81 

63 

62 

65 

62 

80 

77 

60 

70 

81 

76 

72 

55 

69 

71 

76 

78 

71 

78 

.0 

MIN 

49 

5^ 

42 

39 

50 

56 

57 

62 

62 

47 

44 

42 

37 

43 

51 

42 

39 

39 

38 

41 

37 

30 

31 

35 

39 

39 

40 

41 

43 

.6 

SPENCER  RS 

MAX 

86 

79 

72 

72 

75 

80 

86 

81 

78 

66 

80 

78 

69 

56 

60 

66 

66 

64 

68 

79 

69 

76 

60 

46 

63 

63 

76 

75 

71 

61 

70 

.4 

MIN 

33 

33 

33 

34 

33 

41 

37 

37 

37 

36 

40 

42 

36 

30 

30 

28 

28 

28 

27 

32 

30 

24 

23 

27 

24 

30 

30 

33 

33 

31 

32 

0 

STREVELL 

MAX 

90 

84 

82 

79 

80 

84 

89 

87 

65 

66 

87 

66 

69 

66 

66 

74 

71 

75 

62 

74 

75 

81 

79 

62 

61 

67 

76 

76 

73 

66 

77 

.1 

MIN 

47 

63 

59 

60 

59 

59 

42 

38 

37 

41 

58 

37 

40 

41 

36 

61 

33 

31 

28 

38 

34 

38 

43 

34 

44 

.3 

SUGAR 

MAX 

85 

74 

70 

78 

71 

79 

86 

60 

82 

62 

66 

69 

66 

68 

61 

70 

76 

69 

73 

77 

77 

51 

59 

59 

59 

73 

70 

65 

72 

1 

MIN 

36 

43 

39 

41 

35 

34 

36 

39 

46 

46 

46 

49 

44 

40 

38 

33 

37 

35 

32 

32 

27 

27 

40 

33 

28 

32 

28 

31 

33 

29 

36 

.3 

SUN  VALLEY 

MAX 

83 

79 

72 

73 

77 

80 

85 

64 

78 

80 

61 

76 

70 

60 

65 

70 

74 

73 

68 

73 

73 

69 

52 

69 

67 

73 

75 

72 

73 

1 

MIN 

30 

35 

35 

2  7 

28 

26 

36 

40 

37 

36 

35 

26 

24 

24 

24 

35 

27 

22 

22 

18 

23 

37 

19 

19 

22 

24 

25 

24 

26 

0 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

95 

88 

77 

82 

88 

96 

96 

93 

93 

97 

96 

89 

75 

73 

86 

88 

87 

80 

82 

66 

86 

85 

69 

65 

75 

75 

83 

64 

63 

77 

64 

.4 

MIN 

65 

69 

6 1 

60 

55 

47 

49 

47 

48 

62 

54 

49 

43 

43 

52 

43 

35 

46 

50 

47 

47 

56 

51 

,9 

TEIONIA   EXP  STA 

MAX 

83 

72 

71 

72 

75 

83 

87 

78 

76 

67 

81 

66 

58 

67 

59 

66 

72 

62 

73 

77 

65 

65 

60 

60 

69 

69 

67 

57 

69 

2 

43 

37 

35 

37 

50 

44 

49 

61 

37 

35 

32 

31 

29 

33 

32 

34 

26 

35 

35 

26 

21 

26 

29 

36 

32 

35 

1 

THREE  CREEK 

MAX 

88 

83 

75 

75 

65 

83 

90 

85 

86 

89 

66 

82 

65 

60 

70 

82 

79 

62 

60 

72 

63 

76 

73 

62 

69 

69 

77 

.4 

MIN 

34 

32 

24 

42 

27 

34 

41 

59 

44 

38 

36 

37 

23 

33 

24 

24 

44 

22 

28 

31 

20 

29 

32 

21 

21 

32 

31 

6 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

89 

87 

82 

78 

82 

66 

95 

90 

90 

95 

95 

92 

71 

65 

73 

65 

82 

76 

80 

72 

82 

77 

74 

55 

71 

69 

60 

77 

74 

79 

,9 

MIN 

49 

52 

42 

55 

45 

44 

45 

66 

56 

56 

58 

50 

44 

42 

46 

40 

55 

46 

40 

40 

33 

41 

39 

32 

31 

42 

37 

38 

51 

45 

0 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 

86 

87 

76 

82 

77 

86 

83 

93 

88 

90 

96 

94 

88 

71 

66 

73 

69 

73 

76 

81 

66 

60 

76 

53 

57 

72 

73 

62 

79 

78 

9 

MIN 

53 

48 

46 

47 

46 

41 

45 

51 

56 

55 

63 

52 

44 

44 

42 

39 

45 

44 

41 

39 

32 

40 

36 

31 

34 

42 

38 

39 

52 

44 

.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WALLACE 

MAX 
MIN 

AS 

6? 
A3 

66 
32 

71 
47 

75 
37 

83 
40 

91 
44 

92 
46 

83 
42 

89 
48 

77 
48 

76 

60 
48 

62 
42 

58 
46 

75 
40 

64 
48 

64 
40 

60 

56 
37 

55 
44 

58 
45 

47 
37 

50 
32 

58 
38 

62 
30 

68 
33 

67 
38 

66 
35 

62 
29 

67.5 
40.8 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

A2 

61 
31 

57 
33 

73 
36 

79 
38 

85 
43 

92 
46 

93 
48 

83 
48 

92 
47 

81 
44 

76 
46 

53 
46 

62 
47 

40 

41 

57 
42 

63 
46 

60 
37 

57 
42 

55 
42 

55 

38 

43 

32 

50 
32 

59 
31 

62 
32 

72 
37 

70 
35 

66 

26 

67.9 
39.7 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

87 
46 

62 
S2 

78 
AA 

83 
52 

85 
43 

87 
44 

90 

43 

85 

53 

85 
51 

87 
50 

86 

47 

84 
46 

80 
44 

70 
43 

l\ 

:? 

77 

57 

76 

77 
39 

73 
35 

76 
32 

75 
42 

62 

43 

61 

30 

72 
38 

75 
36 

76 

39 

80 
38 

81 
48 

77 
41 

76.7 
43.5 

WINCHESTER   !  SE 

MAX 
MIN 

79 
A9 

68 
42 

68 
31 

70 
43 

77 
36 

82 
40 

91 
41 

89 
48 

84 
48 

88 
45 

82 
42 

70 
43 

58 
39 

58 
39 

63 
44 

:^ 

70 
41 

69 
41 

66 
42 

60 
40 

62 
40 

60 
36 

51 
32 

50 
29 

60 
42 

62 
31 

70 
34 

71 
35 

69 
35 

61 
30 

69.4 
39.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aiaoon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °< 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.49 

.31 

.37 

.33 

.25 

.30 

.13 

.18 

.28 

.23 

.08 

.26 

.27 

.17 

.25 

.20 

.19 

.28 

.29 

.  12 

.  14 

.  10 

.21 

.  19 

.13 

.20 

.  17 

.15 

B  6.72 

WIND 

55 

158 

68 

56 

55 

21 

19 

15 

35 

82 

54 

35 

233 

99 

97 

29 

52 

105 

97 

158 

42 

30 

162 

117 

126 

46 

13 

54 

53 

43 

2209 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.28 

.24 

.18 

.21 

.21 

.22 

.22 

.  18 

.12 

.26 

.26 

.  22 

.  11 

.07 

.  10 

.19 

.  18 

.19 

.  19 

.  18 

.14 

.16 

.11 

.10 

.  11 

.14 

.  15 

.  16 

.  17 

.20 

5.25 

WIND 

26 

39 

23 

29 

36 

15 

33 

11 

31 

26 

28 

25 

21 

24 

18 

28 

32 

26 

35 

47 

18 

26 

43 

33 

26 

32 

20 

30 

33 

40 

854 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.31 

.34 

.29 

.23 

.20 

.25 

.17 

.18 

.20 

.15 

.23 

.02 

.24 

.14 

.09 

.12 

.  13 

.18 

.24 

.21 

.  14 

.23 

.26 

.  14 

.10 

.  12 

.  13 

.13 

.  18 

.  16 

5.51 

WIND 

41 

69 

46 

40 

35 

30 

20 

26 

49 

25 

44 

85 

77 

34 

47 

21 

26 

48 

74 

58 

28 

65 

142 

61 

22 

35 

21 

33 

37 

43 

1382 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.40 

.42 

.30 

.25 

.32 

.31 

.34 

.25 

.29 

.26 

.36 

.28 

.29 

.23 

.25 

.26 

.28 

.26 

.26 

.28 

.26 

.21 

.22 

.  12 

.31 

.23 

.11 

.28 

.28 

.  18 

8.09 

WIND 

90 

110 

40 

120 

70 

40 

60 

30 

80 

150 

190 

170 

210 

210 

120 

90 

150 

100 

100 

220 

50 

50 

220 

210 

155 

105 

50 

110 

70 

80 

3450 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.33 

.29 

.  14 

.20 

.27 

.22 

.38 

.  17 

.22 

.32 

.24 

.  15 

.13 

.  19 

.09 

.18 

.16 

.  17 

.15 

.14 

.07 

.09 

.02 

.07 

.18 

.  12 

.  16 

.17 

.19 

.15 

5.36 

WIND 

150 

120 

36 

31 

31 

27 

43 

36 

44 

44 

43 

70 

105 

177 

50 

63 

100 

53 

142 

60 

107 

56 

81 

37 

173 

24 

47 

60 

47 

26 

2083 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.38 

.41 

.39 

.27 

.31 

.26 

.39 

.30 

.26 

.07 

.26 

.09 

.15 

.12 

.14 

.19 

.  14 

.  15 

.20 

.35 

.17 

WIND 

204 

163 

91 

141 

104 

130 

181 

181 

177 

180 

196 

188 

118 

57 

84 

156 

179 

183 

162 

99 

151 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIG  CREEK  1  S 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

DEADWOOD  DAM 

DUBOIS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

ISLAND  PARK  DAM 

UC  CALL 

iniLLAN  CAA 

PIERCE  RS 

POCATELLO  WB  AP 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

1.0 

5.0 
T 
T 
T 

T 

T 
1.0 

5.0 
5 

T 

T 
T 

2.0 
2.0 

T 
T 

See  Relerence  Notes  Following  Staton  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1958 


 ~~~r~'  ^  120  TM  MERI 


—  I         «<>.  I20TH   MERIDIAN   TIME  ZONE  


lOlAN  TIME~ZONE 


IDAHO 


STATION  LEGE  NO 
O  •  0  PrtCipilohon  only 
©  Prtcipitotion,  slOfOg* 

-O  -O-   PffcipitOlion  and  Twmptrolvrt 

■<J>-  PrtcipitaUon,  Trmptrolu't  and  € voporohon 

Tfp9  oi  gog§    O  Non-fteoraing 
#  Rtcordirg  d  lypts 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


>  3t«       '  ■ 


  ,  ✓  -0-"j 

■i-p.,..u,J  -<»-|     I        '-^^  vfj      /    I     /  \ 


-Oll«>  RS 


QCraet  6  WW 


•noore  Cr  Sum^ 


, — '  -o 


sh««»iii,-o- 


Utwrthougbt  HIM 


-(D 


-p-ciiff« 
ft  TalrrlavB 


Be  Dsral  1 1  M 

i 

I 

I 


^.  i  'K?^Sn"°*-o  CENTRAL 


SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

109  TM 


120  TH 


 •0)  


//e 


'11  ^  1:       JJ,  .•]  / 

:r\  -o-        <>■  ■,ii.g?RCp.r.    —  /  \i 

1*1.  r.ll.  2  »«-^«^>i»»+-HK)©.or.;r  C«  AP  i  V^,  \  / 

I  T»in  FkllB  3  91  Burl«7  r»c  tor y  ^  J  i     v    li  nr^Ll 


Border  3  I* 


 ^  

Park  T«llay 


2-  -(S- 


Logan  lU«h  St  t»p  Sti 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLAT 1  NO  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1958 


120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


II 
II 

-O-  11 

Ferry  1  SW  l| 


|j    105  TH    MERIDIAN   TIME  ZONE 


P^NHANDL^I" 

Beaton  Daa  Ij 
-J-Prlest  Riv^Eip  Stl 
•  andpolnt  Exp  Sta  jj 


.(>_  Ll^y  1  -NE  RS, 


IDAHO 


STATION  LEGEND 

O     •     »    Pracipilotion  only 

O  Precipitation,  storog» 

-O-         -O-  Precipitation  and  Temperature 

Precipitation,  Temperature  and  E¥aporotion 
Tjfpe  of  gage    O  Non-recording 
•  Recording  9  Bolf>  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


'X  "2-  -6-  i» 

T  Logan  Utah  St  Eap  Sta 


SOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL. VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 

COUNTY 

'  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LJI30EjtVEj1 

Si 
B 

j 

6 
I 

Q  i 

Si 

AeCROEEN  EIP  STATION 

BINGHAM 

it 

eXPCRIHCNT  STATION 

*FTCItTMO0G**T  MiNC 

VAl 

s 

U  3  WEATHER  BUREAU 

AHCKICAN  FALLS  t  SW 

022'! 

POWER 

i; 

2  47 

112  92 

4318 

91 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANOEOSON  DAM 

0283 

ELMORE 

3  21 

115  28 

3882 

81 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AIICO  )  HM 

BUTTE 

8P 

JOHN  C  TOOMBS 

ARROHROCiC  DAM 

ELMRE 

5( 

U  9  BUR  RECLAMATION 

ASHTOW  1  S 

9P 

5P 

OUST  STEINMANN 

ATLANTA  i 

040A 

ELMORE 

: 

3  48 

119  07 

9985 

5P 

5' 

■  ^ 

MRS  FLORENCE  MALS 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

; 

7980 

VAI 

US  SOIL  CON  SERVICE 

AVERT  RANGER  STATIOM 

SHOSHONE 

7  15 

119  48 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTArN 

BLAINE 

NELSON  BENNETT 

SAWIEW  MODEL  9AS1N 

7A 

7* 

BENTON  0AM 

0789 

BONNER 

( 

8  21 

118  90 

1640 

U  S  FOREST  SERVICe 

Bifi  CREEK  1  S 

0833 

VALLEY 

I] 

9  06 

119  20 

9888 

6P 

•  H 

NAPIER  EDWARDS 

8LACKP00T  2  SSH 

BINGHAM 

lOA 

TOM  TMOMRSON 

8LACKFOOT  DAM 

CARIBOU 

8f 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GOOOl NG 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOOUS  BASIN 

BOISE 

i: 

1  48 

116  06 

8198 

S 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE  LUCKV  »EA«  DAM 

1011 

ADA 

a 

116  04 

2833 

4f 

C0R9S  OF  ENGINEERS 

BOISE  WB  AIRPOAT 

1021 

AOA 

z 

3  34 

2842 

MIt 

U  S  WEATHER  BURCAU 

SONNERS  rERRV  1  SM 

lOTC 

BOUNDARY 

1812 

9f 

ARLO  T  GRUNERUD 

i; 

5P 

it 

SHELLEY  HOWARD 

BUNGALOW  RANGER  STATtO* 

1244 

CLEARWATER 

8  38 

115  30 

2289 

3P 

3F 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

i 

7  32 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

BURLEY 

1286 

CASSIA 

12 

2  32 

113  47 

4180 

FRANK  0  REDFIELD 

BURLEV  FACTORY 

I29t 

CASSIA 

2  33 

4140 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

1303 

i; 

2  32 

4146 

MID 

MIC 

H 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CABINCT  GORGE 

1)83 

BONNER 

118  04 

2297 

9P 

5P 

WASH  HATER  POWER  CO 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

: 

3  39 

2372 

SS 

HAROLD  M  TUCKER 

CAMBRIDGE 

1401 

WASHINGTON 

12 

4  34 

114  41 

2690 

tf 

STUART  OOPF 

CASCADE  1  NM 

VALLEY 

4  32 

4660 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAYUSE  CREEK 

1571 

CLEARWATER 

3714 

VAf 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CEMXeflVILLE  ARBAUGH  KC* 

1830 

BOISE 

i 

3  58 

119  91 

4300 

6P 

MISS  XINIA  I  ARBAUGH 

CHALLIS 

1883 

CUSTER 

11 

4  30 

114  14 

9171 

9F 

US  FOREST  SERVICE 

CNILLV  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

4  00 

113  50 

8140 

it 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKIA  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

I' 

5197 

4P 

4P 

ARTHUR  J  WHITBY 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1«3( 

LCMMI 

11 

5  07 

114  21 

6810 

8A 

SA 

CALERA  MINING  CO 

COEUR  0  ALENE  RS 

lofte 

KOOTENAI 

7  *l 

2198 

3f 

■  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

2071 

CARIBOU 

i; 

2  43 

111  33 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONHOOO 

2154 

IDAHO 

8  03 

3411 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  S" 

list 

6  02 

3600 

COUNCIL 

2181 

ADAMS 

i: 

116  28 

2936 

9P 

if 

PETER  E  WEST 

DE/OCOOO  0AM 

2383 

VALLEY 

( 

9375 

6P 

:  J, 

CLIFFORD  S  CODE 

DEADWOOO  SUMMIT 

2393 

VALLEY 

11, 

4  12 

119  34 

7000 

VA( 

US  SOIL  CON  SERVICE 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI 

U  S  FOREST  SERVICE 

OEER  Flat  dam 

7P 

7P 

CARL  PAOOUH 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

i: 

3  49 

116  06 

7190 

5P 

9P 

GEORGE  E  WYNNE 

DIXIE 

25T« 

IDAHO 

11 

5  33 

119  28 

9810 

5P 

MRS  2ILPHA  L  MEnZEL 

DRIG6S 

TETON 

111  07 

6097 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

CLARK 

9492 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  CAA  AIRRORT 

9122 

HID 

MIC 

H 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

; 

5  49 

119  28 

3979 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

ELK  RIVER  1  5 

2892 

CLEARWATER 

: 

116  10 

2910 

4P 

4F 

MRS  EVA  E  HUBBARD 

EHmETT  2  E 

GEM 

t  52 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

CAMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

FAtRYLAWN 

116  98 

4900 

BP 

BP 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

i 

6  06 

115  33 

1980 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  MALL  INDIAN  AGENCr 

3297 

BINGHAM 

i: 

3  02 

112  26 

4460 

9P 

FORT  HALL  IR  PROj 

SAROEN  VALLEY  RS 

BOISE 

3147 

iP 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3578 

CUSTER 

11 

At 

s 

U  S  WEATmER  BUREAU 

GLENNS  FERRV 

3831 

i; 

119  18 

2969 

7P 

7P 

GOODING 

3877 

GOODING 

12 

2  57 

3589 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GOOOING  CAA  AIRPORT 

3882 

GOOOING 

12! 

2  99 

3696 

MIC 

■  ^ 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

GRACE 

CARIBOU 

i; 

2  35 

111  44 

5400 

5P 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW 

OWVHEE 

12 

2  59 

116  06 

2360 

5P 

HISS  LINOA  BEAMAN 

QRAMGEVILLE 

3399 

MIO 

MIC 

GRASMERE 

3808 

OWYHEE 

i: 

?  23 

115  93 

5126 

5P 

GEORGE  F  THOMPSON 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

1 

3  42 

113  37 

6100 

9P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

HAILEY  AIRPORT 

BLAINE 

114  18 

5322 

8P 

6P 

LAURENCE  JOHNSON 

HAMER  4  NM 

JEFFERSON 

5P 

U  S  F  •  W  L  SERVICE 

HAIELTON 

i; 

114  08 

4060 

5P 

SP 

HILL  CITY 

428e 

CAMAS 

i: 

3  18 

5000 

5P 

CARROLL  M  OAWEN 

HOLLlSTER 

4203 

TWIN  FALLS 

i: 

2  21 

114  39 

4590 

5P 

SALMON  a  CANAL  CO 

HOME 

BUTTE 

113  00 

4820 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

BOISE 

119  90 

3985 

5P 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SW 

445< 

3  43 

5000 

5P 

H 

MRS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

44»; 

BONNEVILLE 

i; 

3  29 

112  01 

4765 

9P 

: 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  le  SE 

4450 

BONNEVILLE 

i; 

3  21 

5712 

9P 

GEORGE  W  MEYERS 

rlDAHO  FALLS  CAA  AIRPORf 

BONNEVILLE 

112  04 

4730 

MIO 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDAHO  FALLS  *2  NW  MB 

44  9< 

BUTTE 

4 

3  90 

112  41 

4790 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  44  W  MB 

BUTTE 

MIO 

MI( 

:  Hj 

IDA  VADA 

447' 

OWYHEE 

; 

2  01 

US  19 

s 

CHRIS  CALLEN 

IRWIN  2  SE 

4588 

BONNEVILLE 

12 

111  18 

5300 

7P 

MRS  MARY  J  FLEMING 

ISLAM)  PARK  DAH 

4508 

FREMONT 

12 

4  29 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 
JEROME 

4812 

BOISE 

a 

119  27 

7050 

VAF 

US  SOIL  CON  SERVICE 

4870 

JEROME 

i: 

114  31 

5785 

9P 

9P 

RAH t AH 

4783 

LEWIS 

118  02 

1212 

4P 

EWART  L  BRUGH 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

7  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

KGTCMUM  IT  mSw 

BLAINE 

12 

8421 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BURCAU 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

119  98 

1281 

4P 

4P 

E  r  GILROY 

KUNA  2  NNE 

5031 

AOA 

! 

3  31 

116  24 

2689 

6P 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

LE ADORE 

518« 

LEMHI 

11 

4  41 

113  22 

6100 

OOMALD  B  NOBLE 

LEWISTON  w8  mrport 

NE2  PERCE 

8  23 

1413 

MIO 

Ml( 

:  Kj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUI*ING  STATION 

527S 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J. and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unJuiown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  colujnn  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  "Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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Lack  of  precipitation  in  most  areas  south  of 
the  Salmon  River  was  an  outstanding  feature  of 
the  October  weather.  Nearly  all  stations  in  the 
Snake  River  Valley,  downstream  to  Weiser,  reported 
less  than  10  percent  of  the  long-term  mean  pre- 
cipitation for  the  month.  No  rain  fell  at  several 
stations  in  the  eastern  part  of  the  State.  Al- 
though not  as  dry  as  October  195  2,  when  no  station 
south  of  the  44th  parallel  reported  more  than  a 
trace  of  rain,  the  absence  of  moisture  this  month 
affected  fall-sown  grains,  particularly.  Many 
fields  in  dryland  areas  were  "dusted  in",  stands 
were  poor  and  reseeding  was  necessary.  Much  of 
the  second  seeding  failed  to  produce  a  good  stand 
and  farmers  in  the  Malad  and  Preston  areas  antici- 
pate heavy  reseeding  to  spring  grains. 

During  part  of  the  month  warm  weather  prevented 
stockpiling  of  sugar  beets,  thus  retarding  the 
harvest  of  that  crop.  Potatoes,  except  in  the 
high  valleys,  generally  escaped  a  killing  frost 
until  the  20th,  permitting  addition  of  tonnage  to 
the  late  plantings. 

STORM  OF  OCTOBER  19 

A  strong  and  rapidly  moving  cold  front  entered 
the  southwestern  part  of  the  State  around  8  a.m. 
Sunday,  October  19,  and  sped  across  the  entire 
State  by  late  afternoon,  leaving  a  trail  of  damage 
in  a  score  or  more  of  communities. 

Two  lives  were  lost  as  a  more  or  less  direct 
result  of  the  storm.  In  heavy  blowing  dust  near 
Payette,  about  8:30  a.m.,  a  passenger  car  was 
struck  from  behind  by  a  lumber  truck.  A  young 
girl  in  the  passenger  car  was  killed  and  two  adults 
seriously  injured.  In  Owyhee  County  snow  accom- 
panied the  strong  winds  at  higher  elevations  and 


two  women  became  separated  from  others  in  thei: 
hunting  party.  Later  the  two  became  separate! 
and  one  woman  was  rescued,  but  her  companion  frozi 
to  death. 

Considerable  structural  damage  was  reported  ii 
southwestern  counties,   along  with  uprooting  oj 
trees,  breaking  of  numerous  tree  limbs  and  dis 
ruption  of  power  and  telephone  service.    The  south 
central  and  eastern  sections  also  were  seriousl; 
affected.     Buildings  were  damaged  in  several  lo- 
calities and  many  personal  injuries  were  reportec 
in  traffic  accidents  attributable   to  wind  anc 
blowing  dust.     Between  Burley  and  Strevell  ai 
least  eight  cars,  a  bus,  and  a  truck  were  involvec 
in  a  series  of  collisions.    Other  accidents,  causec 
either  by  the  wind  blowing  the   vehicle  out  ol 
control  or  by  duststorms  reducing  the  visibilitjii 
to  near  zero,   occurred  near  Murtaugh,  Bridge.! 
Minidoka,  Rigby,  Rexburg ,  and  in  the  Rockland-Rojij 
area  in  Power  County.     The  traffic  accidents  in-i|| 
jured  some  30  persons,   including  15  bus  passen-i'; 
gers,  and  the  damage  to  vehicles  was  extensive, 

Communities  where  buildings  sustained  consid-  ; 
erable  damage  include  Fruitland,  Caldwell,  Boise  1 
Burley,  Pocatello,  McCammon.  and  Montpelier.  i 

The  high  winds  generally  lasted  from  1/2  to  I  ' 
hours  at  points  in  the  path  of  the  storm  front,' 
with  gusts  up   to   60  and  70  m.p.h.   reported  itij 
several  places.    Precipitation  was  generally  light;  i 

I 

D.  J.   Stevlingson  J 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boise ,  Idaho 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  91°  on  the  6th  at  Mountain  Home  1  NE  and  on  the  16th  at  Boise  Lucky  Peak  Dam. 

Lowest  Temperature  2°  on  the  22d  at  Cobalt  Blackbird  Mine. 

Greatest  Total  Precipitation  5.77  inches  at  Bungalow  Ranger  Station, 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  18  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.54  inches  on  the  19th  at  Bungalow  Ranger  Station. 
Greatest  Total  Snowfall  2.0  inches  at  Cobalt  Blackbird  Mine. 

Deepest  Snow  on  Ground  2  inches  on  the  20th  at  Big  Creek  1  S  and  Burke  2  ENE. 
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NORTH  CENTRAL  CANYONS 

ENN  RS 

64. SM 

38  .  6M 

51. 8M 

* 

75 

5  + 

29 

22 

401 

0 

Q 

3 

Q 

3.20 

* 

1,53 

g 

.  0 

OOSKIA 

66.9 

35.4 

51.2 

22 

31 

423 

Q 

Q 

1 2 

Q 

,  0 

3 

1 

rWlSTON  WB  AP  //R 

66.0 

^6*  ^M 

63.2 

:  * 

6  2 

4  + 

26 

24 

360 

Q 

Q 

2 

Q 

1.06 

'(to 

•  7 1 

g 

.  0 

3 

1 

^QF I  NO 

68  •  7H 

* 

52  .  4M 

S3 

5 

20 

31 

384 

Q 

0 

10 

0 

2,79 

1  •  1  2 

8 

,0 

4 

2 

rf^i^ I M ^  R ^ 

73  .OM 

• 

57. 9M 

' 

85 

32 

21 

219 

Q 

Q 

1 

•  62 

• 

.  0 

0 

fM\y  1  ^  I  ow 

U  IV        1  \Jri 

.  _  _ 

0.5 

1.87 

*  1 5 

.0 

unPDCnN  DAM 

70.5 

55.4 

84 

14  + 

26 

21 

290 

0 

Q 

4 

0 

.25 

.22 

1  9 

,  0 

I 

0 

^ROWROCIC  DAM 

70  .9 

55.0 

4  1 

29 

30  + 

307 

Q 

0 

5 

Q 

1  03 

19 

,  0 

1 

0 

/ERY  RS 

64. OM 

T4    1 M 

49.  IM 

0.3 

80 

3 

26 

24 

0 

Q 

10 

Q 

1  .60 

1.22 

•  6  3 

20 

.  0 

3 

2 

0 

1  U     ^  n  C            i  ^ 

62 . 9 

42.4 

1  0 

21 

693 

Q 

30 

Q 

•  \^ 

20 

5 

1 

0 

JNGALOW  RS 

64.8 

49.9 

78 

28 

31  + 

458 

Q 

0 

J  1 

0 

5.77 

2.54 

19 

.  0 

4 

3 

JRKE   2  ENE 

54.9 

316 

43.  3 

1  0 

70 

5  + 

22 

24 

667 

0 

0 

1 5 

0 

3.36 

*  17 

1.36 

g 

1.6 

20 

5 

3 

^ 

l^SCADE   1  NW 

61.1 

27.6 

44,4 

12 

21 

63  1 

Q 

0 

25 

•  76 

.  0 

0 

1 

1 

0 

)BALT   BLACKBIRD  MINE 

AM 

54.1 

25.8 

40.0 

68 

^6+ 

2 

22 

769 

1 

2  3 

0 

.89 

.  35 

g 

2.0 

3 

0 

0 

I X  I E 

59  .8 

23.0 

41.4 

75 

5+ 

1  3 

31  + 

726 

0 

0 

29 

1  ,  9<j 

1 . 0 1 

8 

T 

0 

3 

2 

1 

CITY 

65.4 

27.6 

46.  5 

14  + 

4 

31 

566 

Q 

22 

Q 

.  0 

0 

5 

2 

1 

.K  RIVER   1  S 

64.1 

30.2 

47.  2 

76 

1 9 

24 

546 

0 

0 

20 

0 

3*^9 

1*45 

T 

0 

5 

3 

1 

MRFIELO  RS 

68. 3M 

22. 5M 

45,  4M 

82 

14 

1  1 

21 

598 

0 

0 

30 

0 

•  03 

•  02 

1 9 

T 

0 

0 

0 

0 

aroen  valley  RS 

72  .OM 

30. OM 

51  .OM 

2.4 

21 

30 

42  1 

0 

0 

0 

^  'ttT 

19 

.0 

2 

0 

0 

?OUSE 

53.3 

21.1 

42.2 

78 

16 

5 

21 

700 

0 

0 

29 

0 

*00 

.  00 

.0 

0 

0 

ILL  CITY 

68.8 

47.3 

84 

5 

e 

31 

543 

0 

0 

25 

0 

.  14 

- 

*  Afi 

•  12 

20 

J: 

1 

0 

0 

DAHO  CITY 

69.0 

46  .  B 

n  7 

I 

83 

5 

1  7 

31 

496 

0 

0 

26 

0 

.24 

1  '  1  ^ 

.22 

19 

.0 

1 

0 

0 

iLLOGG 

AM 

62.7 

34.9 

48.8 

1.0 

81 

4 

25 

24 

492 

Q 

0 

1  3 

1.79 

•  46 

20 

.0 

4 

0 

3WMAN 

66. 4M 

45. 7M 

0.6 

82 

5 

14 

31 

592 

Q 

0 

27 

0 

.73 

'  ^ 

.36 

19 

2 

0 

0 

:  CALL 

62.1 

28.2 

45.2 

2.4 

77 

5 

14 

21 

509 

Q 

Q 

2  5 

•  57 

_ 

.36 

19 

•  0 

2 

0 

JLLAN  CAA 

61.0 

33.2 

47.1 

79 

4  + 

15 

24 

547 

Q 

0 

1 2 

3.94 

1.02 

16  + 

T 

4 

2 

MEADOWS  RS 

AM 

63. 8M 

42. 5M 

_   J  ,  3 

79 

18  + 

11 

31 

592 

Q 

Q 

30 

Q 

.  59 

1.16 

0 

0 

0 

3SID1AN  3  SSE 

62.2 

40.4 

76 

6 

21 

757 

0 

0 

30 

0 

JN  VALLEY 

65.4 

19.1 

42.3 

0*8 

14  + 

5 

31 

597 

0 

0 

30 

Q 

.08 

1  36 

.08 

2  0 

1,0 

0 

0 

0 

^LLACE 

59.2 

33*8 

46.5 

-  0.6 

77 

3 

24 

24 

567 

0 

0 

13 

3  .  80 

.  59 

1.46 

8 

T 

0 

6 

3 

1 

\LLACE  WOODLAND  PARK 

AM 

60  .6 

32.1 

46.5 

-  0.8 

78 

'* 

22 

25  + 

570 

0 

0 

1 5 

3.01 

•  1 1 

.91 

•  0 

0 

6 

2 

0 

D 1 V I S I ON 

46.2 

1.57 

•  62 

.  2 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

)ISE   LUCKY   PEAK  0AM 

75,5 

41.2 

56.4 

9 1 

16 

29 

24 

232 

2 

0 

4 

0 

13 

.09 

1  9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

)ISE  W8  AP  //R 

70.0 

40.5 

55.3 

2.7 

84 

5 

25 

21 

299 

0 

0 

4 

•  09 

.85 

.07 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KLOWELL 

72.0 

34.2 

53.1 

1.0 

63 

4 

23 

30+ 

362 

0 

0 

1  1 

0 

.09 

_ 

.69 

.08 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

hMBR I  DOE 

71.1 

29.9 

50.0 

0.5 

16 

31 

456 

0 

0 

22 

0 

.97 

.  0 

0 

1 

0 

0 

)UNC  I L 

68.7 

31.7 

50.2 

0.3 

85 

^* 

16 

31 

450 

0 

0 

17 

0 

•  3  7 

1.38 

•  30 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

:ER   FLAT  DAM 

69.2 

36.0 

52.6 

1.7 

60 

1 5+ 

26 

31 

379 

0 

0 

9 

0 

•  05 

•  67 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMETT  2  E 

72  .5M 

52 .  7M 

22 

21 

372 

0 

0 

0 

.67 

.0 

0 

1 

0 

0 

ENNS  FERRY 

73.3 

34.4 

53,9 

2.6 

90 

14 

20 

30 

341 

1 

0 

10 

0 

.09 

- 

.50 

•  06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

(AND  VIEW 

76.2 

33.7 

55.0 

3.5 

87 

17+ 

19 

30 

306 

0 

0 

1  3 

0 

T 

•  79 

T 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

JNA  2  NNE 

70. 3M 

33. 3M 

51. 8M 

0.3 

86 

5 

16 

21 

403 

0 

1  4 

Q 

.06 

- 

•  87 

•  06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

iRIDlAN   1  W 

69.6 

36.3 

53.0 

1.4 

80 

5 

20 

21 

366 

0 

0 

10 

0 

•  09 

.89 

•  09 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

)UNTAIN  HOME   1  NE 

AM 

73. OM 

34, 2M 

53. 6M 

3.3 

91 

6 

22 

30 

353 

2 

0 

14 

0 

•  06 

- 

•  84 

•  06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

VMPA   2  NW 

AM 

70  .5 

34.6 

52.6 

84 

6 

21 

22  + 

376 

0 

0 

11 

0 

T 

T 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

.A   5  S 

70.9 

29.4 

50.2 

16 

31 

453 

0 

0 

18 

0 

•  1 1 

•  1 1 

1  9 

.0 

0 

1 

0 

0 

VRMA   EXP  STA 

71  .2 

34.  1 

52.7 

0.6 

61 

6 

20 

31 

377 

0 

0 

9 

0 

•  21 

_ 

•  56 

.13 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

VY£  T  T  E 

72,7 

33.3 

53.0 

2.0 

85 

5 

1 9 

31 

361 

0 

0 

11 

0 

•  01 

- 

•  88 

•  01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

'AN  FALLS  PH 

75.4 

43.3 

59.4 

3.5 

88 

4 

31 

30  + 

186 

0 

0 

2 

0 

•  00 

•  56 

.00 

*  0 

0 

0 

0 

0 

ilSER  2  SE 

69.3 

33.9 

51.6 

-  0.6 

81 

6 

20 

31 

409 

0 

0 

11 

0 

.00 

- 

.65 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

(  DIVISION 

53.3 

1.2 

.10 

_ 

.80 

.0 

VOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

tASMERE 

69.7 

33.4 

51  .6 

64 

11 

16 

30+ 

408 

0 

0 

12 

0 

•  12 

.12 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

X-LISTER 

69.9 

36.5 

53.2 

4.  1 

85 

17+ 

22 

21 

357 

0 

0 

10 

0 

•  01 

.87 

•  01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

IREE  CREEK 

69.7 

21.4 

45.6 

83 

17  + 

7 

30 

593 

0 

0 

29 

0 

•  06 

1.20 

•  08 

19 

.5 

1 

19 

0 

0 

0 

DIVISION 

50. 1 

2.2 

.07 

.59 

.2 

CENTRAL  PLAINS 

155 

73. 5M 

35. 2M 

54.  4M 

3.7 

90 

14 

22 

21 

32* 

1 

0 

10 

0 

.05 

•  60 

•  05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


lOAH 

OCTOBER  195 


Temperature 


Slation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 
X 

& 

3 

a 

Dote 

No.  ol  Days 

Total 

3 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow 

.  Sleet 

No 

ol  Days 

Degree  Days 

Max 

Min 

Dale 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

50  or  More 

o 

si 

it£ 

B  g 

°  o 

BUHL 

71,5 

40.8 

55,2 

5.5 

86 

15  + 

28 

21 

2  77 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  89 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

BURLEY 

AM 

73.0 

35.4 

54.7 

4.7 

90 

15 

24 

30 

314 

1 

0 

9 

0 

.06 

- 

.75 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

c 

BURLEY  CAA  AP 

70.6 

32.5 

51.5 

2.1 

87 

14 

20 

30 

408 

1  3 

.04 

- 

.86 

.04 

19 

.0 

0 

0 

0 

c 

GOODING  CAA  AP 

69.9 

39.5 

54.7 

5.6 

85 

14 

21 

21 

315 

0 

0 

5 

0 

.05 

- 

.73 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

c 

HAZELTON 

71  .4 

34.5 

53.0 

2.2 

31 

364 

1 0 

0 

.06 

.80 

.03 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

c 

JEROME 

71.2 

36.3 

53.8 

2.5 

86 

17  + 

23 

21 

344 

0 

0 

10 

0 

,09 

- 

.59 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

68.9 

37.6 

53.3 

21 

359 

0 

0 

9 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

G 

PAUL   I  E 

AM 

69.6 

31.2 

50.4 

1.0 

87 

15 

18 

30 

446 

0 

0 

16 

0 

.01 

- 

.95 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

c 

RICHFIELD 

32.0 

50.1 

83 

1 4 

1 8 

2 1 

45  3 

0 

0 

16 

0 

T 

.84 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

RUPERT 

AM 

70.0 

34.2 

52.1 

2.9 

87 

15 

19 

30 

391 

0 

0 

11 

0 

.03 

_ 

.91 

.03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

69  .5 

36.5 

53.0 

4.5 

85 

14 

20 

21 

364 

0 

•  03 

- 

.83 

.02 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TWIN   FALLS   2  NNE 

71.0 

35.2 

53.1 

3.4 

88 

14 

21 

31 

350 

0 

0 

8 

0 

.06 

- 

.  85 

.04 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

AM 

70.6 

35.0 

52.8 

1.5 

87 

15 

21 

31  + 

359 

0 

0 

.09 

- 

.65 

.09 

20 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

53.  1 

2.8 

.04 

.63 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

65.6 

31.7 

48.5 

2.5 

1 6 

21 

500 

0 

0 

14 

0 

T 

,57 

T 

1  9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

63.8 

23.2 

43.5 

1.5 

77 

5 

8 

30  + 

558 

0 

0 

27 

0 

T 

_ 

.68 

T 

19 

T 

T 

19 

0 

0 

0 

MACKAY  RS 

64.2 

32.0 

48.1 

2.5 

77 

14 

15 

22 

515 

0 

0 

13 

0 

.00 

- 

.70 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAY  RS 

66.9 

24.8 

45.9 

-  0.7 

82 

14  + 

9 

21 

586 

0 

0 

25 

0 

.02 

- 

.58 

.02 

20 

T 

0 

0 

0 

0 

SALMON 

67.4 

25. 6M 

47. OM 

1.1 

80 

5  + 

12 

31 

543 

0 

0 

25 

0 

.01 

- 

.61 

.01 

8 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

46.  6 

1.3 

.01 

.  58 

T 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

69.0 

29.8 

49.4 

2.4 

84 

14 

14 

31 

474 

0 

0 

17 

0 

.00 

- 

.94 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

66.3 

34.3 

50.3 

2.9 

80 

14 

19 

29 

448 

0 

0 

12 

0 

.00 

- 

1.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARCO  3  NW 

66.5 

29.5 

48 . 0 

2.9 

81 

14 

10 

30 

519 

0 

0 

18 

0 

.00 

- 

.  70 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON  1  S 

66.5 

27.2 

45.9 

2.5 

80 

14 

11 

22 

555 

0 

0 

19 

0 

.03 

_ 

1.25 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKFOOT   2  SSW 

AM 

68 .  3M 

28. 7M 

48  .  5M 

2.  1 

81 

14 

14 

22 

503 

0 

0 

0 

.00 

- 

.99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

63.3 

34,4 

48.9 

3.6 

75 

14 

19 

21 

492 

0 

0 

14 

0 

T 

_ 

1  .  00 

T 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DUBOIS   CAA  AP 

65.0 

31.3 

48.2 

1.7 

81 

14 

17 

31  + 

518 

0 

0 

1 5 

0 

T 

- 

.94 

T 

19+ 

T 

0 

0 

0 

0 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

69. BM 

28. 6M 

49.  2M 

0.9 

87 

14 

15 

31  + 

483 

0 

0 

18 

0 

.00 

- 

.98 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAMER  4  NW 

66.0 

27.3 

47.7 

2 .  5 

83 

14 

9 

31 

530 

0 

0 

22 

0 

.00 

.  67 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HOWE 

AM 

66.3 

29.8 

48.  1 

79 

7 

12 

22 

518 

0 

0 

20 

0 

T 

- 

.69 

T 

20 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

56. 6M 

32. 8M 

49. 7M 

31 

455 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

66.4 

31.9 

49.2 

2.1 

81 

14 

18 

31  + 

485 

0 

0 

15 

0 

T 

- 

.  98 

T 

27+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42   NW  WB  R 

66.5 

25.0 

46.3 

2.0 

8 1 

1 5 

7 

22 

572 

0 

0 

26 

0 

T 

.47 

T 

19+ 

0 

0 

c 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

66.1 

25.5 

46.3 

2.4 

81 

14 

8 

31 

572 

0 

0 

23 

0 

T 

_ 

.68 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

a 

POCATELLO  WB  AP  //R 

66.6 

33.7 

51.2 

1.9 

84 

14 

17 

31 

421 

0 

0 

12 

0 

T 

_ 

1.04 

T 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

66.3 

29.  1 

47.7 

80 

14 

14 

21 

530 

0 

0 

18 

0 

T 

_ 

.80 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUGAR 

AM 

66.5 

26.6 

45.6 

2.  1 

79 

15 

13 

31  + 

565 

0 

0 

27 

0 

.05 

_ 

.96 

.05 

20 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

48.  4 

1.4 

J 

* 

EASTERN  HIGHLANDS 

BLACKFOOT  DAM 

66. 2M 

24. DM 

45.  IM 

3.5 

77 

14 

8 

22 

595 

0 

0 

30 

0 

.00 

- 

1.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CONOA 

AM 

67.9 

27.1 

47.5 

3.  4 

84 

20 

12 

22 

535 

0 

0 

25 

0 

.00 

- 

1  .49 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DRIGGS 

AM 

64.8 

27. 8M 

45. 3M 

4.  1 

79 

15 

13 

31  + 

539 

0 

0 

0 

.10 

- 

1.13 

.10 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

GRACE 

66.6 

29.4 

48.0 

2.2 

78 

14 

11 

31 

520 

0 

0 

18 

0 

.00 

- 

1.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRWIN  2  SE 

68.2 

28.2 

48.2 

4.1 

84 

14 

15 

22 

516 

0 

0 

23 

0 

.00 

_ 

1.25 

,00 

.0 

0 

0 

0 

a 

ISLAND  PARK  DAM 

61  .4 

24.5 

43.0 

0.3 

75 

14 

10 

30 

575 

.13 

- 

2.29 

,13 

20 

1.0 

0 

1 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

60.7 

29.5 

45.  1 

-  0.1 

73 

5 

17 

31  + 

608 

0 

0 

18 

0 

.02 

- 

1.10 

.02 

20 

T 

0 

0 

0 

0 

MALAD 

70.7 

34.2 

52.5 

4.5 

84 

14 

19 

22 

381 

0 

0 

7 

0 

T 

- 

1.25 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

^ 

MALAO  CAA  AP 

70.6 

28.7 

49.7 

84 

14 

15 

22 

457 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

69.5 

30.3 

50.0 

31 

459 

0 

0 

14 

0 

T 

T 

19 

T 

0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

AM 

55. 8M 

25. 3M 

45. 6M 

0.8 

79 

6  + 

13 

23  + 

595 

0 

0 

29 

0 

.05 

- 

1.21 

.05 

20 

1.0 

1 

20 

0 

0 

0 

OAKLEY 

70.6 

37.5 

54.1 

4.2 

88 

14 

22 

21 

334 

0 

0 

10 

0 

.08 

.84 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

51.7 

34.5 

48.1 

74 

18  + 

19 

22 

515 

0 

0 

10 

0 

.11 

,07 

19 

T 

0 

0 

0 

0 

POCATELLO  2 

70.6 

34.6 

52.5 

88 

14 

19 

31 

381 

0 

0 

12 

0 

T 

T 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

68.9 

31.1 

50.0 

1.9 

83 

14 

lb 

23  + 

457 

0 

0 

14 

0 

.04 

1.19 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

c 

SPENCER  RS 

65.4 

25.9 

45.7 

4.2 

76 

4 

12 

31  + 

595 

0 

0 

29 

0 

T 

1.44 

T 

20 

T 

T 

20 

0 

0 

0 

STREVELL 

65.3 

34.8 

50.6 

79 

12 

19 

21 

441 

0 

0 

13 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

a 

TETONIA  EXP  STA 

51.1 

27,7 

44.4 

76 

15 

11 

29 

630 

0 

0 

20 

0 

.21 

.18 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

48.  1 

2.5 

.04 

1.13 

.  1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     U  12 


Day  of  month 
13  I  U  I  15 


16     17  18 


A6ERD€EN  ExP  STA 
AMERICAN  FALLS    1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NM 
ARROWROCK  DAM 

ASHTON  1  S 
AVERY  9S 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK   1  S 
BLACKFOOT   2  5SW 

8LACICF00T  DAM 

SLrss 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 
BOISE  MB  AP  //R 
80NNERS  FERRY    i  5W 

8UHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
8URLEY 

HURLEY  CAA  AP 

CABINET  GORGE 
CALOKELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE    1  NU 
CENTERVILLE  AHBAUGH 

CHALLIS 

CHILLY  SARTON  FLAT 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
DEER  FLAT  DAM 
DIXIE 
ORIGCS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  CITY 
ELK  RIVER   1  S 
EMMET T  2  £ 

FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  MALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 

GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
CRASMERE 

GROUSE 
HAMER  4  Nw 
HAZCLTON 
HILL  CITY 
MOLL ISTEB 

HOWE 

IDAHO  CI TY 
IDAHO  CITY  U  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDANO  FALLS  16  SE 


IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  «2  I 
IDAHO  FALLS  46  1 
IRWIN  2  SE 
ISLAND  PARK  DAM 


WS 


je»o»«E 

KAMI  AM 

KELLOGG 
KOOSc  lA 
KUNA   2  NNE 

IlCWI  STON  we  AP 
LIFTOW  PUMPING  STA 
jlOWMAN 
MACKAT  RS 
HAL  AD 

HALAD  CAA  AP 
hAV  RS 
NC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  H 

MINIDOKA  DAM 
WOdTPELlER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   I  NE 
MULLAW  CAA 

SAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
3AKLE^ 

3flSI0lAN  3  SSE 
3CA  5  S 

SROFIW 
'ALISADES  DAM 
*ARHA  EXP  STA 
»AUL   1  E 

•ayette 

»OCATE..LO  2 

•ocatello  we  AP 

>OIITHI  LL 
>OTlATCH 
»RESTOM  2  SE 

>RIEST  RIVER  EXP  STA 

nCHFIELO 

MOGINS  RS 

MRIE  12  ESE 

)UPC«T 

SAINT  ANTMO#»T 
iAiNT  MARIES 
>ALMON 

iANOPOINT   EXP  STA 
iHOSHONE    1  WNW 

IPEMCER  RS 

itHCVELL 

>UGAR 

•UN  VALLEY 
•WAN  FALLS  PH 

ETOHIA  EXP  STA 

HtEE  CREEK 

WIN  F*LLS  2  NNE 


.0*     .06  .02 


T  1,53 
.19  T 


.73  .07 
.69  1.02  .06 


1.12  .0*J  .*9  T 
.13  T 


19J20|  21    22  I  23  I  24    25  I  26  I  27  I  28  I  29  {  30  I  31 


.22     ,0h  .08 


.26     .OS  .01 


.♦6  .01 

T 

.32  T 


•3C      .41  .«2 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED  OCTOBER  it 


Station 

Total 

Day  ol  month 

1  1  2  1  3 

4  1  5  6 

7  1  8  1  9 

10  {  11  I  12 

13  1  14  15 

16  1  17  1  18 

19     20  {  21 

22    23  24 

25  1  26  1  27 

28    29  30 

TWIN  fALLS  i  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLANO  PARK 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

.09 
3. BO 
3.01 

.00 
2.26 

.13   1.46  .OT 
.91  .29 

T         .9*.  .07 

.36 
.26 

.16 

.60 
.23 

.0» 

.09 
.72  .40 
.46  .62 

1 .06 

.04 
.02 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  . 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

>:O0A  liST 

a 

< 
o 
o 

w 

5:  OOP  IIST 

11 :00A  MST 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  ITB  AIRPORT 

SE 

29 

7.5 

38 

SW 

19 

54 

38 

32 

46 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

82 

IDAHO  FALLS  42  NV  WB 

5.6 

SW 

19 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

IDAHO  FALLS  46  V  WB 

6.3 

364 

WSW 

19+ 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

LEWISTON  re  AIRPORT 

81 

67 

46 

0 

3 

2 

1 

0 

0 

6 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

17 

10.0 

47 

W 

8 

61 

38 

27 

47 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

91 

4  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
»  1956 


Station 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

MAX 

69 

66 

74 

HIN 

3A 

27 

31 

MAX 

61 

68 

73 

MIN 

36 

31 

33 

MAX 

73 

72 

60 

MIN 

AO 

42 

43 

MAX 

67 

71 

76 

MIN 

36 

29 

27 

MAX 

73 

72 

78 

MIN 

39 

42 

41 

MAX 

60 

65 

71 

HIN 

28 

26 

30 

MAX 

71 

74 

80 

MIN 

AO 

33 

38 

MAX 

%S 

60 

71 

MIN 

3» 

35 

34 

MAX 

61 

72 

79 

MIN 

23 

20 

19 

MAX 

69 

64 

68 

MIN 

35 

33 

33 

MAX 

62 

64 

71 

MIN 

23 

19 

24 

MAX 

75 

75 

6 1 

MIN 

33 

36 

40 

MAX 

76 

76 

82 

MIN 

A2 

44 

45 

MAX 

TA 

72 

78 

MIN 

42 

40 

47 

MAX 

71 

74 

78 

MIN 

35 

38 

36 

MAX 

69 

74 

78 

MIN 

A2 

40 

46 

MAX 

70 

76 

77 

MIN 

»2 

34 

38 

MAX 

56 

63 

70 

MIN 

3* 

32 

37 

MAX 

73 

72 

73 

MIN 

41 

35 

38 

MAX 

70 

70 

79 

MIN 

36 

29 

33 

MAX 

66 

73 

77 

HIN 

AO 

35 

35 

MAX 

77 

79 

62 

MIN 

35 

37 

35 

MAX 

77 

81 

81 

MIN 

25 

29 

26 

MAX 

62 

67 

66 

MIN 

27 

30 

29 

MAX 

67 

73 

75 

HIN 

36 

32 

35 

MAX 

63 

72 

75 

MIN 

26 

25 

27 

MAX 

54 

51 

59 

MIN 

27 

29 

29 

MAX 

73 

7G 

63 

MIN 

A3 

39 

41 

MAX 

66 

66 

70 

MIN 

25 

22 

26 

MAX 

64 

70 

77 

MIN 

35 

37 

45 

MAX 

74 

83 

65 

MIN 

32 

31 

33 

MAX 

74 

75 

76 

MIN 

34 

39 

40 

MAX 

62 

64 

72 

HIN 

19 

22 

22 

MAX 

65 

60 

60 

HIN 

26 

24 

27 

MAX 

62 

62 

66 

MIN 

36 

30 

32 

MAX 

60 

64 

70 

HIN 

34  30 

34 

MAX 

61 

69 

76 

HIN 

2! 

27 

31 

MAX 

66     70  75 

MIN 

35     30  33 

HAX 

77     76  81 

HIN 

32     34  35 

76 

78 

77 

71 

54 

52 

62 

37 

27 

38 

37 

30 

15 

18 

77 

76 

76 

70 

50 

49 

60 

43 

30 

47 

40 

32 

22 

22 

77 

61 

73 

66 

52 

58 

65 

42 

43 

50 

36 

37 

28 

31 

75 

74 

70 

60 

48 

53 

54 

41 

26 

31 

40 

24 

16 

14 

78 

62 

62 

75 

55 

55 

67 

40 

40 

54 

47 

38 

29 

31 

72 

75 

76 

67 

45 

49 

55 

29 

28 

33 

23 

28 

12 

11 

66 

72 

70 

56 

64 

36 

36 

36 

33 

31 

68 

55 

57 

57 

52 

55 

SO 

29 

31 

41 

34 

29 

25 

29 

73 

71 

63 

54 

37 

46 

56 

19 

16 

25 

30 

26 

10 

20 

60 

79 

76 

62 

60 

35 

36 

22 

19 

14 

73 

72 

65 

64 

20 

26 

26 

8 

60 

82 

73 

55 

56 

65 

36 

39 

39 

36 

22 

31 

91 

67 

87 

78 

55 

58 

70 

46 

47 

54 

42 

32 

32 

35 

74 

78 

77 

66 

54 

56 

69 

43 

47 

59 

39 

33 

26 

31 

61 

61 

56 

57 

55 

54 

57 

31 

26 

40 

35 

32 

26 

26 

79 

62 

75 

63 

66 

62 

65 

49 

43 

51 

39 

33 

26 

29 

66 

68 

66 

64 

57 

54 

60 

36 

35 

35 

36 

42 

33 

32 

57 

67 

56 

49 

38 

42 

39 

30 

32 

41 

34 

32 

26 

27 

63 

79 

87 

79 

66 

52 

56 

43 

36 

38 

43 

33 

26 

25 

76 

64 

78 

65 

61 

55 

66 

40 

32 

45 

34 

33 

22 

21 

61 

65 

59 

57 

53 

53 

56 

32 

33 

43 

35 

36 

30 

34 

78 

77 

78 

69 

60 

60 

63 

34 

36 

43 

45 

34 

23 

28 

79 

76 

72 

69 

51 

55 

61 

30 

29 

40 

40 

31 

16 

17 

70 

67 

72 

52 

42 

49 

66 

28 

29 

38 

29 

17 

12 

21 

72 

66 

75 

66 

45 

46 

54 

34 

30 

36 

36 

27 

16 

17 

72 

70 

71 

63 

42 

51 

52 

27 

21 

35 

32 

26 

10 

6 

63 

58 

65 

60 

49 

30 

46 

31 

31 

32 

39 

24 

5 

2 

69 

66 

68 

56 

63 

35 

29 

31 

30 

30 

60 

71 

75 

76 

64 

74 

46 

34 

24 

28 

27 

28 

13 

12 

63 

73 

62 

52 

47 

49 

61 

■  32 

31 

45 

34 

28 

21 

22 

61 

77 

68 

66 

55 

54 

60 

31 

31 

32 

44 

26 

23 

18 

76 

76 

77 

70 

57 

57 

66 

42 

37 

33 

41 

31 

27 

35 

66 

73 

57 

52 

40 

43 

56 

22 

21 

27 

30 

26 

13 

15 

75 

75 

75 

73 

60 

50 

55 

30 

25 

37 

36 

26 

20 

18 

69 

69 

71 

70 

52 

46 

51 

41 

38 

46 

35 

27 

19 

23 

72 

72 

72 

63 

46 

49 

54 

40 

33 

37 

30 

25 

17 

16 

70 

78 

65 

61 

41 

53 

64 

26 

27 

26 

36 

34 

25 

17 

71 

69 

75 

53 

50 

52 

62 

30 

26 

26 

36 

37 

24 

24 

76 

71 

60 

60 

68 

31 

43 

29 

22 

25 

23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 
arronRocx  dam 

ASMTON   1  S 
AVEOV  RS 

BAYVIEN  HODEL  BASIN 
BIG  CREEK  IS 
BLACXFOOT   2  SSH 
6LACKF00T  DAM 
BLISS 

BOISE   LUCXY   PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BUHL 

BUNGALOW  RS 
BunxE  2  ENE 
BURLET 

6URLEV   CAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

I  CASCADE   1  NW 

'l 

IcMALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COCUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
'KEK  FLAT  DAM 

[oimc 

DRICGS 

DUBOIS  EXP  STA 

DUBOIS  CAA  AP 
ICLK  CITY 
'Eut  RIVER  1  S 

2  E 


76  80  76 
31  31  42 

70  77  74 

36  37  38 

82  64  76 

43  45  46 

77  78  76 
31  34  39 

81  65  75 

41  43  44 

75  76  74 

33  33  34 

70 

32 

79  79  79 

36  35  43 

61  79  69 

20  21  23 


75  72  72 
25     26  30 


68  79 
39  40 


66     90  68 


81  84  76 
45      46  45 


74  78  66 
36     34  37 


61  84  82 
44     46  63 


73     78  76 


83  66  76 

32  33  41 

76  76  65 
39  37  37 

63  80  80 

37  37  40 

83  83  79 

25  26  30 

69  74  67 

30  33  32 

77  60  76 
34  36  39 

76  77  73 

24  25  29 


82  61  76 
41      40  49 


76  73 
28  40 


80  63 
46  43 


61  73  70 

33  46  45 

78  60  76 

40  41  40 

76  75  66 

23  24  25 

70  73  70 
30  33  30 

71  72  73 
40  39  42 

75  75  76 
35  39  37 

76  80  70 
25  26  36 

75  76  70 

33  32  34 


72  64  57 

39  40  34 

72  62  56 

43  49  37 


24     26  23 

79  61  63 
32     46  34 


69  62 
36  38 


78     65  62 


64  66  69 
43     42  34 


61     60  50 


71  67  63 

46  49  39 

69  65  64 
35  46  29 

50  46  45 

38  38  23 

77  65  68 

45  45  40 

64  67  58 

33  40  36 

56  49  49 

44  43  27 

77  67  62 

44  49  37 

70  65  68 
43  44  20 


68  57  56 

38  38  26 

62  51  43 
32  19  24 

63  59  59 
44  42  26 

76  67  56 

44  47  26 

58  55  47 

40  41  29 

66  66  60 

39  34  25 

68  62 
43  40 

51  44 

27  37  25 

69  60 
30  27  30 

72  64  57 

41  41  29 

66  66  66 


36     49  29 


77  81 
33  34 


73  77 
40  36 


81  81 
45  45 


74  77 
32  35 


81  80 
45  46 


53  52 
36  42 


79  75 
25  26 


71  74 
26  28 


64  65 
43  42 


87  65 
46  49 


79  80 
47  47 


39 

58 

66 

32 

38 

42 

73 

80 

61 

43 

46 

46 

60 

66 

70 

33 

36 

37 

SO 

61 

62 

33 

33 

33 

60 

77 

62 

40 

41 

41 

72 

76 

80 

35 

40 

37 

46 

57 

63 

37 

42 

39 

75 

81 

62 

35 

37 

38 

72 

60 

80 

29 

38 

34 

51 

67 

72 

33 

34 

31 

72 

74 

77 

45 

38 

38 

66 

71 

74 

39 

25 

25 

41 

55 

61 

24 

33 

34 

64 

37 

52 

69 

72 

35 

29 

32 

64 

69 

67 

36 

33 

40 

72 

71 

74 

40 

36 

35 

70 

76 

77 

36 

41 

41 

59 

69 

71 

33 

26 

26 

69 

70 

73 

32 

30 

30 

63 

69 

72 

35 

39 

41 

66 

72 

75 

34 

36 

35 

65 

75 

77 

36 

36 

36 

55 

66 

72 

37 

34 

31 

76 

81 

82 

32 

38 

39 

84  80 
36  33 


80  79 
42  37 


84  80 
45  46 


81  79 
35  39 


80  76 
34  34 


73  68 
36  35 


63  66 
34  31 


78  74 
24  19 


61  78 
34  33 


77  76 
29  29 


90  84 
42  42 


86  66 
49  48 


61  79 
46  49 


63  68 
40  40 


70  68 
38  37 


66  60 
35  34 


87  90 
41  42 


87  82 
36  39 


69  66 
36  37 


80  81 
34  36 


82  61 
30  31 


76  71 
32  28 


74  78 
40  37 


72  76 
25  26 


64  67 
33  36 


76  69 
37  39 


76  61 
31  31 


75  66 
35  37 


71  72 
31  33 


75  80 
38  39 


74  70 
25  24 


75  79 
33  35 


76  75 
45  44 


61  76 
43  40 


60  72 
28  26 


74  72 
31  30 


63  61 
20  31 


59  56 

26  33 


60  65 
35  40 


58  62 
21  27 


63  58 
34  36 


62  63 
20  23 


54  56 

34  26 


53  52 

35  23 


54  50 
22  31 


65  60 
21  19 


65  66 
32  31 


69  65 
34  29 


55  61 
33  31 


64  62 

32  35 


69  66 

30  32 


54  52 
27  29 


56  59 

21 


59  56 
12  26 


66  61 
38  24 


45  51 

29  20 


56  66 

32  35 


56  56 
36  32 


47  52 
24  24 


57  58 
27  30 

59  62 

22 

50 


29 

26 

32 

22 

20 

17 

14 

U 

30 

32 

37 

24 

19 

26 

24 

37 

40 

36 

36 

34 

32 

32 

62 

60 

60 

61 

56 

57 

28 

27 

36 

28 

24 

10 

15 

62 

62 

66 

65 

61 

66 

63 

34 

33 

34 

34 

31 

29 

32 

67 

66 

63 

63 

56 

55 

25 

25 

29 

20 

18 

18 

14 

64 

59 

29 

36 

31 

27 

52 

50 

52 

26 

30 

30 

30 

32 

31 

30 

27 

23 

20 

17 

14 

11 

12 

20 

21 

25 

23 

20 

16 

15 

10 

26 

31 

34 

28 

28 

26 

26 

66 

65 

36 

41 

38 

37 

35 

33 

35 

63 

34 

40 

37 

32 

37 

34 

37 

22 

23 

25 

26 

27 

27 

26 

35 

36 

41 

35 

32 

31 

33 

30 

28 

30 

32 

31 

29 

28 

29 

27 

29 

28 

26 

27 

28 

70 

70 

35 

32 

37 

29 

26 

24 

25 

68 

67 

63 

64 

62 

64 

64 

36 

28 

32 

26 

22 

20 

21 

57 

53 

30 

29 

30 

31 

33 

35 

33 

66 

66 

25 

29 

27 

29 

25 

23 

32 

68 

66 

67 

27 

27 

26 

20 

21 

18 

16 

26 

29 

26 

29 

21 

20 

21 

26 

28 

32 

25 

22 

17 

19 

24 

16 

11 

14 

9 

B 

10 

25 

26 

2e 

26 

23 

21 

21 

56 

29 

32 

2( 

31 

34 

36 

30 

62 

27 

22 

3: 

16 

16 

23 

14 

59 

58 

56 

64 

58 

61 

63 

25 

27 

28 

2* 

24 

25 

26 

66 

66 

73 

68 

63 

63 

58 

30 

26 

36 

35 

22 

18 

16 

62 

63 

68 

65 

63 

64 

66 

28 

32 

32 

39 

29 

27 

26 

57 

60 

56 

56 

56 

58 

56 

19 

21 

24 

18 

16 

14 

13 

60 

62 

57 

55 

55 

57 

55 

57 


59 

26  27 

60  67 
33  19 

59  63 
31  26 


31  36 

61  60 
30  32 


61  59 
25  25 


55  58 
32  29 


56  61 

30  25 


60  63 
24  24 


55  53 
19  17 


-   1*3  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ID*  « 
OCTOBER  1^  I 


Station 


Day  Of  Month 


FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT   HALL    IND  AGENCV 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 


MAX 
MIN 


HAMER   A  NW 


HOLLISTER 


IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS  A2  NW  WB 

IDAHO   FALLS  A6  W  WB 

IRWIN   2  SE 

ISLAND  PARK  DAM 


KUNA   2  NNE 


LEWISTON  WB  AP 


LIFTON  PUMPING  SIA 


MACKAY  RS 


MALAO  CAA  AP 


MC  CAMMON 


MERIDIAN    1  W 


MINIDOKA  DAM 


MONTPELIER  RS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


7A  70  77 
17     27  27 


72  73  75 
Al     38  43 


71     69  76 


79  81  85 
32     32  34 


75  74  79 
30     36  36 


64  67 
27  27 


78  79 
32  37 


66     73  75 


68  68 
32  37 


67  68  72 
27     20  22 


64  67 
34  25 


79  77  76 
36     35  36 


72  71 
29  25 


35     35  40 


67  69  69 
32     28  29 


70  73 
28  28 


66  64 
37  30 


65  72 
31  20 


67  69 
36  27 


62     75  76 


55  62  67 
24     23  24 


72  70  78 
35     37  38 


75  74  80 
31     33  39 


62  68 
29  27 


63     72  72 


70  73  79 
33      34  36 


71  73  79 
27     30  30 


65  68  74 
30      30  31 


69  72  78 
28     28  28 


73  72  78 
35      36  38 


70  68 
30  37 


65  65  70 
24     21  26 


75  75  74 
40      41  42 


87 
34  35 


81  85  80 
34     36  38 


80  83  77 
45      46  46 


85     87  85 


80  83  78 
36     39  39 


23     25  28 


77  78  80 
32     33  31 


83  78 
36  41 


84  74 
26  41 


31     30  34 


83  79 
34  32 


76  76  75 
34     36  37 


76  77  76 
36     33  36 


79  80 
28  30 


79  76 
30 


30      2  5  40 


73  70 
27  28 


83  80  76 
35     35  39 


40     39  38 


47      46  50 


65  73 
34  33 


77     82  80 


36     38  40 


80  82  81 
35     36  40 


81     81  81 


81  82  75 
27     28  31 


79  80  79 
39     40  41 


28     30  30 


24     26  24 


60  61  56 
44      44  38 


72  62  59 
39     40  31 


46      44  40 


64  66  60 
45     43  36 


73  58  56 
40     46  33 


72     74  68 


75     55  50 


76  76  75 
35     38  42 


64  56  50 
27     35  21 


73  65  61 
3  3     44  22 


71  67  63 
45     43  37 


67  57  57 
46      44  31 


71  66  59 
43     42  33 


79  69  66 
35     47  38 


72  56  53 
30     45  34 


62     62  53 


66  64 
31  37 


61  62  56 
42     44  26 


35     41  26 


71  68  60 
45     43  38 


63  56  57 
46      47  30 


66  64  57 
45      48  31 


67  68  58 
37     47  32 


64      64  54 


63     67  54 


33     42  29 


72     61  63 


72  67  60 
35     33  39 


66  59  56 
34     46  23 


58  52  50 
36     30  20 


68  63  64 
43     41  39 


75  65  59 
45     52  35 


73  62  57 
44     44  36 


76     65  55 

32     40  32 


70     76  78 


72  80  82 
35     33  33 


76  63  85 
35     39  39 


74  80  81 
38     49  50 


38     31  34 


74  86  84 
42     36  36 


68  69 
38  39 


84  79 
42  41 


66  69  72 
20      25  25 


75  78 
34  31 


74  82  84 
35     39  41 


72  78  80 
36     28  26 


78  83 
50  46 


58  67  71 
33     31  32 


70  77  78 
31     33  30 


66  74  77 
41      36  36 


69  73  76 
34     30  25 


34     29  26 


60  76  80 
28     38  36 


67  72 
26  26 


74  82  62 
37     42  43 


50  56  64 
35     40  40 


63  66  70 
35      32  34 


69  76  78 
36     31  25 


40     35  37 


77  82 
36  36 


78  79 
30  30 


64  74  73 
40     34  33 


38     33  34 


71  75  76 
37      40  42 


71  79  83 
39     45  46 


54     66  74 


62  79 
29  25 


83  67  83 
35     35  34 


85  90 
36  47 


63     86  79 


76  78  77 
37     35  34 


67  65  87 
32     35  36 


37     39  38 


81  83  81 
39     40  46 


22     28  25 


80  63 
32  39 


65  88  82 
40     42  39 


80  83  80 
24     28  30 


64  85  81 
it3      44  47 


74  73 
34  36 


79  82  79 
31     30  32 


49     48  44 


37     41  36 


28     35  26 


29     32  31 


81  64  80 
39     42  37 


72  75  73 
26      29  26 


43     47  41 


37      37  36 


72      73  72 


70  74  72 
43  44  43 

72  67  72 

36  34  35 

79  78  75 

25  26  22 

72  77  75 

36  37  39 

83  84  61 

40  40  40 

83  84  83 

33  34  34 

77  82  76 
25  28  31 

71  76  72 
32  31  32 

81  63  81 

35  35  35 

78  75  78 
40  40  40 


31      30  30 


75  77  71 
24     26  25 


66  68  74 
42  44 


77  79 
39  30 


62  81  76 
29     30  30 


79  85 
33  42 


76  63  77 
40  46 


73  75  74 
37  27 


64      49  53 


70  59  56 
42  37  33 

75  52  55 

38  29 

71  55 
40  34  22 

63  57  59 

37  35  22 

58  51  55 

35  32 

70  67 


81  80  77 
39     35  41 


79  79 
38     29  34 


72  74  62 
29     28  40 


77  77  75 
41      40  56 


78  74  75 
31  24 


84  87 

34  31 


65  73  67 
34     36  45 


75  63 
36     36  36 


76  70  68 
26     23  27 


75  73 
33  27 


75  82  80 
39     36  50 


76  77  74 
31     25  36 


78  80  78 
30  29 


72  77  77 
36  30 


75  74 
35  25 


74  77 
32     27  25 


69  70  70 
25     23  28 


71     70  79 


75  80  76 
32  39 


72  60  59 
49     34  22 


50  49  51 
36     29  23 


67  45  54 
33     28  18 


57     44  52 


67  52  51 
40     28  14 


68  49  54 
37     32  23 


66  46 

32  29 


70  50  52 
35     31  22 


73  64  60 
44     34  23 


71  48  53 
36     29  18 


34     30  20 


61     47  52 


61  49  51 
34      27  12 


66  52  46 
30     26  19 


60      57  58 


65  57 
40  31 


57     57  58 


65  42 
30  28 


62  48  52 
33     32  20 


61  43  51 
35     29  22 


73  50  55 
39     35  23 


30     25  19 


61     49  51 


65  46  44 
36      28  14 


73  51  59 
31     33  19 


72  49  51 
37      32  25 


74  70 
30  24 


62  68 
16  21 


56  56 
38  36 


63  64  63 
15     20  31 


69  65  65 
26     27  32 


64     61  65 

33     34  34 


65  64 

29  30 


63  44  53 
26     35  24 


66  62  55 
24     29  24 


50     55  55 


62  62 
13  23 


58  63  62 
13     15  26 


64  60  58 
30     31  25 


62  59 
35  36 


67  66 
24  26 


60  62  56  60 
17     15     14  12 


56  63  60  59 
38     33     31  30 


62  62 
16  18 


65  62 
24  25 


79  69 
25  25 


59  61 
29  31 


59  61 
30  30 


55     60  58 


66  65 
24  24 


52  48  55 
15     23  29 


67  60  65 
30     30  30 


55  62  51 
30     il  25 


60  59  53 
26     33  26 


70     63  60 


57  59  61 
17     20  25 


53  57  58 
15     23  32 


59     65  67 


67  68 
19  21 


66  64 
30  26 


66  65 

20  31 


65  64 
31  26 


63  61 
30  20 


67  66 

24  22 


61  60 
23  20 


65  67 
34  31 


57  61 

26  27 


61  61 

26  30 


62  62 
22  27 


66  62 
27  31 


67  65 

33  31 


60  65  67 
15     16  30 


60     61  60 


52  46  54 
15     26  24 


58  65  66 
17     18  33 


66  65  56 
31     30  29 


59     60  61 


67  65 

27  27 


68  65 

30  27 


67  63 
24  21 


66  65  68  67 
26     23     20  25 


61  63 
35  28 


58  56  56 
22     17  18 


70  69 
23  19 


59  60 
26  25 


59  62 
22  16 


61  59  57 
15     17  25 


66  62 
30  20 


16  25 
52  52 


62  65 
23  22 


63  63  58  60 
19     12  10 


64     57  61 
33     25     26  36 


63  61  60  54 
26     19     20  13 


63  61  61  62 
25     21     18  17 


68  60  67  56 
23     22     22  17 


62  59 
23  22 


60  61  55  53 
20     13     14  18 


58  60  56  66 
18     14  13 


60  54  59  60 
18     22     26  19 


59  61 
18  10 


64  65 

24     26  27 


52  66 
32     29  27 


65  66  62  64 
31     30     26  22 


64     68     66  66 

25     29     23  26 


56  60  66  67 
34     33     33  39 


54     46     49  54 

22     22     19  17 


60  58  67  54 
20     18     16  14 


57  60  52 

30  26  21 

67  61  69  60 

33  30  25 

61  61  59  61 

25  24  17 

60  56  60  66 

17  13  10  11 

57  56  57  58 

26  22  20  19 


63  66 

30  27 


58  51  52  60 
18     18  14 


I  follovlng  StKtlon  Index. 


-  144  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  19S8 


Day  Of  Month 


Station 


MCVCOW  u  OF  1 
MOUNTAIN   HOME    I  NE 
MULLAN  CAA 
NAHPA   2  NW 
NEW  MEADOWS  PS 
OAltLEV 

OBSIDIAN  3  SSE 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXP  STA 

PAUL    I  E 

PAYETTE 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHI LL 

POTLATCH 

PRESTON   2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  HARIES 
SALMON 

SANOPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE    1  WNW 
SPENCER  RS 
SIREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WtlSER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69  73  SO 
AO     37  52 


76  74  77 
31     35  37 


68  70  79 
37     31  40 


7»  75  74 
33     35  3B 


72  69  75 
39     36  40 


62  60  68 
19      17  19 


75  77  78 
33     32  33 


77  78  79 
42     37  40 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


68 

35 

80 


36     39  37 


69  68  68 
35     30  30 


55  61 
25  24 


52     46  49 


79  78  58 
41      42  42 


79  83  84 
39      41  40 


37     29  35 

68  75 

29  35 

70  74 


69  68  75 
28     31  36 

82  82 

40  45 

70  70  70 
35     37  35 


60  65 
30  25 


72  78  84 
41     35  38 


71      74  78 


68  73  74 
41      35  35 


71  69  77 
29     38  42 


28  27  27 

70  69  74 

32  28  32 

70  71  71 

39  26 

68  68  73 

23  20  22 

77  77  85 

43  49  45 


16  22 

71  70 

40  36  36 

70  72  69 

45  39  38 

65  65  77 

45  34  37 


35     39  36 

62  70  77 
35     35  43 


62  57  51 
44     47  27 


80  68  67 
42     46  33 


48  51  49 
38     36  25 


78  65  68 
40     42  37 


67  53  59 
27     35  18 


78 

64 

63 

61 

78 

82 

85 

45 

46 

41 

37 

37 

44 

43 

78 

62 

68 

54 

61 

69 

69 

23 

21 

29 

21 

27 

22 

19 

79 

70 

66 

61 

74 

78 

79 

35 

37 

40 

28 

33 

34 

34 

64 

64 

65 

59 

62 

73 

73 

41 

45 

50 

32 

44 

42 

45 

72 

65 

57 

52 

58 

70 

74 

42 

49 

51 

31 

45 

38 

40 

81 

79 

64 

64 

71 

77 

79 

37 

43 

51 

35 

34 

34 

35 

81 

73 

61 

66 

57 

74 

79 

36 

41 

44 

38 

36 

36 

36 

81 

75 

68 

62 

76 

81 

83 

40 

50 

51 

35 

33 

36 

36 

77 

65 

63 

68 

76 

81 

83 

42 

51 

49 

38 

43 

39 

39 

77 

63 

63 

56 

71 

78 

80 

43 

50 

46 

36 

39 

39 

39 

68 

60 

59 

48 

42 

55 

64 

37 

46 

41 

22 

31 

40 

39 

54 

46 

47 

43 

43 

52 

56 

45 

42 

36 

25 

39 

34 

34 

78 

75 

64 

60 

69 

75 

78 

37 

38 

44 

36 

33 

33 

35 

66 

59 

58 

46 

40 

62 

64 

32 

41 

45 

21 

31 

38 

40 

73 

67 

66 

68 

70 

77 

80 

38 

27 

26 

30 

34 

35 

41 

85 

82 

75 

74 

74 

78 

76 

45 

51 

48 

39 

46 

48 

49 

84 

75 

62 

66 

58 

74 

79 

36 

45 

46 

39 

37 

44 

39 

75 

63 

64 

54 

66 

73 

76 

33 

36 

46 

28 

36 

33 

34 

78 

64 

57 

66 

65 

64 

71 

41 

44 

47 

28 

39 

42 

40 

80 

68 

61 

58 

64 

76 

73 

30 

41 

40 

35 

39 

26 

28 

66 

51 

60 

49 

40 

54 

58 

35 

44 

46 

24 

33 

39 

41 

77 

71 

66 

59 

73 

79 

81 

41 

42 

38 

34 

34 

43 

47 

70 

68 

61 

68 

62 

69 

70 

32 

30 

27 

22 

32 

30 

30 

77 

70 

65 

59 

67 

72 

79 

41 

40 

39 

38 

35 

46 

45 

75 

62 

64 

64 

66 

76 

76 

30 

36 

46 

28 

28 

31 

31 

75 

57 

58 

57 

74 

39 

17 

20 

18 

24 

24 

23 

83 

79 

71 

66 

79 

86 

86 

54 

50 

54 

44 

42 

47 

47 

72 

69 

58 

48 

62 

68 

73 

37 

46 

39 

30 

36 

34 

36 

75 

68 

67 

61 

73 

80 

81 

24 

29 

35 

20 

26 

32 

34 

81 

72 

67 

58 

74 

81 

•  4 

43 

47 

48 

38 

36 

36 

37 

85 

77 

66 

69 

61 

75 

81 

43 

45 

46 

38 

37 

37 

37 

60 

54 

53 

50 

58 

59 

62 

39 

44 

43 

26 

36 

36 

34 

76 

60 

60 

54 

48 

62 

62 

40 

42 

43 

26 

26 

34 

34 

81 

73 

66 

64 

68 

74 

76 

40 

48 

51 

34 

34 

37 

37 

68 

54 

51 

47 

63 

70 

67 

40 

40 

42 

27 

36 

36 

36 

10     11     12  13 


67  65  68 
40     46  39 


62  79  86 
36      40  47 


56      72  74 


36      38  41 


IS     16     17     IB     19     20  21 


70  76  66 

42  51  39 

86  86  90 

42  41  38 

74  76  69 

37  40  36 

81  78  60 

39  35  37 


78  80 
36  42 


67  62 
38  35 


68  74  68 

34  50  48 

85  82  86 

32  40  49 

68  68  61 

31  40  42 


79  76 
34  37 


79 

77 

75 

79 

23 

22 

19 

21 

81 

77 

83 

77 

50 

44 

42 

52 

70 

75 

71 

66 

16 

16 

35 

30 

82 

81 

75 

76 

32 

32 

32 

33 

73 

71 

75 

38 

38 

35 

74 

68 

68 

74 

40 

43 

34 

40 

78 

74 

73 

76 

37 

37 

36 

40 

87 

78 

74 

82 

37 

35 

31 

38 

82 

79 

72 

81 

34 

34 

34 

40 

82 

79 

82 

77 

38 

42 

31 

57 

79 

75 

61 

78 

40 

43 

32 

45 

65 

60 

60 

61 

35 

27 

25 

40 

55 

68 

63 

54 

36 

34 

38 

48 

79 

77 

76 

77 

36 

36 

31 

37 

67 

65 

67 

54 

36 

25 

26 

41 

78 

73 

79 

72 

37 

38 

37 

45 

82 

76 

75 

75 

43 

42 

44 

55 

87 

81 

77 

81 

40 

38 

35 

46 

77 

72 

75 

75 

35 

33 

29 

37 

73 

67 

72 

64 

35 

34 

31 

48 

79 

74 

73 

73 

27 

28 

23 

28 

67 

59 

60 

65 

36 

31 

28 

35 

78 

75 

80 

76 

47 

35 

43 

51 

71 

73 

69 

68 

30 

32 

27 

33 

78 

76 

73 

73 

42 

39 

37 

54 

79 

72 

75 

75 

30 

30 

25 

28 

77 

74 

74 

72 

26 

21 

20 

29 

85 

81 

81 

82 

46 

46 

44 

57 

76 

67 

71 

74 

35 

28 

27 

35 

80 

81 

83 

76 

27 

22 

26 

26 

83 

75 

82 

80 

39 

42 

35 

50 

87 

78 

77 

81 

42 

42 

36 

37 

63 

60 

71 

61 

35 

31 

35 

43 

75 

65 

63 

76 

35 

33 

32 

40 

76 

75 

72 

74 

34 

35 

34 

42 

66 

66 

77 

70 

35 

31 

38 

47 

53  50  53 

40  36  33 

79  53  54 

44  30  24 

45  46  45 
32  27  24 

76  64  56 

48  34  21 


25  32  15 

73  47  59 

36  31  22 

67  37  43 


37     29  19 


70  40  45 

37  32  21 

72  57  58 

48  31  23 


72     60  60 


74  54  54 
38  32  25 

69  51  54 

36  31  23 

57  55  63 

36  30  26 

48  39  52 

29  32  29 

75  60  63 
41  33  19 

64  53  55 


30  27 

65  50 

31  30 

68  57  58 

48  42  32 

77  68 
36  32 

65  61 
39  31 

58  55 

41  31  30 

67  50  54 

36  29  16 

56  55  52 

24  37 

66  51 
38  31 

64  42 

31  24 

71  50  51 

41  31  19 

65  47  50 
34  30  16 

64  46 

27  15 

78  57  59 

49  41  31 

65  37  44 
33  27  14 

73  45  57 


80  62  52 

41  33  27 

53  46 

39  35  27 

64  43  47 

41  30  27 

76  61  65 

54  33  21 


23    24    26    26     27    28     29    30  31 


33  25  15 

50  69 

21  32 

53 
14 

66  62  60 


64  60  61 
18     30  25 


68  60  60 
22  36 

55  65 

21  26  30 

65  61  64 

22  36  29 

60  64  64 

21  22  34 

61  63  62 
19  22 

57  55 

25  35  23 

69  60  64 
35  36  38 

58  63  64 
18  18  31 

57  51  57 

28  31  23 

62  63  63 

26  30  31 


70  70 

39  42 

54  65  62 

26  31  32 

57  61  63 

16  20  24 

65  56  57 

28  36  23 

62  56  63 

13  17  39 

57  53  52 

30  35 

61  62 

29  34  33 

61  63  60 

12  17  24 

53  59  69 

26  28  33 


13     14  20 


57     58  58 


67     62  58 


66  63  64 

24  28 

55  66 

22  21  25 

57  43  51 

30  32  24 

52  61  46 

27  33  22 

60  60  60 

23  37  32 

60  64  61 

26  35  21 


63  60  59 
36     29  32 


63     67  68 

27     29  30 


52  64  59 
34     22  28 


61  64  62 
29     30  28 


60  62  64 
17     24  19 


28     36  38 


57  57  67 

15  20  18 

65  66  70 

25  25  25 

62  65  62 

30  33  28 


61  61  62  65 
29     37  41 


60  66  53 

34  20  36 

62  62  70 

32  29  35 

65  69  67 
28  27  30 

68  69  72 

26  28  27 

72  67  65 

26  29  35 

67  64  62 

25  29  35 

64  52  51 
22  22 

66  62 
39  27 

65  64 

35  28 

58  67 

27  22 


67  66  62 
36  30 

68  66  67 
39  42  37 

63  67  63 


67  62  62 
26  25 

61  59 

24  28  30 

61  62  60 

21  19 

65  52 

36  24 

68  66  62 
31  34  33 

62  63  67 

22  29 

62  61 

26  35  31 

65  62 

29  22  28 

67  65 

15  18 

70  67  70 

34  40  38 

62  57  53 
22  24  27 

63  64  62 
IS  17  22 

66  65  62 
36  29  34 

62  66  66 

30  33  32 

52  57  63 

27  28  29 

54  58  59 

22  27  27 

60  66  69 

27  29  28 

62  62 

29  29 


66  66 
22  29 


60  55  53 

29  34  33  30 

66  64  65  68 

28  29  28  27 

62  59  60  60 

20  18  13  11 

60  54  66  64 

30  24  28 

57  42  56 


68     62     61  69 


64  54  60  49 

23  22  29  22 

70  69  67  66 

34  24  22 

62  61  61  63 

23  20  18 

70  61  61  62 

28  23  21 

60  60  60 

26  21  26  19 

59  59  60  59 

24  20  22 

52  50  51 

25  26  23 


62  65  65 

26  30  34 

61  59  59 

25  22  20  19 

55  54  51  64 

27  28  27  23 


60     60  61 
26     22     22  23 


62  65  64  66 
34     36     34  38 


60  62  62 
25     23  19 


60  61 
21  19 


56  56 
18 


54  58  60  69 

30  31  26  28 

62  60  61  59 

20  17  13 

49  49  49  50 

25  26  28 

60  59  60 

32  28  25 


55  64 
21  23 


60  56  55 
21     16  13 


59     57     55  55 


68  69  66  68 

43  35  31 

53  56  61  51 

17  11  16  13 

68  57  63  61 

17  9  7 

60  63  64 

33  24  23 


51  56  56  63 
27     30     30  29 


it     65     59  59 


25  22 

66  62 
30  32 
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EVAPORATION  AND  WIND 


IDAHO 
OCTOBER  1958 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S  ^  o- 
0  0  > 
H  < 

ABERDEEN  EXP  STA 
ARROWROCK  DAM 
LI  ETON  PUMPING  STA 
MINIDOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.13 
51 

.  16 
32 

.20 
29 

.  27 
80 

.20 
37 

.17 
30 

.07 
27 

.  22 
70 

.06 
23 

.13 
27 

.  11 

30 

.  10 
50 

.14 
13 

.16 
25 

.  11 
23 

.  21 
70 

.11 
17 

.14 
21 

.13 
23 

.22 
60 

.24 
97 

.15 
29 

.18 
37 

.23 
100 

.36 
211 

.  14 

30 

.23 
77 

.45 

150 

.28 
240 

.  10 

66 

.19 
107 

.30 
250 

.17 
140 

.10 
38 

.16 
68 

.21 
230 

.19 
115 

.  05 
13 

.11 
19 

.16 
80 

.11 
31 

.  11 

29 

.10 
16 

.15 

80 

.15 
21 

.  12 
21 

.13 
23 

.25 
80 

.14 
32 

17 

.11 
22 

.24 

50 

.17 
7 

18 

.12 
23 

.  15 
60 

.22 
43 

21 

.13 
27 

.26 
80 

.19 
77 

.  12 

19 

.  14 
33 

.10 
60 

.08 
5 

.  09 
18 

.10 
20 

.23 
100 

.17 
73 

.  13 

33 

.11 

35 

.29 
120 

.14 
106 

.05 
24 

.22 
111 

.23 
140 

.10 
186 

.  04 

21 

.04 
79 

.12 
280 

42 

.04 

30 

.06 
39 

.14 
100 

.08 
22 

.03 
35 

.06 
18 

.39 
130 

.13 
20 

,05 
20 

.04 
10 

.12 
130 

.09 
48 

.03 
23 

.06 
22 

.10 
50 

.12 

61 

.04 
18 

.  17 
128 

.09 
90 

.14 
17 

.03 
20 

.  08 
38 

.09 
70 

.18 

20 

.03 
28 

.03 
17 

.08 
50 

.10 
10 

.03 
12 

.07 
43 

.05 
50 

.11 
7 

.01 
21 

.15 
70 

.06 
20 

.04 
23 

.03 
12 

.  07 
92 

.15 
90 

.06 
17 

.04 
17 

.04 
30 

.11 
110 

B  4.55 
1812 

2.66 
768 

3.52 
1336 

5.77 
3080 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIG  CREEK  1  S 

BONKERS  FERRY  1  SW 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

DUBOIS    CAA  AP 

FAIRFIELD  RS 

ISLAND  PARK  DAM 

MAY  RS 

UULLAN  CAA 

PORTHILL 

SPENCER  RS 

SUN  VALLEY 

THREE  CREEK 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

0.5 

T 

T 

1 

T 
T 

0.5 
1 

2 

T 

2.0 
2 

1.0 
T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

1 

See  reference  notes  follovnng  Stabon  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  19S8 


-O-  g 

Ourktt  3  NNtf  /» 


I  .VI, 

E«P  9t>  '••"'•■■'Ul,  Arb«a,h  RcDQ       I  <  1  >1  


 ^ 

A%~:.r:r=<^r  N  \  valley     J  i  ©"^^.-"^ 


*  Cr  Su{tl 


\  VALLEY 

\cblllr  Barton  flftU^         |  f 

■v-o  ^  y — /- 


1 1  Talryla 


.Idaho  Fall!  46  W  n 


Cald..n-0_^^^^^^l<^ldt«n*l  ■  Troutdal«  Cs  Trlnty  Lake  Ca  / 

I  \      C  '        V  S'llcit,  c.r.rsa\ 

".-(>        \  I    -is^        I   1  r\ — I 

„  I  c,*ii.v.;^l'^-v,-_  ^  I'Mq-'VCENlRALl  \f'4- 


@ 


I 
I 

 i  I    A»htoii  1  a-oO  I 

'  I   s«lot  Anthoor* 

-o-'-- -li  <>•✓ 


  ^  J  "  iduao  rail!  «  w"  ■«»  # 

:<^5J''  ^  "  UPP^R_SNAKE_£^£— , 


^VALLEYfe _ . II  "^r,:!^ - ^ PLAfNS  l\    I      |T  /  V"'""" ' 

■  ■   I  I      >j  I  -O-  I    I  J)         J     A~rlcui  r.lU  in 

I    ^WlB    Calla    1    «v     aiirlAV    *u>  tnn  ^  I  If 


I  -O- 


Id«bo~r*ll«  CAA  AP  Q 

"  'O  -6-  I 


-0-  Jackson 


PLAINS    -oJr'""°|'  I 

Port  I«a  Al«a<:r    .iHMHaot  D«»  1 


,  -EASTERN 

X    -Ti-       ^  '    '     -*J<-^     rMraidi^a  Dai 

"«^-«-cJ^/"^r>;;  CAA  A,  1  / 

T»lo  ralla  3  SI  Btirlay  Factory  ^  J 


)high^andsJ.„.^,.„  j 
I — 1  ^ 

-o- 


Bedford  2  as 

-o 


jl  UftoB  Ptap  8la  Jv^ 

'  Pr*atoB  2  si", 
Malkd  CAA  AP  ~ 

i. 


ISOLirmS  ARE  DRAWN  TKROUCR  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOOLO  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1958 


IZO  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 

RIDiAN~TrME~ZONE" 


n 

I  II 

-O-  11 

Booners  Forry  I  SI h 

PANHANDL^n 

i«nton  Daa  ^ 

1-J.Prlest  RlvExp  Stl 
rt-o       Sandpolnt  Exp  st«  "j 


-O-  Llljbjr  1  NE 


IDAHO 

STATUTE  MILES 
O        10      20       30      40   50 


STATION  LEGEND 

O     #     O    Precipitation  only 

3)  Precipitation,  slarogt 

O-  -O-   Precipitation  ana  Temperature 

•i^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage    O  Non-recording 

•  Recording  9  Both  types 

OOUBte  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


ISOLINES  AfiE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPBOXIHATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MODKTAINOnS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 

g 

Q 
g 

COUNTY 

j 

Id 

:rnn)E 

OE 

tSEB 

nMi 

TA 

VA710N 
Z  AND 
BLES 

OBSERVES 

STAHON 

i 
a 
1 

COUNTY 

I 

1 

1 

1 

OBSQlVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

o 

3 

t 

1 

1 

Q 

3 

s 

t 

t 

|i 

AUROnx  EI»  STATION 
AFTEtTHOUOMT  MINE 
AMCVICAN  FALLS  t  5W 
AMOERSON  0AM 
AftCO  ]  N« 

001 
DOT 
0221 
03  B] 
OST 

BINGHAM 

owvMee 

POWER 
ELMIRE 
BUTTE 

13 
13 
1] 
1 

a 

42  57 
4)  00 

42  47 

45  21 

49  40 

112  50 

lie  42 

119  20 

119  20 

4400 

4916 
3B02 

9900 

if 

9P 
6f 
6P 

it 

VAl 

if 
ef 

Of 

•P 

CXPCRIMNT  STATION 
U  8  WeATHCR  BUREAU 
U  S  BUR  RCCLAHATIOf* 
U  S  BUR  RECLAHATIOM 
JOHN  C  TOO*«S 

HALAO  CAA  AIRPORT 
MALTA  RANBER  STATION 
MAY  RANftER  STATION 
MC  CALL 

999t 

9601 
9701 

oS!da 

CASSIA 

LEMHI 
VALLEY 

1 
1 

42  10 
42  19 
4*  96 

44  94 

112  19 
111  33 
111  55 

lie  07 

4*76 
4540 
5066 
9025 

7P 

MIO 

6P 
*« 

MIC 

ei 

; 

■AMIUS  L  CROtTHtR 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

AimOMtOCK  OAH 
ASHTON   1  s 
ATLANTA  t 
ATLANTA  SUMMIT 
AVERT  RANGEft  STATION 

0441 

04TC 
0494 
049C 
Oiii 

i; 

; 

It 

43  16 

44  04 
43  48 
41  49 

47  19 

119  55 

111  17 

119  14 
119  40 

1299 

9905 
7990 
1*«3 

9P 
9P 
9P 

9P 

9> 
9P 
9F 
VAfI 
9P 

9F 

S 

U  S  BUR  RECLAMATION 
OUST  5TEINMANN 
MRS  FLORENCE  HALS 
US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

HC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 
MINIDOKA  DAM 
HDHTPFLIER  RANOCR  STA 
HOORE  CREEK  SUWtIT 

904 
990Q 
6099 
6077 

MINIDOKA 
BEAR  LAKE 
BOISE 

1 

49  17 

42  40 

43  19 

41  56 

lie  29 

113  29 
111  18 
119  40 

2620 
4380 
9049 
9990 

ep 

9F 
9P 
•  A 

6F 
9P 
9P 
OA 

VAR 

9P 

s 

JAMES  w  DOSS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

BALD  MOUNTAIN 
MWIEW  MODEL  BASIN 

BENTON  0AM 

•l«  CREEK  t  S 
6LACKF00T  2  S&s 

094C 
0667 
OTSfl 
0139 
0915 

BLAINE 

KOOTENAI 

BONNER 

VALLEV 

BINGHAH 

12 
9 
« 

11 
12 

43  99 

47  99 

4B  21 

49  06 
49  11 

114  24 
116  9) 

115  20 
112  23 

0700 

26*0 
96  BO 

4499 

TA 

OP 

lOA 

7A 

BP 

lOA 

NCLSON  eCHNCTT 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
NAPIER  EOWARDS 
TON  THOMPSON 

MOOSE  CRCCK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OP  1 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
MULL AN  CAA 
NAMPA  2  NW 

619; 
6174 
6219 
610Q 

LATAM 
ELMORE 

SHOSHONE 
CANYON 

1 

46  ** 
49  00 

47  26 
41  97 

117  00 
119  42 
115  46 
lie  39 

3628 

9175 
9906 

2*70 

9P 
TA 
Mil 

VAl 
9P 

Mil 
OA 

9P 

:  s 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 
R  B  GOWEN 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 
AMILGAMATED  SUGAR  CO 

blackfoot  dam 
BLISS 

BOOUS  BASIN 

BOISE  LUC«T  PtAK  DA« 

BOISE  It  AIRMMT 

092C 
1002 
1014 

loie 

1022 

CAR! SOU 

GOOOING 

BOISE 

AO* 

AD* 

12 
12 

i: 

: 

43  00 
43  9« 
49  46 
43  92 

49  34 

111  43 
114  97 

116  04 

lie  11 

6200 

61  «e 

2099 
3*42 

6P 
OP 

4P 

MID 

6P 

ep 

VAB 
4P 
MIO 

s 

FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINCERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  mCAOOWS  ranger  STA 
NEZPERCe  2  E 
Hit  PERCE  PASS 
OAKLEY 

OBSIDIAN  9  SSE 

642i 
6490 
6941 
6999 

LEWIS 
IDAHO 
CASSIA 
CUSTER 

1: 
11 

46  15 
49  41 
42  15 
44  02 

lie  12 

114  30 
119  59 
114  90 

9290 
0575 

6870 

BA 

7P 

eP 

9P 

•A 

7P 

6P 
9P 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 
MCRBERT  J  HARDY 
ALFRED  A  BROOKS 

BONNERS  FERRV  1  SN 
BUHL 

BUNQALOW  RANGER  STATION 
■URKE  3  ENE 

burlev 

I07g 

121T 
1244 

1272 
1200 

BOUNDARY 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 

SHOSHONE 
CASS  1  A 

i: 
* 

13 

45  41 

42  96 

46  90 

47  92 
42  92 

116  19 
114  46 

119  40 
119  47 

1013 

22B9 
4099 
4100 

9P 
9P 
3P 

4P 
OAl 

9P 
9P 
3P 
4P 
OA 

ARLO  T  ORUNERUO 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFIELD 

OLA  9  S 
OROriNO 

PALISAOES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 

e99< 
eeoi 

67641 
6077 

CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 
MINIDOKA 

l: 
i: 

46  20 

43  20 

42  97 

lie  15 
111  12 
116  97 
111  45 

1027 
5397 
2234 
4  200 

9P 
5P 

•P 
5P 
OA 

9P 
9P 
»P 

9P 

ep 

MRS  DOROTHY  NALLY 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLED  FACTOR* 
BURLEV  CAA  AIR0O0T 
CAHINET  WR6E 
CALOMELL 
CAMBRIoeE 

1290 
130) 
1361 

1401 

CASSIA 
CASSIA 
BONNER 
CANYON 
WA-'HINGTON 

1] 
12 
t 
2 
13 

42  13 
42  92 
40  09 
49  19 

44  94 

113  40 

lis  46 

116  41 

116  41 

4140 

2297 
2972 
2690 

MIO 

9PI 
SS 

ep 

MlO 

9P 

SS 

ep 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
WASH  WATER  POWER  CO 
HAROLO  M  TUCKER 
STUART  DOPF 

PAYETTE 
PIC ABO 

PIERCE  RAHBCR  STATION 
PINE  1  N 
PLUMHER  3  WSW 

e09i 

704< 
7041 
7077 
7108 

BLAINE^ 

CLEARWATER 

ELMORE 

BENEWAH 

i! 

43  IB 

46  30 
43  10 

47  19 

li*  0* 
US  40 
115  18 
lie  57 

4800 
3179 
4220 
2070 

6P 
9P 
5P 

ep 
>p 

9P 
VAR 

s 

JOHN  A  HiLDERORANO 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  GEOLOGICAL  SURVEY 
BUR  INDIAN  AFFAIRS 

CASCADE  I  N« 
CAVUSE  CREEK 
CBNTERVILLE  arSauCM  RC^ 
CHALLlS 

CMlLLV  BARTON  FLAT 

1914 
157? 
1630 
1663 
1671 

VALLEY 

CLEARWATER 

BOISE 

CUSTER 

CUSTER 

e 

9 

2 
11 

44  32 
4A  40 

41  58 

44  10 

lie  09 

119  04 

114  14 
113  90 

4060 

4100 
9171 
ei40 

9P 

9P 

VAf 

ep 

5P 
5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MISS  XINIA   1  ARBAUCH 
US  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WD  AIRPORT 

PORTHILL 

POTLATCM 

PRAIRIE 

7211 
7264 
7101 
7327 

POWER 
BOUND*"' 
LATAM 
ELMORE 

1: 

42  95 

112  96 
116  90 
116  94 
119  39 

4**« 

lOOO 
2920 
4670 

SS 

MIO 
59 

*p 

SS 

MIO 

9P 
4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 
R  E  OENHAM 
CITV  OF  POTLATCM 
ORA  L  ENGELMAN 

CLARKIA  RANGER  STATION 
CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  mInE 
COCUR  0  ALENE  fiS 
CONO* 

1631 
1691 
1991 
1096 
2071 

SHOSHONE 

OWYHEE 

LEMHI 

<OOTENAI 

CARIBOU 

IC 
13 
11 

13 

47  00 
42  40 
45  07 
47  41 
42  43 

116  19 

117  00 

lie  45 
111  99 

2000 

6010 
2198 
6200 

OA 
9P 
OA 

4P 

OA 
3( 
9A 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  J  WHITBY 
CALERA  MINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 

PRESTON  3  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

PUNGO  CREEK 

PUTNAM  MOUNTAIN 

RICMPIELD 

7386 
7*33 
7469 
7679 

BONNE  1^' 
VALLE' 
BINGH*- 
LiNCOL'. 

lie  90 

119  04 
112  03 
114  09 

2900 
4000 
6900 
4906 

4P 

9P 
9P 

4P 

5P 
VAR 
VAR 

9R 

s 
s 

C  M  CRABTREE 
U  5  FOREST  SERVICE 
M  EDWARD  BUDELL 
FORT  MALL  IR  PROJ 
LESLIE  F  OJShBV 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  !  M5W 
COUNCIL 
DCADVOOD  DAM 
OEADMOOD  SUMMIT 

2194 
219( 
2107 
230! 
239! 

IDAHO 

IDAHO 

ADAMS 
VALLEV 

VALLEY 

13 
( 
11 

46  01 
46  02 

44  44 
44  19 
44  32 

lie  21 
116  29 

119  10 
119  34 

3411 

2930 
9379 
7000 

ep 

9P 
6P 

it 
6P 

VAt 

: 

s 

LOUIS  KLAPPRtCM 
SABI  FREI 
FRED  M  NOLL 
CLIFFORD  S  CODE 
US  SOIL  CON  SERVICE 

RiGGiNs  Ranger  station 

RlRIE  12  ESE 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

770fl 

7968 
0032 
8062 

IDAHO 

BONNEVILLE 
MINIDOKA 
FREMONT 
BENEWAH 

i: 

12 
10 

«■}  )4 

43  37 
43  90 
47  10 

lie  19 

111  33 
113  41 
111  40 

lie  94 

9990 
4204 
4968 

2n80 

4P 

OA, 
7P 
*P 

4P 

9P 
OA 

71 

U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  L  JOLLEY 
HlNIDOKA   IR  PROJ 
ELI  M  JERCENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 

OeCEFTION  CREEK 
OCER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
OKIE 
DR1G0S 

2422 

2444 

2451 
2975 
2676 

KOOTENAI 

CANYON 

BOISE 

IDAHO 

TETON 

13 
12 
11 
12 

49  99 
43  49 
49  39 

49  44 

116  29 
116  49 

119  20 

111  07 

3060 

7190 
9610 
6097 

7P 
9P 
5P 
9A 

5P 
9P 
9A 

U  S  FOREST  SERVICE 
CARL  PA DOUR 
GEORGE  E  WYNNE 
MRS  ZILPHA  L  WENtEL 
EDITH  STEVENS 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE  1  mw 
SOLDIER  CREEK  RS 

0137 
0903 
89Bfl 
0948 

BONNER 
ELMORE 
LINCOLN 
CAMAS 

1 

i: 

12 

40  17 
43  37 

42  9« 

43  30 

lie  94 

115  10 
114  26 
1)4  50 

2100 
4790 

swo 

9799 

MIO 

" 

5P 

MID 
9P 

VAR 
9P 

VAN 

■ 

s 
s 

U  S  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EM-ETT  I  E 

2707 
2717 
2675 
289! 
2042 

CL>RK 
CLARK 
IDAHO 

CLEARWATER 
OEM 

0 
6 

2 

44  10 
49  49 

43  92 

113  12 
113  19 

lie  10 

lie  20 

9452 

9975 
2910 
2900 

9P 
MID 

4P 
4P 

eP 

9P 

MIO 
4P 
4P 

ep 

[ 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
MRS  EVA  E  HUeBARO 
WAYNE  F  HARPER 

SPENCER  Ranger  station 

STIBNITE 

STBEVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

8738 
8708 

eoK 

e9oa 

VALLEY 
CASS  I A 
MADISON 
BLAINE 

l' 
12 
12 
12 

44  54 

42  01 
41  53 

43  41 

115  20 

113  13 
111  45 

114  21 

0590 
9300 
4690 
9B31 

9P 
OA 

SA 
9> 

9P 

6R 
A«( 
9« 

:h 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  0/e/5« 
IDAHO  STATE  POLICE 
ELMER  TIMOTKY 
EDWARD  F  SEAGLE 

FAIRFIELD  RAKGER  STA 
FAIRVLAMN 

FENN  RANGER  STATION 
FORT  HALL   INDIAN  A6ENCV 
OAOOEN  VALLEV  RS 

3101 
3113 
9143 
3297 

)44e 

CAMAS 
OWYHEE 
IDAHO 
e INGHAM 

BOISE 

12 
13 

12 
8 

41  21 

42  33 
46  00 

43  02 

44  04 

114  48 

lie  58 

112  26 
119  99 

9065 
1500 
9147 

9P 
8P 
9P 
9P 
9P 

9P 
SP 
3P 
5P| 
9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

TEX  PAYNE 

U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  MALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 

SWAN  FALLS  POWER  MOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDALE  guard  STATI0^ 

906! 
911fi 
9202 
9233 

TCTON 
OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 

i: 
i: 

: 

2 

43  91 

42  09 
49  30 

43  49 

111  16 
119  09 
115  26 
119  38 

5004 

54  20 
7400 
9479 

9P 

eP 

5P 

9P 
CP 

VA( 

s 

SI 

IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMCNT  STATION 
MRS  GEORGE  CLARK  JR 
US  SOIL  CON  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 

6ILM0RE  SUMMIT  RANCH 
CLENNS  FERRV 
G00DI>«G 

COOOING  CAA  AlftPORT 
GRACE 

397« 
3631 
S677 
3602 
3732 

CUSTER 
ELMORE 
GOODING 
GOODING 
CARIBOU 

11 
13 
13 
12 
12 

44  19 

42  97 
42  97 

42  94 
42  9* 

113  31 
115  18 

114  46 
111  44 

6600 

9969 
9696 
9400 

7P 
MIO 

5P 

VAR 
7P 

MIO 
9P 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 
E  0  STONE 

US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

TWIN  FALLS  I  SE 
VIENNA  MINE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9294 
9291 
942! 
9491 
949J 

TWIN  FALLS 
BLAINE 
SHOSHONE 
SHOSHONE 

i! 
11 

47  95 

42  9? 

43  49 
47  20 
47  10 

114  20 
114  25 

114  51 

115  96 
115  51 

1770 
3770 
8800 

5P 

9P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATtO  SUCAR  CO 

US  SOIL  CON  SERVICE 
W  FEATKERSTONE  JR 
VERN  E  COLLINS 

GBAND  VIEW 
ORANGEVILLE 
fiRASMERE 

©ROUSE 

HAlLEV  AIRPOAT 

3760 
3771 
3009 
9002 
9942 

OWYHEE 
IDAHO 

OWYHEE 

CUSTER 
BLAINE 

12 
13 
12 

42  99 
45  95 

42  23 

43  42 
43  31 

lie  06 
lie  00 

113  37 

114  18 

3300 
3355 
9136 

eioo 

9332 

9P 

MIO 

9P 
9P 
SP 

9P 

MIO 
5P 
9P 
6P 

HISS  LINDA  BEAHAN 

U  S  MB  OBSERVER 
GEORGE  F  IMOMP^N 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 

WAVAN  1  N 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

9601 
9631 
0040 

CARIBOU 

WASHINGTON 

LEWIS 

1] 

12 

42  50 

44  14 
46  14 

111  27 

lie 

lie  It 

JOHN  C  SMITH 
MERVIN  V  LING 
HALLACK-HOWARO  LBR 

maIElTOn" 
MILL  CITY 
HCLLISTER 
HOWE 

3964 

4140 

426e 
4295 

4304 

JEFFERSON 
JEROME 
CAMAS 
TWIN  FALLS 
BUTTE 

6 

12 

12 

43  Sfl 

42  3« 

43  10 
42  21 

49  47 

112  15 
114  08 

114  35 

119  00 

4701 

9000 
4950 
4020 

9P 

5e 
9P 
5P 
7A 

9P 
5P 
5P 
5P 

U  S  F  *  w  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  M  DAWEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILL 

IDAHO  CI  TV 

IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAMO  FALLS  1«  SE 
■IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

449  e 

445! 
4496 
4457 

BOISE 

BOISE 

BONNEVILLE 

BONNEVILLE 

BONNEVILLE 

13 

li 

41  50 

43  29 
41  21 

43  31 

115  50 

lie  00 

111  47 

112  04 

3965 

476S 
9712 
4790 

9P 
9P 

MIO 

5* 
5P 
5P 
if 
MIC 

FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  W  MEYERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDAHO  FALLS  42  NW  MB 
IDAHO  FALLS  4e  w  MB 
IDA  VADA 

mil  IN  ;  SE 
ISLAM}  PARK  Dam 

446  C 

447  5 

49Be 

4996 

BUTTE 
BUTTE 
OWVMEE 
BONNEVILLE 

FREMONT 

« 

6 
3 
12 
13 

43  90 

41  32 

42  01 

43  24 

44  25 

U2  57« 
115  19 
111  18 
111  24 

4790 

6000 
5300 
6300 

MIC 
MIO 

7P 
4P 

MIC 

MIC 

7P 
4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
MRS  MARY  J  FLEMING 
U  S  BUR  RECLAMATION 

JEROME 
KAMI AH 
KELLOGG 

KETCMUH  IT  m%M 

4612 
467  c 
4709 
4091 

404  C 

BOISE 
JEROME 
LEWIS 

SHOSHONE 

BLAINE 

1! 
3 

4 

12 

44  09 

46  14 

47  32 
43  37 

119  27 
114  31 
116  03 
116  08 
114  41 

7050 
3705 
1212 
3109 
0421 

9P 
«A 

VAR 

5P 

4P 
9A 
VAft 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART  L  SRUGH 
IRVING  M  LASKEY 
U  S  WEATHER  BUREAU 

lOOSKlA 
BUNA    ;  NNE 

LEAOORE 

LEWI5T0N  MB  AIRPORT 
LIFTON  PUMPING  STATION 

9011 
503a 
9169 
9241 
9279 

IDAHO 
ADA 
LEMHI 
NEZ  PERCE 
BEAR  LAKE 

3 
2 
11 
3 
1 

46  09 

43  31 

44  41 

46  23 

42  07 

115  99 

116  24 
113  22 

117  01 
111  18 

1261 
2685 

eioo 

1413 
9926 

4P 

6P 

MIO 
9P 

4P 

6P 

MIO 
9P 

9P 

:  Mj 

E  T  GILRDY 

HARRY  U  GIBSON 

DONALD  B  NOBLE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

LOLO  PASS 
LOMMAM 

MACKAV   VANGER  STATtON 

9330 

9414 

5462 

IDAHO 

BOISE 
CUSTER 

3 
« 

46  30 
44  05 
41  99 

114  33 
119  90 
113  37 

9700 
3794 

5P 
5P 

VAR 
9P 
5P 

s 

H  S 

U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0  CHAPMAN 
U  S  FOREST  SERVICE 

1 

BEAR.     2  BOISE, 


.  COEUH  D'ALENt,     5  KOOTENAI.     G  LOST,     7  PALOUSC,     B  PAYETTE,     9  P£NO  OREILU,     10  ST.  JOC,     II  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWfKEC. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J. and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

as  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  "Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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IDAHO  -  NOVEMBER  1958 


Following  the  extremely  dry  weather  of  Octo- 
ber in  southern  portions  of  the  State ,  a  change 
in  weather  patterns  brought  substantial  amounts 
of  rain  and  snow  to  most  of  the  dry  areas  during 
the  first  half  of  November.  Despite  this,  how- 
ever, a  few  stations,  particularly  in  the  North- 
eastern Valleys  and  Upper  Snake  River  Plains, 
still  received  only  very  small  amounts  of  mois- 
ture during  the  month.  Northern  portions  of 
the  State,  on  the  other  hand,  received  generally 
heavy  amounts  of  precipitation,  ranging  up  to 
200  percent  or  more  of  the  long-term  mean  for 
the  month. 


STORMS 

High  winds  struck  northern  Idaho  during  the 
evening  of  November  3  and  continued  into  the 
morning  of  the  4th.  At  Lewiston  Airport  a  peak 
gust  of  76  m.p.h.  was  recorded  at  11:30  p.m. 
The  most  severe  damage  reported  anywhere  in  the 
area  occurred  in  Lewiston  and  vicinity,  and  es- 
pecially at  the  Airport  where  one  hangar  was 
demolished  and  two  others  badly  damaged,  along 
with  almost  all  of  the  two  dozen  planes  on  the 
field.  More  than  400  insurance  claims  were 
filed  for  damages  to  roofs  and  windows  in  the 


Lewiston  area  and  a  TV  translator  station  or 
Lewiston  Hill  was  very  badly  damaged.  Power 
outages  were  numerous  all  the  way  from  Shoshont 
County  to  Camas  Prairie,  with  telephone  service 
also  disrupted  at  many  points.  Rains  accompany- 
ing the  windstorm  flooded  basements  in  Moscov 
and  Genesee  and  washed  dirt  and  rocks  onto  th( 
highways  near  Coeur  d'Alene.  A  nylon  shelter 
housing  some  of  the  equipment  at  the  Cottonwooc 
Butte  radar  station,  was  torn  to  shreds. 

A  second  severe  windstorm  struck  the  Lewistoi 
area  on  the  morning  of  the  24th,  This  time  nen 
records  were  set  for  peak  gust  (86  m.p.h.)  ant 
one-minute  speed  (67  m.p.h.),  but  because  oJl 
shorter  duration  the  damage  was  minor  in  com- 
parison with  that  of  the  earlier  storm.  Several 
plate  glass  windows  were  broken  in  the  city  an< 
the  roofs  of  a  barn  and  a  school  were  damagec 
in  Lewiston  Orchards.  Power  outages  were  re- 
ported in  North  Lewiston,  Lapwai  and  othen 
communities . 

D.   J.  Stevlingson 
State  Climatologi st 
U.S.  Weather  Bureau 
Boise,  Idaho 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  76°  on  the  9th  at  Twin  Falls  2  NNE  and  Oakley. 

Lowest  Temperature  -24°  on  the  17th  at  Obsidian  3  SSE. 

Greatest  Total  Precipitation  10.89  inchps  at  Wallace. 

Least  Total  Precipitation  0.06  inch  at  Mackay  Ranger  Station. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.59  inches  on  the  19th  at  Deadwood  Dam. 

Greatest  Total  Snowfall  34.6  inches  at  Burke  2  ENE. 

Deepest  Snow  on  Ground  26  inches  on  the  19th  at  Burke  2  ENE. 
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0 

0 

19 

0 

.19 

- 

1.20 

.11 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

39.0 

0. 1 

•  9B 

.48 

.  1 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

ORASMERE 

51.4 

26.2 

38.8 

70 

9 

4 

17 

779 

0 

3 

21 

0 

.99 

.65 

10 

2 

1 

0 

HOtLlSTER 

50.1 

25.7 

37.9 

0.4 

64 

6 

-  3 

17 

805 

0 

3 

24 

1 

1.65 

.83 

.77 

14 

1.0 

1 

17  + 

5 

1 

0 

THREE  CREEK 

53.2 

16.7 

35.0 

72 

9 

-20 

17 

892 

0 

3 

28 

4 

1.50 

.47 

.74 

10 

13.3 

7 

16 

3 

2 

0 

DIVISION 

37.2 

0.4 

1.42 

.65 

7.2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


IDAHO 
NOVEMBER  1958 


Temperature 


Slarion 

Average 
Maximurrr 

Average 

Average 

1 

% 

from  Long 
Term  Means 

J 
± 

d 

i 

r5 

Degree  Days 

No  oi  Day  J 

Toral 

i 

J  ^ 

i 
- 

« 

Snow,  Sleel 

No  ol  Da/s 

Max. 

Toral 

1      Ma.  '( 

1      on  Grounti  j 

1      10  or  More  I 

o 
o 

5 
5 

5  5 

°  I 

h£ 

5  > 

hi 

CENTRAL  PLAINS 

BLI  SS 

51  .IM 

28. 2M 

39. 7M 

2.2 

68 

5  + 

12 

1  7+ 

755 

Q 

20 

1.39 

.27 

1.0 

1 

16  + 

0 

BUHL 

51.0 

28.8 

39.9 

1.0 

65 

9 

8 

17 

745 

Q 

2 

2  7 

.81 

.19 

.74 

14 

1 

0 

BURLEY 

AM 

50  .5 

27.  2 

38.9 

1 .  5 

71 

1 0 

8 

1 7 

778 

0 

3 

21 

0 

1.55 

.57 

.65 

1  4 

1.0 

5 

■ 

0 

8URLEY  CAA  AP 

48.8 

25.9 

37.4 

1.4 

70 

9 

5 

17 

822 

0 

4 

22 

0 

1.74 

.  60 

.54 

1  3 

T 

T 

18+ 

4 

GOODING  CAA  AP 

47.8 

26.6 

37.2 

1.0 

63 

^ 

4 

1 7 

828 

0 

5 

24 

0 

1.05 

.21 

.48 

1  3 

T 

T 

19  + 

4 

0 

HA2ELT0N 

49.5 

26.8 

38.2 

0.3 

73 

9 

8 

1 7 

797 

0 

3 

23 

0 

1.51 

.  36 

.66 

14 

1 . 0 

16 

5 

0 

JEROME 

49.7 

27.4 

38.6 

0.4 

70 

9 

5 

17 

785 

0 

2 

22 

0 

1.64 

.72 

.63 

14 

1.5 

1 

15 

5 

} 

0 

MINIDOKA  DAM 

48.1 

27.9 

38.0 

70 

9 

3 

17 

801 

0 

3 

20 

0 

1.48 

.66 

14 

1.0 

16 

5 

0 

PAUL   1  E 

AM 

48  .6 

24,4 

35.5 

0.8 

59 

10 

3 

17 

847 

Q 

24 

0 

1.54 

.57 

.69 

14 

,  5 

J 

16 

3 

} 

0 

PICABO 

44.8 

19.6 

32.2 

62 

9 

- 

9 

17 

976 

Q 

29 

I 

D  1.35 

D  .60 

17 

4 

0 

RICHFIELD 

46.1 

23.1 

34.6 

0.2 

62 

9 

0 

17 

903 

0 

3 

25 

I 

.87 

.20 

.25 

14 

1.5 

4 

0 

RUPERT 

AM 

48.4 

25.2 

36.8 

- 

0.1 

59 

10 

2 

17 

838 

0 

3 

22 

0 

1.23 

.23 

.65 

14 

3 

^ 

SHOSHONE   1  WNW 

47.2 

25.4 

36.  3 

0.2 

62 

9 

3 

17 

852 

0 

3 

23 

0 

.97 

•  31 

.37 

14 

3 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

50.5 

27.5 

39.1 

1.4 

76 

9 

7 

1 7 

771 

0 

2 

22 

0 

1.29 

.21 

a  66 

1  4 

2.0 

1 

16  + 

3 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

AM 

49.9 

26.6 

38.3 

0.5 

7  5 

1  0 

8 

1 7 

797 

0 

3 

21 

0 

1.23 

.18 

.63 

1  4 

1.5 

2 

16 

4 

0 

DIVISION 

37.4 

0.  1 

1.31 

.  32 

1.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

45.5 

21.8 

33.7 

1.5 

53 

9+ 

4 

25+ 

935 

0 

8 

22 

4 

.17 

.20 

.10 

7 

•  0 

0 

1 

Q 

Q 

CHILLY  BARTON  FLAT 

43  .3 

14.3 

28.8 

1.4 

54 

8 

8 

12 

1078 

0 

26 

.07 

- 

.21 

.07 

7 

T 

0 

0 

MACKAY  RS 

43.4 

18.9 

31  .2 

0.4 

50 

0 

17* 

1010 

0 

7 

28 

2 

.05 

.03 

0 

MAY  RS 

43. IM 

13. OM 

28. IM 

3.0 

64 

10 

1124 

0 

6 

24 

.  36 

*nQ 
.  09 

.  5 

T 

14 

Q 

Q 

SALMON 

43.6 

20.5 

32.  1 

0.3 

61 

24+ 

3 

1 7 

979 

Q 

5 

25 

\ 

1.02 

.46 

.20 

1  3 

1 

18  + 

5 

DIVISION 

30.  8 

0.1 

.34 

.31 

.2 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

46.4 

23.  1 

34.8 

0.8 

59 

9 

- 

7 

17 

900 

2  1 

.88 

.15 

.31 

10 

3 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

46.1 

27.1 

36.6 

1.7 

57 

9 

4 

1 7 

844 

Q 

2  1 

1.60 

.  44 

.66 

1  4 

5.0 

4 

17  + 

4 

2 

0 

ARCO  3  NW 

44.1 

18.5 

31.3 

0.1 

65 

9 

- 

1 

28 

1003 

0 

5 

27 

2 

.17 

.43 

.11 

1 0 

.5 

0 

1 

ASHTON   1  S 

42.5 

22.1 

32.3 

0.5 

60 

9 

6 

27+ 

974 

0 

5 

25 

0 

2.02 

.72 

.89 

1  0 

3.0 

3 

19 

4 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

39.9 

22.0 

31.0 

0.3 

50 

1  0+ 

1 

16 

1014 

0 

8 

29 

0 

.12 

.  49 

.05 

12 

.8 

T 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

41.1 

19.1 

30.1 

0.3 

64 

9 

4 

18  + 

1041 

0 

5 

29 

0 

*  16 

.53 

.12 

1 0 

T 

T 

19 

1 

0 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

46  .9M 

23. 4M 

35  .  2M 

0.5 

69 

9 

5 

1 7 

889 

0 

4 

23 

1 

1.67 

.86 

.59 

10 

2 

16  + 

5 

1 

0 

HAMER  4  NW 

43.7 

18.0 

30.9 

0.6 

58 

9 

5 

18 

1017 

0 

3 

28 

2 

.34 

_ 

.03 

.20 

11 

.  2 

T 

19+ 

1 

0 

0 

HOWE 

43.8 

20.2 

32.0 

67 

9 

1 

28 

984 

0 

4 

27 

0 

.23 

- 

.15 

.20 

10 

T 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

44  .8M 

23. 4M 

34.  IM 

67 

9 

2 

17 

927 

4 

2 1 

Q 

.90 

.70 

9 

1.5 

1 

1 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

44.5 

22.8 

33.7 

0.2 

67 

9 

2 

17  + 

930 

0 

5 

25 

.63 

- 

.15 

.56 

10 

1.0 

1 

19  + 

1 

1 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

41.9 

13.9 

27.9 

1.0 

57 

9 

2 

28  + 

1107 

0 

7 

28 

.09 

.22 

.05 

9 

0 

Q 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

42  .5 

16.8 

29.7 

0.3 

55 

9 

2 

27+ 

1052 

0 

6 

26 

3 

.43 

- 

.  13 

.20 

10 

.  7 

1 

2 

POCATELLO  WB  AP  //R 

45.4 

26.1 

35.8 

0.1 

68 

4 

1  7+ 

867 

0 

20 

0 

1.73 

.67 

.60 

1  3 

3.5 

3 

1  R 

5 

Q 

SAINT  ANTHONY 

42.8 

22.1 

32.5 

64 

4 

27 

968 

0 

5 

26 

0 

1.28 

.14 

.93 

1 0 

2 

Q 

SUGAR 

AM 

43.1 

20.4 

31.8 

0.1 

65 

9 

1 

1 7 

993 

0 

3 

27 

0 

1.31 

.  62 

.75 

1 1 

2 

1 6 

2 

1 

^ 

DIVISION 

32.5 

0.0 

.85 

.  10 

1.5 

EASTERN  HIGHLANDS 

CON  DA 

AM 

40.8 

15.4 

28.1 

0.8 

54 

1  0 

10 

17 

1098 

2  7 

2.46 

.  44 

1.25 

14 

20.0 

6 

1 

DRIG6S 

AM 

43.8 

13.5 

28.7 

0.5 

55 

1 

7 

1 7 

1081 

3 

30 

^ 

.97 

.21 

.  40 

1  3 

4 

0 

GRACE 

40.8 

20.5 

30.7 

1.6 

61 

9 

- 

5 

17 

1024 

0 

25 

2 

1.33 

.16 

.55 

14 

5.0 

4 

IRWIN  2  SE 

41.5 

21.4 

31.5 

0.0 

59 

1 

1 

17 

999 

1.66 

.51 

.39 

10 

2 

1 5 

6 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

37.3 

15.3 

26.3 

0.4 

56 

9 

5 

17 

1154 

^ 

30 

^ 

2.05 

1.04 

•  54 

10 

14.5 

8 

1 9 

6 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

40.6 

20.9 

30.8 

1.3 

52 

9 

0 

17 

1019 

0 

6 

25 

1 

1  .04 

.40 

.72 

14 

5.0 

3 

0 

MALAD 

45.9 

23.9 

34.9 

0.1 

67 

9 

5 

1  8  + 

894 

0 

5 

24 

0 

1.73 

.44 

1.12 

14 

5.0 

3 

1 

MALAD  CAA  AP 

45.4 

21.7 

33.6 

68 

9 

1 

18 

935 

0 

5 

24 

0 

1.52 

.80 

14 

3.0 

2 

19  + 

4 

\ 

0 

MC  CAMMON 

46.0 

22.9 

34.5 

65 

9 

5 

17 

907 

0 

0 

1.79 

.42 

14 

6 

0 

MONTPELIER  RS 

AM 

40.0 

16.2 

28.1 

3.5 

65 

10 

7 

17 

1097 

0 

7 

28 

3 

1.77 

.80 

.67 

14 

9.5 

4 

21  + 

5 

? 

0 

OAKLEY 

51.4 

27.3 

39.4 

0.9 

75 

9 

2 

1"' 

763 

0 

3 

19 

0 

1.53 

.75 

.83 

14 

3.5 

1 

16  + 

3 

0 

PALISADES  DAM 

39.1 

25.9 

32.5 

56 

9 

4 

17 

965 

0 

5 

20 

0 

3.18 

.71 

10 

10 

0 

POCATELLO  2 

47.5 

27.1 

37.3 

67 

9 

2 

17 

823 

0 

4 

20 

0 

2.11 

.67 

10 

5.5 

4 

18  + 

5 

0 

PRESTON  2  SE 

45.9 

24.7 

35.3 

0.7 

59 

9 

2 

17 

884 

0 

3 

22 

0 

1.93 

.49 

1.00 

14 

3.5 

1 

15+ 

3 

1 

SPENCER  RS 

38.3 

17.5 

27.9 

0.1 

50 

9 

4 

17 

1104 

0 

8 

27 

1 

.46 

.85 

.39 

15 

6.0 

3 

20  + 

1 

0 

0 

STREVELL 

44.1 

24.1 

34.1 

59 

10+ 

4 

17 

921 

0 

6 

25 

1 

.98 

.46 

14 

.  1 

T 

16 

3 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

40.2 

15.8 

26.5 

56 

9 

7 

15 

1088 

0 

8 

29 

5 

2.07 

.59 

10 

5 

1 

0 

WAY  AN 

39. 2M 

17. 2M 

28. 2M 

58 

10+ 

10 

17 

1105 

0 

5 

2 

2.63 

17.0 

DIVISION 

31.7 

0.0 

1.73 

.50 

7.6 

Ptecipilahon 


See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


A0EROEEN  exP  STA 
AMERICAN  FALLS   1  5W 
ANDFPSON  OAH 
ARCO  3  NM 
ABROWROCK  DAM 

ASMTON  1  S 
AVEBV  RS 

HAWIEW  MODEL  BASIN 
BIO  CREEK  1  S 
BLISS 

BOISE  LUCKV  PEAK  DAM 
BOISE  we  AP  //R 
BONNfRS  FERRY  1  SW 
BUML 

BURKE  2  ENE 
fiURLEY 

BURLCV  CAA  AP 
CAP  I  NET  GORGE 
CALDUCLL 
CAMBRIDGE 

CASCADE  I  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGM 
CHALlIS 

CHIULT  BARTON  FLAT 
COBALT   BLACKBIRD  MINE 

COCUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
DEAOWOOD  OAH 

DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
OOIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

DUBOIS  CAA  AP 
ELK  CI  TV 
ELK  RIvER  1 
CMHETT   2  £ 
FAIRFIELD  PS 

FfNN  RS 

FORT  HALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 

GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  AP 
NAME  ft  h  NW 
HAZELTON 
MILL  CITY 
MOLL ISTER 

MOME 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   U  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS    16  SE 

IDAHO  FALLS  CAA  *P 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 
IRWIN  2  SE 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 
KAMI  AH 
KELLOGG 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  we  AP  /, 

LIFTOM  PUMPING  STA 

LOWMAN 

HACKAY  RS 

HALAD 

NALAO  CAA  AP 
MAY  BS 
MC  CALL 
HC  CAMMON 
MERIDIAN  I  W 

MINIDOKA  OAH 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   I  NE 
MULLAN  CAA 

NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NE2PERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 

OLA  b  S 
OROFINO 
PALISAOES  DAM 
PAPMA  EKP  STA 
PAUL    I  E 

PAYt  TTE 
PICABO 
POfATELLO  ? 

POCAIELLO  WB  AP  /, 
PfWIHlLL 

potlatch 
preston  2  se 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

•l»IE   12  ESE 
RUPE  RT 

SAINT  ANTHONr 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT   EXP  STA 
SHOSHOME    I  WNW 
SPENCER  R^ 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEV 
SMAN  FALLS  PH 
TCTONIA  EXP  STA 


7,55 
5.40 
4.57 
1.39 


Day  of  monlh 


6.30 
2.46 
2.62 


1  .45 
1 .23 
1.20 


1.19 
1  .38 


.36 
.05 


.04 
.60 
.10 
.07 
.23 


.22 
T 

.06 


.32 
.15 
.02 


.07     .26  .46 


.15     .27  1.09 


13       14  15 


1.22  .27 


.48 

.16 
.25 


.03  T 
.83 
1*43  .04 


,07  T 

.04 

.20  ,06 

.06  T 

.21  .43 

.49  .32  T 

.61  .25 
,05 

.19  .01 

.79  .20 


.36  .24 
.08 


.86     .09  .01 
.06  .06 
.67  .76 


.40  .24 

.32 


.35 

I  T 
T 

.15     .34  T 

1.10 
.14  .28 


.20  .35  -0! 

.07  .01  T 

.03  .02 

T  .05  I 

.45  .03 


1  .36 
.65 
.10 


.51      .05  1.04 


.19  .01  .26 
.44     .05  1.01 


.45     .01  .9C 


T  T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Da?  of  month 

1   1  2  1  3 

4   1   5  1  6 

7  I  8  1  9 

10  1  11  {  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  ]  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28    29  1  30 

31 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAYAN 

HEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

1.60 
1.29 
1.23 
10.89 
8.61 

2.63 
.19 
3.46 

T 

.07     .06  .33 
.01     .03  .0« 

T 

.25  I 

.02  .01 
T  .16 
T         .12  T 
1.11     .09  1.20 
1.24     .30  .06 

.06     .12  T 
.01  .11 
.33     .11  .39 

.06 

.03  .06 
.02     T  .01 
.07     .21  1,17 
.66     •  * 

.44     •  • 

ITT 
.26     .23  .06 

.74 
.24 

.23  .09 
.36     .18  .96 
1.3B     .06  .12 

•  1.13 

.29  .04 

.63  T 
.09  .66 
.01     .63  .10 
.92     .13  T 
1.34     .20  T 

.75  .04 
.04  T 

.53     .05  .07 

.14 
.03 

.02  T 

.45 
.04 

.02 

T  T 

T  T 
1.17     .74  .07 
1.25     .32  .20 

.09 
,03 

,30  .08 

.39     .09  .98 
.02     .41  .38 

.17  .22 

.12  T 
.51 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number 

of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

11:00A  MST 

5: OOP  MST 

11: OOP  MST 

s 

« 

6O-I0- 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
aunriM  to  su 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

28 

8.5 

31 

W 

24 

75 

64 

56 

71 

5 

5 

3 

1 

0 

0 

14 

53 

6.S 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

6.2 

43<i 

SW 

13 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

7.7 

39(j 

WSW 

4 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

LEWISTON  WB  AIRPOHT 

80 

73 

67 

4 

7 

8 

1 

0 

0 

20 

8.0  1 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

22 

12.5 

49 

W 

4 

79 

68 

61 

73 

4 

3 

4 

1 

0 

0 

12 

52 

6.8  1 

«(    MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  of  month 


MINIDOKA  DAM 


EVAP 
WIND 


.13 
70 


.15 
230 


.06 
120 


.10 
180 


.00 
100 


-  156  - 


DAILY  TEMPERATURES  .d*ho 

NOVEMBER  19S8 


Day 

Ol  Month 

ft 

Sldlion 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

59 

57 

57 

59 

59 

59 

54 

57 

69 

61 

43 

40 

49 

36 

32 

23 

21 

30 

40 

61 

60 

51 

50 

64 

44 

34 

31 

36 

42 

43 

46.4 

MIN 

15 

12 

37 

38 

12 

23 

30 

23 

11 

-  7 

29 

29 

33 

21 

12 

10 

6 

13 

23«  1 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

»e 

55 

56 

59 

55 

58 

56 

98 

67 

57 

48 

39 

48 

42 

32 

30 

22 

26 

42 

48 

43 

51 

50 

61 

49 

35 

35 

33 

38 

41 

46.1 

MIN 

20 

41 

41 

44 

29 

23 

28 

30 

21 

11 

4 

1 6 

26 

34 

27 

27 

27 

31 

24 

19 

20 

13 

16 

1 9 

27.1 

ANDERSON  DAM 

MAX 

62 

51 

54 

55 

55 

53 

53 

50 

52 

63 

50 

51 

41 

37 

33 

30 

26 

29 

36 

46 

49 

48 

48 

47 

47 

33 

36 

36 

44 

46 

45.0 

HIN 

33 

34 

33 

45 

*' 

** 

41 

28 

29 

34 

30 

18 

14 

6 

1  2 

27 

34 

32 

31 

31 

34 

23 

18 

18 

18 

23 

26 

29.3 

ARCO  3  NW 

MAX 

iB 

50 

55 

53 

55 

53 

50 

59 

65 

64 

44 

44 

45 

36 

30 

22 

28 

21 

35 

46 

49 

50 

39 

62 

46 

36 

30 

32 

40 

46 

44.1 

MIN 

21 

20 

26 

41 

20 

20 

10 

4 

0 

1 6 

18 

18 

20 

16 

16 

11 

5 

9 

-  I 

9 

16.6 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

62 

56 

52 

58 

54 

54 

54 

51 

59 

58 

48 

46 

39 

39 

36 

29 

28 

36 

40 

46 

47 

49 

44 

49 

35 

34 

32 

36 

42 

46 

46.3 

MIN 

33 

33 

35 

45 

35 

30 

^' 

21 

12 

^' 

34 

33 

29 

29 

34 

23 

20 

17 

1  9 

23 

30.3 

ASHTON    1  S 

MAX 

55 

54 

48 

54 

48 

43 

50 

55 

60 

52 

43 

40 

41 

36 

32 

26 

25 

25 

35 

43 

51 

48 

47 

48 

40 

31 

29 

35 

36 

43 

42.6 

MIN 

15 

IS 

30 

34 

25 

32 

9 

6 

" 

24 

31 

1 5 

1 1 

6 

9 

1 3 

16 

22.1 

AVERY  RS 

MAX 

54 

49 

52 

46 

50 

55 

39 

39 

40 

35 

33 

36 

36 

42 

42 

35 

32 

34 

MIN 

28 

37 

36 

36 

32 

35 

8 

^' 

34 

28 

eAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

52 

48 

52 

50 

48 

52 

48 

53 

45 

46 

48 

45 

44 

37 

34 

32 

29 

42 

40 

55 

55 

46 

40 

42 

32 

26 

26 

29 

38 

42.6 

MIN 

33 

34 

36 

34 

34 

39 

34 

32 

27 

6 

1 

1 

24 

30 

34 

41 

32 

33 

13 

14 

6 

8 

16 

26.6 

BIO  CREEK  IS 

MAX 

56 

40 

44 

45 

43 

44 

45 

50 

51 

51 

40 

45 

43 

33 

28 

19 

19 

35 

36 

45 

54 

53 

45 

44 

36 

34 

34 

34 

47 

60 

41.6 

" 

29 

36 

33 

28 

30 

31 

29 

16 

16 

31 

20 

10 

-  1 

-23 

-  4 

30 

31 

26 

21 

27 

26 

2 

-  6 

-11 

-  3 

6 

17.0 

BLISS 

MAX 

66 

55 

64 

61 

60 

68 

58 

56 

64 

56 

50 

51 

46 

36 

34 

28 

33 

39 

36 

58 

56 

56 

58 

56 

44 

43 

41 

50 

53 

61.1 

40 

42 

41 

42 

" 

19 

32 

24 

20 

12 

12 

29 

" 

^' 

26 

38 

33 

24 

18 

13 

26 

28.2 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

66 

64 

56 

65 

60 

59 

56 

58 

62 

65 

53 

54 

52 

45 

39 

37 

34 

41 

47 

65 

56 

56 

56 

56 

54 

41 

38 

44 

48 

51 

62.3 

MIN 

37 

37 

34 

45 

30 

19 

18 

13 

33 

19 

10 

" 

31.0 

BOISE  we  AP 

MAX 

63 

51 

60 

63 

57 

59 

53 

62 

64 

54 

60 

62 

50 

42 

38 

32 

32 

43 

48 

59 

55 

65 

53 

60 

40 

37 

33 

42 

43 

48 

49.9 

MIN 

41 

36 

33 

47 

39 

39 

38 

^' 

17 

13 

28 

21 

22 

30.5 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

57 

52 

54 

45 

46 

41 

43 

54 

40 

47 

43 

46 

44 

35 

34 

29 

25 

39 

42 

52 

62 

47 

40 

35 

25 

24 

17 

20 

21 

35 

39.6 

*' 

30 

-  1 

-  1 

" 

20 

24.0 

BUHL 

MAX 

63 

61 

60 

60 

59 

63 

58 

56 

65 

63 

49 

51 

50 

46 

38 

33 

30 

35 

32 

58 

55 

56 

53 

56 

58 

40 

36 

43 

48 

52 

61.0 

26 

20 

18 

17 

6 

10 

23 

BURKE  2  ENE 

MAX 

*« 

42 

43 

42 

37 

42 

45 

43 

43 

42 

35 

36 

34 

31 

27 

20 

18 

31 

34 

34 

39 

37 

38 

38 

28 

24 

19 

30 

38 

41 

39.2 

31 

30 

29 

29 

26 

19 

4 

1 

32 

26 

34 

24.8 

6URLEY 

MAX 

66 

63 

60 

63 

58 

57 

60 

53 

61 

71 

43 

49 

51 

50 

38 

29 

27 

29 

40 

48 

61 

56 

66 

65 

56 

42 

44 

33 

47 

48 

50.5 

41 

25 

28 

26 

16 

8 

'* 

19 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

60 

56 

61 

60 

55 

59 

51 

60 

70 

58 

43 

46 

49 

38 

29 

25 

28 

36 

48 

59 

63 

54 

55 

56 

38 

41 

31 

44 

50 

51 

48.8 

40 

*^ 

24 

28 

15 

5 

16 

CABINET  GORGE 

MAX 

«5 

43 

52 

44 

46 

46 

50 

55 

46 

46 

39 

44 

46 

36 

32 

30 

26 

34 

40 

42 

45 

42 

39 

37 

28 

27 

22 

26 

30 

43 

39.9 

31 

34 

33 

31 

7 

6 

35 

13 

28 

27. 1 

CALDWELL 

MAX 

66 

49 

56 

65 

58 

61 

57 

63 

64 

60 

61 

53 

49 

48 

44 

43 

33 

42 

46 

58 

68 

51 

53 

62 

46 

38 

36 

41 

44 

45 

51.4 

19 

6 

10 

1 1 

CAMBRIDGE 

MAX 

6A 

62 

45 

57 

51 

49 

53 

49 

57 

68 

50 

49 

46 

47 

41 

34 

32 

31 

36 

56 

52 

49 

44 

50 

43 

40 

36 

37 

38 

47 

46.9 

40 

41 

40 

37 

22 

37 

19 

21 

8 

" 

29 

CASCADE  1  NW 

MAX 

54 

53 

43 

51 

44 

45 

47 

51 

52 

56 

43 

44 

44 

38 

31 

28 

22 

27 

42 

49 

60 

44 

41 

47 

36 

34 

31 

29 

37 

46 

41.9 

10 

-  2 

28 

CHALLIS 

MAX 

52 

48 

54 

52 

54 

56 

57 

63 

63 

62 

42 

48 

46 

37 

30 

20 

22 

30 

47 

53 

51 

51 

53 

53 

50 

32 

31 

31 

30 

44 

49.9 

" 

40 

8 

-  4 

4 

21 .8 

CHILLY    BARTON  FLAT 

MAX 

56 

48 

49 

48 

SO 

47 

45 

64 

58 

51 

44 

42 

40 

35 

25 

14 

28 

24 

44 

50 

64 

60 

50 

61 

44 

33 

32 

36 

40 

47 

43.3 

19 

10 

5 

5 

1 5 

_  5 

.  3 

5 

3 

7 

14.3 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

♦5 

44 

38 

42 

36 

38 

39 

37 

43 

48 

30 

31 

37 

33 

25 

11 

e 

17 

34 

39 

42 

40 

42 

45 

45 

18 

25 

18 

28 

42 

34.0 

MIN 

-  2 

-14 

1 7 

32 

33 

25 

23 

25 

5 

1 

-  2 

-  4 

5 

15 

16.8 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

57 

49 

50 

55 

53 

54 

42 

46 

46 

49 

48 

45 

36 

34 

36 

36 

43 

54 

54 

46 

46 

50 

37 

32 

29 

33 

34 

46 

44.4 

MIN 

33 

38 

39 

38 

38 

37 

35 

34 

28 

16 

12 

24 

34 

30 

44 

40 

39 

35 

19 

22 

16 

16 

20 

33 

30.6 

CON  OA 

MAX 

55 

55 

59 

54 

47 

42 

46 

44 

56 

64 

47 

34 

40 

36 

39 

26 

25 

27 

35 

39 

45 

37 

40 

41 

44 

23 

33 

25 

28 

37 

40.8 

HIN 

12 

13 

15 

36 

29 

28 

33 

14 

29 

5 

-10 

1 2 

14 

12 

14 

16 

1 3 

1 

1 

-  2 

1 

3 

16.4 

COTTONWOOD 

MAX 

54 

46 

49 

49 

42 

50 

49 

54 

59 

A9 

47 

50 

45 

35 

29 

33 

27 

37 

36 

52 

54 

51 

47 

49 

32 

28 

23 

37 

46 

49 

43.7 

HIN 

31 

30 

32 

34 

29 

39 

29 

32 

^' 

26 

18 

12 

3 

32 

37 

32 

32 

1 5 

1 1 

10 

26 

36 

29.9 

COUNCIL 

HAX 

59 

44 

46 

51 

50 

49 

48 

49 

47 

51 

46 

45 

41 

38 

35 

28 

28 

27 

36 

49 

50 

47 

40 

42 

40 

36 

33 

33 

34 

46 

42.3 

HIN 

^' 

28 

30 

40 

42 

39 

40 

20 

6 

25 

35 

30 

25 

27 

33 

19 

12 

1 8 

1 1 

J4 

25 

26.6 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

52 

50 

38 

46 

43 

43 

44 

42 

46 

46 

41 

45 

41 

41 

29 

28 

21 

24 

36 

44 

46 

44 

39 

46 

33 

30 

32 

34 

37 

43 

39.5 

HIN 

20 

23 

32 

34 

31 

34 

29 

31 

34 

^' 

32 

" 

3 

-13 

5 

2 

7 

16 

19.1 

DEER   FLAT  DAM 

HAX 

65 

50 

55 

59 

57 

58 

58 

62 

72 

67 

52 

52 

52 

47 

41 

32 

31 

40 

48 

60 

55 

53 

53 

65 

43 

43 

36 

42 

42 

46 

51.2 

HIN 

36 

30 

3 1 

41 

42 

38 

39 

*^ 

43 

34 

20 

41 

30 

22 

16 

6 

21 

35 

35 

29 

26 

26 

29 

24 

17 

15 

13 

13 

18 

27.8 

DEER  POINT 

MAX 

48 

43 

39 

38 

36 

39 

39 

42 

49 

49 

33 

36 

35 

29 

19 

14 

14 

25 

35 

43 

46 

41 

36 

39 

32 

29 

24 

43 

35 

42 

35.7 

HIN 

'* 

30 

35 

24 

30 

39 

24 

22 

28 

16 

1 

2 

7 

24 

34 

37 

34 

30 

23 

16 

20 

14 

20 

29 

33 

23.9 

DIXIE 

HAX 

57 

37 

43 

43 

44 

43 

42 

42 

48 

48 

40 

43 

38 

32 

23 

16 

22 

30 

36 

44 

51 

48 

42 

42 

32 

33 

28 

39 

42 

49 

39.3 

HIN 

13 

20 

29 

33 

27 

28 

34 

29 

^' 

16 

28 

" 

-11 

-22 

29 

32 

24 

10 

26 

26 

-  4 

-12 

-16 

-  7 

4 

25 

19.2 

DRIGGS 

HAX 

55 

53 

54 

52 

52 

40 

40 

43 

40 

37 

35 

40 

43 

45 

45 

50 

45 

30 

32 

32 

40 

45 

47 

47 

43 

46 

47 

45 

45 

48 

43.8 

HIN 

13 

18 

32 

30 

30 

20 

18 

1 2 

1 5 

1 7 

1 5 

1 5 

10 

-  4 

-  7 

10 

25 

2 1 

20 

20 

5 

4 

2 

9 

12 

15 

13.6 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

53 

48 

45 

51 

48 

46 

45 

51 

60 

60 

41 

36 

41 

36 

31 

15 

17 

20 

32 

35 

50 

43 

38 

48 

42 

32 

29 

29 

38 

36 

39.9 

MIN 

24 

25 

32 

37 

32 

25 

32 

30 

32 

29 

19 

1 9 

26 

29 

14 

1 

2 

30 

26 

30 

31 

15 

14 

7 

9 

16 

20 

22.0 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

55 

48 

48 

53 

50 

46 

47 

55 

64 

51 

41 

35 

43 

38 

27 

20 

20 

23 

34 

38 

53 

45 

38 

60 

36 

34 

29 

31 

42 

39 

41.1 

HIN 

17 

21 

27 

33 

25 

21 

26 

26 

30 

19 

16 

" 

" 

" 

6 

4 

22 

28 

26 

2 1 

26 

23 

10 

8 

8 

7 

13 

13 

19.  1 

etK  CITY 

MAX 

64 

54 

45 

45 

40 

45 

46 

47 

52 

60 

46 

44 

48 

35 

33 

29 

25 

30 

38 

36 

39 

60 

62 

36 

32 

30 

33 

37 

41.8 

HIN 

6 

25 

34 

32 

33 

29 

32 

32 

33 

26 

28 

" 

-  7 

-16 

29 

0 

2 

-  2 

4 

10 

16.9 

tlx  RIVER  1  S 

HAX 

54 

53 

46 

48 

46 

50 

51 

4« 

47 

44 

42 

40 

39 

34 

29 

30 

32 

35 

36 

49 

46 

45 

46 

36 

36 

26 

38 

37 

47 

41.7 

HIN 

26 

29 

40 

34 

33 

30 

33 

34 

31 

27 

31 

32 

29 

21 

15 

2 

21 

32 

32 

33 

30 

33 

32 

29 

9 

19 

11 

13 

30 

26.6 

EMHETT  2  E 

MAX 

66 

56 

66 

58 

57 

65 

70 

70 

62 

55 

56 

45 

34 

34 

49 

MIN 

30 

27 

44 

38 

32 

41 

43 

39 

20 

20 

40 

35 

16 

18 

8 

19 

30 

35 

30 

25 

26 

33 

15 

12 

8 

10 

16 

IB 

26.0 

FAIRFIELD  RS 

HAX 

60 

58 

52 

52 

55 

55 

49 

52 

55 

53 

46 

49 

38 

35 

27 

23 

20 

30 

36 

43 

42 

45 

44 

41 

40 

36 

28 

31 

41 

41 

42.9 

HIN 

16 

15 

26 

41 

35 

30 

34 

34 

36 

35 

16 

15 

26 

26 

2 

9 

-12 

0 

16 

18 

17 

16 

19 

26 

10 

7 

7 

11 

10 

12 

18.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1958 


Day 

Of  Month 

8> 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FENN  RS 

MAX 

54 

48 

52 

49 

46 

46 

62 

49 

50 

44 

42 

40 

35 

34 

34 

34 

37 

49 

44 

46 

47 

36 

35 

32 

36 

40 

45 

43,1 

M I N 

31 

40 

34 

42 

41 

42 

40 

40 

42 

42 

36 

30 

20 

17 

28 

33 

33 

34 

36 

39 

31 

26 

21 

20 

1 9 

22 

31 

32,2 

FORT    HALL    INO  AGENCY 

MAX 

58 

58 

55 

56 

55 

55 

69 

62 

46 

46 

39 

32 

23 

23 

28 

43 

56 

55 

54 

52 

53 

48 

35 

33 

38 

46.9 

MIN 

1  5 

44 

37 

36 

40 

35 

38 

36 

20 

23 

30 

20 

10 

-  5 

10 

25 

28 

22 

20 

26 

32 

20 

9 

7 

1  0 

23.4 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

65 

63 

65 

57 

56 

55 

54 

65 

53 

52 

52 

51 

50 

49 

43 

42 

43 

42 

50 

46 

51 

42 

45 

49 

42 

33 

28 

49.4 

26 

28 

20 

38 

37 

38 

36 

37 

36 

33 

22 

22 

23 

21 

20 

16 

6 

1 1 

16 

17 

31 

30 

32 

34 

1  6 

12 

1  0 

24 . 9 

GLENNS  FERRY 

MAX 

67 

56 

63 

64 

64 

64 

58 

54 

67 

45 

36 

44 

65 

53 

MIN 

24 

25 

32 

48 

42 

38 

44 

43 

0 

16 

19 

12 

24 

18 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

62 

53 

58 

58 

59 

62 

51 

56 

63 

53 

47 

50 

47 

39 

32 

29 

25 

31 

40 

66 

56 

53 

52 

53 

39 

41 

30 

40 

46 

51 

47,8 

MIN 

30 

27 

32 

44 

39 

36 

40 

39 

42 

30 

21 

22 

31 

26 

22 

9 

4 

10 

29 

31 

32 

31 

26 

32 

19 

1  8 

14 

1  3 

22 

25 

26*6 

GRACE 

MAX 

56 

55 

55 

60 

46 

47 

47 

46 

61 

57 

40 

39 

40 

39 

30 

20 

15 

21 

33 

46 

44 

41 

39 

41 

39 

34 

33 

30 

39 

40 

40.8 

MIN 

15 

16 

36 

39 

32 

31 

40 

30 

36 

34 

18 

1 9 

30 

29 

19 

0 

-  5 

3 

19 

24 

1  8 

I  5 

16 

30 

15 

10 

1  5 

5 

10 

12 

20.5 

GRAND  VIEW 

MAX 

69 

55 

62 

68 

65 

60 

59 

60 

66 

61 

63 

55 

53 

53 

45 

37 

35 

44 

46 

62 

62 

55 

59 

66 

49 

45 

43 

44 

51 

48 

64.0 

M  I N 

25 

24 

29 

46 

40 

34 

41 

40 

40 

28 

18 

1 1 

38 

30 

21 

20 

8 

19 

30 

27 

32 

23 

30 

36 

18 

21 

1  5 

1  0 

21 

22 

26  .6 

GRANGEVILLE 

MAX 

55 

45 

52 

49 

43 

54 

50 

57 

64 

47 

51 

52 

44 

38 

30 

27 

26 

43 

43 

56 

55 

54 

50 

52 

32 

27 

25 

34 

50 

49 

46.2 

MIN 

32 

33 

35 

37 

33 

37 

33 

36 

36 

28 

25 

33 

26 

25 

14 

7 

3 

20 

31 

32 

37 

34 

40 

26 

1  5 

12 

1 2 

1 1 

21 

32 

26.7 

GRASHERE 

MAX 

60 

55 

61 

57 

60 

63 

56 

65 

70 

63 

41 

45 

43 

48 

29 

20 

26 

42 

50 

69 

55 

67 

69 

57 

45 

46 

48 

47 

55 

66 

51.4 

MIN 

33 

28 

32 

45 

39 

33 

35 

42 

33 

32 

1  8 

20 

32 

27 

1 1 

13 

1  8 

36 

36 

28 

29 

31 

3C 

1 5 

1 7 

29 

GROUSE 

MAX 

54 

48 

52 

48 

64 

52 

48 

56 

59 

48 

42 

39 

42 

39 

28 

20 

27 

26 

46 

48 

65 

48 

47 

48 

43 

35 

32 

33 

41 

46 

43.6 

MIN 

9 

1 1 

17 

37 

20 

22 

28 

20 

23 

34 

10 

9 

20 

24 

1 1 

9 

-  8 

-  1 

14 

17 

1  5 

15 

16 

16 

4 

0 

-  5 

0 

it 

7 

13.2 

HAILEY  AP 

MAX 

59 

53 

51 

53 

58 

50 

62 

58 

60 

54 

46 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

25 

39 

42 

51 

48 

48 

62 

47 

32 

28 

34 

43 

45 

44.  1 

MIN 

25 

27 

26 

33 

25 

30 

34 

30 

34 

26 

20 

17 

21 

27 

12 

11 

-  3 

2 

22 

28 

27 

27 

24 

25 

9 

8 

6 

5 

1  3 

16 

20.  2 

HAMER  NW 

MAX 

56 

50 

53 

57 

52 

44 

51 

58 

66 

54 

43 

37 

45 

42 

36 

22 

23 

29 

33 

40 

50 

47 

42 

50 

48 

36 

33 

33 

43 

37 

43.7 

MIN 

9 

12 

22 

48 

30 

23 

25 

24 

26 

39 

23 

15 

22 

31 

18 

10 

-  1 

-  5 

21 

32 

16 

17 

21 

27 

9 

6 

3 

2 

7 

10 

18.0 

HAZELTON 

MAX 

60 

55 

59 

60 

56 

60 

55 

59 

73 

68 

55 

48 

45 

39 

33 

30 

26 

34 

48 

66 

50 

52 

52 

52 

50 

40 

32 

41 

46 

51 

49.5 

MIN 

20 

23 

32 

47 

39 

35 

40 

37 

43 

38 

24 

20 

28 

31 

24 

16 

6 

1 1 

23 

31 

30 

29 

30 

30 

23 

19 

1  7 

12 

23 

20 

26*8 

HILL  CITY 

MAX 

59 

54 

52 

51 

53 

52 

48 

62 

53 

52 

46 

49 

44 

35 

26 

25 

19 

23 

34 

44 

45 

47 

47 

46 

42 

35 

34 

30 

30 

40 

42.5 

MIN 

1  s 

19 

2  7 

40 

35 

32 

36 

34 

38 

36 

1 6 

1 6 

26 

25 

7 

-15 

3 

19 

22 

17 

1  3 

13 

26 

16 

s 

Q 

1 0 

10 

IS, 9 

HOLL I STER 

MAX 

60 

60 

59 

57 

58 

64 

58 

58 

60 

54 

47 

49 

52 

40 

31 

27 

26 

39 

50 

58 

53 

54 

57 

56 

54 

43 

35 

39 

51 

53 

50.1 

MIN 

31 

29 

29 

44 

38 

32 

40 

33 

32 

36 

22 

19 

29 

29 

18 

14 

-  3 

7 

31 

36 

30 

31 

30 

29 

19 

13 

16 

1  2 

19 

24 

25.7 

HOWE 

MAX 

52 

48 

55 

56 

51 

51 

50 

59 

67 

48 

45 

36 

50 

42 

33 

26 

23 

25 

34 

40 

60 

47 

40 

52 

50 

37 

35 

29 

38 

40 

43.8 

MIN 

13 

1  4 

23 

44 

29 

25 

49 

23 

30 

44 

17 

1  3 

23 

27 

23 

13 

7 

1  7 

24 

18 

17 

16 

30 

25 

u 

12 

1 

8 

12 

20.2 

IDAHO  CITY 

MAX 

61 

58 

49 

51 

49 

50 

48 

49 

52 

50 

48 

47 

41 

35 

33 

30 

27 

30 

35 

60 

53 

50 

43 

51 

42 

37 

36 

38 

46 

48 

44.6 

MIN 

21 

24 

27 

36 

37 

36 

31 

36 

40 

36 

18 

19 

31 

30 

14 

14 

0 

12 

29 

30 

25 

24 

25 

29 

16 

10 

7 

1  0 

1  3 

16 

23.2 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

55 

52 

51 

54 

57 

54 

52 

53 

67 

55 

43 

39 

44 

40 

34 

22 

16 

28 

43 

52 

53 

50 

53 

46 

36 

31 

36 

42 

43 

44.6 

MIN 

11 

44 

37 

33 

38 

43 

43 

41 

27 

21 

25 

31 

17 

9 

2 

26 

29 

24 

23 

33 

17 

12 

7 

1  0 

12 

14 

23.4 

I OAHO  FAL L S   CAA  AP 

56 

53 

52 

57 

54 

53 

51 

54 

67 

51 

47 

35 

44 

37 

28 

27 

17 

30 

42 

53 

54 

50 

46 

62 

34 

38 

29 

37 

42 

45 

44.5 

MIN 

1  7 

19 

33 

36 

26 

29 

36 

38 

40 

32 

28 

22 

30 

27 

13 

2 

2 

7 

29 

28 

25 

24 

25 

32 

19 

13 

8 

1  0 

1  3 

16 

22.8 

IDAHO   FALLS   ^2   NW  WB 

MAX 

54 

48 

54 

57 

54 

46 

61 

58 

67 

46 

43 

37 

44 

41 

31 

22 

22 

2  1 

30 

40 

50 

45 

34 

50 

36 

34 

31 

29 

38 

40 

41.9 

MIN 

7 

4 

22 

36 

24 

22 

23 

18 

24 

34 

18 

9 

21 

20 

14 

9 

-  2 

-  2 

20 

17 

12 

9 

15 

26 

8 

0 

2 

-  2 

2 

6 

13.9 

IDAHO   FALLS   46  W  W8 

MAX 

55 

51 

53 

56 

54 

56 

52 

54 

66 

48 

41 

41 

42 

39 

32 

23 

20 

21 

39 

43 

46 

46 

38 

47 

37 

35 

30 

29 

36 

40 

42.5 

MIN 

10 

1 1 

23 

38 

27 

23 

36 

34 

33 

28 

21 

12 

27 

22 

16 

2 

-  2 

5 

20 

22 

17 

17 

21 

20 

8 

0 

-  2 

5 

3 

8 

16.8 

IRWIN   2  SE 

MAX 

59 

55 

53 

51 

42 

43 

43 

45 

60 

46 

45 

41 

42 

38 

39 

21 

18 

23 

37 

50 

43 

47 

36 

46 

50 

30 

31 

35 

36 

43 

41.5 

MIN 

1  3 

19 

1  7 

35 

27 

30 

29 

3 1 

31 

34 

30 

26 

3 1 

31 

20 

4 

1 

12 

22 

34 

27 

26 

16 

1  7 

12 

12 

12 

7 

16 

18 

21.4 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

50 

54 

61 

45 

44 

39 

39 

43 

56 

50 

36 

35 

33 

35 

29 

17 

16 

1  5 

28 

37 

46 

43 

35 

44 

39 

27 

25 

29 

39 

39 

37,3 

MIN 

12 

10 

9 

29 

3 1 

17 

25 

24 

29 

31 

2 1 

1 2 

24 

27 

g 

3 

-  5 

3 

14 

27 

27 

16 

30 

30 

0 

-  1 

-  3 

-  1 

3 

8 

15.3 

JEROME 

MAX 

62 

55 

60 

60 

57 

61 

55 

59 

70 

60 

48 

52 

51 

40 

34 

31 

28 

33 

42 

54 

57 

53 

52 

52 

50 

41 

35 

40 

47 

51 

49.7 

M  I  N 

25 

28 

31 

45 

38 

36 

41 

39 

42 

40 

23 

22 

3  1 

31 

23 

17 

5 

1  3 

26 

31 

33 

30 

29 

31 

22 

18 

1 5 

1 2 

23 

23 

27.4 

KELLOGG 

MAX 

64 

51 

46 

52 

48 

47 

55 

52 

54 

50 

42 

49 

45 

44 

36 

31 

26 

28 

44 

39 

55 

51 

46 

50 

46 

33 

29 

26 

31 

49 

44.0 

MIN 

33 

33 

40 

40 

37 

38 

34 

39 

36 

39 

35 

38 

35 

33 

27 

14 

9 

1 1 

27 

33 

34 

39 

39 

37 

26 

1  7 

15 

1 6 

17 

20 

29.8 

KOOSK lA 

MAX 

57 

49 

47 

60 

53 

50 

68 

60 

55 

53 

49 

50 

63 

47 

40 

39 

35 

33 

50 

46 

52 

45 

46 

52 

43 

32 

33 

37 

39 

48 

47.0 

MIN 

27 

29 

37 

42 

39 

40 

32 

42 

39 

37 

31 

28 

37 

30 

29 

19 

10 

22 

30 

32 

31 

32 

36 

40 

19 

15 

23 

1  3 

16 

30 

29.6 

KUNA  2  NNE 

MAX 

66 

51 

58 

61 

54 

63 

63 

58 

61 

53 

45 

45 

38 

35 

32 

41 

47 

61 

57 

57 

67 

61 

45 

40 

35 

41 

47 

50 

50.4 

MIN 

30 

32 

42 

35 

35 

41 

43 

40 

16 

22 

35 

34 

18 

16 

6 

1  7 

36 

36 

32 

25 

25 

34 

18 

15 

12 

1 1 

16 

15 

26.5 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

60 

48 

57 

57 

51 

59 

55 

61 

63 

53 

58 

56 

51 

46 

36 

33 

35 

46 

45 

58 

54 

50 

49 

54 

39 

28 

33 

36 

46 

47 

46.4 

MIN 

41 

40 

42 

46 

41 

44 

40 

47 

42 

36 

38 

41 

36 

31 

26 

16 

14 

34 

37 

37 

38 

35 

42 

29 

20 

17 

22 

23 

23 

33 

33.7 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

52 

53 

52 

52 

49 

49 

48 

50 

62 

57 

37 

44 

44 

40 

29 

21 

13 

22 

40 

44 

36 

34 

30 

47 

46 

35 

35 

28 

33 

36 

40.6 

MIN 

17 

IB 

34 

38 

30 

30 

35 

30 

33 

35 

20 

30 

25 

26 

19 

3 

0 

2 

20 

29 

21 

23 

21 

21 

1  8 

8 

1  5 

i* 

10 

10 

20.9 

LOWMAN 

MAX 

56 

47 

51 

44 

46 

49 

42 

49 

50 

42 

36 

36 

33 

36 

23 

27 

36 

48 

44 

42 

39 

46 

36 

31 

29 

34 

36 

41 

40.3 

MIN 

27 

31 

35 

32 

34 

33 

31 

36 

35 

30 

29 

1  4 

11 

-  1 

9 

25 

30 

31 

26 

26 

29 

13 

7 

6 

7 

1 1 

12 

22.5 

MACKAY  RS 

MAX 

55 

52 

48 

47 

51 

61 

48 

51 

60 

54 

46 

41 

41 

39 

30 

20 

29 

29 

32 

46 

55 

55 

47 

51 

46 

33 

31 

31 

39 

44 

43.4 

MIN 

24 

26 

3? 

36 

31 

31 

35 

31 

29 

23 

1  9 

1  7 

2  1 

1  9 

16 

6 

0 

0 

1  3 

1 5 

7 

9 

3 

g 

14 

18.9 

MALAD 

60 

56 

61 

59 

52 

54 

53 

56 

67 

61 

48 

50 

47 

42 

31 

26 

26 

26 

36 

46 

47 

45 

32 

45 

44 

44 

37 

38 

41 

45 

45.9 

MIN 

22 

23 

39 

38 

31 

33 

32 

34 

37 

36 

27 

27 

31 

29 

22 

9 

5 

5 

15 

25 

23 

23 

23 

25 

20 

18 

22 

1  2 

15 

16 

23.9 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

60 

59 

61 

58 

53 

56 

52 

57 

68 

60 

48 

52 

49 

37 

31 

24 

26 

27 

37 

43 

43 

45 

30 

44 

43 

43 

35 

36 

40 

44 

45.4 

MIN 

16 

19 

37 

36 

34 

30 

35 

34 

33 

32 

25 

24 

27 

27 

16 

7 

3 

1 

10 

2 1 

20 

20 

22 

25 

20 

16 

16 

14 

14 

14 

21.7 

MAY  RS 

MAX 

58 

55 

56 

64 

44 

48 

43 

36 

28 

20 

20 

30 

49 

58 

63 

61 

54 

56 

37 

31 

28 

34 

39 

42 

43.1 

MIN 

u 

10 

27 

32 

10 

10 

31 

23 

15 

5 

-10 

1 

19 

25 

28 

1 6 

24 

1  9 

7 

-  2 

-  3 

-  1 

12 

13.0 

MC  CALL 

MAX 

52 

48 

46 

44 

38 

46 

46 

42 

50 

43 

44 

45 

38 

34 

30 

22 

24 

28 

38 

50 

64 

42 

38 

48 

36 

32 

28 

38 

42 

42 

40.3 

MIN 

25 

34 

34 

36 

33 

38 

33 

34 

36 

33 

24 

24 

32 

24 

12 

10 

-  4 

12 

26 

36 

26 

32 

28 

30 

1  3 

6 

7 

1  0 

16 

26 

24,3 

MC  CAMMON 

MAX 

58 

57 

59 

55 

50 

51 

52 

54 

65 

57 

45 

58 

46 

43 

35 

33 

24 

25 

37 

45 

44 

45 

43 

48 

49 

45 

38 

35 

42 

43 

46.0 

MIN 

15 

18 

40 

34 

33 

32 

31 

33 

37 

36 

23 

21 

23 

31 

22 

9 

5 

7 

19 

24 

20 

22 

25 

30 

22 

15 

1  5 

1  0 

15 

19 

22,9 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

63 

62 

59 

65 

54 

59 

54 

63 

62 

60 

60 

53 

48 

46 

39 

37 

37 

42 

48 

60 

57 

53 

53 

60 

46 

36 

34 

41 

43 

46 

51.1 

MIN 

33 

32 

30 

47 

43 

36 

37 

43 

45 

40 

19 

23 

38 

34 

20 

20 

8 

36 

30 

27 

1 7 

1 6 

17 

28.4 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

61 

59 

58 

58 

55 

57 

55 

58 

70 

66 

43 

46 

49 

40 

34 

29 

25 

29 

46 

52 

45 

52 

51 

56 

60 

39 

36 

38 

42 

43 

48.1 

MIN 

27 

26 

34 

45 

37 

36 

42 

38 

42 

38 

26 

23 

33 

3X 

23 

16 

3 

13 

26 

31 

30 

31 

29 

33 

23 

20 

19 

13 

23 

25 

27.9 

MONTPELIER  RS 

MAX 

51 

64 

55 

54 

48 

45 

48 

46 

48 

65 

52 

36 

48 

43 

36 

23 

14 

14 

25 

41 

45 

34 

32 

36 

50 

33 

36 

24 

30 

33 

40.0 

MIN 

12 

14 

20 

33 

28 

26 

30 

27 

31 

37 

13 

15 

23 

28 

16 

0 

-  7 

-  3 

2 

22 

15 

21 

17 

17 

16 

6 

10 

2 

5 

7 

16.2 

<  ref«reDC«  Dot«a  follovlnc  atKtlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  i9:e 


Station 

Day 

Ol  Monib 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

X 

31 

Avei 

MOSCOW  U   Of  I 

MAX 

55 

52 

50 

53 

48 

55 

55 

53 

46 

48 

50 

48 

44 

40 

35 

30 

28 

38 

40 

50 

54 

54 

46 

52 

42 

40 

42 

40 

44 

48 

46.1 

M|N 

J7 

40 

42 

41 

37 

40 

33 

39 

4C 

32 

33 

3T 

17 

14 

20 

" 

30 

38 

31.4 

MOUN  TAIN   HOM  f   1  NE 

MAX 

66 

66 

56 

61 

58 

60 

62 

57 

51 

62 

50 

5C 

51 

47 

36 

37 

29 

33 

36 

46 

59 

56 

57 

57 

58 

43 

41 

36 

41 

49 

50>8 

HIN 

37 

27 

28 

31 

40 

35 

39 

38 

" 

19 

-  3 

26 

^' 

29 

20 

1  5 

1 2 

18 

17 

25.6 

MULL  AN  CAA 

MAX 

51 

43 

48 

44 

46 

49 

47 

50 

45 

41 

44 

41 

36 

34 

26 

21 

30 

37 

37 

46 

60 

42 

44 

45 

33 

23 

21 

39 

45 

49 

40.4 

MIN 

28 

27 

33 

29 

30 

33 

31 

32 

33 

31 

30 

10 

2 

1 

18 

36 

24 

22 

29 

24.0 

NAMPA    2  NW 

MAX 

69 

65 

49 

65 

61 

56 

60 

55 

64 

65 

54 

53 

55 

48 

42 

35 

42 

47 

61 

58 

55 

65 

63 

43 

39 

37 

43 

45 

51.9 

MIN 

30 

31 

29 

33 

39 

37 

38 

38 

42 

43 

20 

8 

26 

1  3 

1  3 

14 

25.8 

NEW  MEAOOWS  RS 

MAX 

62 

61 

49 

50 

49 

48 

48 

43 

52 

46 

47 

46 

38 

24 

28 

34 

39 

43 

49 

40 

45 

37 

36 

32 

46 

43.4 

MIN 

17 

21 

34 

34 

35 

28 

28 

30 

34 

19 

1 9 

2  3 

28 

14 

-  1 

" 

26 

26 

6 

20.2 

52 

43 

47 

49 

42 

52 

49 

52 

60 

46 

46 

46 

45 

37 

31 

36 

38 

48 

50 

49 

49 

5( 

32 

25 

23 

32 

42 

45 

42.4 

MIN 

37 

34 

38 

38 

37 

36 

33 

38 

37 

32 

26 

33 

29 

28 

22 

16 

6 

" 

33 

28.6 

OAKLEV 

62 

59 

60 

57 

56 

63 

57 

70 

76 

61 

44 

50 

50 

40 

30 

27 

27 

36 

49 

57 

66 

52 

68 

5S 

48 

42 

36 

48 

54 

56 

51.4 

MIN 

28 

29 

32 

41 

38 

35 

43 

35 

38 

33 

23 

21 

31 

13 

2 

19 

'* 

^* 

25 

27.3 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

56 

52 

53 

50 

52 

43 

42 

45 

46 

51 

37 

46 

48 

47 

39 

1  7 

17 

31 

38 

45 

40 

38 

42 

52 

40 

30 

30 

30 

36 

47 

41.4 

MIN 

9 

10 

1 1 

26 

25 

27 

24 

27 

-  9 

-  3 

-24 

18 

-10 

-11 

-13 

-14 

2 

1 2 

9.5 

OLA  5  S 

MAX 

64 

53 

56 

61 

53 

55 

54 

54 

57 

61 

56 

51 

50 

45 

39 

39 

32 

40 

58 

54 

50 

48 

50 

52 

46 

40 

39 

38 

47 

46 

49.7 

MIN 

15 

26 

27 

40 

40 

40 

29 

38 

20 

40 

16 

12 

7 

18 

18 

19 

20 

19 

1 9 

16 

1 2 

IC 

1 1 

10 

17 

23.5 

OROF I  NO 

MAX 

67 

60 

48 

60 

60 

60 

58 

67 

57 

55 

51 

50 

50 

47 

43 

36 

36 

36 

43 

42 

53 

53 

61 

49 

41 

32 

33 

38 

41 

46 

48.8 

MIN 

20 

29 

40 

48 

40 

40 

45 

40 

42 

40 

28 

30 

8 

42 

^' 

16 

24 

19 

29 

32.3 

PAL  I S  AOES  DAM 

MAX 

51 

49 

45 

50 

44 

40 

46 

41 

56 

55 

37 

36 

39 

39 

31 

31 

1 4 

22 

36 

42 

39 

36 

41 

4< 

43 

30 

33 

33 

34 

36 

39.1 

MIN 

31 

26 

37 

42 

33 

35 

34 

34 

38 

33 

32 

29 

6 

4 

20 

10 

19 

25.9 

PARMA  EXP  STA 

62 

62 

50 

64 

57 

54 

54 

64 

64 

58 

50 

53 

52 

47 

36 

34 

35 

41 

50 

62 

60 

60 

49 

64 

43 

37 

36 

40 

44 

46 

50.7 

MIN 

20 

32 

20 

44 

42 

39 

36 

41 

40 

41 

1 9 

1 6 

39 

33 

16 

7 

14 

10 

18 

26.3 

PAUL    I  E 

MAX 

64 

61 

57 

60 

56 

55 

60 

51 

60 

69 

41 

47 

49 

48 

38 

28 

26 

26 

40 

47 

56 

51 

54 

5< 

58 

39 

4C 

32 

43 

46 

48.6 

M  I  N 

1  8 

21 

23 

31 

39 

34 

40 

36 

40 

40 

23 

21 

22 

32 

25 

16 

3 

18 

24.4 

PAVETTE 

MAX 

68 

59 

51 

63 

56 

53 

58 

64 

65 

60 

53 

51 

47 

45 

43 

38 

33 

37 

45 

59 

55 

51 

48 

69 

46 

42 

36 

40 

44 

47 

50.6 

MIN 

32 

30 

29 

44 

43 

41 

38 

43 

45 

44 

19 

35 

22 

7 

20 

22 

27.4 

PICABO 

MAX 

58 

52 

55 

56 

56 

55 

56 

59 

62 

60 

59 

46 

39 

36 

30 

21 

20 

28 

37 

44 

42 

46 

45 

41 

46 

36 

35 

34 

41 

43 

44.8 

MIN 

24 

23 

23 

25 

24 

23 

25 

29 

33 

28 

28 

13 

2 1 

28 

12 

10 

-  9 

5 

23 

12 

19.6 

POCATELLO  2 

MAX 

60 

60 

60 

56 

54 

57 

54 

54 

67 

63 

45 

39 

51 

41 

32 

23 

25 

28 

41 

50 

62 

49 

53 

51 

60 

35 

34 

40 

45 

47 

47.5 

MIN 

21 

26 

4 1 

48 

39 

37 

42 

37 

45 

36 

25 

12 

2 

1  5 

26 

37 

20 

27.1 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

58 

55 

56 

58 

55 

56 

50 

57 

68 

52 

44 

41 

45 

40 

28 

21 

34 

43 

53 

60 

61 

51 

63 

36 

35 

29 

37 

43 

43 

45.4 

MIN 

18 

24 

41 

45 

36 

37 

41 

39 

35 

26 

4 

4 

32 

32 

25 

26 

17 

26.1 

PORTHI LL 

MAX 

56 

53 

54 

49 

46 

44 

50 

55 

46 

47 

44 

45 

44 

38 

36 

25 

36 

37 

38 

48 

37 

35 

32 

25 

19 

20 

22 

35 

39.0 

MIN 

35 

40 

44 

36 

35 

35 

28 

35 

35 

32 

36 

27 

29 

4 

-  5 

14 

23 

2 1 

32 

32 

26 

29 

3 

19 

23.9 

POTLATCH 

MAX 

59 

50 

51 

52 

50 

55 

54 

52 

49 

49 

48 

48 

44 

43 

34 

35 

38 

52 

55 

65 

47 

46 

44 

36 

38 

37 

44 

62 

46.0 

M  I  N 

33 

35 

42 

40 

36 

39 

44 

30 

36 

35 

32 

35 

35 

30 

22 

14 

12 

24 

28 

32 

35 

34 

37 

36 

30.1 

PRESTON  2  SE 

MAX 

57 

58 

59 

55 

52 

55 

55 

55 

69 

67 

43 

48 

49 

49 

36 

2 1 

26 

36 

44 

44 

42 

40 

48 

43 

41 

40 

37 

40 

43 

45.9 

MIN 

18 

21 

37 

41 

34 

31 

44 

34 

35 

36 

27 

25 

33 

31 

23 

11 

2 

3 

19 

2 1 

15 

24.7 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

55 

45 

49 

45 

44 

39 

44 

50 

41 

41 

43 

45 

41 

34 

32 

3 1 

26 

33 

41 

46 

43 

41 

38 

36 

31 

27 

24 

25 

27 

37 

38.4 

MIN 

31 

35 

41 

31 

32 

32 

26 

35 

32 

30 

33 

40 

30 

29 

1 6 

3 

3 

1  8 

27 

29 

3 1 

32 

31 

25 

24.4 

RICHFIELD 

MAX 

59 

53 

55 

'56 

56 

59 

51 

56 

62 

55 

61 

47 

45 

40 

34 

28 

23 

27 

37 

50 

51 

51 

47 

49 

43 

38 

36 

36 

44 

45 

46.1 

MIN 

21 

22 

26 

31 

34 

30 

35 

35 

36 

37 

16 

17 

24 

32 

1 9 

15 

0 

5 

25 

27 

28 

26 

25 

27 

1 5 

20 

23.1 

RIGGINS  RS 

MAX 

65 

64 

60 

57 

64 

54 

64 

58 

52 

59 

56 

54 

40 

32 

32 

40 

48 

63 

62 

52 

60 

60 

48 

38 

36 

42 

46 

50 

51.6 

MIN 

55 

52 

41 

44 

38 

44 

46 

42 

38 

30 

40 

33 

28 

24 

15 

28 

37 

37 

40 

37 

23 

20 

22 

36 

40 

35.4 

RUPERT 

MAX 

62 

60 

61 

60 

56 

55 

59 

50 

59 

69 

43 

45 

49 

48 

36 

27 

28 

25 

40 

47 

66 

50 

61 

53 

57 

39 

40 

41 

42 

45 

46.4 

MIN 

2 1 

25 

29 

34 

39 

35 

42 

37 

41 

40 

34 

21 

23 

23 

25 

14 

2 

6 

22 

30 

31 

27 

27 

27 

23 

20 

25.2 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

55 

52 

50 

55 

52 

41 

49 

52 

64 

52 

42 

37 

44 

38 

31 

24 

20 

23 

38 

45 

62 

47 

40 

52 

43 

36 

31 

35 

43 

41 

42.8 

M I  N 

1  5 

18 

33 

32 

31 

22 

34 

32 

30 

33 

31 

19 

26 

32 

17 

9 

5 

1 1 

23 

31 

25 

23 

33 

31 

15 

1 2 

8 

1  3 

16 

22.1 

SAINT  MARIES 

MAX 

65 

51 

49 

53 

48 

55 

55 

55 

52 

50 

42 

41 

43 

39 

34 

30 

30 

33 

38 

40 

46 

42 

47 

46 

36 

31 

30 

38 

36 

47 

43.4 

3^ 

35 

40 

37 

37 

45 

37 

37 

37 

33 

37 

31 

13 

8 

24 

32 

31 

35 

36 

34 

35 

24 

19 

20 

25 

2 1 

34 

31.0 

SAL HON 

MAX 

54 

40 

46 

55 

51 

43 

53 

56 

61 

53 

48 

48 

50 

37 

30 

27 

20 

30 

40 

53 

52 

37 

47 

61 

40 

34 

32 

32 

33 

43 

43.6 

1 8 

35 

28 

35 

1  7 

22 

1 7 

5 

-  3 

4 

29 

28 

26 

25 

31 

26 

18 

9 

5 

6 

10 

20.5 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

53 

47 

51 

47 

49 

51 

48 

52 

47 

43 

43 

46 

44 

37 

31 

26 

28 

33 

41 

46 

50 

47 

44 

35 

29 

23 

21 

23 

26 

43 

40.1 

34 

35 

35 

36 

36 

35 

30 

24 

13 

4 

21 

32 

30 

41 

43 

32 

29 

6 

s 

25 

27.0 

SHOSHONE    1  WNK 

MAX 

60 

56 

57 

57 

58 

60 

56 

56 

62 

60 

45 

45 

46 

41 

34 

30 

24 

30 

39 

52 

52 

50 

48 

60 

44 

38 

34 

38 

45 

48 

47.2 

39 

20 

20 

28 

31 

17 

3 

9 

25 

26 

29 

29 

25 

31 

1  7 

1 7 

22 

25.4 

SPENCER  RS 

MAX 

45 

50 

42 

49 

46 

47 

42 

50 

60 

54 

42 

33 

38 

33 

24 

20 

31 

36 

49 

44 

36 

43 

46 

32 

27 

29 

36 

35 

38.3 

32 

25 

20 

10 

1 

-  4 

5 

1 6 

31 

29 

1  8 

29 

30 

9 

7 

3 

10 

17.5 

STREVELL 

MAX 

58 

54 

56 

55 

53 

55 

55 

56 

69 

69 

49 

49 

51 

45 

30 

22 

16 

22 

30 

43 

46 

38 

40 

36 

43 

40 

30 

33 

37 

41 

44.1 

22 

29 

10 

-  4 

3 

1 9 

24 

26 

27 

25 

30 

23 

1 5 

1 6 

9 

2 1 

22 

24.1 

SUGAR 

MAX 

55 

50 

40 

39 

53 

50 

50 

60 

65 

55 

45 

45 

45 

38 

35 

21 

41 

48 

63 

48 

44 

51 

35 

33 

33 

35 

41 

41 

43.1 

MIN 

18 

" 

4 

1 

7 

7 

29 

23 

21 

23 

29 

15 

1 1 

7 

6 

1 1 

20.4 

SUN  VALLEY 

MAX 

56 

53 

49 

49 

54 

54 

52 

50 

56 

50 

45 

43 

42 

34 

33 

24 

22 

23 

35 

46 

48 

50 

45 

47 

45 

36 

33 

37 

46 

47 

43.6 

6 

-12 

-  4 

19 

1  5 

10 

12 

1 1 

1  5 

-  1 

-  4 

-  7 

-  1 

5 

8 

13.3 

SHAN  FALLS  PH 

MAX 

70 

63 

60 

68 

62 

58 

62 

57 

66 

66 

53 

53 

49 

49 

41 

38 

36 

41 

47 

58 

67 

66 

57 

62 

46 

42 

38 

41 

48 

50 

53.2 

23 

15 

23 

37 

36 

36 

32 

32 

37 

27 

22 

22 

1 9 

23 

23 

32.9 

TETOHIA  EXP  STA 

MAX 

58 

50 

46 

50 

40 

43 

46 

45 

66 

52 

52 

35 

40 

34 

32 

2 1 

1 5 

19 

39 

41 

47 

50 

44 

45 

32 

26 

27 

30 

38 

41 

40.2 

30 

23 

22 

27 

-  7 

-  4 

-  4 

15 

25 

26 

22 

25 

31 

0 

-  1 

1 

1 

9 

13 

16.6 

THREE  CREEK 

MAX 

61 

58 

58 

59 

61 

63 

59 

65 

72 

65 

43 

50 

49 

40 

32 

22 

23 

44 

50 

59 

61 

69 

57 

60 

50 

62 

64 

53 

59 

68 

53.2 

MIN 

" 

30 

" 

^' 

38 

28 

29 

" 

5 

-20 

30 

20 

11 

16.7 

Thin  falls  2  nne 

MAX 

62 

59 

62 

60 

57 

62 

57 

59 

76 

62 

47 

49 

50 

41 

34 

30 

27 

36 

50 

57 

52 

62 

51 

55 

55 

39 

35 

41 

48 

51 

50.6 

HIN 

23 

24 

32 

46 

41 

37 

43 

39 

39 

40 

25 

21 

31 

33 

26 

18 

7 

15 

25 

32 

29 

27 

30 

31 

25 

18 

18 

13 

19 

18 

27.6 

THIN  FALLS  3  SE 

MAX 

66 

62 

56 

62 

58 

58 

63 

53 

62 

75 

45 

45 

49 

52 

38 

30 

28 

51 

53 

57 

33 

41 

47 

49.9 

HIN 

22 

27 

27 

33 

39 

38 

43 

39 

41 

41 

26 

22 

25 

34 

25 

16 

8 

11 

21 

30 

29 

29 

29 

33 

25 

19 

18 

14 

15 

16 

26.6 

WALLACE 

MAX 

52 

45 

50 

49 

43 

50 

51 

52 

49 

48 

46 

46 

43 

35 

30 

28 

29 

38 

39 

49 

52 

45 

46 

44 

32 

34 

25 

30 

46 

48 

42.5 

HIN 

30 

29 

39 

36 

33 

40 

31 

35 

34 

32 

32 

35 

32 

28 

24 

8 

6 

22 

30 

31 

35 

38 

35 

30 

21 

14 

10 

13 

20 

36 

21.0 
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DAILY  TEMPERATURES 

CONTINUED 


Station 

Day 

Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

66 
29 

54 
30 

'•6 
36 

50 
37 

43 
33 

44 

34 

52 
32 

52 
31 

39 
32 

46 
37 

40 
32 

37 
30 

35 
25 

30 
9 

26 
5 

29 

5 

38 
26 

35 
30 

46 

33 

47 
37 

44 

35 

46 
34 

47 
26 

32 
13 

29 
9 

24 
13 

32 
14 

48 
22 

41.3 
26.0 

WAYAN 

MAX 
HIN 

SB 
22 

56 
22 

48 
34 

44 

32 

44 

32 

43 
32 

44 

34 

58 

10 

36 
6 

37 
20 

36 
25 

28 
15 

15 
-  6 

20 
-10 

20 
1 

36 
19 

48 

30 

40 
12 

43 
24 

43 

32 

38 
10 

35 
8 

31 

7 

38 
10 

40 
12 

40 
14 

39.2 
17.2 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

30 

61 
31 

30 

44 

43 

43 

44 

42 

46 

44 

20 

19 

38 

35 

17 

39 
22 

36 
7 

23 

33 

33 

27 

24 

26 

32 

17 

10 

10 

10 

12 

46 

22 

49.2 
27.8 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
HIN 

55 
31 

50 
31 

47 

39 

44 

36 

42 
32 

50 

35 

49 

32 

60 
33 

60 
33 

54 
31 

47 
24 

47 

35 

43 
31 

36 
26 

31 
16 

29 
7 

27 
2 

33 
18 

36 
31 

52 
31 

56 
34 

51 
33 

46 
31 

48 

28 

31 
12 

26 
9 

23 
10 

42 
8 

45 
20 

50 
33 

43.3 
25.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  OAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

1 

1.5 
4 

3 

2 

2.0 
4 

T 

T 

T 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 

4.0 
3 

10. 0 
14 

2.0 
16 

14 

14 

1.0 
15 

2.0 
12 

6 

4 

4 

3 

1.0 
4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

BOISE  KB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SIT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

1.0 

6.0 
12 

9 

7.0 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

3 

BiniLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
1 

T 

CENTERVILLE  ARBADGH  HCU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 
1 

1.5 
3 

T 

3 

3 

3 

0.1 

3 

3.4 

5 

0.5 
6 

5 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

COBALT  BLACKBIRD  VINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1.0 
1 

0.5 
1 

0.5 
1 

1.5 
3 

T 

X 

1.5 
2 

T 

2 

2 

1.0 
2 

8.0 
10 

2.0 
12 

T 
12 

10 

9 

1.0 
10 

8 

8 

g 

T 

6 

Q 

3.0 
g 

Q 

g 

g 

g 

COEim  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 
4 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

DEADWOOD  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
T 

T 

3.4 
1 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

3.1 
4 

T 

4 

4 

4 

1.6 

5 

7.6 
12 

T 

8 

7 

7 

7 

0.3 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

g 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
T 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 

5 

5 

4 

3 

2.0 
4 

3 

2 

2.0 
2 

1 

1 

1 

T 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

2.0 
2 

1 

1.5 
2 

1 

1 

2.6 
3 

2 

1 

1 

OOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

lUILEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

HAllER  4  Mir 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

» 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 
T 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

3 

3 

3 

1 

T 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 
T 

T 

T 

0.5 
1 

T 

IRIIM  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

ISLAND  PARK  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

l.S 
2 

T 

T 

2.5 
2 

2.0 

2 

0.5 

2.0 

4.0 

LEWISTOM  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

1 

1 

T 
T 

T 

LOIHAM 

SNOITFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

1 

1 

0.5 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

HALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

1.0 
1 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

1 

1 

1 

8*e  r«f«r«nc«  aof»  follovlag  Btstlos  Index. 
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CONTINUED   SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


  NOVEMBER  19S8 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

VC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

■1 

I 

HULLAN  CAA 
NEZPfc'RCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

6.8 
1 

1.4 
4 

T 

T 

3 

T 

• 

T 

'2.0 

1  ,  0 

1 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

1 

0.5 
I 

OBSIOIAN  3  SSE 
PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

6 

T 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 
POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

6 

3.1 

1.0 
6 

T 

0.4 
3 

0.2 

6 

T 

T 

3 

0.2 

6 

T 

3 

0.2 

4.0 

10 

3.0 

T 

2 

0.2 

1.0 

8 

4.0 
7 

6 

4 

4 

T 

9.0 
13 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
SANDPOINT  EXP  STA 
SPENCER  RS 
SUN  VALLEY 

StAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

9.5 
9 

4.5 
4 

1.0 

1 

1.5 
8 

0.5 
4 

3.0 
3 

1 

T 

6 
4 
1 
1 

5 
4 
1 
1 

9.0 
13 

7.0 
11 

2.0 
3 

T 

1 

10 
6 

0.5 

3 

3.0 
4 

9 
3 

0.5 
3 

T 

4 

6 

T 

1 
3 

T 

2 

1 

1 

6 
8 

1 

6 
8 

1 

6 
8 

1 

6 
1 

6 
1 

6 
1 

THREE  CREEK 

■  win   r nititii  6  nn£ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
4 

3 

2 

T 

3.0 
3 

T 

0.3 
3 

5.0 
7 

2.0 
1 

6 
1 

3 
I 

T 

T 

VALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.1 
T 

2.5 
3| 

T 

2 

5.0 
3 

1.0 

4| 

T 

1 

T 

T 

0.1 

t| 

t 

T 
T 

S*«  rvleranc*  cotM  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1958 


120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


1        I    105  TH   MERIDIAN   TIME  Z 


-O-  LiSby  1  -NE  BS, 


Colfax  1  NW  I 

-o  I 

PullUD  2  NW-O-  ^ 


-O-Poneroy  |4 


CoroucODla 

 -o- 


Halfway  -Q- 
Ricblaad 


1/2  K 


IDAHO 

5TATUT€  MILES 
10      20       30  40 


STATION  LEGEND 

O     •     O    Precipitation  oi.ly 

<D  Prtcipitoti'on,  storage 

O  -O-   Precipifolion  and  Temperature 

Sj>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage    O  Non-recording 

•  Recording   (1   5oM  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MOfiE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


Adrian  Of  ,^  ^^^'^ 

,    ^1  Idaho  ci 


/^c„.„.V     >  ^  

I  y  MO«THeAST^RN_j\i  »A- 

^       »  C^lmore  Smnal  tjfcb   I  -O-  ^» 

\   \i  VAt^EY    i\     f     I  ©if 

\       \chllly  Barfon  Flatly  |  I      ,  ~\9 


Uebgen  Dan -<>-  | 
I 

West  YelloTOtoBe 


Uackav  RS 


-<>-CllJf8 

1 1  f  alrylai 


PLATNS  |\  -, 

^Ti^JC*^^  Burley  factory         ^  J 


SOUTHWESTEFN  HIGHLANDS 


Three  Creek  f  | 

 J-J  


ISOLINES  ARE  DRAWM  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MOVEHBER  19S8 


-O  "i'  -O-  ."' 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS 
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STATION  INDEX 


STATION 

!     INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0 

i 

SPECW; 

ABERDEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

EXPERIMENT  STATION 

AFTERTHOUGHT  MtNE 

OWYHEE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMERICAN  FALLS  1  SU 

5P 

5P 

U  S  8UR  RECLAMATION 

ANDERSON  DAM 

02B2 

ELMORE 

2 

43 

21 

115  28 

3882 

&P 

6P 

H 

U  5  euR  RECLAMATION 

0375 

BUTTE 

6 

43 

40 

113  20 

5300 

JOHN  C  TOOMBS 

ARROWROCK  DAM 

U  S  BUR  RECLAMATION 

A5HT0N  1  S 

FREMONT 

GUST  STEINMANN 

ATLANTA  2 

ELMORE 

5585 

5P 

5P 

MRS  FLORENCE  MALS 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

2 

43 

45 

115  I* 

7590 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

AVERY  RANCER  STAT lOH 

0S25 

SHOSHONE 

10 

47 

15 

115  48 

2492 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

BLAINE 

NELSON  BENNETT 

8AVVIEW  HOOEL  8ASIN 

KOOTENAI 

7a 

BENTON  DAM 

BONNER 

U  S  FOREST  SERVICE 

QIC  CREEK   1  S 

0835 

VALLEY 

n 

45 

06 

115  20 

5686 

6P 

6P 

:  H 

NAPIER  EDWARDS 

BLACKFOOT  !  SSW 

0915 

a  INGHAM 

12 

43 

11 

UZ  23 

4495 

lOA 

lOA 

TOM  THOMPSON 

BLACPCFOOT  DAM 

CARIBOU 

FORT  HALL  IR  PROJ 

BLISS 

GOODING 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

VAR 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE  LUCKV  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43 

32 

116  04 

2833 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

eOlsE  WB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43 

34 

116  13 

Z842 

MID 

MID 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

80NNERS  FERRT  1  3W 

BOUNDARY 

5P 

ARLO  T  GRUNERUD 

BUML 

TWIN  FALLS 

5P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

124'. 

CLEARWATER 

3 

46 

38 

115  30 

2285 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  Z  ENE 

1272 

SHOSHONE 

32 

115  48 

4093 

MONTANA  POWER  CO 

BURLEf 

1286 

CASSIA 

12 

42 

32 

113  47 

4180 

8A 

8A 

FRANK  0  REDFIELO 

burlev  factory 

CASSIA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

euHLEY  CAA  AIRPORT 

CASSIA 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

CABINET  GORGE 

1363 

B  ONN  E  R 

9 

48 

05 

116  04 

2257 

5P 

5P 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43 

39 

116  41 

2372 

H 

HAROLD  M  TUCKER 

CAMBRIDGE 

lAOe 

UASHINCON 

12 

44 

34 

116  41 

2650 

6P 

6P 

STUART  OOPF 

CASCADE  1  NW 

VALLEY 

32 

4860 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CATUSE  CREEK 

CLEARWATER 

3 

3714 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTERVI LLE  ARBAUGH  RCH 

1636 

2 

43 

58 

115  51 

4300 

6P 

MISS  XINIA   1  ARBAUGH 

CHALL IS 

1663 

CUSTER 

11 

30 

114  14 

5171 

5P 

5P 

US  FOREST  SERVICE 

CHILLV  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

44 

00 

1  13  60 

6140 

5P 

5P 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKiA  Ranger  station 

SHOSHONE 

00 

U6  15 

2800 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLIFFS 

OWYHEE 

40 

5197 

ARTHUR  J  WHITBY 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

11 

07 

114  21 

6B10 

8A 

SA 

CALERA  MINING  CO 

COEUR  D  ALENE  RS 

1956 

KOOTENAI 

47 

41 

116  45 

2158 

3P 

3P 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

2071 

CARIBOU 

12 

42 

43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONWOOD 

IDAHO 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  WSW 

SA8I  FREI 

21B7 

12 

116  26 

2930 

5P 

5P 

FRED  M  NOLL 

DEADWOOO  DAM 

2385 

VALLEY 

8 

44 

19 

115  36 

5375 

4P 

:  H 

CLIFFORD  5  CODE 

DEAOWOOO  SUMMIT 

239S 

VALLEY 

U 

44 

32 

115  34 

7000 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

241.  (• 

CANYON 

43 

35 

116  45 

2510 

CARL  PADOUR 

DEER  POINT 

2A51 

12 

43 

45 

116  06 

7150 

SP 

5P 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

45 

33 

115  28 

5610 

5P 

5P 

MRS  ZILPHA  L  WENZEL 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43 

44 

111  07 

6097 

9A 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

CLARK 

U  S  FOREST  SERVICE 

DU80IS  CAA  AIRPORT 

2717 

10 

112  13 

5122 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2875 

3 

45 

115  26 

3975 

8A 

BA 

MRS  LORA  B  VILAS 

ELK  RIVER  1  S 

2692 

CLEARWATER 

3 

46 

47 

lib  10 

MRS  EVA  E  HUBBARD 

EMMET T  2  E 

29<.2 

GEM 

2 

43 

52 

116  26 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FAIRYLAWN 

3113 

OWYHEE 

13 

42 

33 

116  56 

8P 

BP 

TEX  PAYNE 

FENN  RANGER  STATION 

31<>3 

3 

06 

115  33 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  HALL    INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43 

112  26 

4460 

5P 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GARDEN  VALLEY  RS 

3<.48 

BOISE 

8 

44 

04 

115  55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE   SUMMIT  RANCH 

CUSTER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42 

57 

115  18 

2569 

E  D  STONE 

GOODI NG 

3677 

GOODING 

12 

42 

57 

3569 

US  SOIL  CON  SERV 1 CE 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3662 

GOODING 

12 

42 

55 

114  46 

3696 

MID 

MID 

'  H 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

12 

42 

35 

111  44 

5400 

5P 

5P 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW 

OWYHEE 

5P 

5P 

MISS    LINDA  BEAMAN 

GRANGEVILLE 

IDAHO 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

GPASMERE 

3809 

12 

42 

23 

115  53 

5126 

5P 

5P 

GEORGE  F  THOMPSON 

GROUSE 

3882 

CUSTEO 

43 

42 

113  37 

6100 

5P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

HAILEY  AIRPORT 

39*2 

BLAINE 

12 

43 

31 

114  18 

5322 

6P 

&P 

LAURENCE  JOHNSON 

HAMER  <•  NW 

JEFFERSON 

5P 

U  5  F  ♦  W  L  SERVICE 

HAZELTON 

JEROME 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

5P 

5P 

CARROLL  M  DAMMEN 

HOLLI STER 

4295 

tw^nNalls 

12 

42 

21 

114  35 

4550 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOWE 

'.36<. 

BUTTE 

43 

47 

113  00 

4820 

5P 

5P 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

BOISE 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY   n  SW 

BOISE 

MRS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  Z  E5E 

BONNEVILLE 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVl LLE 

12 

43 

21 

111  47 

5712 

5P 

GEORGE  W  MEYERS 

>IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43 

31 

112  04 

4730 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDAHO  FALLS  k2  NW  WB 

8UTTE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  '•6  W  WB 

BUTTE 

< 

43 

32 

112  57 

4933 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VADA 

447' 

VAfi 

IRWIN  2  SE 

4S88 

BONNEVILLE 

i: 

111  18 

5300 

MRS  MARY  J  FLEMING 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

25 

111  24 

6300 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

4612 

03 

J15  27 

7050 

VAK 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42 

114  31 

3785 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

4793 

3 

14 

116  02 

1212 

EWART  L  BRUGH 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47 

32 

1  16  06 

2305 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

KETCHUM  IT  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43 

37 

8421 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KOOSKIA 

5011 

3 

09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43 

31 

116  24 

2685 

6P 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

11 

41 

113  22 

6U5 

DONALD  B  NOBLE 

LEwISTON  MB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

23 

117  01 

1413 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42 

07 

111  18 

5926 

5P 

5P 

5P 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

lolo  pass 

5356 

IDAHO 

38 

114  33 

5700 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN 

5414 

BOISE 

05 

115  38 

3794 

5P 

5P 

H  S 

JAMES   0  CHAPMAN 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43 

55 

113  37 

5897 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

t      1  BEAR,     2  BOISE.     3  CLEARWATER,    *  COEUH  O'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOS' 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  tj 

H 

3 

U 
2 

§ 

Z 

s 

< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

SPECIAL 

JUNIUS  L  CROwTHER 

MALAD  CAA  AIRPORT 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

4476 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY   RANGER  STATION 

5685 

LEMHI 

11 

44  36 

113  65 

5066 

6P 

6P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

6708 

8 

U  S  FOREST  SERV  ICE 

HC  CAMMON 

8ANN0CK 

R  F  L I NDENSCHMI TT 

MERIDIAN  1  W 

ADA 

43  37 

116  25 

2620 

JAMES  W  DOSS 

MINIDOKA  DAM 

6P 

6P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6063 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

6943 

6A 

eA 

U  S  FOREST   SERv 1 CE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

2 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

MOSCOW  V  OF  I 

LATAH 

46  44 

117  00 

2626 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTA I N  HOME  1  NE 

7A 

7A 

R  B  GOWEN 

MULLAN  CAA 

6235 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  46 

3686 

MID 

MID 

H 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

NAMPA  2  NW 

6300 

2 

43  37 

116  35 

2470 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

116  17 

3670 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEZPEfiCE  2  E 

LEWIS 

46  15 

116  12 

3260 

JOHN  KOEPL 

NE2  PERCE  PASS 

6430 

114  30 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

CASSIA 

12 

42  16 

113  53 

4600 

6P 

6P 

H 

HERBERT  J  HAROY 

OBSIDIAN  3  SSE 

6553 

CUSTER 

11 

44  02 

114  60 

6870 

ALFRED  A  BROOKS 

GEM 

44  07 

116  17 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  iu  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  followlne  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Tabl 
include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  1 
local  standard  time. 

Snow  .on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J.  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  Issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    Ho  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

BS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Tearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  "Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
■ent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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3 

31  + 

2 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

38. 8M 

26. 5M 

32. 7M 

7.0 

49 

3 

12 

993 

0 

1 

29 

0 

3,29 

.02 

.85 

1 1 

0 

GROUSE 

40.8 

8.4 

24.6 

56 

3 

-10 

1246 

0 

2 

31 

7 

,37 

.56 

.20 

25 

3.0 

2 

27 

2 

0 

0 

HA  I L  E Y  AP 

41.3 

19.6 

6.2 

58 

3 

5 

1063 

0 

2 

31 

0 

,47 

1.61 

.20 

25 

1 

0 

0 

HILL  CITY 

41.1 

23.0 

32  al 

11,9 

52 

2 

-  3 

1015 

0 

2 

27 

1 

1,13 

1,13 

.41 

1 2 

it 

0 

0 

I  r\  A  Lir>   /"  T  T  V 
i  UAnU   t,  1  1  T 

41  .2 

24.9 

6.9 

50 

2 

1  3 

1  i 
:  * 

985 

0 

0 

28 

0 

2,59 

,67 

.85 

1 1 

6 

I 

0 

AM 

3  7.9 

29.3 

4,4 

55 

3 

18 

964 

0 

5 

21 

0 

5,93 

2,29 

.88 

11.9 

9 

8 

13 

5 

0 

LUWnAIV 

37. 8M 

23.6M 

30  7M 

6,  1 

46 

3 

8 

7 

1054 

0 

2 

29 

0 

D  3.85 

.  48 

5 

30  + 

35.5 

24,3 

29*Q 

8.0 

42 

1  6+ 

1  2 

14 

1085 

0 

8 

29 

0 

2.89 

- 

.71 

94 

11 

14.0 

7 

30 

8 

2 

0 

MULLAN  CAA 

38.3 

25,6 

32.0 

50 

3  + 

1 1 

5 

1015 

0 

4 

28 

0 

5.58 

.64 

7 

34.9 

1 0 

10  + 

15 

5 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

AM 

38.0 

22,0 

30.0 

8.  1 

49 

4 

10 

6  + 

1076 

0 

2 

31 

0 

2.24 

- 

.90 

.59 

7 

1 

0 

OBSIDIAN  3  SSE 

40.1 

14.  3 

27.2 

11,2 

56 

4 

-14 

29 

1165 

0 

4 

31 

4 

1.59 

.33 

.50 

11 

7 

31  + 

-5 

1 

0 

PIERCE  RS 

AM 

35.2 

25.8 

30.5 

3,2 

39 

8  + 

15 

14 

1060 

0 

1 

31 

0 

6.52 

)  .39 

1.00 

11 

12,0 

9 

31  + 

1 3 

4 

1 

SUN  VALLEY 

40  .6 

12.3 

26.5 

5,5 

50 

20  + 

-  9 

29 

1187 

0 

3 

31 

3 

.64 

..75 

.20 

27 

8,0 

6 

29  + 

3 

0 

0 

WALLACE 

38.2 

28.7 

33.5 

4,  3 

53 

3 

17 

5 

972 

0 

7 

25 

0 

5.92 

.18 

.94 

2  7 

9,0 

8 

g 

17 

3 

0 

WALL  Act    W  UUU  LAf^L*  rAKF. 

AM 

37.7 

26.6 

32.2 

3.1 

53 

3 

13 

1005 

0 

4 

25 

0 

5.48 

,  49 

1.05 

13,4 

1 5 

4 

1 

D I V I S ION 

30.  5 

6.3 

3 . 49 

.  67 

12.9 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

47.3 

28.8 

38.1 

54 

3 

21 

4 

827 

0 

0 

26 

0 

1.65 

.64 

1 2 

0 

^ 

1 

0 

44.1 

29.1 

36,6 

5.6 

53 

21 

19 

5 

870 

0 

0 

26 

0 

1.28 

- 

,01 

.72 

1 1 

' 

T 

30  + 

30 

1 

Q 

43.9 

27.0 

35,5 

5.  1 

51 

26 

15 

5 

909 

0 

0 

25 

0 

1  .44 

,30 

.51 

1  2 

1 

0 

CAMBR I DGE 

42.0 

27.3 

34,  7 

8.7 

52 

4 

16 

14 

932 

0 

0 

28 

0 

2.09 

- 

.69 

.72 

25 

1,5 

ff 

2 

0 

mi  INT  T  1 

37.2 

27.1 

32.2 

4.6 

47 

3 

15 

1 4 

1010 

0 

5 

27 

0 

2.42 

1.47 

.76 

25 

7 

1 

0 

DEER  Flat  dam 

43.2 

28.4 

35.8 

5.1 

50 

27 

16 

5 

898 

0 

0 

23 

0 

1.26 

.26 

.45 

1 1 

0 

3 

0 

0 

EMMETT   2  E 

45.3 

25.7 

36.0 

4.4 

53 

25 

13 

5 

890 

0 

0 

28 

0 

1.72 

.33 

.57 

1 1 

5 

1 

0 

glenns  ferry 

47. 6M 

28. OM 

37  .  8M 

7.0 

57 

20 

14 

5 

837 

0 

0 

0 

.78 

.21 

.33 

1 2 

0 

0 

GRAND  VIEW 

47  .6M 

24.  IM 

5,  1 

54 

25 

1 

1 

897 

0 

0 

25 

0 

.65 

,08 

.23 

12 

3 

0 

0 

KUNA   2  NNE 

44  .7M 

27.2 

36, OM 

5,  7 

50 

26  + 

1 1 

5 

888 

0 

0 

24 

0 

1,00 

,11 

.46 

12 

0 

3 

0 

0 

MER I D I  AN  1  W 

44. 2M 

27. 7M 

36  .  OM 

5.4 

50 

25  + 

14 

5 

892 

0 

0 

24 

0 

1,43 

,09 

.56 

12 

,0 

0 

5 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

AM 

2  7  .  1 M 

35. 5M 

6.9 

55 

1 6 

5 

0 

0 

25 

0 

,28 

.39 

12 

2 

0 

NAMPA   2  NW 

AM 

44.3 

26.5 

35.4 

52 

8 

14 

5 

907 

Q 

0 

27 

1,21 

.58 

12 

3 

1 

0 

OLA   5  S 

43.5 

24.5 

34.1 

51 

4 

13 

5 

954 

0 

0 

29 

0 

1,91 

.79 

11 

^ 

2 

0 

PARMA  EXP  STA 

44.1 

27,6 

35.9 

5.  3 

54 

3 

13 

5 

897 

0 

0 

22 

0 

1  .48 

,48 

.42 

11 

0 

0 

PAYETTE 

44.0 

20.4 

35.2 

6,  1 

53 

3 

12 

5 

889 

0 

0 

23 

0 

1.08 

,  37 

•  34 

1 1 

T 

0 

3 

0 

0 

SWAN   FALLS  PH 

46.4 

31.6 

39.0 

3,4 

52 

27+ 

22 

5 

798 

0 

0 

17 

0 

.35 

.33 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

WtlbtK     /  bt 

42.8 

28.0 

35.4 

5,8 

52 

12 

12 

5 

909 

0 

0 

22 

0 

.85 

I 

.75 

.32 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

35.9 

1.30 

.32 

.3 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

48.1 

25.7 

37.4 

58 

18 

14 

13 

848 

0 

0 

28 

0 

,63 

.28 

9 

2 

0 

0 

HOLLISTER 

48.3M 

28. 2M 

38. 3M 

9,3 

64 

3 

18 

29  + 

822 

0 

0 

29 

0 

1,58 

,79 

.52 

9 

5 

1 

0 

THREE  CREEK 

49.6 

20.1 

34.9 

54 

3 

10 

24  + 

925 

0 

0 

30 

0 

,81 

,10 

.28 

22 

3,9 

2 

23  + 

3 

0 

0 

DIVISION 

36.9 

7.6 

1.01 

.14 

3.9 

See  Reference  Notes  Following  Sfalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 

:0NTINU£D   DECEMBER  1958 


Station 

Tempoiatufe 

Piecipitatiofi 

o  E 

<  S 

•  E 

2  1 

<  s 

1  1  1 
a  ^ 

jj 
0. 
X 

1 
o 

< 
-t 

1 
a 

Q 
g 

No  o 

5 

3 
£ 

J  J 

II 

a 

i 
: 

o 

• 

a 

Snow,  SU«i 

* 

t  7 

S  i 

^  o 

3  s 

• 

o 

1 

s 
- 

s 

B 

3 

s 
s 

o 

s  . 

3  , 

hi 

J  , 

hi 

CENTRAL  PLAINS 

lISS 

A6.3 

27.9 

37.1 

7.0 

60 

3 

15 

5 

858 

0 

0 

24 

0 

.44 

_ 

•  55 

.28 

12 

T 

0 

2 

0 

0 

AM 

47.5 

30,5 

39.0 

9.4 

60 

3 

20 

14 

799 

0 

0 

22 

0 

D 

.25 

•  56 

0 

0 

URLEY 

47.9 

28.2 

38.1 

8.8 

63 

4 

19 

14 

829 

0 

0 

24 

0 

.78 

•  1 4 

.13 

22  + 

1.0 

1 

25 

5 

0 

0 

URLEY   CAA  A? 

46.2 

26.5 

36.4 

5.3 

61 

3 

1  7 

14  + 

883 

0 

1 

27 

0 

.94 

.10 

.31 

22 

T 

0 

4 

0 

0 

000 ING  CAA  AP 

44.1 

27.8 

36.0 

9.1 

57 

3 

20 

14 

892 

0 

1 

27 

0 

.63 

- 

.39 

.20 

25  + 

2.0 

1 

26 

2 

0 

0 

lAZELTON 

45.6 

28.1 

36.9 

7.8 

59 

3 

19 

14 

866 

0 

0 

29 

0 

.67 

.49 

.14 

22 

.5 

T 

25  + 

3 

0 

0 

EROME 

46.0 

28.2 

37.1 

7.3 

60 

3 

19 

13  + 

858 

0 

0 

27 

0 

.67 

_ 

.25 

.15 

12 

2.0 

1 

8 

4 

0 

0 

INIOOKA  DAM 

58 

3 

21 

29+ 

894 

0 

1 

29 

0 

.52 

.17 

22 

1.0 

T 

8 

2 

0 

0 

46.0 

26.4 

36.2 

3.9 

59 

4 

17 

14 

884 

0 

1 

27 

0 

.80 

.27 

.17 

12 

1.4 

1 

25 

4 

0 

ICABO 

32.1 

55 

3 

11 

30 

.1013 

0 

2 

31 

0 

D 

.61 

.22 

12 

2.0 

0 

0 

ICHFIELD 

AM 

42.3 

24.3 

33.3 

8.6 

57 

3 

1  3 

29+ 

977 

0 

.69 

.  50 

.31 

12 

2.0 

2 

25 

2 

0 

0 

UPERT 

4  5.6 

26.8 

36.2 

8.5 

58 

4 

1  7 

14 

882 

0 

1 

27 

0 

.70 

.27 

•  1  7 

12 

4 

0 

0 

HOSHONE   1  WNW 

43. 4M 

24. 9M 

34. 2M 

7.7 

58 

3 

15 

5 

954 

0 

0 

28 

0 

.53 

.  60 

0 

0 

WIN  FALLS  2  NNE 

46.3 

28.6 

37.5 

8.4 

58 

3 

19 

14+ 

845 

0 

0 

26 

0 

.  77 

- 

•  13 

.18 

12 

T 

T 

8 

5 

0 

0 

WIN  FALLS  3  SE 

AM 

46.6 

27.5 

37.1 

6.  8 

61 

4 

18 

14 

858 

0 

0 

2  5 

0 

.99 

.24 

.19 

12 

4 

0 

0 

DIVISION 

36.2 

6.6 

.67 

.41 

1.1 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

HILLY  BARTON  FLAT 

39  .8 

15.3 

7.3 

55 

2 

-  1 

29 

1152 

0 

4 

30 

1 

.34 

.07 

.19 

12 

3.3 

2 

0 

0 

ACKAY  RS 

37.8 

18.1 

28.0 

7.6 

47 

3 

6 

29 

1140 

0 

5 

31 

0 

.44 

•  27 

.10 

27+ 

2 

0 

0 

AY  RS 

37.6 

17.2 

27.4 

5.6 

52 

3 

6 

29 

1160 

0 

6 

31 

0 

.85 

.44 

.51 

11 

3 

1 

0 

ALMON 

36.6 

17.5 

27.1 

6.6 

64 

3 

6 

15 

1164 

0 

7 

31 

0 

.90 

.25 

.52 

11 

3 

31  + 

1 

1 

0 

DIVISION 

27.5 

6.3 

.63 

- 

.11 

3.3 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

BERDEEN  EXP  STA 

42.7 

24.4 

33.6 

9.  3 

59 

3 

1  3 

1 

968 

0 

1 

27 

0 

.45 

_ 

.23 

.31 

12 

0 

1 

0 

0 

MERICAN  FALLS  1  SW 

42.8 

28.4 

35.6 

9.0 

56 

3 

19 

29 

903 

0 

2 

24 

0 

.68 

.42 

.37 

12 

2 

0 

0 

RCO  3  NW 

38.9 

13.5 

26.2 

6.  2 

55 

3 

-  7 

29 

1195 

0 

3 

31 

2 

.30 

_ 

.64 

.10 

12 

1 

0 

0 

SHTON   1  S 

36.9 

19.5 

28.2 

7.6 

48 

1 

-  2 

29 

1131 

1.10 

_ 

.  54 

.39 

22 

6.9 

4 

31 

4 

0 

0 

RATERS  OF  T'^E  MOON 

38.2 

18.7 

28.5 

52 

3 

4 

29 

1126 

0 

6 

31 

0 

.24 

.13 

25 

3.6 

4 

27 

1 

0 

0 

UBOIS  EXP  STA 

34.6 

17.6 

26.1 

4.  1 

44 

20+ 

2 

29 

1 197 

1  4 

.44 

.  46 

.17 

12 

2.6 

2 

31  + 

2 

0 

0 

UBOIS  CAA  AP 

36.4 

16.1 

26.3 

2.5 

46 

3 

5 

5 

1193 

0 

7 

31 

0 

.43 

- 

.21 

.26 

11 

3.7 

2 

31  + 

1 

0 

0 

ORT  HALL    IND  AGENCY 

44.  CM 

23. 7M 

33. 9M 

8.7 

59 

3 

8 

1 

952 

28 

.95 

.22 

.56 

12 

2.0 

2 

9 

1 

0 

AMER  4  NW 

37.9 

14.4 

26.2 

6.7 

52 

2 

5 

29  + 

1199 

0 

4 

31 

0 

.36 

- 

.26 

.23 

12 

2.0 

2 

30  + 

2 

0 

0 

OWE 

37.5 

14.  7 

26.1 

48 

3 

1 

29 

1195 

0 

5 

31 

0 

.21 

.39 

.12 

12 

T 

0 

1 

0 

0 

DAHO  FALLS  2  ESE 

38. 3M 

22. 9M 

30.  6M 

54 

3 

9 

26 

1054 

0 

5 

30 

0 

.26 

.13 

25 

1 

0 

0 

DAHO  FALLS  CAA  AP 

38.1 

21.8 

30.0 

6.8 

54 

3 

9 

2A 

1060 

0 

5 

30 

0 

.62 

.  44 

.  35 

11 

3^2 

2 

29  + 

3 

0 

0 

DAHO  FALLS  liZ  NW  WB  R 

34.8 

9.4 

22.1 

4.3 

46 

3 

-  3 

14 

1321 

0 

8 

31 

4 

.32 

_ 

.29 

.16 

11 

1 

0 

0 

DAHO  FALLS  46  W  WB  R 

37.0 

12.7 

24*9 

4.6 

55 

3 

0 

5 

1239 

0 

8 

31 

1 

.23 

.52 

.15 

11 

•  7 

T 

31  + 

1 

0 

0 

OCATELLO  WB  AP  //R 

42.5 

26.5 

34.5 

7.  7 

56 

3 

15 

29 

937 

0 

2 

25 

0 

1.09 

_ 

.05 

.56 

11 

2^2 

1 

31  + 

3 

1 

0 

AINT  ANTHONY 

36.7 

19.  r 

27.9 

47 

21 

7 

29 

1142 

0 

5 

31 

0 

.92 

.53 

.24 

25 

4 

25 

4 

0 

0 

UGAR 

AM 

36.9 

17.3 

27.  1 

6.9 

46 

22  + 

6 

29 

1165 

0 

6 

31 

0 

1.03 

_ 

.07 

.37 

12 

4 

26 

3 

0 

0 

DIVISION 

28.7 

5.0 

.57 

_ 

.43 

2.7 

■ASTERN  HIGHLANDS 

ONDA 

AH 

38.3 

19.0 

28.7 

48 

21  + 

-  3 

29 

1119 

0 

4 

30 

1 

1.17 

.62 

.60 

12 

4.9 

3 

1 

0 

RICGS 

AM 

37.0 

17.9 

27.5 

8.1 

49 

3 

-  7 

31 

1156 

0 

3 

31 

2 

.60 

.81 

.20 

10 

3 

0 

0 

RACE 

39.4 

22.9 

31.2 

8.4 

50 

19 

1 

29 

1043 

0 

3 

29 

0 

1.12 

.05 

.60 

12 

3 

1 

0 

RWIN  2  SE 

38.3 

21.6 

30.0 

9.2 

50 

2 

0 

29 

1082 

0 

6 

29 

1 

1.55 

.30 

.41 

11 

9.5 

6 

0 

0 

SLANO  PARK  DAM 

31.9 

11.4 

21.7 

2.2 

44 

1 

-  6 

6 

1336 

1.67 

_ 

1.25 

.29 

11 

16.5 

16 

30 

7 

0 

0 

IFTON  PUMPING  STA 

38.6 

19.0 

28.8 

6.0 

51 

3 

-  2 

29 

1116 

0 

5 

29 

2 

•  77 

.12 

.22 

8 

6.2 

5 

9 

2 

0 

0 

ALAD 

42.9 

26.1 

34.5 

9.  1 

54 

19 

10 

29 

939 

0 

2 

25 

0 

1.27 

.12 

3.2 

0 

ALAD  CAA  AP 

41  .4 

22.6 

32.0 

51 

19 

1 

29 

1016 

0 

3 

25 

0 

1.02 

.47 

11 

2.0 

1 

31  + 

4 

0 

0 

C  CAMMON 

42.5 

26.0 

34.3 

50 

17  + 

6 

29 

947 

0 

1 

26 

0 

1.72 

.  56 

12 

3 

26 

5 

1 

0 

ONTPELIER  RS 

AH 

38.4 

17.4 

27.9 

S.B 

51 

19 

-  3 

29 

1142 

0 

4 

28 

2 

1.12 

.04 

.56 

12 

4 

9 

3 

1 

0 

AKLEY 

9.  3 

62 

18  + 

19 

29 

792 

0 

0 

24 

0 

1.07 

.42 

.41 

9 

1.5 

1 

8 

3 

0 

0 

ALISAOES  DAM 

33.9 

24.0 

29.0 

48 

3 

10 

29 

nil 

0 

11 

28 

0 

2.09 

.82 

12 

6.5 

4 

31  + 

5 

1 

0 

OCATELLO  2 

43.8 

27.9 

35.9 

59 

3 

17 

29 

895 

0 

2 

24 

0 

1.10 

.51 

12 

1.8 

1 

31  + 

4 

1 

0 

RESTON  2  SE 

42  .9 

26.0 

34.  5 

8.6 

53 

20 

14 

27 

939 

0 

3 

24 

0 

•  79 

.82 

.16 

11  + 

3.1 

2 

25 

3 

0 

0 

PENCER  RS 

35.8 

10.8 

23.3 

5.3 

50 

19 

-  4 

29 

1284 

-0 

1  1 

31 

3 

.65 

1  .03 

.22 

12 

3.7 

3 

0 

0 

TREVELL 

40.3 

24.3 

32.3 

50 

19+ 

7 

29 

1008 

0 

2 

29 

0 

1.04 

.41 

11 

.2 

4 

0 

0 

ETONIA  EXP  STA 

34.3 

16.6 

25.5 

46 

3 

-  1 

29 

1221 

0 

10 

31 

1 

•  86 

0 

AYAN 

36.7 

20.6 

28.7 

48 

20 

9 

30 

1119 

0 

8 

30 

0 

1.41 

.30 

12 

4 

2  + 

7 

0 

0 

DIVISION 

30.3 

6.9 

1.17 

.41 

4.9 

MOWTHLY  BXTREMES 

Highest  Temperature  64°  on  the  3(1  at  Hoi  lister  and  Three  Creek. 
Lowest  Temperature  -14°  on  the  29th  at  Obsidian  3  SSE. 
Greatest  Total  Precipitation  7.33  Inches  at  Burke  2  ENS. 
Least  Total  Precipitation  0.21  Inch  at  Howe. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.48  inches  on  the  lltb  at  Atlanta  2, 

Greatest  Total  Snowfall  39. S  inches  at  Burke  2  ENE. 

Deepest  Snow  on  Ground  37  inches  on  the  28th  at  Burke  2  ENE. 
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ABERDEEN  EJtP  STA 
AMERICAN  FALLS   1  $W 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NH 
ARROWROCK  0AM 

ASHTON  1  S 
ATLANTA  2 
AVERT  RS 

BATVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  5 

BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 
BOISE  MB  AP  / 
aOfWERS  FERRY  1  SW 
BUHL 

BUftKE  2  ENE 
BURLEY 

eURLEY  CAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 

COEUR  D  ALENE  RS 
CON  DA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON 

DEAOWOOO  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EWIETT  2  E 

FAIRFIELD  RS 
FEIW  RS 

FORT  HALL   1  NO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 

GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
GRASMERE 

GROUSE 
HAUEY  AP 
HAMER  4  NW 
HAZEL TON 
MILL  CITY 

HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CI TY 
IDAHO  CITY   11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 


IDAHO  FALLS  16  SE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS  42  NW  i 

IDAHO  FALLS  46 
IRWIN  2  SE 


WB 


ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KAM I  AH 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 
LEWISTON  WB  AP 
LIFTOM  PUMPING  STA 
LOWMAN 
HACKAY  RS 

MALAD 

MALAO  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 

MERIDIAN  1  W 
MINIDOKA  DAM 
MOHTPELIEfi  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 

MULL AN  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 
OttOFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 

PAUL   1  E 
PAYETTE 
PICABO 
PIERCE  RS 
POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP  ' 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RIRIE  12  ESE 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 

SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE   1  WNW 
SPENCER  RS 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
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.06 
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.13 

.12 

.14 

.27 

.30 

.07 
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.04 

WEISfR  2  SE 

.as 

T 

T 

T 

.07 

.12 

.32 

.06 

T 

T 

.01 

.27 

WINCHESTER  1  SE 

3.39 

.09 

.OS 

.21 

.01 

T  .20 

.47 

.03 

.22 

1.10 

.19 

T  .08 

T  .06 

T 

T 

.13 

.35 

.14 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  dixection 

Wind 

m. 

ipeed 

p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

tj" 

-S 

> 
« 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

mile 

Direction 
iaileat  mile 

Date  of 
iorteat  mile 

H 

< 
o 
o 

,n 

L1:00A  HST 

>:00P  MST 

m 

i 

H 

i 

.01-09 

9 

A 

S0-.99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

^ 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

16 

S.6 

24 

SE 

26 

87 

80 

73 

85 

7 

8 

2 

1 

0 

0 

18 

38 

8.5 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4.1 

33^ 

wsw 

7 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

3.0 

25^ 

NNW 

12 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

88 

84 

80 

6 

8 

4 

2 

0 

0 

20 

9.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

24 

9.5 

33 

W 

7+ 

84 

79 

73 

81 

6 

7 

2 

1 

0 

0 

16 

42 

8.0 

^  HAXIHim  aoURLY  AVERAGE. 


1 

I 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

48 

59 

50 

43 

49 

47 

45 

35 

37 

45 

46 

39 

37 

39 

40 

43 

52 

43 

46 

48 

44 

36 

44 

36 

42 

36 

36 

33 

29 

41 

42.7 

MIN 

13 

24 

31 

25 

16 

30 

35 

30 

30 

33 

35 

33 

21 

17 

18 

21 

20 

19 

23 

23 

27 

32 

28 

24 

23 

20 

24 

18 

16 

21 

26 

24,4 

^^fpi^^ftj  EALLS   1  SW 

52 

56 

51 

43 

49 

51 

49 

35 

36 

48 

47 

37 

35 

36 

43 

41 

51 

49 

39 

51 

47 

39 

41 

40 

40 

41 

40 

29 

29 

3  3 

42. S 

MIN 

2C 

25 

39 

27 

27 

35 

40 

32 

31 

33 

35 

33 

23 

28 

20 

24 

25 

23 

28 

27 

30 

34 

30 

28 

32 

27 

32 

23 

19 

21 

26 

26.4 

ANDERSON  DAM 

MAX 

46 

46 

50 

47 

43 

43 

41 

45 

37 

41 

49 

46 

41 

41 

40 

52 

47 

49 

46 

48 

46 

4 1 

42 

45 

42 

39 

40 

40 

33 

42 

40 

43.7 

MIN 

30 

30 

39 

31 

20 

32 

34 

32 

32 

32 

36 

36 

25 

22 

26 

29 

32 

30 

33 

32 

39 

35 

31 

33 

32 

23 

32 

26 

19 

26 

30 

30.4 

A9C0   3  NW 

MAX 

47 

55 

42 

38 

45 

44 

35 

34 

39 

37 

39 

37 

33 

34 

39 

46 

46 

45 

47 

44 

44 

40 

35 

35 

33 

37 

34 

20 

3 1 

27 

38.9 

MIN 

12 

19 

15 

18 

0 

13 

15 

20 

7 

12 

16 

29 

13 

6 

8 

13 

15 

13 

14 

20 

20 

25 

18 

13 

23 

8 

12 

8 

-  7 

5 

15 

13.5 

ARROWROCK  0AM 

43 

45 

46 

37 

42 

41 

41 

38 

43 

44 

48 

42 

37 

36 

42 

42 

42 

45 

46 

46 

42 

41 

46 

44 

44 

46 

36 

35 

40 

39 

42.1 

MIN 

28 

30 

36 

30 

21 

34 

36 

32 

32 

33 

40 

37 

25 

21 

25 

32 

29 

30 

31 

33 

40 

32 

33 

32 

32 

27 

34 

30 

26 

31 

30 

31.0 

ASHTON   1  S 

MAX 

46 

44 

40 

38 

34 

40 

40 

32 

33 

36 

36 

36 

31 

40 

41 

44 

40 

42 

46 

47 

39 

31 

33 

31 

36 

37 

3  3 

26 

32 

2  7 

36.9 

MIN 

17 

14 

29 

21 

13 

21 

23 

23 

27 

27 

31 

32 

9 

13 

u 

22 

19 

20 

19 

26 

26 

29 

20 

27 

25 

16 

10 

12 

-  2 

2 

20 

19.5 

ATLANTA  2 

MAX 

39 

42 

33 

39 

35 

34 

35 

36 

37 

31 

28 

26 

34 

37 

37 

35 

47 

44 

42 

42 

37 

29 

30 

34 

29 

30 

28 

34 

35.3 

MIN 

9 

12 

21 

29 

25 

23 

27 

32 

25 

16 

9 

16 

17 

22 

28 

32 

30 

22 

17 

15 

24 

24 

15 

12 

14 

6 

8 

21 

19.7 

AVERY  RS 

MAX 

40 

48 

50 

40 

34 

40 

38 

35 

36 

41 

36 

37 

38 

38 

40 

37 

36 

38 

MIN 

22 

34 

36 

30 

18 

31 

23 

30 

29 

33 

23 

30 

31 

31 

30 

31 

24 

26 

26 

32 

34 

BAVVIEW  MODEL  BA^IN 

4S 

48 

5^ 

4G 

35 

29 

2  7 

29 

30 

30 

34 

37 

35 

34 

32 

37 

42 

40 

43 

38.1 

MIN 

35 

36 

39 

27 

12 

14 

23 

18 

19 

21 

27 

30 

29 

22 

25 

25 

26 

33 

30 

31 

32 

30 

28 

28 

30 

30 

30 

34 

31 

32 

32 

27. B 

6IG  CREEK  IS 

MAX 

47 

49 

47 

38 

39 

38 

39 

38 

32 

41 

40 

37 

32 

31 

33 

47 

38 

44 

38 

35 

40 

38 

29 

36 

35 

39 

40 

34 

26 

35 

35 

37.8 

MIN 

21 

21 

31 

23 

6 

25 

31 

17 

12 

24 

31 

25 

2 

-  3 

3 

21 

23 

20 

19 

21 

30 

17 

3 

20 

23 

14 

26 

16 

-  3 

22 

15 

16.0 

6L  I  SS 

MAX 

54 

49 

60 

46 

35 

52 

43 

42 

41 

50 

46 

47 

43 

45 

47 

48 

50 

55 

50 

56 

49 

40 

40 

46 

48 

45 

48 

46 

42 

34 

35 

46.3 

MIN 

23 

20 

32 

29 

15 

29 

29 

30 

33 

34 

40 

35 

20 

19 

25 

23 

23 

25 

29 

30 

35 

35 

30 

26 

30 

25 

33 

25 

24 

27 

30 

27.9 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

48 

51 

34 

52 

45 

45 

44 

47 

41 

48 

49 

50 

46 

43 

45 

46 

50 

48 

50 

46 

53 

46 

45 

50 

50 

51 

51 

49 

43 

40 

41 

47,3 

MIN 

30 

24 

34 

21 

22 

30 

35 

28 

28 

30 

35 

30 

25 

29 

27 

25 

27 

28 

25 

29 

36 

29 

29 

28 

32 

29 

33 

29 

26 

29 

30 

26.8 

BOISE  WB  AP 

MAX 

43 

48 

5 1 

44 

40 

42 

49 

36 

40 

43 

44 

45 

42 

43 

36 

44 

46 

41 

46 

47 

53 

37 

43 

49 

45 

50 

49 

43 

41 

41 

42 

44.1 

MIN 

24 

23 

30 

25 

19 

32 

34 

31 

31 

30 

36 

28 

25 

27 

25 

29 

27 

28 

26 

26 

36 

30 

29 

29 

31 

33 

31 

26 

28 

33 

31 

29.1 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

42 

47 

52 

41 

30 

22 

23 

20 

25 

37 

3'; 

22 

34 

38 

44 

40 

38 

44 

39 

35 

36 

37 

39 

39 

37 

40 

37 

49 

35. S 

MIN 

29 

36 

39 

25 

19 

20 

17 

14 

14 

18 

23 

27 

28 

16 

9 

9 

25 

35 

25 

29 

31 

22 

20 

20 

26 

32 

32 

27 

34 

34 

35 

24.9 

BUHL 

MAX 

52 

55 

60 

50 

5C 

55 

50 

46 

40 

47 

50 

50 

36 

42 

44 

48 

49 

56 

50 

52 

49 

45 

40 

50 

45 

47 

50 

46 

40 

36 

35 

47.5 

MIN 

26 

30 

39 

29 

27 

33 

37 

32 

32 

29 

32 

3fi 

25 

20 

25 

26 

29 

29 

33 

32 

37 

35 

34 

32 

32 

28 

34 

30 

25 

27 

30 

30.5 

BURKE  2  ENE 

MAX 

42 

42 

46 

38 

26 

27 

33 

29 

31 

34 

35 

34 

3] 

29 

34 

37 

37 

40 

37 

38 

37 

35 

31 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

40 

34.7 

MIN 

31 

34 

38 

26 

9 

17 

27 

24 

25 

26 

30 

28 

23 

14 

19 

26 

30 

35 

20 

25 

31 

30 

17 

19 

26 

22 

31 

29 

25 

31 

32 

25.8 

eURLEY 

MAX 

50 

53 

59 

63 

45 

46 

57 

5 1 

43 

43 

52 

53 

43 

43 

49 

52 

50 

52 

57 

50 

53 

51 

36 

37 

47 

41 

49 

43 

42 

42 

33 

47.9 

MIN 

20 

21 

31 

29 

24 

26 

36 

39 

33 

32 

33 

34 

24 

19 

24 

24 

25 

25 

25 

30 

30 

35 

33 

31 

31 

27 

30 

28 

24 

24 

27 

28.2 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 

50 

59 

61 

42 

44 

54 

52 

42 

42 

49 

52 

^7 

41 

41 

50 

50 

48 

57 

48 

53 

50 

38 

37 

46 

40 

46 

42 

38 

38 

32 

36 

46.2 

MIN 

17 

23 

35 

20 

20 

31 

37 

32 

31 

30 

43 

29 

21 

17 

21 

22 

22 

21 

26 

26 

30 

33 

31 

31 

26 

23 

28 

26 

IB 

20 

28 

26.5 

CABINET  GORGE 

MAX 

39 

41 

62 

39 

29 

24 

27 

28 

24 

2B 

32 

37 

36 

30 

27 

34 

39 

39 

36 

35 

38 

38 

33 

35 

34 

35 

35 

38 

37 

38 

43 

35.2 

MIN 

34 

34 

39 

28 

14 

20 

23 

17 

16 

22 

27 

31 

30 

14 

18 

25 

29 

33 

31 

31 

32 

29 

25 

27 

28 

30 

32 

32 

32 

32 

34 

27.5 

CALDWELL 

MAX 

41 

45 

49 

49 

41 

49 

50 

46 

41 

43-  44 

49 

43 

38 

35 

39 

45 

41 

47 

41 

44 

44 

36 

40 

49 

51 

50 

46 

41 

40 

43 

43.9 

MIN 

20 

17 

26 

21 

15 

30 

32 

30 

31 

34 

36 

33 

20 

19 

19 

27 

23 

23 

28 

26 

34 

27 

25 

31 

32 

28 

34 

27 

25 

25 

35 

27.0 

CAMBRIDGE 

MAX 

45 

40 

38 

52 

40 

37 

45 

41 

39 

40 

42 

46 

45 

40 

42 

40 

45 

45 

40 

40 

47 

47 

43 

40 

39 

36 

44 

43 

36 

40 

40 

42.0 

MIN 

24 

29 

26 

32 

22 

24 

28 

30 

31 

35 

37 

35 

19 

16 

18 

26 

25 

25 

25 

27 

32 

27 

22 

31 

32 

24 

32 

24 

28 

31 

30 

27.3 

CASCADE  1  NW 

MAX 

45 

40 

47 

48 

36 

35 

42 

42 

34 

40 

41 

41 

37 

32 

32 

39 

39 

40 

34 

38 

37 

32 

36 

37 

35 

37 

3  3 

27 

3 1 

3  1 

37.* 

MIN 

25 

25 

36 

26 

12 

27 

33 

27 

27 

31 

34 

29 

17 

13 

14 

26 

24 

25 

29 

25 

31 

25 

20 

27 

30 

19 

30 

19 

12 

24 

24 

24.7 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

43 

55 

52 

39 

42 

39 

40 

4] 

4C 

43 

45 

3£ 

35 

3] 

45 

43 

42 

43 

42 

37 

36 

37 

36 

32 

30 

33 

27 

42 

39 

39.8 

MIN 

8 

24 

25 

17 

6 

20 

23 

21 

12 

13 

21 

33 

10 

4 

13 

19 

13 

17 

16 

16 

24 

26 

3 

10 

23 

7 

22 

8 

-  1 

3 

12 

15.3 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

42 

43 

42 

40 

26 

26 

33 

36 

27 

33 

36 

36 

26 

23 

18 

32 

37 

40 

37 

27 

27 

32 

29 

33 

30 

25 

26 

37 

32.5 

MIN 

23 

25 

27 

19 

6 

6 

26 

12 

6 

13 

26 

24 

5 

2 

3 

14 

24 

23 

17 

15 

24 

22 

1 

0 

15 

11 

15 

14 

3 

5 

21 

14.5 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

46 

46 

57 

46 

33 

27 

32 

32 

27 

33 

33 

35 

35 

34 

35 

39 

43 

40 

38 

38 

40 

40 

39 

40 

39 

40 

46 

38.9 

MIN 

35 

37 

40 

27 

15 

22 

26 

23 

19 

24 

30 

30 

31 

26 

26 

26 

31 

32 

31 

31 

34 

36 

28 

27 

32 

31 

35 

32 

32 

32 

38 

29.6 

CON  DA 

MAX 

34 

38 

44 

45 

33 

42 

39 

43 

36 

37 

39 

40 

3  3 

3  ] 

32 

36 

41 

47 

36 

35 

45 

45 

34 

24 

26 

39.3 

MIN 

8 

10 

23 

21 

21 

29 

30 

30 

23 

25 

33 

31 

17 

13 

11 

13 

22 

19 

20 

24 

20 

28 

28 

26 

22 

9 

9 

12 

-  3 

1 

13 

19.0 

COTTONWOOD 

MAX 

46 

47 

50 

39 

32 

37 

45 

35 

42 

46 

41 

37 

3" 

45 

45 

45 

47 

48 

42 

41 

39 

34 

40 

44 

41 

40 

39 

45 

46 

41.8 

MIN 

34 

36 

37 

26 

21 

27 

34 

21 

32 

39 

30 

25 

.3 

25 

31 

29 

38 

27 

33 

32 

26 

23 

26 

32 

27 

32 

24 

26 

32 

34 

29.2 

COUNCIL 

MAX 

44 

44 

47 

40 

30 

36 

3G 

32 

34 

36 

37 

43 

40 

37 

32 

37 

38 

42 

4 1 

32 

36 

33 

35 

37 

40 

32 

37 

35 

37.2 

MIN 

25 

22 

36 

24 

17 

27 

32 

29 

31 

34 

36 

32 

-  20 

15 

17 

28 

24 

25 

24 

28 

34 

28 

23 

32 

32 

25 

31 

24 

24 

30 

32 

27.1 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 

43 

45 

52 

44 

32 

43 

41 

39 

36 

45 

46 

32 

40 

46 

43 

44 

42 

43 

38 

37 

37 

34 

34 

30 

34 

26 

27 

24 

36.2 

MIN 

19 

26 

27 

22 

10 

20 

23 

28 

le 

14 

24 

27 

15 

9 

13 

19 

19 

22 

26 

26 

27 

30 

14 

17 

22 

17 

16 

9 

8 

10 

18.7 

DEADWOOO  DAM 

MAX 

36 

41 

43 

36 

33 

32 

4C 

3f 

31 

34 

36 

40 

34 

3] 

30 

39 

42 

41 

38 

35 

35 

34 

36 

36 

31 

33 

35 

30 

36 

34 

35.7 

MIN 

18 

26 

32 

23 

3 

23 

29 

23 

25 

30 

32 

26 

4 

0 

4 

21 

21 

17 

29 

22 

30 

21 

14 

19 

24 

14 

20 

14 

3 

14 

12 

19.1 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

39 

45 

48 

45 

40 

*45 

46 

43 

40 

44 

43 

46 

45 

36 

33 

44 

47 

42 

43 

41 

42 

45 

35 

42 

49 

48 

50 

45 

40 

40 

41 

43.2 

MIN 

21 

20 

27 

24 

16 

31 

32 

34 

32 

35 

38 

35 

23 

19 

20 

28 

25 

25 

28 

29 

34 

26 

25 

32 

36 

30 

34 

28 

26 

32 

34 

28.4 

DEER  POINT 

MAX 

44 

43 

43 

38 

29 

32 

35 

34 

30 

35 

41 

40 

3( 

41 

39 

40 

44 

36 

36 

27 

28 

27 

29 

34 

25 

24 

33 

32 

35.0 

MIN 

31 

32 

32 

17 

19 

24 

29 

22 

22 

29 

34 

21 

19 

23 

29 

31 

32 

34 

32 

34 

26 

23 

23 

22 

21 

15 

21 

19 

14 

19 

21 

24.9 

DIXIE 

MAX 

48 

44 

42 

36 

30 

34 

36 

3 1 

34 

37 

35 

34 

35 

37 

35 

43 

42 

36 

35 

37 

34 

37 

34 

3  5 

30 

37 

38 

36.4 

MIN 

23 

20 

33 

20 

-  5 

17 

29 

6 

-  3 

25 

32 

25 

3 

-  7 

0 

19 

15 

18 

16 

12 

21 

18 

5 

12 

24 

8 

21 

8 

2 

23 

29 

15.1 

ORIGGS 

MAX 

47 

45 

49 

33 

35 

35 

35 

3: 

33 

37 

37 

34 

35 

33 

34 

35 

40 

44 

45 

45 

43 

40 

37 

35 

35 

33 

32 

30 

30 

33 

37.0 

MIN 

20 

30 

21 

15 

16 

20 

20 

20 

17 

25 

30 

25 

20 

19 

12 

20 

20 

20 

23 

20 

26 

25 

22 

20 

15 

12 

15 

10 

5 

-  3 

-  7 

17,9 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

43 

44 

40 

39 

32 

34 

39 

32 

32 

30 

37 

35 

29 

30 

34 

36 

40 

38 

42 

44 

42 

36 

35 

30 

32 

32 

30 

31 

26 

24 

21 

34.6 

MIN 

21 

20 

20 

22 

7 

18 

20 

20 

15 

17 

27 

21 

10 

9 

17 

10 

21 

21 

20 

27 

29 

27 

14 

26 

26 

16 

6 

10 

2 

4 

14 

17.6 

DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

45 

43 

46 

42 

34 

35 

39 

34 

31 

40 

36 

36 

41 

39 

44 

43 

43 

41 

36 

32 

33 

33 

32 

37 

24 

24 

23 

36.4 

MIN 

17 

12 

21 

12 

5 

15 

16 

18 

16 

15 

27 

15 

8 

f 

14 

17 

18 

15 

15 

24 

25 

21 

15 

27 

22 

15 

16 

9 

7 

15 

19 

16.1 

ELK  CITY 

MAX 

46 

46 

35 

38 

30 

36 

36 

34 

39 

39.1 

MIN 

27 

27 

32 

28 

20 

21 

21 

2( 

15 

32 

It 

11 

13 

18 

27 

26 

25 

27 

31 

14 

15 

21 

32 

21 

11 

20 

32 

22.9 

ELK   RIVER   1  S 

MAX 

49 

40 

44 

45 

33 

33 

37 

47 

36 

36 

37 

39 

40 

40 

36 

39 

49 

45 

45 

43 

44 

44 

40 

39 

39 

36 

39 

36 

35 

37 

40 

40.3 

MIN 

26 

30 

35 

28 

24 

23 

32 

33 

32 

32 

33 

31 

27 

16 

18 

30 

29 

32 

31 

29 

32 

27 

17 

25 

29 

26 

31 

31 

26 

31 

33 

28.5 

EMMETT   2  E 

MAX 

45 

43 

46 

51 

42 

47 

45 

49 

40 

43 

43 

49 

45 

45 

38 

44 

51 

50 

43 

43 

52 

41 

42 

41 

49 

53 

50 

47 

42 

41 

44 

45.3 

MIN 

20 

26 

25 

21 

13 

28 

28 

26 

30 

31 

37 

31 

20 

20 

21 

25 

20 

25 

27 

27 

32 

29 

24 

30 

32 

27 

33 

29 

27 

31 

34 

26.7 

S*e  refer«ac«  ootsB  tollovlng  StktloD  Indax. 
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CONT INUEO 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OECEMeER  19iB 


Station 

ay 

Oi  Month 

1 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

50 

47 

41 

39 

45 

40 

37 

38 

37 

50 

46 

39 

38 

39 

48 

44 

49 

46 

47 

42 

38 

37 

40 

34 

36 

37 

35 

32 

34 

30 

40 

5 

MIN 

1 1 

14 

33 

27 

23 

30 

33 

29 

28 

21 

35 

32 

16 

13 

15 

24 

22 

29 

26 

23 

31 

31 

26 

26 

26 

4 

21 

13 

0 

15 

22 

22 

5 

FENN  RS 

MAX 

»3 

47 

4* 

47 

36 

38 

39 

40 

40 

42 

45 

44 

48 

51 

47 

39 

44 

42 

49 

47 

47 

43 

40 

40 

43 

41 

38 

37 

42 

41 

47 

43 

2 

MIN 

37 

36 

39 

34 

32 

32 

32 

35 

34 

37 

40 

36 

37 

39 

25 

31 

34 

36 

34 

36 

35 

29 

30 

32 

33 

35 

32 

31 

26 

33 

32 

33 

8 

FORT  MALL   IND  AGENCY 

MAX 

51 

54 

59 

50 

44 

49 

49 

46 

35 

37 

40 

43 

40 

38 

38 

43 

47 

54 

49 

48 

50 

49 

38 

45 

42 

41 

48 

31 

30 

32 

44 

Q 

MIN 

B 

23 

2E 

24 

16 

2G 

36 

31 

26 

32 

34 

33 

20 

15 

14 

20 

17 

23 

23 

25 

32 

28 

29 

29 

19 

20 

10 

20 

25 

23 

7 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

*« 

44 

49 

41 

35 

36 

35 

37 

38 

43 

30 

38 

42 

40 

40 

42 

38 

39 

34 

36 

37 

36 

39 

38 

39 

39 

37 

36 

8 

MIN 

15 

24 

35 

26 

12 

27 

31 

31 

33 

29 

15 

26 

26 

25 

26 

31 

30 

29 

32 

30 

26 

24 

26 

26 

24 

32 

28 

26 

6 

GLENNS  FERRY 

MAX 

53 

48 

54 

49 

42 

50 

43 

41 

.43 

50 

60 

49 

45 

48 

49 

47 

50 

64 

52 

57 

50 

45 

47 

52 

48 

42 

38 

38 

MIN 

22 

20 

27 

29 

14 

31 

31 

3  1 

34 

36 

41 

37 

23 

18 

22 

25 

22 

24 

26 

27 

38 

37 

30 

27 

26 

22 

30 

33 

28 

0 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

52 

50 

57 

43 

33 

51 

45 

40 

40 

48 

46 

43 

40 

43 

46 

44 

50 

53 

47 

54 

49 

38 

40 

48 

41 

41 

43 

41 

37 

32 

33 

44 

1 

KIN 

28 

22 

34 

26 

21 

28 

30 

31 

31 

30 

38 

29 

22 

20 

28 

26 

26 

31 

26 

33 

35 

31 

31 

30 

26 

22 

28 

24 

21 

26 

27 

27 

6 

GRACE 

MAX 

AO 

42 

42 

41 

44 

40 

40 

42 

35 

39 

39 

43 

35 

35 

41 

42 

47 

47 

50 

49 

49 

46 

37 

35 

33 

33 

35 

34 

31 

26 

29 

39 

4 

MIN 

1 1 

23 

31 

20 

24 

32 

33 

30 

27 

31 

35 

27 

18 

18 

20 

30 

22 

26 

19 

19 

30 

30 

28 

25 

18 

17 

19 

1 

4 

21 

22 

9 

GRAND  VIEW 

MAX 

46 

49 

49 

51 

49 

52 

43 

45 

47 

49 

50 

46 

45 

40 

46 

48 

46 

SO 

49 

47 

45 

50 

49 

54 

49 

51 

50 

41 

47 

44 

47 

6 

MIN 

1 

5 

10 

7 

12 

26 

31 

31 

33 

40 

34 

20 

16 

17 

26 

22 

21 

21 

27 

35 

31 

30 

25 

30 

25 

32 

27 

20 

30 

36 

24 

1 

GRANGEV I LLE 

MAX 

52 

55 

55 

40 

34 

44 

50 

38 

34 

49 

49 

38 

37 

35 

44 

45 

51 

52 

38 

61 

50 

40 

36 

41 

43 

46 

43 

40 

39 

49 

54 

44 

3 

MIN 

35 

37 

37 

24 

22 

27 

33 

28 

24 

30 

37 

27 

21 

IB 

22 

31 

36 

35 

27 

31 

33 

23 

IB 

25 

31 

31 

28 

27 

25 

30 

32 

28 

6 

GRASMERE 

MAX 

54 

57 

57 

52 

46 

53 

52 

44 

47 

53 

57 

54 

40 

49 

53 

54 

54 

58 

46 

67 

48 

36 

39 

42 

36 

46 

41 

44 

38 

41 

42 

48 

1 

MIN 

22 

25 

38 

19 

22 

31 

29 

30 

29 

30 

29 

29 

14 

16 

21 

38 

29 

28 

26 

32 

32 

30 

26 

23 

26 

23 

22 

18 

29 

29 

33 

26 

7 

GROUSE 

MAX 

48 

49 

56 

42 

37 

48 

43 

37 

38 

43 

45 

39 

35 

35 

36 

45 

49 

45 

45 

49 

48 

42 

38 

39 

36 

34 

35 

36 

30 

36 

26 

40 

8 

MIN 

12 

16 

18 

0 

1 3 

1 8 

1 2 

5 

17 

28 

3 

-  1 

2 

10 

1 1 

9 

10 

13 

21 

26 

3 

7 

4 

-  2 

9 

-  2 

-10 

-  4 

-  4 

8 

4 

HAILEY  AP 

MAX 

41 

48 

58 

42 

41 

43 

40 

42 

35 

40 

44 

42 

40 

36 

42 

42 

46 

47 

47 

61 

44 

44 

40 

40 

40 

37 

37 

36 

37 

29 

27 

41 

3 

MIN 

29 

19 

24 

19 

10 

23 

23 

20 

18 

1  8 

26 

28 

14 

1 1 

30 

2 1 

22 

23 

24 

27 

29 

28 

17 

21 

21 

10 

18 

9 

9 

6 

12 

19 

6 

HAMER   4  NW 

MAX 

47 

52 

47 

45 

35 

38 

39 

40 

34 

30 

38 

39 

35 

36 

35 

35 

41 

40 

46 

47 

42 

42 

36 

36 

37 

36 

36 

36 

27 

26 

24 

37 

9 

MIN 

16 

15 

18 

15 

5 

6 

9 

1 2 

16 

8 

24 

29 

6 

7 

8 

1 2 

1 3 

11 

12 

19 

22 

27 

13 

26 

25 

12 

11 

14 

5 

17 

B 

14 

4 

HAZELTON 

MAX 

51 

55 

59 

46 

42 

54 

46 

45 

41 

51 

49 

52 

40 

42 

45 

47 

49 

54 

47 

51 

60 

43 

38 

41 

40 

47 

41 

39 

38 

34 

36 

45 

MIN 

21 

27 

32 

29 

24 

30 

32 

32 

32 

30 

42 

32 

24 

19 

25 

23 

23 

26 

29 

29 

32 

34 

32 

26 

27 

22 

32 

26 

22 

23 

29 

28 

1 

HILL  CITY 

MAX 

43 

52 

49 

44 

49 

45 

41 

40 

36 

38 

49 

46 

40 

37 

37 

48 

42 

51 

45 

44 

42 

38 

36 

38 

39 

30 

35 

35 

31 

40 

34 

41 

1 

MIN 

10 

31 

36 

25 

23 

29 

33 

31 

24 

24 

36 

33 

17 

14 

17 

23 

26 

21 

26 

24 

32 

30 

26 

26 

27 

1 

23 

1 1 

-  3 

15 

19 

23 

0 

HOLLISTER 

MAX 

60 

59 

64 

52 

47 

53 

56 

46 

43 

54 

55 

54 

36 

40 

44 

53 

49 

69 

48 

57 

50 

36 

38 

45 

40 

45 

43 

40 

42 

41 

46 

3 

MIN 

24 

24 

35 

24 

21 

30 

29 

31 

31 

31 

45 

32 

2  1 

18 

20 

27 

26 

29 

29 

30 

32 

32 

29 

30 

31 

25 

30 

16 

29 

32 

28 

2 

HOWE 

MAX 

43 

44 

46 

44 

39 

39 

42 

45 

33 

34 

36 

40 

35 

31 

34 

36 

43 

38 

41 

43 

40 

45 

39 

34 

34 

32 

39 

34 

24 

29 

26 

37 

5 

MIN 

10 

19 

15 

26 

2 

12 

14 

28 

9 

9 

17 

29 

1  6 

3 

5 

1  3 

16 

13 

14 

20 

22 

29 

15 

16 

24 

11 

14 

7 

1 

10 

19 

14 

7 

IDAHO  CITY 

MAX 

44 

50 

47 

45 

40 

37 

37 

38 

34 

40 

41 

44 

39 

40 

35 

47 

47 

48 

47 

45 

41 

43 

38 

45 

41 

36 

36 

37 

35 

40 

37 

41 

2 

MIN 

21 

23 

34 

25 

1 3 

29 

32 

28 

28 

29 

35 

28 

1 6 

13 

17 

27 

25 

24 

27 

27 

34 

30 

26 

27 

21 

17 

30 

26 

16 

25 

19 

24 

9 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

47 

47 

54 

39 

37 

45 

46 

41 

33 

32 

37 

34 

40 

36 

35 

45 

40 

43 

42 

47 

40 

35 

38 

34 

33 

36 

31 

28 

27 

26 

36 

3 

MIN 

14 

25 

30 

20 

25 

39 

31 

27 

27 

30 

28 

17 

13 

20 

21 

18 

20 

23 

27 

32 

26 

30 

24 

9 

14 

19 

10 

23 

22 

22 

9 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

46 

46 

54 

39 

36 

45 

45 

37 

32 

32 

36 

40 

41 

35 

37 

35 

45 

42 

43 

44 

47 

40 

34 

38 

33 

33 

34 

34 

26 

25 

27 

38 

1 

MIN 

18 

27 

3  1 

25 

10 

23 

33 

28 

25 

27 

30 

26 

18 

11 

15 

19 

21 

27 

28 

32 

25 

29 

22 

9 

12 

10 

12 

20 

21 

21 

8 

IDAHO  FALLS  42  NW  W6 

MAX 

42 

42 

46 

41 

27 

37 

40 

34 

33 

33 

34 

38 

29 

28 

34 

36 

39 

39 

38 

40 

39 

42 

33 

34 

33 

30 

36 

26 

23 

30 

25 

34 

8 

MIN 

6 

6 

12 

6 

-  1 

4 

7 

12 

5 

6 

16 

20 

6 

-  3 

0 

5 

9 

16 

18 

19 

11 

17 

15 

13 

5 

-  1 

6 

10 

19 

9. 

4 

IDAHO  FALLS  46  W  HB 

MAX 

45 

43 

55 

41 

34 

39 

45 

36 

32 

36 

37 

40 

38 

29 

32 

38 

43 

41 

41 

44 

42 

41 

38 

39 

33 

30 

34 

28 

21 

27 

24 

37 

MIN 

6 

15 

15 

21 

0 

15 

19 

21 

16 

20 

22 

16 

8 

2 

2 

11 

11 

16 

19 

18 

8 

20 

18 

7 

11 

6 

3 

9 

18 

12 

7 

IRWIN  2  SE 

MAX 

46 

50 

49 

45 

40 

39 

44 

42 

40 

37 

40 

38 

32 

32 

30 

37 

43 

42 

42 

42 

42 

40 

33 

36 

30 

31 

35 

35 

34 

25 

35 

38 

3 

MIN 

20 

1 1 

17 

15 

16 

31 

34 

30 

27 

21 

33 

30 

1 4 

1 2 

1 5 

22 

23 

23 

29 

32 

31 

24 

26 

11 

21 

25 

0 

9 

20 

21 

6 

ISLAND  PARI^  DAM 

MAX 

44 

36 

36 

34 

27 

29 

33 

33 

28 

29 

34 

3« 

26 

26 

34 

34 

41 

31 

34 

41 

39 

39 

34 

28 

29 

28 

29 

26 

26 

22 

22 

31 

9 

MIN 

7 

11 

26 

11 

-  6 

19 

19 

6 

5 

21 

26 

22 

6 

4 

6 

3 

7 

6 

18 

13 

7 

22 

20 

20 

4 

14 

4 

-  2 

15 

11 

4 

JEROME 

MAX 

53 

55 

60 

46 

42 

54 

45 

45 

41 

50 

50 

49 

37 

43 

43 

46 

60 

54 

49 

54 

51 

44 

36 

50 

43 

45 

42 

41 

36 

33 

36 

46 

0 

MIN 

26 

25 

31 

28 

19 

30 

30 

32 

31 

32 

41 

33 

19 

20 

26 

23 

24 

28 

28 

32 

36 

35 

31 

28 

29 

25 

31 

27 

21 

26 

28 

28. 

2 

KELLOGG 

MAX 

46 

51 

55 

50 

35 

29 

31 

35 

32 

34 

35 

37 

36 

39 

30 

31 

36 

41 

39 

36 

40 

43 

41 

34 

35 

41 

36 

35 

36 

38 

38 

37. 

9 

MIN 

35 

35 

39 

33 

20 

21 

25 

30 

26 

25 

32 

32 

31 

18 

20 

22 

25 

36 

31 

31 

33 

36 

24 

24 

30 

31 

33 

32 

31 

33 

36 

29. 

3 

KOOSKIA 

MAX 

40 

41 

58 

52 

41 

41 

44 

38 

41 

41 

43 

44 

40 

40 

34 

40 

40 

43 

50 

46 

45 

42 

42 

39 

42 

40 

41 

44 

44 

46 

46 

42. 

B 

MIN 

28 

35 

37 

33 

28 

30 

30 

31 

32 

34 

38 

34 

32 

24 

22 

29 

29 

31 

36 

33 

33 

36 

29 

26 

28 

30 

33 

34 

31 

34 

34 

31. 

4 

KUNA  2  NNE 

MAX 

46 

50 

45 

42 

45 

48 

44 

40 

46 

45 

46 

45 

43 

37 

47 

46 

42 

48 

43 

48 

42 

42 

47 

49 

50 

47 

43 

40 

40 

42 

44 

7 

MIN 

20 

IB 

26 

18 

11 

29 

32 

28 

31 

33 

41 

33 

21 

22 

20 

27 

24 

29 

27 

37 

21 

26 

30 

32 

30 

33 

28 

24 

33 

35 

27, 

2 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

56 

55 

60 

44 

40 

36 

52 

37 

37 

40 

39 

49 

37 

42 

39 

44 

52 

52 

46 

43 

52 

39 

42 

39 

48 

43 

43 

42 

47 

47 

54 

45. 

0 

MIN 

39 

36 

44 

33 

29 

31 

30 

28 

32 

34 

34 

32 

29 

26 

28 

32 

30 

37 

36 

36 

36 

31 

26 

27 

33 

35 

34 

33 

35 

39 

34 

33. 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

38 

46 

51 

45 

45 

42 

47 

41 

36 

42 

41 

43 

32 

34 

35 

44 

46 

42 

45 

40 

37 

38 

36 

35 

32 

34 

34 

33 

27 

26 

30 

38. 

6 

MIN 

12 

14 

20 

27 

22 

30 

33 

30 

26 

22 

33 

28 

16 

12 

12 

12 

20 

17 

28 

21 

19 

27 

26 

23 

13 

5 

6 

13 

-  2 

0 

21 

19. 

0 

LOW MAN 

MAX 

41 

44 

46 

41 

35 

35 

36 

35 

35 

38 

42 

31 

32 

34 

40 

36 

41 

42 

39 

38 

37 

35 

39 

39 

38 

37 

35 

36 

38 

38 

37. 

8 

MIN 

19 

27 

33 

25 

10 

26 

31 

29 

26 

31 

29 

13 

8 

12 

23 

26 

21 

30 

25 

31 

29 

19 

24 

26 

19 

28 

24 

IB 

23 

22 

23. 

6 

MACKAY  RS 

MAX 

43 

41 

47 

40 

32 

39 

38 

38 

36 

40 

45 

41 

36 

34 

35 

36 

45 

43 

42 

45 

40 

37 

40 

36 

34 

31 

32 

34 

29 

40 

23 

37. 

8 

MIN 

14 

32 

24 

23 

7 

16 

22 

24 

14 

11 

30 

30 

18 

10 

16 

16 

17 

17 

23 

22 

25 

29 

14 

14 

23 

1 1 

17 

14 

6 

10 

10 

16. 

1 

MALAO 

MAX 

45 

48 

46 

45 

49 

44 

43 

42 

40 

47 

43 

47 

42 

41 

43 

43 

49 

47 

54 

49 

48 

45 

38 

41 

38 

39 

35 

39 

38 

30 

31 

42. 

9 

MIN 

17 

21 

28 

30 

20 

32 

30 

34 

32 

35 

36 

33 

26 

20 

20 

25 

25 

23 

29 

26 

26 

35 

33 

32 

31 

22 

17 

23 

10 

12 

24 

26. 

1 

(MLAD  CAA  AP 

MAX 

43 

46 

48 

43 

48 

43 

44 

42 

41 

46 

44 

48 

40 

40 

41 

42 

46 

45 

51 

47 

45 

45 

39 

41 

37 

30 

33 

35 

28 

28 

33 

41. 

4 

MIN 

14 

18 

26 

21 

16 

29 

26 

33 

32 

33 

36 

33 

24 

18 

17 

23 

22 

20 

26 

22 

22 

34 

33 

31 

18 

14 

16 

1 1 

1 

5 

25 

22. 

6 

MAT  RS 

42 

49 

52 

39 

33 

32 

51 

40 

33 

37 

36 

38 

34 

32 

31 

39 

42 

39 

36 

38 

41 

39 

32 

36 

36 

38 

43 

35 

29 

33 

32 

37 

6 

MIN 

12 

15 

28 

21 

7 

15 

23 

IB 

12 

16 

28 

28 

13 

6 

19 

17 

16 

25 

24 

16 

12 

22 

12 

21 

1  9 

6 

16 

15 

17. 

2 

HC  CALL 

MAX 

38 

40 

42 

36 

26 

34 

42 

32 

32 

36 

38 

36 

38 

34 

34 

42 

38 

34 

32 

38 

36 

40 

32 

36 

34 

34 

32 

36 

31 

33 

30 

35 

6 

MIN 

26 

26 

34 

26 

14 

26 

32 

22 

26 

31 

34 

28 

16 

12 

15 

26 

26 

26 

26 

26 

28 

26 

16 

29 

30 

17 

28 

22 

13 

20 

22 

24. 

3 

MC  CAHMON 

MAX 

44 

44 

46 

44 

50 

45 

46 

47 

44 

45 

46 

40 

45 

40 

39 

47 

45 

43 

45 

39 

41 

43 

39 

45 

38 

37 

34 

29 

33 

42. 

5 

MIN 

15 

19 

32 

32 

19 

32 

36 

32 

30 

38 

36 

33 

33 

18 

19 

21 

26 

27 

29 

28 

27 

25 

30 

31 

30 

26 

22 

20 

6 

8 

25 

26. 

0 

HCRIDIAN  1  w 

MAX 

45 

45 

48 

47 

41 

42 

50 

47 

40 

44 

44 

46 

45 

42 

38 

43 

47 

42 

48 

43 

46 

45 

38 

50 

47 

43 

40 

41 

43 

44 

2 

MIN 

22 

IB 

28 

23 

14 

30 

34 

29 

32 

33 

36 

34 

23 

22 

23 

28 

26 

25 

29 

27 

25 

30 

27 

28 

34 

28 

25 

33 

36 

27 

7 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

48 

49 

58 

51 

43 

50 

50 

46 

37 

44 

47 

50 

39 

38 

43 

47 

44 

53 

48 

45 

47 

45 

37 

43 

39 

40 

40 

39 

38 

31 

33 

43 

9 

MIN 

26 

23 

33 

28 

23 

32 

30 

31 

29 

30 

36 

32 

25 

21 

26 

26 

26 

28 

28 

31 

32 

32 

27 

29 

31 

24 

31 

25 

21 

23 

28 

28. 

0 

■m  rwfarMO*  sot**  follovlac  StaClea 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDA 

DECEMBER  195 


Station 

Day 

Of  Month 

8 

g 

10 

1 J 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KONTPELIER  RS 

MAX 

37 

36 

47 

46 

36 

43 

44 

45 

36 

36 

40 

40 

35 

33 

34 

37 

42 

44 

51 

46 

43 

38 

39 

37 

36 

32 

33 

33 

32 

24 

26 

M  I  N 

10 

10 

14 

23 

24 

26 

34 

33 

27 

18 

18 

33 

15 

11 

11 

12 

20 

17 

IS 

23 

19 

24 

25 

26 

15 

5 

11 

11 

-  3 

-  1 

11 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

A9 

46 

58 

44 

35 

34 

36 

33 

34 

41 

42 

36 

38 

35 

40 

42 

47 

47 

42 

46 

50 

43 

38 

42 

42 

40 

40 

42 

36 

40 

50 

M I N 

37 

39 

41 

27 

25 

29 

31 

29 

29 

30 

32 

30 

30 

26 

27 

33 

35 

41 

34 

32 

37 

29 

29 

29 

34 

35 

35 

30 

34 

35 

38 

MOUNTAIN   HOME    1  NE 

MAX 

50 

51 

50 

55 

45 

43 

51 

48 

38 

41 

46 

48 

45 

44 

43 

44 

44 

46 

51 

48 

50 

46 

40 

44 

48 

47 

46 

43 

39 

40 

MIN 

23 

20 

24 

25 

16 

19 

32 

32 

30 

32 

35 

33 

24 

21 

23 

26 

22 

24 

28 

29 

34 

34 

34 

31 

24 

31 

28 

21 

26 

31 

MULLAN  CAA 

MAX 

U7 

50 

50 

35 

22 

28 

34 

29 

33 

35 

38 

34 

39 

33 

46 

47 

49 

45 

36 

45 

41 

43 

30 

39 

36 

35 

35 

36 

35 

38 

45 

MIN 

32 

34 

32 

20 

11 

14 

26 

23 

22 

27 

29 

25 

17 

14 

23 

26 

30 

31 

21 

30 

34 

23 

23 

25 

29 

26 

29 

28 

27 

29 

34 

NAMPA  2  m 

MAX 

49 

42 

46 

50 

46 

41 

45 

52 

39 

43 

44 

44 

48 

45 

40 

35 

46 

46 

40 

47 

42 

45 

41 

36 

45 

48 

50 

60 

45 

41 

40 

MIN 

19 

16 

25 

21 

14 

19 

31 

30 

30 

32 

33 

35 

23 

22 

21 

23 

25 

24 

25 

28 

30 

30 

26 

29 

30 

26 

33 

29 

26 

31 

33 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

44 

37 

36 

49 

39 

30 

35 

44 

32 

34 

41 

36 

41 

40 

35 

36 

44 

40 

34 

34 

38 

44 

38 

34 

37 

36 

39 

37 

38 

33 

40 

MIN 

23 

23 

25 

20 

10 

10 

26 

25 

25 

25 

32 

27 

14 

11 

13 

14 

20 

20 

24 

24 

24 

30 

19 

23 

30 

22 

28 

31 

16 

22 

24 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

46 

45 

51 

38 

34 

34 

41 

34 

34 

41 

41 

40 

34 

35 

38 

38 

45 

45 

40 

44 

45 

40 

38 

37 

40 

43 

42 

37 

37 

43 

45 

MIN 

32 

35 

36 

29 

26 

28 

28 

28 

28 

32 

36 

30 

24 

21 

25 

32 

30 

39 

32 

34 

34 

26 

26 

27 

31 

30 

32 

30 

28 

33 

34 

OAKLEY 

MAX 

56 

59 

62 

54 

49 

56 

50 

49 

43 

54 

51 

51 

42 

47 

50 

51 

52 

62 

55 

60 

51 

46 

38 

45 

43 

40 

42 

4C 

40 

36 

41 

MIN 

28 

29 

36 

26 

20 

31 

34 

32 

31 

33 

45 

33 

21 

20 

24 

30 

29 

31 

30 

34 

32 

33 

31 

29 

30 

30 

30 

24 

19 

23 

32 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

45 

44 

48 

56 

40 

35 

45 

40 

36 

50 

40 

45 

32 

28 

38 

43 

45 

41 

44 

45 

38 

40 

41 

40 

39 

34 

42 

39 

27 

35 

25 

MIN 

8 

30 

32 

13 

5 

23 

28 

29 

17 

9 

32 

20 

-  1 

2 

25 

17 

13 

14 

14 

28 

20 

17 

11 

9 

-  1 

22 

6 

-14 

11 

8 

OLA  5  S 

MAX 

42 

46 

50 

51 

45 

40 

43 

46 

41 

39 

49 

45 

46 

41 

43 

44 

46 

45 

45 

44 

40 

40 

40 

44 

45 

44 

43 

40 

42 

43 

39 

MIN 

16 

23 

32 

15 

13 

30 

30 

29 

33 

30 

37 

25 

18 

16 

17 

16 

25 

29 

27 

26 

28 

26 

25 

30 

25 

23 

25 

24 

24 

20 

22 

OROFINO 

MAX 

40 

41 

49 

43 

41 

45 

44 

43 

44 

43 

46 

41 

38 

36 

46 

43 

47 

47 

49 

46 

45 

46 

44 

41 

44 

43 

42 

42 

42 

49 

MIN 

29 

35 

39 

32 

28 

31 

33 

33 

36 

40 

34 

32 

29 

25 

30 

29 

34 

36 

33 

35 

37 

34 

29 

33 

34 

34 

33 

33 

37 

37 

PALISADES  DAM 

MAX 

36 

44 

46 

42 

38 

36 

42 

43 

32 

34 

36 

36 

28 

26 

25 

32 

34 

33 

36 

34 

34 

35 

35 

33 

31 

30 

33 

32 

22 

23 

27 

MIN 

14 

26 

29 

28 

22 

32 

34 

30 

26 

23 

33 

28 

17 

16 

11 

24 

25 

21 

25 

27 

27 

33 

29 

30 

23 

20 

22 

21 

10 

12 

21 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

39 

47 

54 

47 

43 

46 

45 

40 

38 

40 

44 

50 

42 

44 

41 

45 

46 

41 

39 

37 

41 

41 

48 

48 

47 

50 

50 

60 

42 

41 

42 

MIN 

18 

19 

28 

24 

13 

30 

34 

27 

32 

36 

38 

34 

23 

21 

18 

27 

24 

24 

29 

26 

33 

26 

26 

33 

33 

26 

36 

26 

26 

34 

32 

PAUL   1  E 

MAX 

51 

52 

55 

59 

42 

45 

55 

46 

42 

42 

50 

51 

42 

40 

44 

47 

50 

48 

55 

47 

53 

50 

36 

39 

47 

39 

47 

41 

39 

37 

32 

MIN 

23 

22 

28 

28 

22 

24 

32 

38 

30 

30 

33 

33 

22 

17 

18 

22 

22 

23 

25 

28 

29 

33 

31 

30 

29 

23 

25 

26 

22 

22 

27 

PAYETTE 

MAX 

40 

45 

53 

50 

44 

50 

45 

40 

40 

42 

45 

51 

46 

43 

38 

43 

45 

40 

39 

39 

44 

45 

39 

40 

60 

47 

49 

46 

43 

43 

41 

MIN 

20 

19 

28 

23 

12 

30 

35 

28 

32 

37 

39 

37 

21 

19 

19 

27 

23 

25 

29 

29 

32 

30 

31 

34 

32 

27 

39 

24 

27 

35 

37 

PICABO 

MAX 

48 

45 

55 

44 

38 

45 

44 

42 

35 

43 

42 

43 

39 

42 

40 

40 

42 

46 

46 

48 

47 

39 

37 

39 

35 

36 

35 

36 

34 

28 

29 

MIN 

16 

27 

29 

27 

19 

28 

26 

29 

24 

27 

26 

31 

18 

21 

17 

21 

20 

21 

19 

20 

29 

32 

30 

26 

26 

21 

20 

22 

16 

11 

18 

PIERCE  RS 

MAX 

39 

35 

37 

39 

33 

33 

34 

39 

35 

34 

35 

38 

38 

35 

34 

33 

37 

36 

34 

35 

37 

37 

35 

32 

36 

34 

33 

33 

35 

33 

35 

MIN 

26 

26 

30 

29 

24 

24 

22 

31 

27 

29 

31 

31 

29 

16 

17 

18 

28 

27 

26 

25 

29 

29 

17 

17 

26 

25 

27 

30 

26 

27 

31 

POCATELLO  2 

MAX 

50 

55 

59 

47 

47 

49 

52 

45 

36 

42 

48 

4.5 

38 

39 

39 

43 

43 

56 

50 

47 

51 

44 

36 

43 

37 

40 

43 

39 

31 

30 

36 

MIN 

18 

28 

40 

29 

23 

37 

40 

32 

32 

35 

38 

33 

21 

16 

16 

24 

23 

21 

27 

26 

31 

34 

31 

32 

32 

25 

32 

22 

17 

IB 

27 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

51 

52 

56 

40 

44 

46 

49 

43 

36 

46 

46 

43 

39 

38 

39 

44 

43 

54 

44 

46 

51 

38 

36 

43 

38 

41 

44 

34 

30 

29 

33 

16 

27 

38 

27 

21 

37 

40 

29 

30 

33 

36 

30 

22 

19 

16 

24 

23 

21 

26 

25 

29 

33 

30 

31 

31 

27 

24 

16 

15 

16 

27 

PORTHILL 

MAX 

42 

46 

52 

34 

3(J 

24 

24 

22 

20 

24 

30 

29 

33 

35 

25 

32 

35 

46 

41 

34 

44 

38 

36 

34 

40 

41 

37 

35 

41 

40 

47 

MIN 

29 

35 

34 

22 

17 

16 

16 

13 

10 

16 

22 

15 

24 

22 

6 

14 

21 

31 

20 

25 

31 

20 

21 

17 

26 

31 

31 

22 

29 

31 

31 

POTLATCH 

MAX 

50 

48 

57 

48 

34 

34 

42 

33 

35 

40 

43 

39 

40 

41 

43 

48 

46 

54 

45 

52 

47 

47 

41 

42 

42 

44 

40 

40 

40 

41 

51 

MIN 

36 

37 

41 

26 

20 

26 

27 

28 

26 

30 

30 

29 

25 

26 

28 

38 

31 

34 

31 

32 

37 

27 

25 

28 

32 

29 

30 

30 

32 

34 

39 

PRESTON  2  SE 

MAX 

46 

46 

47 

45 

50 

46 

46 

44 

40 

46 

45 

46 

40 

39 

42 

44 

46 

50 

51 

53 

49 

45 

42 

40 

41 

36 

37 

36 

32 

25 

32 

MIN 

16 

21 

27 

33 

19 

33 

34 

35 

32 

35 

40 

37 

24 

19 

18 

27 

25 

23 

29 

25 

23 

31 

32 

32 

28 

15 

14 

24 

17 

15 

23 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

42 

49 

49 

35 

26 

23 

26 

26 

26 

31 

33 

33 

32 

30 

29 

32 

35 

36 

34 

34 

37 

36 

32 

33 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

43 

MIN 

32 

31 

32 

21 

6 

14 

21 

18 

16 

24 

28 

26 

25 

21 

20 

23 

29 

31 

28 

28 

31 

28 

22 

21 

26 

29 

32 

31 

31 

31 

32 

RICHFIELD 

MAX 

49 

49 

57 

42 

35 

46 

41 

38 

35 

44 

43 

42 

38 

42 

40 

46 

45 

50 

45 

50 

46 

45 

37 

41 

52 

36 

39 

39 

34 

30 

31 

21 

23 

29 

24 

15 

26 

26 

28 

27 

29 

36 

30 

21 

18 

24 

22 

23 

24 

24 

29 

32 

36 

22 

26 

26 

13 

27 

16 

13 

19 

22 

RIGGINS  RS 

MAX 

52 

52 

58 

56 

46 

40 

54 

52 

44 

46 

42 

50 

48 

42 

42 

46 

46 

44 

52 

50 

46 

46 

44 

44 

46 

50 

46 

44 

42 

42 

46 

MIN 

44 

35 

42 

35 

24 

34 

40 

30 

30 

38 

40 

42 

30 

28 

38 

36 

34 

40 

36 

42 

40 

38 

32 

38 

38 

38 

40 

34 

30 

34 

34 

RUPERT 

MAX 

50 

52 

55 

58 

41 

43 

46 

53 

42 

41 

47 

52 

41 

40 

42 

46 

49 

46 

55 

46 

52 

55 

38 

45 

44 

36 

45 

43 

41 

34 

31 

20 

22 

30 

29 

23 

26 

35 

37 

31 

30 

33 

33 

22 

17 

19 

23 

23 

23 

28 

29 

31 

32 

31 

31 

29 

22 

27 

24 

21 

23 

27 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

45 

44 

43 

37 

32 

35 

42 

39 

32 

41 

37 

37 

34 

37 

39 

38 

43 

40 

39 

37 

47 

38 

35 

33 

33 

36 

35 

33 

25 

26 

26 

16 

15 

25 

21 

8 

21 

19 

16 

27 

23 

32 

30 

i: 

12 

12 

22 

19 

19 

18 

27 

27 

32 

19 

26 

20 

n 

11 

10 

7 

13 

20 

SAINT  MARIES 

MAX 

45 

50 

57 

47 

41 

33 

36 

32 

32 

34 

34 

40 

35 

34 

33 

41 

45 

42 

42 

44 

46 

44 

38 

38 

40 

41 

39 

37 

37 

37 

43 

MIN 

34 

37 

40 

28 

21 

25 

28 

28 

26 

30 

32 

29 

-  27 

16 

24 

25 

31 

35 

31 

30 

33 

31 

26 

29 

31 

30 

31 

32 

31 

32 

36 

SALMON 

MAX 

40 

49 

54 

45 

38 

35 

48 

40 

36 

35 

35 

40 

33 

30 

27 

37 

36 

30 

30 

30 

35 

33 

34 

34 

39 

39 

42 

36 

30 

34 

32 

MIN 

15 

17 

28 

17 

13 

18 

23 

16 

14 

20 

31 

25 

12 

7 

6 

18 

15 

15 

22 

23 

22 

25 

12 

11 

18 

14 

22 

21 

13 

16 

14 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

43 

42 

51 

40 

28 

23 

24 

21 

22 

27 

31 

37 

37 

31 

29 

34 

36 

39 

36 

34 

39 

43 

34 

34 

36 

38 

37 

36 

37 

38 

45 

MIN 

33 

35 

36 

28 

17 

19 

20 

15 

17 

21 

25 

30 

22 

13 

14 

26 

32 

32 

31 

31 

29 

26 

18 

20 

30 

29 

32 

34 

34 

32 

35 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

49 

47 

58 

47 

37 

m 

43 

42 

39 

47 

42 

39 

45 

42 

46 

45 

50 

46 

51 

48 

45 

39 

44 

42 

39 

40 

39 

36 

33 

34 

MIN 

23 

23 

28 

25 

15 

25 

26 

30 

29 

30 

25 

19 

16 

25 

23 

22 

26 

24 

30 

34 

33 

29 

25 

30 

18 

29 

20 

18 

22 

24 

SPENCER  RS 

MAX 

42 

42 

39 

38 

32 

32 

34 

35 

33 

30 

38 

34 

29 

27 

37 

42 

40 

42 

50 

46 

45 

40 

40 

31 

30 

30 

29 

33 

26 

30 

33 

MIN 

16 

11 

22 

21 

1 

12 

12 

12 

4 

16 

25 

24 

4 

-  2 

16 

12 

12 

13 

16 

12 

9 

10 

6 

20 

6 

1 

-  1 

10 

-  4 

1 

16 

STREVELL 

MAX 

39 

45 

44 

43 

48 

48 

50 

46 

36 

40 

45 

47 

37 

35 

37 

40 

46 

41 

50 

44 

44 

39 

35 

34 

37 

34 

34 

30 

36 

32 

33 

21 

22 

22 

29 

19 

28 

27 

32 

30 

28 

35 

33 

17 

12 

28 

24 

24 

27 

26 

30 

32 

29 

29 

27 

28 

20 

22 

14 

7 

11 

21 

SUGAR 

MAX 

39 

44 

44 

36 

39 

39 

36 

34 

31 

32 

37 

38 

38 

37 

39 

39 

43 

43 

40 

41 

46 

46 

32 

34 

34 

34 

35 

34 

25 

27 

27 

MIN 

13 

13 

19 

24 

9 

11 

20 

19 

19 

26 

28 

30 

11 

11 

12 

12 

13 

16 

17 

16 

25 

31 

21 

21 

20 

18 

10 

9 

6 

15 

18 

SUN  VALLEY 

MAX 

47 

50 

50 

50 

36 

37 

37 

36 

38 

37 

45 

42 

37 

36 

43 

47 

47 

48 

46 

50 

45 

40 

39 

37 

37 

36 

35 

32 

30 

34 

32 

9 

18 

23 

15 

5 

IS 

23 

17 

10 

9 

22 

28 

4 

2 

6 

17 

16 

12 

15 

15 

26 

25 

6 

16 

21 

-  2 

13 

-  6 

-  9 

6 

4 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

51 

48 

49 

50 

44 

48 

49 

47 

44 

46 

47 

49 

46 

44 

40 

47 

46 

45 

46 

45 

45 

47 

44 

42 

52 

49 

52 

47 

42 

42 

44 

25 

26 

31 

30 

22 

33 

35 

35 

34 

36 

40 

39 

27 

25 

25 

31 

31 

26 

31 

30 

38 

33 

32 

30 

34 

32 

35 

33 

29 

34 

37 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

43 

42 

46 

36 

29 

38 

41 

34 

31 

33 

35 

35 

3( 

36 

35 

39 

31 

37 

43 

45 

3^ 

30 

31 

33 

33 

37 

28 

19 

22 

23 

MIN 

9 

12 

31 

25 

11 

23 

24 

23 

23 

22 

29 

21 

9 

9 

10 

21 

16 

19 

18 

23 

31 

20 

16 

24 

11 

5 

7 

5 

-  1 

1 

15 

THREE  CREEK 

MAX 

62 

59 

64 

53 

56 

54 

4E 

5] 

54 

52 

4  ] 

5( 

50 

66 

60 

57 

60 

51 

40 

37 

45 

40 

49 

42 

35 

36 

36 

45 

MIN 

11 

12 

21 

13 

11 

15 

24 

22 

3C 

2< 

24 

30 

13 

10 

13 

19 

19 

19 

20 

26 

23 

26 

17 

10 

25 

19 

23 

18 

23 

26 

33 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

52 

53 

58 

50 

42 

53 

48 

46 

42 

50 

52 

52 

38 

43 

45 

46 

47 

52 

50 

51 

46 

43 

39 

49 

43 

47 

43 

41 

36 

36 

37 

MIN 

19 

24 

29 

31 

26 

30 

33 

32 

32 

30 

42 

34 

25 

19 

22 

25 

24 

25 

29 

29 

32 

36 

33 

30 

28 

26 

32 

29 

23 

26 

31 

8«e  r«f«r*nce  aotsa  follovlDS  Station  Indox. 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 

DECEMBER 


Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

50 

52 

55 

61 

44 

44 

54 

50 

41 

48 

50 

53 

4e 

39 

42 

44 

45 

46 

55 

49 

51 

52 

38 

39 

48 

43 

47 

43 

42 

39 

35 

46.6 

19 

23 

2B 

26 

26 

31 

28 

3C 

34 

18 

20 

23 

25 

22 

26 

28 

28 

34 

28 

26 

27.5 

♦9 

50 

53 

39 

30 

26 

34 

31 

31 

35 

36 

36 

38 

31 

32 

37 

41 

47 

37 

40 

43 

42 

30 

34 

43 

41 

35 

36 

37 

40 

49 

38.2 

33 

39 

39 

30 

1 7 

20 

26 

28 

25 

30 

30 

30 

2 1 

26 

32 

34 

30 

28 

26 

" 

28 

" 

30 

" 

28.7 

48 

49 

53 

49 

32 

25 

33 

34 

30 

33 

34 

36 

34 

35 

30 

34 

39 

47 

38 

36 

48 

40 

39 

37 

38 

37 

36 

35 

36 

35 

38 

37.7 

" 

39 

1 3 

14 

28 

26 

3 1 

14 

19 

21 

27 

23 

31 

33 

^' 

26 

26 

29 

30 

28 

30 

" 

26.6 

39 

44 

42 

41 

35 

36 

39 

39 

35 

38 

36 

36 

29 

31 

40 

40 

43 

43 

42 

46 

46 

39 

35 

36 

31 

33 

29 

28 

26 

25 

27 

36.7 

19 

21 

23 

19 

22 

30 

32 

26 

25 

30 

34 

27 

12 

1 1 

14 

14 

22 

20 

25 

30 

22 

25 

16 

10 

1 6 

10 

10 

9 

19 

20.6 

44 

41 

48 

48 

44 

47 

44 

43 

39 

41 

44 

52 

44 

40 

37 

44 

43 

40 

39 

39 

44 

41 

37 

40 

46 

46 

43 

45 

40 

42 

41 

42.8 

21 

18 

29 

26 

12 

30 

34 

28 

33 

37 

39 

37 

22 

19 

19 

27 

25 

24 

28 

26 

31 

28 

30 

34 

35 

24 

27 

25 

28 

35 

38 

28.0 

45 

48 

46 

40 

32 

40 

43 

40 

35 

43 

49 

43 

38 

42 

43 

47 

50 

44 

43 

51 

47 

40 

40 

38 

37 

40 

36 

38 

36 

45 

48 

42.2 

35 

33 

39 

27 

20 

25 

27 

23 

22 

30 

38 

30 

22 

22 

23 

29 

29 

39 

25 

30 

37 

25 

20 

26 

30 

25 

30 

24 

24 

32 

34 

28.2 

Station 


TWIN  FALLS   3  SE 
NALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAVAN 

WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

0.5 
2 

T 

2 

2 

T 

2 

1 

ASCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.5 

ARHOireOCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0.3 
T 

T 

T 
T 

ASffTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.4 
T 

1.0 
1 

1 

1 

1.0 
1 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

3 

T 

3 

1.0 
4 

ATLANTA  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

~ 

~ 

O.S 
9 

8 

1.3 
11 

l.l 
11 

1.2 
10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

0.2 
8 

8 

8 

8 

3.5 
11 

11 

8.9 
17 

0.2 
16 

16 

1.3 
15 

14 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1.0 
2 

2 

1.0 
2 

2 

T 

2 

2 

2 

1 

1.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

5.0 

e 

3.0 
6 

6 

1.0 
6 

5 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

10.0 
10 

10 

8 

2.S 

9 

1.0 
10 

1.0 

10 

9 

8 

5 

4 

" 

" 

~ 

2.0 
4 

4 

1.0 
4 

" 

3 

BUBLBY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CASCADE  1  N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
1 

T 
T 

0.5 
T 

5.0 
5 

4 

2.0 
5 

2.0 
7 

7 

0.5 
7 

6 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RGB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2 

2 

2.5 
4 

3 

1.9 
5 

0.4 
5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

5.3 
7 

6 

2.3 
8 

T 

7 

7 

0.6 
7 

7 

COBALT  BLACKBIRD  HINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 

6 

6 

1.0 
7 

6 

4.0 
10 

3.0 
12 

1.5 
13 

12 

12 

1.0 
11 

2.5 
13 

T 
13 

13 

13 

13 

13 

13 

T 
12 

T 
12 

12 

0.5 
13 

12 

12 

T 
12 

T 
12 

1.0 
13 

1.5 
15 

14 

T 
14 

14 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

• 

7.0 
7 

7 

6 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

T 
T 

C0TrON»OOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

CIUTERS  or  THE  MOOS  KM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.1 
T 

T 

2.0 
2 

2 

1.5 
4 

3 

3 

3 

2 

DEADIOOD  DAM 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

0.4 
6 

6 

S 

S 

S 

3.4 
8 

0.5 
7 

T 

7 

1.4 
8 

T 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

1.7 
7 

6 

T 

5 

S 

5 

5 

6.0 
11 

11 

9.7 
21 

T 
21 

T 
21 

1.0 
21 

20 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.5 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

0.2 
2 

T 

2 

ELK  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 
S 

0.5 
3 

T 

2 

T 

1.0 
1 

5.5 
6 

5 

2.0 
3 

2 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

2.8 
2 

2 

0.6 
3 

3 

3 

3 

3 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
1 

T 

T 

HAILET  AP 

SNOWFALL 
SN  OR  GND 

3.0 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  OR  GND 

1.0 

2.0 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  OR  GRD 

1.0 

1.0 

T 

0.5 

1.0 

T 

1.0 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  OR  CUD 

T 

0.2 

0.1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.4 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

T 

1 

0.5 
1 

IDAHO  FALLS  46  I  fB 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

Imdm 

T 
T 

0.4 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

-  175  - 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DECEMBER  1958 


Day  of  month 


otaDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IRWIN  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1.0 
2 

• 

2.0 

1.5 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

2.0 
6 

3.0 
9 

1.5 
10 

2.5 
10 

0.5 
11 

1.5 
12 

12 

3.0 
14 

1.0 
15 

0.5 
16 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.8 

T 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

0.5 
4 

0.5 
4 

3 

2 

- 

2 

2 

2 

2 

5 

4 

1.0 
5 

5 

4 

0.5 
5 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL' 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 
T 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

- 

- 

- 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
2 

1.0 

3.0 
3 

4.0 
6 

2.0 
7 

MULLAN  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3.7 

1.3 

3 

T 

4 

1.3 
4 

8.4 

6 

1.4 
10 

T 
10 

T 
10 

0.5 
7 

0.2 
5 

5 

5 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

3 

T 

3 

3.1 
4 

4.6 
4 

7.6 
4 

0.7 
8 

0.8 
8 

1.3 
8 

T 

5 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

3 

T 

T 

T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

T 

T 

T 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 

OH    Uli   \jH  U 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

- 

2 

2 

Q 

7 

7 

PAYETTE 
PIERCE  HS 

SNOWFALL 

CM    CM  fWT\ 

on   un  unU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

4 

T 

3 

3 

2.5 
6 

1.5 
7 

7 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2.0 
6 

T 

5 

3.0 
8 

1.5 
8 

0.5 
8 

1.0 
9 

9 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 

0.6 

0.2 
1 

T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

0.2 

0.5 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

T 
T 

12.0 
12 

4.0 
14 

12 

4.0 
15 

3.0 
16 

2.0 
18 

15 

15 

15 

15 

T 
13 

8 

6 

T 

6 

5 

5 

6 

T 

4 

2.0 
4 

4 

1.0 
4 

3 

3 

3 

2 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

0.5 
4 

4 

1.2 
5 

6.5 
11 

1.3 
12 

11 

6.0 
16 

1.7 
16 

0.5 
16 

15 

15 

14 

0.1 
14 

0.3 
14 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

T 
12 

1.5 
13 

3.0 
15 

1.0 
15 

15 

14 

0.5 
14 

12 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

T 

5 

2 

T 

T 

T 

1.6 
2 

5.5 
7 

1.7 
8 

8 

7.7 
16 

2.2 
17 

i;i 

13 

11 

11 

T 
11 

T 
10 

8 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

3 

4 

2 

1 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

1.0 

1.0 

T 

T 

0.3 

T 

0.3 

T 

T 

0.4 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
2 

2 

5.0 
6 

6 

6 

5 

5 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

2.5 
2 

2 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

0.3 
T 

0.3 

0.3 
T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

1 

0.5 
2 

5.0 
7 

1.0 
8 

T 

7 

T 

5 

4 

T 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

3 

T 

3 

T 

2 

2 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

See  roierence  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 
DELAYED  DATA 


Tempefatufe  Precipitalion 


Slltion 

1 
< 

e 

e 

i 
i 

1 
< 

E 
E 
£ 

s 

s 

III 

Ml 

Q  u. 

1 

1 

Q 

1 

3 

J 
a 
g 

9 

a 

No  of  Oairt 

1 

1 
* 

1 
J 

i 
1 

1 

1 

Snow,  SWt 

No  ol  Dm 

Mm 

3 

ll 

1  fi 

i  0 

o 

1 

o 

1 
s 

1 

s 

1 

B  f 
il 

»i 
bj 

AUGUST  1958 

ELK  CITY  AM 

83 

.7M 

41 

.5M 

62. 

bM 

91 

25+ 

33 

2  7+ 

86 

4 

0 

0 

0 

1.49 

.36 

18 

.0 

0 

0 

0 

MACKAY  RS 

84 

.  7 

51 

.  3 

68. 

0 

2.9 

92 

16+ 

44 

31+ 

15 

6 

0 

0 

0 

.  27 

.51 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEPTEMBER  1958 

GRANGEVILLF 

70 

.  8 

42 

.4 

56. 

6 

-  0.5 

92 

10+ 

30 

24 

265 

2 

0 

3 

0 

2.  71 

1 

.01 

.  68 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

OCTOBER  1958 

DEADWOOD  DAM 

64 

.2 

25 

.7 

45. 

0 

2.7 

80 

5 

15 

31+ 

614 

0 

0 

29 

0 

.65 

1 

.44 

.38 

19 

T 

0 

2 

0 

0 

DEER  POINT 

54 

.7 

39 

.5M 

47. 

IM 

69 

5 

9 

22 

526 

0 

1 

8 

0 

.49 

.26 

19 

6.5 

6 

20+ 

2 

0 

0 

HA  I  LEY  AP 

66 

.6 

31 

.  7 

49. 

2 

2.4 

80 

14 

14 

21  + 

485 

0 

0 

14 

0 

.05 

1 

.06 

.05 

20 

0 

0 

0 

0 

PICABO 

68 

.7 

30 

.3 

49. 

5 

81 

14+ 

14 

21 

473 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

19 

T 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1958 

PIERCE  RS 

38 

.2M 

23 

.IM 

30. 

7M 

-  3.1 

3 

18+ 

1056 

0 

7 

25 

0 

7.22 

2 

.57 

1.26 

7 

11.0 

11 

19 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•3 

DayofWnth 

1  {  2  1  3 

4  I  5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

AUGUST  1950 
ELK  CITY 
UACKAT  RS 

1.49 
.27 

T 

.27 
.04 

.13 

.02 

.32     .02  .19 
.02 

.36 

.v/6 

.02 

.04 

.07 

T 

.24  T 

SEPTEHBER  1938 
GAANGEVIU^ 

2.71 

.03 

.97 

T         .49  .32 

T 

.03 

.07 

.66 

.92 

OCTOBES  1998 
DEADWOOD  DAM 
DEER  POIITT 
BAILET  AP 
PICABO 

.69 
.49 

.09 

T 

.23 
.11 

.03 
.03 

T 
T 

.36 
.26 

T 

.02 
.09 
.09 

T 

(OVniBEII  19M 
PinCE  R3 

7.33 

.60     .11  .47 

1.26  ,71 

.10 

.94  .06 

.46     .39  .06 

.08 

.88 

.97 

.09 

.34  .28 

.28  .02 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AUGUST  1958 
BLK  CITY 

MAX 

88 

85 

81 

81 

87 

89 

82 

84 

91 

91 

86 

83 

86 

86 

91 

84 

65 

83 

86 

83 

85 

86 

87 

91 

86 

81 

78 

69 

73 

83.7 

MIN 

39 

42 

40 

35 

34 

36 

39 

50 

46 

51 

53 

41 

39 

34 

33 

43 

51 

52 

43 

39 

40 

36 

41 

40 

44 

33 

40 

46 

43 

41.5 

MACKAY  RS 

MAX 

84 

83 

84 

83 

83 

87 

92 

90 

79 

86 

89 

92 

89 

89 

91 

92 

90 

82 

79 

84 

83 

77 

82 

8S 

86 

85 

86 

85 

77 

72 

81 

84.7 

MIN 

51 

55 

53 

47 

48 

52 

52 

50 

57 

51 

55 

59 

54 

55 

54 

53 

60 

54 

49 

50 

51 

49 

48 

46 

51 

59 

46 

47 

47 

44 

44 

51.3 

SEPTQIBER  19S8 

63 

70 

65 

70.  8 

GRANGEVILLE 

MAX 

85 

64 

68 

75 

81 

85 

92 

86 

88 

92 

80 

74 

60 

63 

67 

79 

67 

71 

63 

63 

64 

48 

50 

54 

64 

71 

71 

MIN 

46 

42 

32 

40 

39 

43 

46 

50 

49 

49 

48 

46 

44 

46 

46 

40 

46 

43 

43 

43 

48 

32 

38 

30 

44 

34 

45 

45 

43 

33 

42.4 

OCTOBER  19SS 
DEADiroOD  OAJi 

MAX 

67 

71 

76 

77 

80 

70 

64 

49 

47 

64 

75 

75 

75 

79 

74 

70 

75 

64 

58 

42 

48 

59 

50 

57 

63 

62 

64 

60 

58 

59 

58 

64.2 

HIN 

25 

25 

28 

26 

26 

25 

28 

40 

23 

37 

32 

29 

26 

25 

26 

23 

23 

29 

32 

28 

15 

22 

22 

29 

26 

26 

25 

23 

19 

18 

15 

25,  7 

DSIB  POINT 

MAX 

55 

58 

64 

67 

69 

63 

56 

44 

38 

57 

64 

64 

64 

68 

63 

66 

65 

62 

52 

30 

37 

48 

44 

45 

54 

51 

51 

52 

50 

46 

49 

54.7 

MIN 

32 

42 

49 

51 

58 

48 

30 

30 

24 

34 

49 

53 

52 

54 

54 

46 

51 

44 

25 

22 

22 

9 

34 

34 

41 

45 

39 

38 

36 

38 

39.5 

KAII.EY  AP 

MAX 

73 

69 

73 

77 

79 

75 

67 

59 

61 

71 

73 

77 

77 

80 

79 

76 

76 

70 

60 

48 

51 

57 

59 

61 

68 

63 

61 

59 

58 

51 

56 

66.6 

MIN 

35 

31 

35 

38 

38 

41 

31 

41 

23 

30 

33 

40 

38 

40 

43 

38 

37 

42 

27 

14 

14 

20 

27 

33 

32 

34 

35 

26 

22 

23 

23 

31.7 

PICABO 

MAX 

70 

70 

75 

78 

81 

77 

65 

60 

60 

70 

72 

77 

79 

81 

79 

78 

76 

75 

73 

64 

55 

59 

58 

61 

68 

66 

65 

61 

60 

59 

57 

68.7 

MIN 

31 

30 

29 

32 

35 

38 

36 

41 

28 

31 

32 

30 

33 

39 

38 

37 

31 

33 

34 

25 

14 

19 

20 

27 

32 

31 

28 

26 

27 

26 

25 

30.3 

NCVEHBER  1958 

30 

23 

32 

33 

38.2 

piEBCz  as 

MAX 

48 

48 

42 

48 

48 

51 

48 

44 

46 

44 

35 

36 

31 

26 

30 

32 

34 

34 

41 

36 

3S 

40 

33 

MIN 

38 

35 

32 

31 

32 

35 

34 

27 

29 

31 

27 

21 

12 

3 

3 

24 

31 

30 

29 

30 

31 

15 

8 

10 

6 

8 

13 

23.1 

See  Releience  Notes  Following  Sralion  lnde> 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OCTOBER  1958 
DEADf  OOD  QAil 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

T 

NOVEHBER  19S8 
PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

8.0 
11 

9 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

PREdPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Ob»«- 
vation 
data 

Amount 
since 
last  obs- 

Snow  on 
ground 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

1957 

SEP.  17 

1958 

AUG.  2S 

65.20 

65.20 

Station 

Ob««- 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

MOOSE  CREEK  RS  // 

1957 
AUG.  1 

1958 
OCT.  17 

43.90 

Station 

Obier  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

PINE  1  N 

// 

1957 
SEP.  19 
DEC.  10 

3.91 

1958 
FEB.  7 
APR.  16 
DEC.  4 

9.52 
8.10 
10.90 

BLAHK  SPACE  IN  SNOW  ON  OtOUND  COLUHN  INDICATES  NO  HEASUREHEMT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  HADE. 


See  reierence  notes  follovrmg  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


DECEMBER  1958 


O     •     •    Prteipitotioft  only 
(D  Pr0cipifotioft,  storogt 

O    ■♦■   -0-   Prteip/tat/on  and  Ttmpgrofurf 
■<{>•  Pfteipitotion,  Tfmptroluf*  and  Ewaporotion 

Tfpt  of  gog»     O  Non.rfcording 
•  Recording  O  Both  typts 

DOUBie  CIPCL£  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OP  MOPE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


,    NORTHEASTERN    Nj  -o-^^~f"^*' 

V        ^.  HO..  (a 


1 1     >DVUII  nwtDT 

II  Wn" 

ii.-<>'  \ 


~ £,^tuJn[tsy    j  ,,,,,  4«  •  n 

1^      ^  '    U^l       Mlrll.ldM^        U.     I     .  I  ll 

 c~>ii«  1   \ 


^  i  ^Sm'Vceni rali\  Yf 
valleyI  ■  ^- 


Buhl— ,*  _r»rw^" 
I  T>rln"T«ll«  3  SEBurl.y  fkctory  ^ 


SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


)  ^ Idaho  r»llm  «  h"^ 

upp^r_snakeX 

|~      I  ~  Idaho  T»1I« 


PLArNsNiL-f^  f7Y~...n.' 

I  1  1  AMrlcan  Mils  1  SW 


9lX>.Ylll«  l^tOWO        O  ,, 

  I  <k  1  


'  O-  "2"  -6-  '"' 


ISOLIHES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IK  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEKBEB  1958 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULAHLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO 

CX)UNTY 

< 

LATTTODE 

ELEVATION 

OBSQVAnON 
TIME  AND 
TABIJn 

ei 

fi 
C 

. 

& 

ABEKOEEN  EXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

42  57 

112  90 

4*00 

5P 

9P 

AFTERTHOUGHT  HIKE 

0070 

VAR 

s 

AWWICAN  PAtLS  1  SW 

0227 

47  47 

tl2  52 

4316 

5P 

andcrsoh  on* 

43  21 

115  2B 

3882 

6P 

ABCO  S  HM 

43  40 

113  20 

5300 

AMOWBOC*  tun 

0«4B 

ELMORE 

43  36 

115  59 

3239 

9P 

5P 

5P 

H 

0*94 

4)  48 

115  07 

5989 

43  45 

115  14 

7590 

s 

AVEf  flANGt"  STATION 

0S25 

SHOSHONE 

»7  15 

115  48 

2492 

5P 

SALO  MOUNTAIN 

09*0 

BLAINE 

43  39 

114  24 

8700 

066T 

*T  99 

7A 

7a 

07B9 

48  21 

116  50 

2640 

BIG  CfiCEK  1  S 

Oa3S 

115  20 

9C46 

BtACKFOOT  2  fiSV 

0»15 

B I NGMAM 

43  11 

112  23 

4499 

lOA 

lOA 

BLACKFOOT  DAN 

CARIBOU 

43  00 

111  43 

6200 

1002 

GOOD ING 

42  56 

114  57 

3269 

6P 

6P 

BOOUS  BASIN 

1014 

4)  46 

116  06 

6196 

VAR 

s 

BOISE  LUCKV  PEAK  DAK 

lOlB 

ADA 

43  32 

116  04 

2833 

BOISE  MB  AIRPORT 

1022 

ADA 

43  3* 

116  13 

2842 

MID 

MID 

BONNERS  FERRT  1  Sw 

BOUNDARY 

4B  41 

116  19 

1812 

9P 

5P 

■ 

1217 

42  36 

3900 

5P 

5P 

BUNGALOW  RANGER  STATIO^ 

1244 

46  38 

115  30 

2285 

SURKC  2  ENE 

SHOSHONE 

47  32 

4093 

BURLEY 

CASSIA 

42  32 

113  47 

4180 

BUfluE*  FACTORV 

CASSIA 

113  48 

4140 

1303 

42  32 

111  46 

4146 

MIO 

MID 

H 

13«3 

48  05 

1  16  04 

2257 

ss 

SS 

116  41 

2650 

CASCADE  1  NH 

VALLEY 

44  32 

116  03 

4P 

4P 

■  H 

1577 

46  *0 

115  04 

3714 

VAR 

s 

1«]6 

43  58 

US  5) 

4300 

114  14 

5l7l 

5P 

H  L         A  LA 

44  00 

113  90 

6140 

CLARKIA  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

10 

116  15 

IBVB 

42  40 

117  00 

5197 

4P 

4P 

193B 

45  07 

114  21 

6810 

COEUR  0  ALtNE  R$ 

KOOT  ENAI 

CONOA 

CARIBOU 

111  33 

COTTONNOOD 

IDAHO 

6P 

6P 

2159 

46  02 

116  23 

3610 

2187 

44  44 

116  26 

2930 

V  L 

s 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI 

2444 

4)  35 

116  49 

2510 

7P 

7P 

2451 

43  45 

116  06 

7150 

DUBOIS  EXP  STATION 

CLARK 

5P 

•P 

2717 

44  10 

112  n 

5122 

HID 

MIO 

H 

2875 

45  49 

115  26 

3979 

ELK  RIVE"  I  5 

CL&ARMATER 

hfi  47 

EMMETT  2  E 

GEM 

faibfielo  danger  STA 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

9065 

9P 

9P 

3113 

42  33 

116  58 

4900 

flP 

ep 

3li3 

46  06 

115  33 

1580 

112  26 

44  04 

GILMORE    SUtWIT  RANCH 

CUSTER 

11 

VAR 

3631 

42  57 

115  18 

2569 

7P 

H 

3677 

42  57 

114  43 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GOOD 1 NG 

114  46 

MID 

MID 

GRACE 

CARIBOU 

111  44 

GRAND  VIEW 

3760 

OMYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2  360 

5P 

5P 

GRANGEVI LLE 

3771 

45  55 

116  OS 

3399 

MIO 

MID 

GRASNERE 

3809 

42  23 

115  S3 

5126 

3881 

43  42 

113  37 

6100 

L  A 

3942 

43  31 

114  18 

5322 

HAHER  *  mi 

3964 

JEFFERSON 

43  54 

112  15 

4791 

9P 

9P 

4140 

42  36 

1)4  08 

4060 

5P 

5P 

4268 

115  03 

5000 

hol  lister 

4295 

42  21 

11*  35 

4550 

5P 

HOWE 

BU 

113  00 

4820 

»P 

5P 

lOAMO  CITY 

4442 

BOISE 

43  50 

119  50 

5P 

5P 

IDAHO  CITY   11  SW 

4450 

43  *3 

116  00 

9000 

5P 

H 

IDAHO  FALLS  I  ESC 

4455 

BONNEV 1 LLE 

43  29 

112  01 

4765 

IDAHO  FALLS  14  SE 

BONnEvILLC 

12 

111  *7 

9712 

IIDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4*57 

BONNEV I LLE 

12 

43  31 

U2  04 

4730 

MID 

MID 

IDAHO  FALLS  42  NW  MB 

4*59 

BUTTE 

43  50 

112  41 

4790 

MIO 

MID 

.  J 

4*60 

43  32 

112  57 

4933 

MIO 

MIO 

:  Hj 

4*75 

42  01 

115  19 

6000 

4588 

BONNEVILLE 

43  24 

111  IB 

9300 

459B 

FREMONT 

111  24 

6300 

4P 

4P 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

119  27 

T090 

4670 

42  44 

114  31 

3785 

4793 

46  14 

116  02 

1212 

BA 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  OB 

2305 

KETCMUH  17  HSM 

114  41 

8421 

VAR 

s 

KOOSK lA 

5011 

IDAHO 

46  09 

119  99 

1261 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

116  24 

2685 

LEAOORC 

5169 

LEMHI 

n 

113  22 

6115 

LEMlSTON  MB  AIRPOAT 

52*1 

NEI  PERCE 

46  23 

llT  01 

1413 

MID 

MIO 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

5P 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

s 

LO«fHAN 

5414 

BOISE 

119  38 

3794 

5P 

H  S 

HACKAV  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

43  55 

113  37 

EXPERIMENT  STATION 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  STEINHANN 
MRS  FLORENCE  HALS 
US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  5  FOREST  SERVICE 
lAPIER  EDMARDS 
OM  THOMPSON 

HALL   IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
ORPS  OF  ENGINEERS 
S  HEATHER  BUREAU 


iRLO  T  GRUNERUD 
>HELL£Y  KOHARD 
5  FOREST  SERVICE 
POHER  CO 
RANK  0  REDFIELD 


M0N1 


iMALGAHATeO  SUGAR  CO 

CIVIL  AERO  AON 
lASH  HATER  POHER  CO 
HAROLD  M  TUCKER 
TUART  DOPF 

S  BUR  RECLAMATION 
S  HEATHER  BUREAU 
ISS  XINIA  1  ARBAUGM 
US  FOREST  SERVICE 
K  L  ROBINSON 

FOREST  SERVICE 
lUR  J  HHITBY 
ALERA  MINING  CO 

S  FOREST  SERVICE 
NACONDA  COPPER  CO 

OUI S  KLAPPR1CH 


S  FOREST  SERVICE 
RL  PAOOUR 
GEORGE  E  MYNNE 
IRS  ZILPHA  L  HENZEL 
I  STEVENS 

I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  CIVIL  AERO  AOM 
IRS  LORA  B  VILAS 
MRS  EVA  E  HUBBARD 
iTNE  F  HARPER 

S  FOREST  SERVICE 
:x  PAYNE 

S  FOREST  SERVICE 
IRT  HALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  HEATHER  BUREAU 
E  0  STONE 

US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UTAH  PHfl  *  LIGHT  CO 

HISS  LINDA  SEAMAN 
U  S  MB  OBSERVER 
GEORGE  F  THOMPSON 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 

U  S  F  •  H  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  N  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COHGILL 

FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  H  MEYERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  HEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
MRS  MARY  J  FLEMING 
U  S  BUR  RECLAMATION 


US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EhART  L  BRUGH 
IRVING  H  LASKEY 
U  S  HEATHER  BUREAU 

E  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  B  NOBLE 
U  S  HEATHER  BUREAU 
UTAH  PMR  .  LIGHT  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  D  CHAPMAN 
U  S  FOREST  SERVICE 

1  BEAR,     2  BOISE.     3  CLEARWATER.     4  COEUR  O'AUNE,     9  KOOTEHAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEND  OAEILLE,     10  ST.  JOE,     U  SALMON,     12  SNAKE.     13  OWYHEE. 


STATON 

INDEZNO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITDDE 

0 
P 
< 

OBSBIVAT10N 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEBVER 

. 

6 

ei 
E 

Si 
t 

Si 

MALAO 

9944 

ONEIDA 

*■ 

11 

112  16 

4420 

JUNIUS  L  CROhThER 

MALAO  CAA  AIRPORT 

ONEIDA 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

11 

4; 

19 

113  22 

4540 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

5685 

LEHHl 

11 

34 

113  55 

5064 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5T0g 

VALLEY 

54 

5029 

4P 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  - 
1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed 
on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing an'i  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpaok  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in 
local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For 
these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or 
August  issues ,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  in- 
dicates that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication 'Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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62.0 

7.6 

63,1 

0,8 

67 

.1 

-  3.9 

71.9 

2,6 

59.7 

0.2 

54.1 

4,2 

39 

.4 

0 

9 

39.2 

9.3 

50.6 

2 

3 

OBSIDIAN  3  SSE 

11,5 

-  2.9 

22.6 

4,  3 

16.8 

-  5,8 

29,7 

-  4.0 

45.9 

3.0 

49,2 

-  0.2 

63 

.4 

-  3.9 

57.9 

2,4 

47.2 

-  0.6 

40.4 

1.2 

26.5 

-  0 

.8 

27.2 

11  .2 

35.6 

0 

4 

OLA   S  S 

36.9 

39.1 

60  7 

64.1 

69 

.3 

71,9 

59.3 

60.2 

36 

.6 

34.  1 

49.5 

OROFINO 

35. 4r- 

5.1 

43.2* 

8,1 

42. 9M  -  0.1 

50, 4M 

-  1,0 

66.1 

7.7 

70.2 

5.0 

76 

.1 

1.6 

74,9 

3,5 

62. 3M 

0.0 

62. 4M 

i.i 

40 

.6 

1 

,2 

38, 4M 

6.3 

54.3 

3 

3 

PALISADES  OAM 

16,7 

31.8 

29. 6M 

36,1 

68.2 

61, 9M 

65 

.6 

69,2 

66. 5M 

46.1 

32 

.5 

29,0 

44.8 

PARMA  EXP  STA 

29,0 

1.2 

41.4 

6,7 

41.3 

-   1  .6 

49,2 

-  2,6 

66,3 

6.8 

67,7 

1,9 

74 

.6 

0.4 

74,8 

3,4 

60.8 

-  l.C 

52.7 

0,6 

36 

.6 

-  0 

.1 

35,9 

5.3 

52.6 

1 

7 

PAUL    1  E 

26,4 

o.< 

36.7 

7,3 

37.2 

-  1.1 

43,4 

-  2,9 

60.2 

5.2 

63,5 

1,9 

67 

.5 

-  3.2 

71.2 

2,8 

66.6 

-  0.3 

60.4 

1.0 

36 

.6 

-  0 

.8 

36,2 

3.9 

49.2 

1 

2 

PAYETTE 

28.7 

1  .! 

40.4 

7,4 

42.2 

-  0.3 

50.0 

-  1,3 

64,6 

6.0 

67,9 

2,2 

73 

.6 

-  0,3 

75.1 

3.0 

62.2 

0.7 

63.0 

2,0 

39 

.0 

0 

,2 

36,2 

6,1 

52.6 

2 

3 

P  KABO 

59,6 

61,3 

64 

,6 

68.7 

68.0 

49,5 

32 

.2 

32,1 

PIERCE  RS 

24.0 

-  0.. 

33.2 

4,6 

31.8 

-  2.1 

36,9 

-  3,4 

56,7 

5.6 

61,8 

4,1 

66 

,2 

0,7 

66.1 

2.9 

64. 6M 

-  0.3 

- 

30 

.7W 

-  3 

,1 

30,5 

3,2 

POCATELLO  2 

26.2 

36.6 

37.3 

44,9 

62.3 

66.6 

69 

.3 

73.6 

60.6 

62,6 

37 

.3 

35,9 

50.4 

POCATELLO  WB  AP 

22.9 

0.' 

37.0 

8.5 

35.6 

-  O.e 

1  43,5 

-  2,6 

61.5 

6.2|  65.1 

2,1 

69 

,3 

-  3,4 

73.5 

3,4 

59.7 

-  0.1 

51.2 

1,9 

36 

.8 

-  0 

.1 

34,5 

7,7 

49.2 

2 

0 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

F.bniary 

Much 

April 

y 

S.pt.mb«T 

Octobu 

Nov«m  1  ' 

• 

1 

• 

1 

1 

. 

• 

1 

s 

• 

. 

s 

• 

1 

• 

1 
m 

a 

• 

1 

• 

• 

1 

S 

S,  ! 

• 

• 

1  1 
s. 

1 

• 

5. 

• 

1 

• 

t 

a 

& 

3 
a 

I 

J 

a 

t 

a 

1 
1 

t 

1 

t 

1 

I  1 
I 

a 

& 

a 

2 

a,  1 

1 
I 

g 
H 

s 

i 

ft 

& 

i 

f 

1 

0. 

cS 

B 

a 
,• 

1 

& 

Q 

• 

a 

B 
H 

• 

Q 

B 
fi 

• 

Q 

s 

H  I 

* 

Q 

• 

9 

a 

•OPTHILL 

29. 3H 

5.6 

35. a 

B.« 

- 

45.3 

-  0,5 

60.7 

7.1 

64.7 

5.2 

69.0 

2 

8 

70.3 

6.4 

56.8 

2. 

3 

44,7 

-  0.5 

31.5 

-  2.5 

2S,9 

1.3 

- 

"OTLAICM 

35.2 

7.1 

42.6 

1 1.0 

39.3 

-  0,1 

45.0 

-  0,5 

60.0 

7.9 

63.2 

4.9 

6S.3 

3 

1 

67,3 

3.3 

52.7 

-  3 

46,5 

-  1,7 

38.1 

0.9 

mtSTON  2  SE 

21.9 

I.* 

35.3 

9.1 

34.7 

0.4 

»3.7 

-  1,7 

60.2 

6.3 

65.3 

4.0 

68.6 

-  1 

3 

71.6 

3.9 

59.9 

1 

6 

50,0 

1.9 

35.  3 

0.7 

**** 

*R1EST  RIVER  EXP  STA 

29>0 

6.2 

35.5 

8*  2 

36.7 

1.9 

43.2 

-  0,7 

59.3 

7.9 

2 

3 

67.6 

5.0 

54,6 

0 

5 

31.4 

,  , 

UCMF  lELO 

23»  2 

3  .C 

33. 1 

S.  B 

35.6 

1 

42.3 

-  2,7 

60.4 

7.0 

62.1 

1.5 

68.2 

-  1 

3 

70.4 

3.2 

57,6 

0 

2*2 

34.6 

0*2 

33  3 

8  6 

47  6 

2  6 

UGCINS  R$ 

2.« 

45.1f< 

4.6 

49.5 

-  3.1 

67.7 

6.4 

f 

75.2 

-  1 

78.2 

3.2 

65. 5M 

-  0 

9 

57,9*' 

2.3 

43. 5H 

0.6 

41.6 

3.7 

- 

lUPEBT 

25  •9^' 

1  .3 

36.7 

B.9 

36.4*' 

-  1.9 

44.2 

-  2,fl 

63.  3 

8.0 

64.7 

1.6 

70.3 

-  1 

6 

73,4 

4.8 

59,9 

t 

52,  1 

2,9 

36.8 

0.1 

8.5 

* 

SAINT  AMTHONY 

19.3 

30.4 

30.2 

40.2 

57,9 

61.9 

63.9 

66.7 

54.3 

32.5 

SAINT  MARIES 

32*0 

3.5 

40.4 

8.  1 

38.4 

-  1*1 

45.  3f 

-  2.1 

60.9H 

6.3 

3.2 

69.8 

4.4 

58.6 

1 

2,0 

?  5 

SALMON 

17.7 

1.9 

31.9 

6.2 

35.7 

-  0.1 

43.8 

-  2.5 

59.  7 

5.1 

61.7 

0.9 

66.4 

-  1 

9 

68.3 

2.5 

56,6 

4  ,0H 

1.1 

0  ' 

■ 

27  1 

6*6 

45  7 

J  *  ^ 

SANDPOINT    EXP  STA 

30.5 

S.C 

36. S 

7.8 

38.1 

0.9 

44.8 

-  1.2 

59.3 

6.2 

63.2 

3.9 

67.4 

1 

9 

68.5 

4.9 

55.7 

0 

45.2 

-  1,0 

33.6 

-  l.f 

30.7 

^•0 

47.8 

2.4 

»H05H0NE    1  WNM 

■ 

* 

~ 

65.9 

3.3 

74.1 

2 

1 

75.9 

6.  * 

60, 9M 

1 

53,0 

4.5 

36.  3 

0,1 

* 

>PENCER  BS 

17.5 

3.C 

27,5 

9.3 

24.8 

-  0.1 

36.0 

56.9 

8.7 

57.7 

2.5 

59.2 

6 

62,6 

0.9 

51.2 

-  1 

45.7 

4.2 

27,9 

0.1 

23.3 

5.3 

40.8 

Z.l 

ST  IBN I  TE 

22.* 

27.3 

23.3 

29.8 

~ 

* 

STREvet-L 

24.5 

36.2 

33.7 

41,4 

58.3 

63.2 

68.6 

1.0 

60. 

32*3 

47*9 

SUGAR 

17.6 

1.0 

30.0 

9.6 

30.5 

0.5 

40.5 

-  2,5 

58.0 

6.1 

62.2 

2.7 

62.8 

-  3 

9 

67,0 

3.9 

54,2 

-  0 

46.6 

2.1 

31,9 

0.1 

27.1 

6.9 

44.0 

2.2 

*UN  VALLEY 

51.1 

53.6 

3.0 

58.1 

-  0 

9 

SWAN  TALLS  PH 

35.3 

3.9 

45.3 

7.3 

44.9 

"  012 

52.1 

-  1.9 

69.8 

7.7 

71.7 

3.0 

79.5 

-  0 

6 

01.3 

3.9 

68.2 

0 

9 

59.4 

3,5 

43.1 

2.1 

39.0 

3.4 

57.5 

2.6 

ETOMIA  EXP  STA 

15.7 

28.5 

26.3 

34.8 

53.7 

60.0 

64,1 

52,2 

44.4 

26.5 

25.5 

40.9 

HREE  CREEK 

27.2 

35. « 

32.0 

39.4 

54.1 

56.3 

61  .0 

64.6 

54. 6H 

45.6 

35.0 

34.9 

45,0 

WIN  FALLS   2  NHE 

29.9 

'*  i 

41.0 

8.8 

39.2 

0.7 

46.  3 

63.8 

2^6 

72.1 

I**  * 

62  ,5 

*  i 

39.  1 

i'l 

'  i 

rwiN  FALLS  3  SE 

29.6 

2.fl 

41.0 

8.5 

39.5 

-  0.8 

46.6 

64.1 

66.4 

2.8 

70.6 

-  2 

73,4 

4.  . 

61,5 

5?  .8 

1  *< 

39.3 

37,  1 

?' 7 
* 

30.9 

4.1 

6.7 

36.5 

-  1.1 

43.5 

~  2*3 

58.6 

5.  I 

1.8 

-  2 

46.5 

35  .  3 

4* 

47.4 

1  .  3 

WALLACE  HOODLAND  PARK 

3.8 

6.9 

35  .O^ 

-  1.4 

58.0^ 

5.4 

61. 8H 

4.0 

65. 9M 

0 

53. 8M 

46.5 

3«  1 

>ATAN 

30.0 

26.3 

32.8 

- 

29.2 

7A  7 
* 

lElSER  2  SE 

26.9 

0  t 

36. 8> 

4.8 

to  2 

-  4.< 

53.7 

^  ^ 

68.2 

0.3 

73.3 

-  3 

.4 

i!L  » 

_ 

*INCMESTER  1  SE 

31.3 

5-1 

37.9 

32.5 

39.8 

56.4 

58.6 

2.5 

65.0 

1 

.5 

66.8 

4*' 

0 

48.8 

34.6 

n  < 

35.2 

5.1 

467 

" 

DIVISION  AVERAGES 

PANHANDLE 

30.9 

5.; 

37.4 

7." 

38.0 

l.( 

44.9 

-  o.e 

60.3 

6.1 

63.9 

4.6 

68.2 

2 

1 

t>9.9 

5.2 

57.1 

-  0 

2 

46.9 

0.2 

33.9 

-  1.5 

31.7 

2.0 

48.6 

2.7 

i«RTh  CENTRAL  PRAIRIES 

33.0 

5.1 

39.8 

e.; 

36.3 

-  o.« 

42.7 

-  2.3 

58.8 

6.8 

61.3 

3.9 

67.3 

1 

9 

68.6 

4.2 

55.0 

-  2 

4 

48.5 

0.5 

36.3 

-  0.3 

36.1 

5.3 

48.6 

2.6 

^OR TH  CENTRAL  CANYONS 

35.0 

3.2 

43.5 

7.0 

42.0 

-  l.f 

49.2 

-  2.7 

65.1 

5.7 

2.6 

74. 3 

0 

75.3 

3.4 

62.4 

-  I 

6 

53.3 

0.5 

40.2 

-  0.2 

38.9 

4.4 

53.9 

1.7 

:ENTRAL  ftOUNTAINS 

22.2 

1.6 

31.1 

6.5 

29.7 

-  0.1 

38.2 

-  2.5 

55.5 

6.5 

58.5 

3.4 

63.6 

-  0 

1 

66.1 

4.1 

53.8 

-  0 

6 

46. Z 

1.5 

31.6 

-  0.1 

30.5 

6.3 

43.9 

2.1 

SCXlTHWESTERN  VALLEYS 

29.8 

l.i 

40.8 

7.2 

40.9 

-  0.4 

48.3 

-  2.6 

64.3 

5.7 

66. S 

2.0 

73.3 

-  0 

7 

74.9 

3.2 

61.5 

-  0 

9 

53.3 

1.2 

39.0 

0.1 

35.9 

4.  1 

52.4 

1.7 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

27.8 

3.T 

36.4 

6.2 

32.7 

41.3 

-  2.5 

57.6 

6.2 

59.6 

1.9 

66.2 

-  2 

3 

69.3 

3.0 

58.4 

1 

2 

50.1 

2.2 

37.2 

0.4 

36.9 

7.6 

47.8 

2.2 

"ENTRAL  PLAINS 

28.1 

38.7 

8.7 

37.9 

-J:; 

45.2 

-  2.7 

62.  S 

6.8 

65.0 

2.2 

70.8 

-  1 

7 

73.5 

3.5 

60.8 

-  0 

1 

53.1 

2.8 

37.4 

0.1 

36.2 

6.6 

50.6 

2.5 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

15.9 

-  o.a 

27.2 

4.2 

30.7 

-  i.i 

39.8 

-  3.2 

56.5 

5.4 

58.9 

1.8 

63.6 

-  1 

9 

66.6 

2.8 

55.5 

0 

5 

46.6 

1.3 

30.8 

0.1 

27.5 

6.3 

43.3 

1.3 

JPPER  SNAKE  RVR  PLAINS 

19.9 

0.1 

31.9 

7.7 

32.4 

0.8 

41.0 

-  3.1 

59.4 

6.6 

62.7 

3.2 

66.3 

-  2 

4 

69.7 

3.1 

56.6 

- 1 

1 

48.4 

1.4 

32.5 

o.o 

28.7 

6.0 

45.8 

1.8 

EASTERN  HIGHLANDS 

19.6 

o.e 

31.7 

9.8 

29.5 

0.1 

38.6 

-  2.7 

57.1 

6.6 

60.6 

3.6 

64.4 

-  1 

7 

68.1 

3.7 

56.2 

0 

1 

48.1 

2.5 

31.7 

0.0 

30.3 

6.9 

44.  7 

2.4 

MOTB:     For  oKrratlve  suamary  of  unusual  or  outstandlDK  weatber  during  1958  please  refer  to  all  nontbly  issues  of  this 
publication  except  Jaouu-y,  lUrch ,  April,  aod  DocoHber. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


I  DAHO' 


January 

February 

Much 

April 

June 

July 

Augiut 

September 

October 

o 

0 

a 

a 

1 

g 

Station 

i 

0 

.9 

s 

s 

o 

9 

o 

a 

3 

9 

1 

s 

0 

0. 

1 

S 

s 

a 

i 

1 

S 

1 

% 

0, 

■§ 

s. 

0. 

s. 

5. 

'S. 

■f 

&. 

a 

a. 

S. 

0. 

"5 
S. 

'5. 

s. 

£ 

e 
O 

£ 

0. 

a 

s 

& 

1 

& 

Q 

£ 

& 

1 

s. 
<s 

1 

a 
& 

£ 

Q 

Q 

S 
£ 

Q 

ABERDEEN  EXP  STA 

.90 

.22 

•  39 

.29 

.70 

.03 

.65 

.14 

.33 

-  .72 

•  06 

•  36 

•  14 

•  04 

.38 

.26 

.41 

.00 

- 

- 

.94 

AMERICAN  FALLS    1  SW 

l.OS 

-  .35 

.76 

-  .37 

.57 

-  .71 

.73 

-  .59 

.54 

.66 

-  .36 

■  87 

•  24 

.08 

.48 

.32 

.39 

■  00 

1.16 

ANDERSON  DAM 

3.09 

L  .52 

2.86 

2.21 

3.11 

2.13 

t 

1.20 

.97 

.37 

.02 

ARCO  3  NW 

.96 

.34 

1.31 

•  50 

1.45 

.73 

•  95 

^  .31 

.97 

.14 

.92 

.37 

•  12 

_ 

.48 

.43 

.13 

•  00 

- 

.70 

ARROWROCK  DAM 

3.15 

.51 

3.11 

.72 

1  .89 

-  .04 

3.29 

1.70 

1.06 

-  .19 

3.46 

2.50 

•  59 

.  19 

.15 

.11 

.17k 

.36 

.21 

1  .03 

ASHTON  1  S 

2.12 

.24 

2.30 

.78 

.83 

.38 

1 .74 

.56 

.84 

-  .87 

.66 

-  1  ,00 

.84 

.  10 

•  63 

.16 

1.34 

•  22 

•  03 

1  .25 

ATLANTA  2 

3.22 

3.87 

El  .84 

1.55 

AVERY  RS 

3.*»r  .34 

4.53 

1.59 

.76 

-  2.83 

4.38 

1.93 

1.20>-  .99 

3.36 

1.22 

U40 

.50 

•  80 

.02 

2.27 

.50 

1^60 

1  .22 

3.29 

3.11 

.73 

3.09 

•  60 

E2.90 

.57 

.60 

•  84 

1.82 

BIG  CREEK    1  S 

2.16 

.23 

2.93 

.83 

2.06 

•  21 

5.11 

3.49 

1  .97 

•  03 

2.88 

.30 

2.54 

1.56 

•  99 

.26 

•  85 

- 

.95 

1.73 

•  12 

BLACKFOOT    2  SSW 

-  1  .05 

-  .61 

.19 

.47 

•  00 

•  64 

.47 

.29 

•  00 

•  99 

BLACKFOOT  DAM 

_ 

_ 

U08 

-  •SS 

!70 

-  1.11 

.30 

.67 

•  76 

.24 

.40 

.93 

.00 

1  ^25 

BLISS 

e  .6a 

-  .56 

.96 

.00 

.71 

-  .13 

.70 

-  .15 

1.25 

.34 

2.17 

1,71 

.23 

T 

_ 

.17 

T 

- 

.40 

.05 

•  60 

BOI SE  LUCKY  PEAK  DAM 

2. so 

2.23 

1.71 

2.87 

2.28 

2.82 

•  51 

.26 

.30 

.13 

BOISE  KB  AP  //R 

1.37 

.04 

1.91 

.56 

.57 

-  .77 

1  .94 

.84 

2.05 

.96 

2.94 

2^10 

•  48 

.30 

.53 

.32 

.12 

- 

.34 

.09 

- 

.85 

BONNERS  FERRY    1  SW 

2.271-  .42 

3.07 

1  .42 

.15 

2.19 

1.13 

1  .56 

.01 

3.33 

1.73 

1.83 

.97 

•  37 

.51 

1  .61 

.22 

1  .71 

■  13 

BUHL 

E 1  .03 

.01 

.93 

.02 

1.08 

.40 

.82 

-  .13 

.70 

-  .38 

1.83 

.89 

■  51 

.15 

.60 

•  53 

.00 

.44 

.00 

.89 

BUNGALOW  RS 

_ 

_ 

_ 

1.66 

-  .98 

4.96 
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P  ICABO 

2.09 

PIEPCE  RS 

4.29 

5.3t 

1.38 

1.97- 

2.79 

6.99 

3.61 

2.05- 

.95 

4.89 

2.39 

2.06 

1.21 

POCATELLO  2 

1.06 

1.57 

1.05 

1.97 

.65 

1.49! 

.29 

POCAT£LLO  HB  AP  //R 

1.06 

.15 

1.23 

.30 

.74- 

.39 

1.04 

-  .28 

.40- 

.61 

1.07 

.05 

•  56- 

•  20 

PORT HILL 

2.15 

.20 

2.32 

.74 

E1.25- 

.16 

1.93 

.99 

.49- 

1.16 

3.04 

1.45 

•  14- 

•  75 

POTL ATCH 

6  20 

3  60 

1  37 

2  02- 

.25 

2  34 

1  23 

PRESTON  2  SE 

l.)3 

lo7 

1.56 

.16 

2.07 

.53 

1.00 

-  .93 

.38 

t.l3 

!71- 

.57 

U17 

•  21 

PRIEST   RIVEP  EXP  5TA 

4.71 

.95 

5.57 

2.78 

2.29- 

.26 

3.82 

1  .91 

.61 

1.49 

4.13 

2.15 

•  70- 

•  14 

RICMF lELO 

1.30 

.01 

l.«6 

.45 

I  .26 

.54 

1.06 

.16 

1.52 

.58 

.56- 

.20 

•  05- 

•  25 

RIGGINS  PS 

.66 

.37 

1.67 

.37 

.95- 

.50 

3.06 

1  .55 

.89 

1  .06 

2.51 

.79 

•  lOr 

•  44 

RIRir   12  ESE 

1.00 

1  03I 

•  14) 

RUPERT 

1  *0S 

.02 

1.19 

.24 

!55- 

.23 

.84 

-  .18 

.61- 

.40 

1.62 

.78 

•  46 

.07 

SAINT  ANTHONY 

2.19 

1.10 

1.93 

.69 

1.08 

.24 

1.61 

.75 

1.26 

•  26 

.92- 

1.10 

.56 

.13 

SAINT  MARIES 

4.66 

I  .00 

5.20 

2.61 

1  .69- 

.63 

3.93 

2.23 

•  74 

U20 

3.17 

1.57 

1  .00 

.27 

SALMON 

.46 

.09 

.57 

.15 

.46- 

.05 

1  .00 

.43 

•  64 

•  64 

2.78 

1.63 

•  67- 

•  16 

SANOPClNT   EXP  STA 

■-.14 

' 

5.13 

2.31 

1.94- 

.70 

3.43 

1.54 

.65 

1.43 

2.25 

.  36 

SHOSHONE    1  WNW 

•  69' 

.03 

•  09- 

•  14 

SPENCER  PS 

.45 

1.03 

1.98 

.42 

3.24 

1  .84 

2.12 

.62 

1.53 

.75 

3.34 

1.41 

U571 

.39 

ST IBNl TE 

?.3« 

E2.8e 

1.69 

4.07 

- 

-  1 

STREVELL 

.93 

.94 

1.15 

1.37 

.69 

•  65 

SUCAR 

1  48 

28 

.67 

•  26j 

SUN  VALLEV 

1.38 

.73 

2.34 

-  .41 

2.27! 

.55 

2.32 

1  .23 

1.87 

!" 

2^26 

.56 

3^3^ 

2.66 

SWAN  FALLS  PH 

.69 

.28 

.77 

-  .03 

.21- 

.78 

1.21 

.36 

1.73 

.78 

1.48; 

.19 

•  10- 

.14 

TETONIA  EXP  STA 

.22 

1.61 

•  36j 

THREE  CREEK 

.78 

.48 

1  .08 

.18 

.64- 

.56 

1.36 

.04 

.74 

1.53 

1.95 

.14 

.65 

•  33 

TWIN  FALLS   2  NNE 

1.05 

.05 

1.06 

.16 

.75r 

.10 

.66 

-  .45 

•  61 

.22 

.62L 

.19 

•o4- 

•  31 

TWIN  FALLS    3  SE 

1.07 

.18 

1.27 

.43 

.63»- 

.22 

.66 

•  .41 

•  73 

.21 

.S3I 

.04 

.02'r 

•  28 

WALLACE 

5.30 

.53 

5.27 

1.53 

1.63- 

2.12 

4.72 

2.23 

UU 

1.53 

3.30 

.94 

U53 

•  64 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

4.03 

.13 

4.43 

.95 

1.051- 

2.63 

4.48 

2.06 

1.12h 

1.27 

3.56 

1.15 

Ul^ 

•  43 

WATAN 

1.04 

1.34 

1.181 

1.27 

- 

WEISER  2  SE 

2.39 

.60 

2.62 

1.12 

2.13 

1.11 

1.71 

.72 

1.64 

.62 

.571- 

.33 

T  'r- 

.17 

W 1 NCHESTER   1  SE 

1.02 

.3* 

1.51 

-  .16 

1.93 

.03 

6.03 

3.52 

1.63 

1.46 

5.461 

2.59 

1.6^ 

1.02 

DIVISION  AVERAGES 

1 
1 

1 

PANHASDLE 

3.66 

.«e 

3.93 

1.31 

i.5ef- 

.78 

3.24 

1.73 

.77 

.86 

2. as 

.73 

.e<J 

.06 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

2.05 

.03 

2.0C 

.1  = 

1.61^ 

.3<l 

4.34 

2.30 

1.28 

- 

1.13 

4.231 

1.69 

1.331 

.57 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

1.9&- 

.  16 

2.61. 

.59 

1.0<i- 

1.52 

4.26 

2.11 

1.13- 

.97 

3.44' 

1.16 

.as 

.28 

CENTRAL  MOUNTAINS 

3.26- 

.52 

3.45 

.30 

i.e»- 

1.03 

3.75 

1.74 

1.50- 

.44 

3.22 

1.23 

1.28 

.61 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

1.91 

.33 

2.22 

.85 

1.20- 

.10 

1.76  .64 

1.73 

.58 

1.82 

.73 

.26 

.04 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

1.15 

.20 

1.56 

.94 

.6<t- 

.45 

.91»-  .09 
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2.03 

.61 

.78 

.11 
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ABERDEEN  EXP  STA 

96 

8 

-16+ 

-  8 

1 

-19 

3 

-  1 

16 

4 

-10 

20 
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-30 

21 

4 

-30 

21 

5 

-13 

30 

9 

-21 

31 

9 

-25 

27 

10 

-21 

15 

10 

-21 

15 

10 

-21 

15 

234 

194 

174 

148 

131 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

95 

8 

-13+ 

-  1 

1 

-23 

2 

-  2 

13 

3 

-  1 

20 

4 

-12 

24 

4 

-30 

25 

4 

-30 

25 

IG 

-  2 

31 

10 

-21 

22 

10 

-21 

22 

10 

-29 

19 

11 

-16 

11 

287 

242 

192 

174 

155 

ANDERSON  DAM 

101 

8 

-11+ 

8 

11 

-17 

3 

-11 

12 

3 

-19 

19 

3 

-31 

24 

4 

-27 

28 

4 

-28 

31 

10 

-21 

28 

10 

-21 

28 

11 

-15 

IS 

11 

-15 

18 

11 

-16 

14 

250 

241 

229 

ARCO  3  NW 

94 

8 

-14+ 

-11 

1 

-22 

4 

-16 

4 

-16 

4 

-29 

5 

-  3 

5 

-14 

9 

-  2 

9 

-19 

9 

-25 

10 

-21 

10 

-21 

168 

188 

149 

139 

111 

ARROWROCK  DAM 

102 

8 

-11 

9 

1 

-  1 

2 

-  2 

16 

3 

-10 

20 

3 

-12 

24 

3 

-31 

28 

4 

-28 

32 

9 

-24 

30 

11 

-11 

27 

11 

-15 

21 

11 

-17 

12 

11 

-17 

12 

288 

252 

248 

225 

149 

ASBTON  1  S 

93 

8 

-13+ 

-  9 

1 

-  4+ 

4 

-12 

16 

4 

-24 

19 

4 

-29 

22 

4 

-30 

25 

5 

-12 

32 

9 

-19 

31 

9 

-21 

27 

9 

-25 

24 

10 

-21 

12 

10 

-21 

12 

192 

180 

149 

144 

130 

AVERY  RS 

101 

8 

-10 

8 

11 

-17 

1 

-  7 

15 

3 

-15 

20 

3 

-17 

23 

4 

-29 

27 

4 

-30 

30 

9 

-30 

30 

10 

-  9 

27 

- 

163 

153 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

99 

8 

-26 

11 

-18+ 

3 

-  7 

16 

3 

-  9 

18 

3 

-27 

24 

4 

-29 

26 

5 

-15 

32 

9 

-  3 

31 

10 

-  9 

28 

10 

-24 

23 

11 

-16 

8 

11 

-16 

8 

254 

252 

211 

163 

111 

BIG  CREEK  1  S 

91 

8 

-  7 

-23 

11 

-17 

4 

-29 

15 

5 

-  2 

19 

5 

-14 

23 

6 

-29 

28 

6 

-29 

7 

-  1 

7 

-  1 

9 

-  3 

9 

-20 

10 

-21 

175 

141 

112 

2 

2 

BLACD'OOT  2  SSW 

104 

8 

-14 

5 

-13 

30 

9 

-25 

28 

9 

-25 

28 

10 

-20 

22 

10 

-21 

19 

10 

-22 

14 

135 

BLACKFOOT  DAM 

92 

8 

-16+ 

5 

-  1 

20 

5 

-  3 

22 

6 

-10 

28 

6 

-30 

32 

7 

-  4 

31 

9 

-15 

25 

9 

-25 

15 

9 

-25 

15 

9 

-25 

15 

147 

145 

97 

4 

BLISS 

103 

8 

-  7 

7 

1- 

-  6 

1- 

-22 

11 

3 

-10 

18 

3 

-19 

22 

4 

-27 

26 

5 

-  1 

30 

10 

-21 

22 

10 

-21 

22 

10 

-21 

22 

11 

-12 

19 

11 

-16 

12 

298 

247 

216 

177 

173 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

8 

-26+ 

11- 

-27 

1^ 

-  7 

15 

1- 

-23 

19 

3 

-10 

24 

3 

-16 

28 

4 

-27 

31 

9 

-24 

30 

11 

-11 

28 

11 

-15 

19 

11 

-15 

19 

11 

-17 

13 

9^rt 

BOISE  WB  AP 

100 

7 

-28 

13 

11- 

-17 

1^ 

-  9 

15 

1- 

-22 

18 

3 

-10 

3 

-16 

4 

-28 

10 

-21 

10 

-21 

11 

-15 

11 

-16 

11 

-17 

13 

312 

91  q 

BONNERS  FERRY  1  SW 

99 

8 

-25 

-  3 

11- 

-27 

1- 

-23 

16 

3- 

-14 

20 

3 

-16 

24 

4 

-29 

28 

4- 

-30 

32 

9 

-27 

32 

9 

-30 

28 

10 

-  9 

22 

11 

-15 

15 

11 

-15 

15 

296 

9n7 

154 

1 

BUHL 

98 

8 

-  8+ 

8 

11- 

■17 

1- 

-20 

15 

3- 

-10 

20 

3 

-11 

22 

3- 

-19 

28 

4- 

-28 

30 

9 

-25 

28 

9 

-25 

28 

11 

-11 

24 

11 

-13 

20 

11 

-17 

8 

301 

248 

245 

190 

150 

BUNGALOW  RS 

99 

9- 

-10 

- 

10 

-  9 

29 

10 

-26 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

BURKE  2  ENE 

8- 

-11 

11- 

-17 

3- 

-17 

15 

3- 

-27 

20 

4- 

-29 

24 

4- 

-29 

24 

5- 

-19 

32 

9 

-  3 

30 

9 

-30 

28 

10 

-  9 

23 

11 

-15 

19 

11 

-16 

4 

99^ 

BURLEY 

102 

8- 

-12 

1- 

■20 

1- 

-26 

16 

3- 

-11 

20 

3- 

-19 

4- 

-28 

4- 

-30 

10 

-21 

10 

-21 

10 

-30 

11 

-16 

16 

11 

-16 

16 

294 

250 

1  7fi 

174 

BUR  LEY  CAA  AP 

99 

8- 

-  7 

2 

1- 

20 

1- 

-23 

6 

3- 

-19 

18 

4- 

-28 

22 

4- 

■30 

27 

5- 

■  13 

32 

9 

-21 

32 

10 

-21 

22 

10 

-21 

22 

10 

-30 

20 

11 

-16 

15 

297 

225 

176 

174 

131 

CABINET  GORGE 

97 

8- 

-25+ 

5 

11- 

17 

1- 

8 

15 

3- 

-  9 

18 

3- 

17 

24 

3- 

28 

28 

4- 

-30 

32 

9 

-30 

31 

10 

-  9 

27 

11 

-16 

7 

11 

-16 

7 

11 

-16 

7 

312 

252 

244 

195 

153 

CALDITELL 

103 

7 

-28 

8 

11- 

17 

3- 

-10 

16 

3- 

-16 

20 

3- 

■21 

24 

3- 

■31 

26 

4- 

-28 

31 

10 

-21 

23 

10 

-21 

23 

10 

-21 

23 

11 

-11 

19 

11 

-17 

8 

252 

240 

214 

204 

176 

CAMBR I DGE 

99 

8- 

-13+ 

-15 

1- 

1 

3- 

10 

13 

3- 

27 

20 

4- 

29 

21 

5- 

13 

27 

5- 

-14 

29 

9 

-  5 

32 

9 

-19 

27 

9 

-21 

22 

9 

-24 

19 

10 

-31 

16 

235 

181 

129 

CASCADE  1  NW 

92 

8- 

-  8 

-11 

1- 

1 

4- 

6 

4- 

6 

4- 

28 

4- 
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-17 

NONE 

1- 

-  8 

19 

3- 

-  7 

24 

3- 

-14 

28 

4- 

■29 

32 

9 

-24 

30 

10 

-  9 

27 

10 

-24 

22 

11- 

■16 

17 

11 

-17 

14 

312 

231 

209 

148 

MOUNTAIN  HGHE  1  NE 

lOfi 

8 

-  8 

- 

11- 

-17 

3- 

-10 

15 

3- 

-11 

19 

3- 

-18 

24 

4- 

-28 

26 

5- 

-13 

32 

9 

-24 

27 

9 

-24 

27 

10 

-21 

24 

11- 

■12 

20 

11 

-17 

-3 

252 

246 

217 

149 

13-1 

MULLAH  CAA 

96 

8 

-10 

1 

11- 

-17 

3- 

-  9 

14 

3 

-11 

19 

3- 

-27 

23 

4- 

-29 

27 

-13 

31 

9 

-  3 

31 

9 

-24 

28 

10 

-21 

24 

10- 

■24 

15 

10 

-24 

15 

229 

227 

208 

148 

113 

NAMPA  2  NW 

98 

8 

-16+ 

8 

11 

-18+ 

3- 

-10 

15 

3 

-16 

19 

3- 

-18 

24 

3- 

-31 

27 

4- 

-28 

30 

9 

-24 

32 

10 

-21 

21 

10 

-21 

21 

11- 

■11 

19 

11 

-17 

8 

252 

240 

217 

204 

149 

NEW  MEADOWS  RS 

93 

6 

-23 

-12 

1- 

-  1 

5 

-  2 

23 

5- 

-14 

26 

6- 

-28 

32 

7 

-  1 

32 

9 

-  3 

27 

9 

-20 

18 

9- 

■20 

18 

10 

-21 

15 

141 

112 

3 

NEZPERCE  2  E 

96 

8 

-25 

6 

11 

-17 

1 

-  1 

15 

3 

-  7 

17 

3 

-31 

24 

3- 

-31 

24 

5- 

-13 

32 

9 

-24 

29 

11- 

■16 

16 

11 

-16 

16 

319 

254 

134 

OAKLEY 

99 

8 

-  7 

2 

11 

-17+ 

3 

-11 

16 

3 

-12 

19 

4 

-29 

23 

4 

-29 

23 

5 

-13 

30 

9 

-24 

28 

9 

-24 

28 

10 

-21 

22 

11- 

■  15 

18 

11 

-16 

13 

250 

248 

175 

148 

134 

CeSIDIAR  3  3SE 

85 

9 

-12+ 

-27 

1 

-  1 

5 

-  1 

15 

5 

-14 

20 

6 

-28 

22 

6 

-29 

26 

6- 

-30 

32 

7 

-  4 

32 

7 

-14 

28 

8 

-30 

24 

9- 

■  3 

20 

9 

-21 

15 

143 

112 

63 

15 

4 

OLA  5  S 

100 

8 

-10 

-  2 

1 

-  8 

3 

-12 

15 

3 

-12 

15 

3 

-22 

24 

4 

-  6 

28 

5 

-12 

30 

9 

-20 

29 

9 

-21 

28 

10 

-21 

19 

10- 

■21 

19 

10 

-31 

16 

233 

223 

213 

168 

131 

OEOFINO 

104 

8 

-10+ 

8 

11 

-17 

1 

-  7 

16 

1 

-  8 

17 

3 

-14 

24 

3 

-27 

28 

4 

-29 

30 

10 

-  9 

32 

10 

-24 

28 

10 

-29 

22 

10- 

-31 

20 

11 

-17 

8 

314 

296 

229 

211 

163 

PALISADES  DAM 

93 

8 

-  8 

-12 

1 

-20 

4 

-13 

13 

4 

-14 

20 

4 

-30 

24 

4 

-30 

24 

5 

-  3 

32 

9 

-17 

28 

9 

-17 

28 

10 

-21 

21 

10- 

■22 

19 

11 

-16 

6 

217 

191 

174 

140 

137 

PABMA  EXP  STA 

102 

8 

-11 

7 

11 

-17 

3 

-  7 

16 

3 

-11 

17 

3 

-19 

24 

4 

-27 

28 

4 

-28 

31 

9 

-24 

32 

10 

-21 

23 

10 

-21 

23 

10- 

■31 

20 

11 

-17 

7 

255 

234 

216 

177 

149 

First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TabI*  3-ContiDiisd 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDABO 
19S8 


Laft  ipring  miw<miim  of 


Firat  fall  minimum  of 


Numbar  of  dayi 


PAUL  1  e 
PAYETTE 

PICABO 
PIKRCE  RS 
POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 

POT LATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 
RIGOINS  RS 
RU  PERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SAUION 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE  1  *N* 
SPENCER  RS 
STIBNITE 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON  I A  EXP  STA 

THREE  CREEK 
T»IN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WAYAN 

WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 


16*  oi 
balow 


101 

96 
95 
100 


7-  28 

8-  11  + 
8-25+ 
8-16+ 


991  8-  7 
100<  8-25 


99 
99 

97! 

96' 
104 
99 
93 
100 


8-10+ 

8-12 

8-25+ 

8-  7 
8-25+ 
8- 
8-16+ 
7-28 


3 
7 

-  2 

-  1 

-  2 

-  5 
12 

-  6 

-  1 


11-17+ 
11-17 

1-  1 
1-19 

1-19+ 
11-17 
11-17 

1-  1 
11-27 


1-  3 
15  11-17 
2  11-17 
12     1-20  I 
8  11-17  I 


97  8-12 
96  8-25 
104  8- 

8-13 


-10 


1-  1 
11-27 


'  97 
93 
91 
106 
93 

96! 
102 
98 


100 
94 


7-  11 

8-  18+ 
8-15 

7-  29+ 

8-  8 

8- 
8-  7 
8-14 


8-15+ 
8-25 


-20 

5 


1-  1 
11-17 
2+ 

11-17 
11-17 
11-17  I 
11-17 
11-18+ 

1-20 


1-27 

1-  22 

3-14 

2-  2 

2-  2 
1-22 
1-  6 
3 

3-  9 

3-16 
NONE 
1-27 
3-19 
1-  8 

3-11 


3 

3-21 


20"  or 
balow 


4-29 

4-27 
1-23 
1-24 
3-  7 
3-  8 

3-27 
1-24 
11-17  3-12 


3-19 
3-11 


3-27 
3-11 


3-11 
3-17 
3-15 


-18  20| 
-  8|  20 

3-  18|  20 

4-  11  20 
3-10  20 

20 


24*  or 
balow 


4-  29 

3-  22 

5-  3 
1-  9 

4-  29 


161    4-30  20 
13]    3-11  19 
3-11 
3-  9 
3 


18 


4-28 
3-19 


3-  14 

4-  26 
3-17  21 


4-  28 
3-12 
3-19 

5-  1 
3-18 


28*  or 
balow 


4-30 


5-  1 

4-  30 

5-  14 


5-  8 
3-19 
3-19 
3-28 
3-28 


3-28 
3-27 


4-29 
4-30 
4-29 

4-28 

3-  13 

4-  30 

5-  1 
4-29 

4-30 
4-29 


5-  1 

5-  1 

6-  29 

3-  16 
5-  2 

5-15 

4-  28 
4-28 
4-29 
4-30 


3-  31  28 

4-  29  25 


32' or 
balow 


6-28 
5-16 


4-  30 

5-  2 
5-14 

5-13 
4-29 

4-  30 

5-  13 


5-15 
5-13 


6-  4 

5-  13 

6-  29 
3-31 
6-30 


30 


32*  or 
balow 


9-21 
9-24 
9-15 
9-  3 
10-  2 

10-  2 
9-  3 


9 

-21 

30 

9 

-20 

27 

9 

-23 

30 

10 

-21 

32 

9 

-21 

32 

9 

-21 

28 

9 

-  3 

32 

9 

-16 

32 

9 

-27 

32 

9 

-24 

30 

9-24 

30 

28*  or 
balow 


10-21 
10-21 
9-24 
9-  3 
10-21 

10-21 

10-  9 
9-24 
9-25 
9-20 

9-24 

11-  15 
10-21 

9-21 
10-  9 


24*  or 
balow 


10-21 
10-21 
9-25 

10-22 

10-21 

10-  9 

11-  15 
10-21 
10-  9 

10-  21 

11-  16 
10-21 
10-21 
10-24 


9-24 
9-19 
7-  3 
10-21 
7-  2 


-21  27  10-17  23 
24' 10-  9  24 
20  10-21  20 
9-22  24 


31  9-25 

32  9. 

31  8-30 
31| 11-11 

32  9-21 


6-29  30 
4-30  29 j 
4-281  26] 
32 

32^ 


5-12  31 
5-14  32 


7-15' 321  9-  3 
9-241 321 10-21 
9-21 1  32! 10-21 
9-  3  32110-  9 
9-  3  31  9-30 


9-21 1  32 
9-  3l31 


10-21 
10-  9 


20*01 
balow 


28  10-21 

27  10-  3 
9-14 

28  11-16 
26  9-25 


10-21 
10-31 
10-21 

10-31 

10-  22 

11-  15 
11-16 

10-  21 

11-  15 


16*  o, 
balow 


20  11-16 
19  11-17 
14  10-21 
11-16 
19  11-16 


10-  21  18 

11-  17  15 
10-30  19 

10-  21  14 

11-  16  13 


10-  21 

11-  16 
10-21 
10-22 


19  10-21 
23  10-21 
24'  9-21 
23  11-17 
21  10-21 


9-  3  24  9-21 
27  10-22  24  11-16 
27 1 10-22  22  11-16 
261 10-241  24!  11-16 
281 10-24  22  11-16 


10-21 
10-24 


10-  31 

11-  15 


11-15  15 
11-161  4 
11-16  14 
11-16  11 
11-16  3 


11-16 
11-17 
11-16 

10-  21 

11-  16 

10-  21 

11-  16 
11-17 
10-22 


234 


286  225  176 
298  - 
314; 250 1  246 
250  218! 178 
252  246  206 


245 


217 
313 
226 
216] 193 
312  251 


131 
147 
79 
110 
142 


174  142 
163  122 
148  126 
148  142 
144  129 


176 
249 

216 
173 
2201163  125 


149  133 
247  175 
174  144 
143  131 


192  170 
252  206 


11-16  10  250  175 
10-21  16  214  213 

10-  20  15 1  175' 141 

11-  17115  312  312 
10-211 14  175  175 


10-  1116  157  144 

11-  17    7  298 '250 
11-17    8  297  250 
11-16 
11-16 


124 

137 


112 
129 


204 

2 


118 1  111  16 
217  176  147 
217  176i 146 
8  254  252  21ol 163  122 
253, 252  210, 153  122 


11-17 
11-15 


297 
248 


132 
112 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Juna 

July 

Aug, 

SepL 

Oct 

Not. 

Dac. 

Annual 

ABERDEEN  EXP  STA 
ARROWROCK  DAM 
LIFTON  PimpINC  STA 
MINIDOKA  DAM 
MOSCOW  U  OF  I 
PALISADES  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

1  

B  1964 

1357 
3690 

B  2512 
I 

1356 
3340 

B  2443 

1872 
3640 

: 

3149 

2253 

4950 

2.37 
-  .71 
2340 

B  8.00 
1.04 

2202 

B  5.88 
-  .51 
B  889 

6.59 
.07 
1659 

9.33 

3370 

6.17 
1.97 
1436 

B  7.97 

4882 

B  9.19 
1.78 
2208 

6.17 
-1.09 
724 

7.56 
-  .05 
1470 

10.16 

3820 

5.95 
.72 
1542 

B  8.39 

3993 

9.88 
1.02 
1798 

B  8.90 
-1.74 
792 

8.46 
-  .81 
1391 

12.27 

3440 

9.53 
1.79 
1475 

11.02 

4228 

BIO. 30 
2.46 
1833 

7.92 
-1.55 
728 

7.95 
-  .48 
1187 

11.55 

2700 

9.70 
3.59 
1714 

11.35 

4775 

B  6.72 
1.59 
2209 

5.25 

-  .55 
854 

5.51 

-  .25 
1382 

8.09 

3450 

5.36 
1.93 
2083 

B  4.55 
1.45 
1812 

2.66 
.25 
768 

3.52 
.54 
1336 

5.77 

3080 

- 

2383 

1840 
4040 

2043 

1715 
3560 

26556 

18818 
43080 

See  reiereDc«  notM  following  StdUoa  tnd«x. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ANinjAL  -  1958 


ISOLIHES  ARE  DRAWK  THROUGH  POIHTS  OF  APPROXIltATELT  EQDAL  VALUE.  CAOTIOH  SHOULD  BE  OSED  IH  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MODHTAINOUS  AREAS. 

-  190 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ANNVAL  -  19S8 


-(J). 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IK  IKTERPOLATIKG  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

1  Dradnaget  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 
tables 

Temp.  1 

s 

£ 

1  Evap.  1 

Month 
opened 

ll 

ABERDEEH  EXPEBUEHT  STATION 

BIHGSAM 

13 

44 

12  3  4 

AFTERTROUCST  HINB 

0070 

OWYHEE 

12 

43  00 

3 

s 

AHERICAH  FALLS  1  SI 

12 

41 

AND ER son  DAM 

0292 

ELMORE 

2 

43  21 

115  26 

3882 

14 

17 

12  3 

ARco  3  m 

0375 

BUTTE 

6 

43  40 

113  20 

5300 

35 

36 

12  3 

AAROWROCK  UAH 

ELMORE 

45 

13  3  4 

ASHTOH  1  S 

rREMONT 

51 

12  3 

ATLASTA  2 

0494 

ELMORE 

2 

0 

1 

ATLA-TTA  SDMJUT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

052S 

SHOSHONE 

10 

47  IS 

115  48 

2492 

27 

37 

13  3 

BALD  UOUNTAIN 

054O 

Bl^INE 

12 

43  39 

114  24 

8700 

C 

BAYVIEW  MODEL  BASIH 

0667 

KOOTENAI 

9 

47  59 

116  33 

2070 

8 

8 

13  3 

BEin'OH  DAM 

0789 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2640 

BIG  CREEK  1  S 

0635 

VALLEY 

11 

45  06 

lis  20 

5686 

14 

16 

13  3  C 

BLACKFOOT  2  SSW 

091S 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  23 

4495 

52 

54 

13  3 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

18 

22 

12  3  C 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

27 

38 

13  3 

BOGUS  BASIN 

1014 

2 

43  46 

116  06 

6196 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1016 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

1 

4 

1  3  3  C 

BOISE  re  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

19 

19 

1  3  3  C 

BONNERS  FERRY  1  S* 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  41 

116  19 

1812 

25 

30 

1  3  3  C 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  36 

114  46 

3500 

42 

39 

12  3 

3 

46  38 

2285 

Q 

8 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

4 

47  32 

115  48 

4093 

19 

19 

13  3 

BURLEY 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

41 

41 

13  3 

BORLEY  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  33 

C 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

CASSIA 

18 

12  3 

CABINET  GORGE 

BONNEIR 

2 

CALDWELL 

1360 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

52 

52 

12  3 

CAMBRIDGE 

1408 

WASINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2650 

48 

52 

12  3 

CARET  2  S 

BLAINE 

1 

APR 

12  3 

CASCADE  1  NW 

VALLEY 

17 

1  2  3  C 

CAYUSE  CREEK 

CLEAR WATER 

0 

CENTERVILLE  ARBAUGU  RANCH 

1636 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4300 

9 

2 

CRALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

37 

42 

12  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUSTER 

16 

13  3 

CLARKIA  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

C 

OWYHEE 

3 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1936 

LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

6810 

9 

8 

12  3 

COEUR  D'ALENE  RANGER  STATION 

19  S6 

KOCTTEKAI 

4 

47  41 

116  45 

2158 

44 

46 

12  3  C 

CONDA 

CARIBOU 

12 

16 

12  3 

COTTONWOOD 

IDAHO 

40 

12  3 

COTTONWOOD  2  WSW 

2159 

3 

46  02 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116  26 

2930 

38 

40 

12  3  C 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

BUTTE 

6 

43  28 

113  34 

5897 

0 

0 

NOV 

12  3 

DEADWOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

28 

29 

1  2  3  C 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

S 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENA 1 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CAHYON 

12 

43  35 

116  45 

2510 

36 

36 

12  3 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

12 

43  45 

116  06 

7150 

3 

4 

12  3  C 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

6 

12  3 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

35 

12  3 

27 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

16 

18 

12  3 

ELK  CITY 

2675 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

1 

5 

12  3 

ELK  RIVER  1  S 

CLEARWATER 

7 

12  3 

EMMFTT  2  E 

2942 

GEM 

45 

12  3 

FAIRFIELD  RANGER  STATION 

10 

FAIRYLAWN 

3113 

OITYHEE 

13 

42  33 

116  58 

4900 

0 

3 

12  3 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1580 

28 

32 

1  2  3  C 

FORT  BALL  INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

41 

12  3 

GARDEN  VALLEY  RANGER  STATION 

3448 

BOISE 

g 

45 

13  3 

GILUORE  SUMMIT  RANCH 

CUSTER 

S 

GLEimS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  18 

2569 

29 

36 

12  3 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

42  57 

114  43 

3569 

C 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

3696 

17 

12  3 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

47 

12  3  C 

GRAND  V I EW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2360 

24 

30 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  08 

3355 

34 

38 

12  3 

GRASMERE 

3609 

OWYHEE 

12 

42  23 

115  53 

5126 

4 

4 

12  3 

GROUSE 

3662 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

12 

24 

12  3 

KAILBY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  16 

5322 

48 

50 

12  3 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  58 

112  15 

4791 

8 

10 

HAZELTON 

4140 

JEROIE 

12 

42  36 

114  06 

4060 

35 

39 

12  3 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

26 

30 

12  3 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

31 

43 

12  3 

HOWE 

4384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4620 

0 

22 

12  3 

I DABO  C ITY 

4442 

2 

43  50 

115  50 

3965 

38 

41 

IDAHO  CITY  11  S» 

4450 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

45 

2 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

44SS 

BONNEVILLE 

12 

43  29 

112  01 

4765 

3 

6 

12  3  C 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

2 

3 

r IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

M 

38 

12  3 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4459 

BIHTE 

6 

43  50 

112  41 

4790 

5 

5 

13  3  C 

IDAHO  FALLS  46  W  «B 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

6 

6 

12  3  C 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

S 

Station 

Index  No. 

County 

■1 

(S 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl 
duriii 

ised 
g  yt. 

Refer 

to 
tables 

;  Temp.  1 

Precip.  1 

Evap.  1 

Month 
opened 

1-3 

IRWIK  2  SE 

4588 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

6300 

12  3 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

13 

44  25 

111  24 

21 

13  3 

JACKSON  PEAK 

4612 

44  03 

S 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

37 

42 

13  3 

KAMIAH 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  02 

1212 

30 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

13  3 

KETCHUM  17  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43  37 

114  41 

8421 

0 

CS 

KOOSKIA 

5011 

46  09 

115  59 

40 

50 

13  3 

KUKA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

26BS 

46 

48 

13  3 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6115 

C 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

12 

12 

13  3 

C 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

5926 

39 

39 

34 

13  3  4 

LOLO  PASS 

5356 

46  38 

114  33 

5700 

S 

LOWHAN 

5414 

BOISE 

8 

44  OS 

115  38 

3794 

19 

47 

12  3 

S 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  37 

5697 

41 

49 

12  3 

c 

MA  LAD 

5544 

ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

39 

42 

12  3 

c 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4476 

12 

13 

12  3 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

42  19 

113  22 

4540 

c 

MAY  RANGER  STATION 

5685 

LEMHI 

11 

44  36 

113  55 

5066 

21 

24 

1  2  3 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

8 

44  54 

116  07 

S025 

39 

43 

12  3 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

9 

9 

12  3 

MERIDIAN  1  W 

5841 

ADA 

2 

43  37 

116  25 

2620 

42 

46 

12  3 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

42  40 

113  29 

4280 

11 

11 

11 

12  3  4 

MONTPELIER  RANGEB  STATION 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

5943 

36 

41 

12  3 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

43  56 

115  40 

5990 

CS 

MOOSE  CREEK  RANGER  STATION 

6087 

IDAHO 

3 

46  08 

114  55 

2400 

1 

CS 

MOSCOW  UNIVERSITY  OF  IDAHO 

6152 

LATAH 

7 

MOU  NTA I N  HOME  1  N  E 

6174 

EUlORE 

43  08 

115  42 

3175 

46 

4S 

12  3 

c 

MULLAN  CAA 

6235 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  46 

3566 

0 

0 

FEB 

12  3 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  40 

6037 

16 

16 

FEB 

1  2  3 

NAMPA  2  NW 

6300 

CANYON 

2 

43  37 

12  3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STATION 

6388 

ADAMS 

11 

44  58 

116  17 

3670 

41 

AA 

NEZPERCE  2  E 

6424 

46  IS 

116  12 

3250 

45 

*t 

12  3 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

IDAHO 

3 

45  43 

114  30 

6575 

S 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42  14 

113  53 

4600 

56 

55 

13  3 

OBSIDIAN  3  SSE 

6553 

CUSTER 

12 

44  02 

114  50 

6870 

31 

37 

12  3 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

8 

116  17 

2962 

OTOFINO 

6681 

CLEAR WAT  ER 

46  29 

48 

12  3 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  20 

ill  12 

539? 

10 

11 

10 

12  3  4 

PARMA  EXPERIMENT  STATION 

6844 

CANYON 

3 

43  47 

116  57 

2224 

32 

34 

13  3 

TAOL  1  E 

6877 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  45 

4200 

19 

20 

12  3 

PAYETTTE 

6891 

PAYETTE 

8 

44  05 

211C 

5E 

12  3 

PICABO 

7040 

BLAINE 

0 

12  3 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

317S 

14 

29 

12  3 

c 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43  30 

115  18 

4220 

S 

PLUMHER  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

2970 

c 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  28 

444C 

2 

2 

12  3 

POCATELLO  re  AIRPORT 

7211 

42  55 

112  36 

4444 

20 

2£ 

12  3 

c 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

lie  30 

1800 

61 

63 

12  3 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  54 

116  53 

2520 

35 

38 

12  3 

PRAIRIE 

ELMORE 

2 

c 

PRESTON  2  SE 

FRANKLIN 

1 

12  3 

PRIEST  RIVni  EXPERIMENT  STA 

BONNQt 

12  3 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

lis  04 

480C 

- 

S 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

s 

RICHFIELD 

LINCOLN 

12 

13  3 

RIGGINS  RANGER  STATION 

IDAHO 

11 

12  3 

RIRIE  12  ESE 

BONNES  I LLE 

2 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

51 

52 

12  3 

SAINT  ANTHONY 

6022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4968 

14 

15 

12  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

2080 

12  3 

SAUION 

LEMHI 

11 

12  3 

SANDPOINT  EXPERIMENT  STATION 

BONNER 

210C 

48 

12  3 

c 

SHAKE  CREEK  RANGER  STATION 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

s 

SHOSHONE  I  WNW 

8380 

LINCOLN 

12 

42  58 

114  26 

3950 

46 

48 

12  3 

SOLDIER  CREEK  RANGER  STATION 

8548 

CAMAS 

12 

57S5 

s 

SPENCER  RANGER  STATION 

CLARK 

6 

25 

34 

12  3 

ST IBN ITE 

8738 

44  54 

115  20 

6550 

6 

7 

AUG 

12  3 

STREVELL 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

5280 

14 

16 

12  3 

SUGAR 

8616 

MADISON 

12 

43  53 

111  45 

4890 

32 

46 

12  3 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5621 

19 

21 

12  3 

c 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

6928 

ADA 

12 

43  15 

116  ;  i 

2323 

21 

22 

12  3 

TETONIA  EXPERIMENT  STATION 

9065 

43  51 

111  16 

5904 

19 

24 

12  3 

c 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  05 

115  09 

5420 

7 

13 

12  3 

TRINITY  MKE  GUARD  STATION 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

74O0 

s 

TRCWTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

s 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

42  35 

114  28 

3770 

51 

53 

12  3 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299 

TWIN  FALLS 

42  32 

114  25 

3770 

29 

34 

13  3 

VIENNA  Ml.iE 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8600 

S 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

2770 

47 

49 

12  3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

33 

37 

12  3 

c 

WAYAN 

9601 

CARIBOU 

12 

42  58 

111  22 

6440 

1 

12  3 

WEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  57 

2120 

45 

47 

12  3 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3950 

19 

19 

13  3 

t      1  BEAR,     3  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUB  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALODSE,     8  PhlSftS,     9  PEND  OREILLE,   10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1958 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Box  1716,  Boise, 
Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

(JnlebS  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Evaporation  Is  measured  in  the  standard~~ireather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-tern  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,   Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name, also  Salmon)  are -based  on 
the  period  1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years 
or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1945. 

Climatological  divisions    outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

4  Also  also  earlier  date   (dates)  or  months. 

*  Amount  Included  tn  following  measurement. 

V    Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days'  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days'  record  Is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  dally 
record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data. 

5  Storage  precipitation  station.     Data  will  be  published  In  the  July  or  August  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C.   for  40  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15 
cents . 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Governinent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


RELOCATIONS  AND 

EQUIPMENT  CHANCES 

ARCX)  3  NW 

23, 

1958 

KETCHUM  17  WSW 

Recording  rain  gage 

(Stevens)  removed 

and 

BLACKFOOT 

All  equipment  aoved  2.0  miles  SSW.  . 

.  April 

17, 

1958 

Sacramento  storage 

gage  installec 

Auf^ust 

23, 

1958 

BUHL 

March 

19, 

1958 

L£ ADORE 

Recording  rain  gage 

moved  0.5  mile 

NW 

November 

26, 

1958 

CALDWELL 

Temperature  equipment  moved  35  feet  NE  ,  March 

14, 

1958 

MOORE  CREEK 

Recording  rain  gage 

(Stevens)  removed 

and 

CAMBRIDGE 

All  equipment  moved  100  feet  NNE  .  . 

.  October 

10, 

1958 

SUMMIT 

Sacramento  storage 

gage  installed 

August 

25, 

1958 

CAYUSE  CREEK 

Recording  rain  gage   (Stevens)  removed 

MOUNTAIN 

and  Sacramento  storage  gage  installed  .  September 

4, 

1957 

HOME  1  NE 

All  equipment  moved 

April 

14, 

19S8 

COTTONWOOD  2  SW 

16, 

1958 

NEW  MEADOWS  RS 

All  equipment  moved 

20  feet  W   .  . 

October 

6, 

1958 

COUNCIL 

11 , 

1958 

OBSIDIAN  2  NNW 

September 

26, 

1958 

DUBOIS  EXP  STA 

Recording  rain  gage  moved  75  feet  S. 

.  April 

22, 

1958 

ST  MARIES 

All  equipment  moved 

October 

6, 

1958 

GROUSE 

24, 

1958 

SHOSHONE 

All  equipment  moved 

May 

9, 

1958 

aOWE 

Temperature  equipment  installed.    .  . 

.  October 

1 , 

1958 

WAYAN  1  N 

All  equipment  moved 

0.6  mile  S.  . 

November 

1 , 

1958 

CHANGES 

[N  STATION  NAMES 

BLACKTOOT 

Changed  to 

BLACKTOOT  2  SSW 

April 

17, 

1958 

COTTONWOOD  2  SW 

Changed  to 

COTTONWOOD  2  WSW 

October 

16, 

1958 

OBSIDIAN  2  NNW 

Changed  to 

OBSIDIAN  3  SSE 

December 

10, 

1957 

SHOSHONE 

Changed  to 

SHOSHONE  1  WNW 

May 

19, 

1958 

WAYAN  1  N 

Changed  to 

WAYAN 

November 

1, 

1958 
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